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تقديم الآمين العام 


تلعب المعاجم الطبية دوراً رئيسا في تعريب التعليم الطبي» وتحقيق الهدف المأمول من تعريب التعليم الطبي والصحي 
في الجامعات العربيةء والمعجم الذي بين أيدينا من المعاجم الطبية التخصصية المؤلفة التي يصدرها المركز ويضم مقابلات 
عربية لأهم المصطلحات المستخدمة في مجال طب الأسنان والتخصصات المتعلقة بهاء مثل جراحة الفم والأسنان» وجراحة 
الوجه والفكين. وكذلك التخصصات المساعدة لطب الأسنان» مثل علم الأشعة والتركيبات السنية؛ ولم يكتف المؤلف بذكر 
المقابلات العربية للألفاظ الأجنبية المستخدمة في مجال طب الأسنان وتخصصاته الفرعية» بل زود المصطلحات بشروح وافية 
باللغة العربية؛ لتقريب المعنى وزيادة استيعاب الطلاب والممارسين على حد سواء» وإلى كل من يريد التعمق في هذا 
التخصص الطبي الهام. 

وأملنا أن يفيد المعجم طلاب كليات الطب والأطباء الممارسين. العاملين في حقل التعريب الطبي» وأن يكون لبنة أخرى 
في صرح تعريب التعليم الطبي. 


والله ولي التوفيق., 


الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي 


الأمين العام 


== 


تقديم الآمين العام المساعد 


إن المعلومات المتجّمعة عن حالات الاضطرابات اللغوية تؤكد العلاقة الوثيقة بين اللغة والاستجابة» ففي الاضطراب 
اللغوي لا يستطيع الدماغ أن يقوم بالعمليات التي تتطلب تدخلات الرموز والمصطلحات لبناء اللغة اللفظية؛ فالقدرة 
معانيها الحقيقية.. 

هناك من يرى أن شدة الاستجابات للأشياء تعتمد على تنمية التفكير للأشكال والأحجام والتصورات وغيرهاء وأن 
تنمية التفكير أو القدرة الذهنية عند الفرد تبدأ عادة مع سن التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة, والسؤال المطروح هوء ما 
أثر هذه القدرة الذهنية في غياب اللغة؟ هل يمكن أن يدرك الإنسان معنى كلمة «واجب» أو «مسئولية» أو «انتماء» أو 
غيرها إذا كانت هذه الكلمات غير معروفة أصلاً لديه؟ إن ذلك يعني أن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة وثيقة وضرورية, 
ولا يكن فصل أحداهما عن الآخرء فلا معنى للكلمة بغير فكر ومعنى» ولا قيمة للفكرة إذا لم يستطع التعبير اللغوي 
إيضاحها. 

وإذا كانت هناك علاقة وطيدة بين اللغة والفكر فإن هناك أيضا علاقة بين اللغة والذكاء العام. فكلاهما متداخلان 
بدرجة واضحة؛ ويمكن ملاحظة تلك العلاقة لدى الأشخاص الأذكياء الذين يعبرون عن أفكارهم ومفاهيمهم بلغة سليمة 
عامة على تنمية القوى العقلية التي هي نتاج الذكاء. كما أن التقدم اللغوي عند الأطفال يعتقد أنه نتاج القدرة على 
استخدام الكلمات مع النمو في الطلاقة والدقة اللغوية .. 


والله ولي التوفيق» » 


الدكتور يعقوب أحمد الشراح 
الآمين العام المساعد 


هھ 


مقدمة المؤلف 


العلوم في مختلف المجالات تتطور في السنوات الأخيرة بشكل سريع يكاد يكون يومياً وخاصة العلوم الطبية وعلى 
وجه الخصوص في مجال علوم طب الأسنان وتخصصاته المختلفة والتي تشمل جراحة الوجه والفكين» وعلاج أقنية الجذور, 
والإستعاضة الإصطناعية من تركيبات ثابتة (التيجان والجسور) وتركيبات متحركة» والعلاج التحفظي» وعلاج الأطفالء 
وعلاج أمراض اللغةء وتقويم الأسنان, وزراعة الأسنان, ولم يكن التطور في هذا وحسب بل شمل أيضا الأجهزة والأدوات 
والمواد المستخدمة في طب الأسنان؛ وفي طرق التشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان. من أجل ذلك كان هناك حاجة ملحة 
لعمل معجم في طب الأسنان ليشمل الكلمات والمصطلحات المتداولة في جميع تخصصات طب الأسنان المختلفة؛ أيضا طب 
الأسنان المساعد باللغتين العربية والإنجليزية. 


ولقد وفقني الله سبحانه وتعالى على مدى سنوات طويلة في جمع العديد من المصطلحات الطبية في مجال طب 
الأسنان» وبأحدث المعاجم الطبية المحلية والعالمية والتي ظهرت حديثا ومسترشداً في ذلك بالإنجازات المستجدة في 
المنشورات لمجامع اللغة العربية بالأقطار العربية المختلفة. 


وسيلاحظ القارئ العزيز أنني اكتفيت برادف واحد لكل مصطلح إنجليزي حسب المعجم الطبي الموحد وأحياناً أورد 
عدة مرادفات للمصطاح الإنجليزي الواحد لإعطاء الباحث مجالا لانتقاء اللفظ المناسب الذي يعبر عن المعنى المقصود, 
وألفت القارئ العزيز. إلى أنني في إعطاء المقابلات العربية فصلت المرادف عن سابقة بفاصلة؛ ولقد أضفت شرحا وافياً 
لكل مضطلح حتى حقق الفائدة للباحث والمطلع حفى أصيح ا معجم شبه موسرغة فى تلب الأستان بجميع 'تخصصاته 
المختلفة وطب الأسنان المساعد. 


وقد حرصت على إدراج أشهر السوابق واللواحق اللاتينية واليونانية في مواقعها (ألفبائياً) من المعجم. وفي ملحق 
خاص شامل» مع إعطاء معانيها العربية المختلفة» حيث ان معرفة هذه السوابق واللواحق ضرورية لكونها تسهل الكثير في 
فهم معاني الكلمات المركبة؛ وحينما تكون سابقة للكلمة يشار إليها (سابقة)؛, وحينما تكون لاحقة للكلمة يشار إليها 
(لاحقة)ء أيضا الكلمات اللاتينية يشار إليها (لاتينية). وحرصت أن أضيف إلى المعجم ملحقاً شاملاً بالمختصرات الطبية 
المتداولة والتي تتكرر في الكتابات والممارسات الطبية. وأيضاً أضفت إلى هذا المعجم عدة ملاحق للعمر الزمني لنمو وبزوغ 
الأسنان ومعدل أطوالهاء وكذلك نظم ترميز الأسنان المختلفة. ورسم تخطيطي وشرح واف لأهم النقاط في الصورة الشعاعية 
السيفالومترية والبانورامية. 


وتحملوا الساعات والأيام بل السنوات التي كنت منشغلاً فيها بين عملي وبين البحث والإطلاع من أجل العمل على تأليف 
الباحثين لعمل الأبحاث والمنشورات الطبية باللغة العربية في جميع تخصصات طب الأسنان وبذلك أكون قد ساهمت بقدر 
قليل في إثراء اللغة العربية» والتأكيد على أهمية التعليم الطبي باللغة العربية. 
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المؤلف 


الدكتور فتحي عبد المجيد وفا 

. دكتوراه طب الأسنان في التيجان والجسور والحشو وعلاج الجذور - كلية طب الفم والأسنان - جامعة القاهرة - 
نوفمبر 1977. 

- دبلوم الدراسات العليا في التيجان والجسور والحشو وعلاج الجذر - كلية طب الفم والأسنان - جامعة القاهرة - 
ابريل 1971. 

- بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان - كلية طب الفم والأسنان - جامعة القاهرة - مايو 1966. 

- أستاذ التيجان والجسور - كلية طب الفم والأسنان - جامعة القاهرة (سابقا). 

- استشاري التيجان والجسور - وحدة التيجان والجسور - مركز طب الأسنان - وزارة الصحة - دولة الكويت. 

- رئيس وحدة التيجان والجسور بالفترة المسائية - مركز طب الأسنان - وزارة الصحة - دولة الكويت. 

- أستاذ محاضر منتدب للتدريس لمساعدات عيادات الأسنان - وزارة الصحة دولة الكويت من سنة 1992 حتى 
سنة 1995. 

- عضو الجمعية المصرية لجراحي الأسنان. 

- عضو الجمعية الكويتية لأطباء الأسنان. 

- عضو الجمعية العالمية للمعالجة بأشعة الليزر. 

- نشر العديد من الأبحاث العلمية في المجلات العلمية المحلية والعالمية. 


دط- 


المراجعون 


الاكنور محمد فؤاد الذاكري الدكتور محمد براء الجندي 
- موري الحسية. - سوري الجلسية. 
اختصاصى طب الأسئان - حلب - سوريا , اختصاصي طب الأسنان - الكويت. 
وباحث في التراث الطبي العربي. 
الدكتور سعيد أبو سعلة الاكتور سامي إبراهيم باشا 
- سوري الجنسية. - سوري الجنسية. 
اختصاصي طب الأسنان - الكويت. - اختصاصي طب الأسنان . 
الدكتور توفيق مفيل حمصي الدكتور أن درويش سيد 
- سوري الجنسية. - سوري الجنسية. 
اختصاصي طب الأسنان . - اختصاصي طب الأسنان . 


دك - 


[مختصر] محورى وحشى ADC = Axiodistocervical‏ 
[مختصر] محورى وحشى2 ADG = Axiodistogingival1|‏ 
لثوي 


[مختصر] محوري وحشي قاطعي 1وونه4210016001 = ADI‏ 


[مختصر] محوري وحشي ADO = Axiodisto-occlusal‏ 
إطباقي ۰ 

ينار ي aeq.= aequales = equal‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

عمر أو سن aet. = aetas = age‏ 
تستعملٌ فى كتابة الوصفة الطبية . 

[مختصر] ب ري لثو ي AG = Axiogingival‏ 

الفضة Ag = Silver‏ 
الرمز الكيميائي للفضة . 

[مختصر] جلور بيلين A.H.G. = Antihaemophilic globulin‏ 
مضاد للناعور 

[مختصر] مرض الإيدز = متلازمة العوز AIDS = Acquired‏ 
المناعي المكتسب immunodeficiency syndrome‏ 


[مختصر] محوري قاطعي AI = Axioincisal‏ 
ألومنيوم 

الرمز الكيميائي للألومنيوم . 
[مختصر] محوري شفوي 
[مختصر] محوري شفوي لثو ي AlaG = Axiolabiogingival‏ 


AL = Axiolingual 


AL = Aluminium 


Ala = Axiolabial 


[مختصر] محوري شفوي ALaL = Axiolabiolingual‏ 
لسانى 

ا محوري لساني ALC = Axiolinguocervical‏ 

[مختصر] محوري لساني  ALG = Axiolinguogingival‏ 
لثوي 

[مختصر] محوري لساني  ALO = Axiolinguo-occlusal‏ 
إطباقي 

alt. dieb. = alternis diebus يوم لل يوم‎ 

تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

ساعة بعد ا alt. hor. = alternis horis‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

[مختصر] ا ري إنسي  AMC = Axiomesiocervical‏ 
عنقي 


A = angstrom 


4= اجستروم 
رمز النجستروم (وحدة قياس) 


4- القطب الموجب = المصعد A = anode‏ 
اختصار أنود . 
النقطة 4 = النقطة تحت الشوكية A =A point = subspinale‏ 
من كل منها aa = ana‏ 
NR NE‏ 
(سابقة) غياب »فقدف »بدون » انعدام »بلالا -0ه,-ه 


[مختصر] ملغم . ملغم aaa = Amalgam‏ 
عليظة يدخخل في تركينها الزتبق تستعمل في حش و الأسنان 
[مختصر] محوري شدقي عنقي ABC=Axiobuceocervical‏ 
ألياف محوريّة شدقية " ABC Fibers = Gingivodental Fibers‏ 
عنقية = ألياف لثوية سنية 
ألياف غروية لثوية تحيط بجذر السن في المناطق الشفهية 
واللسنانية وين الأسننان » ترتبط بالعظم السسخي من ناحية 
وبملاط السن من الناحية الأخرى . 
[مختصر] محوري شدقى لثو يي ABG = Axiobuccogingival‏ 
[مختصر] محوري Axiobuccolingual ١‏ = الم 


قلقي اي 
بدون حمى . بدون ار تفاع في abs. feb. = absente febre‏ 
الحرارة 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] ت ري عنقي AC = Axiocervical‏ 
قبل الا کل a.c. = ante cibum‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


A.C.E. = Alcohol : 
Chloroform : Ether 


خليط مخدريحتوي على الكحول والكلوروفورم 


[مختصر] كحول : كلوروفورم : إثير 


والوثير . 

[مختصر] الهرمون المغذي ACTH = Adrenocorticotropic‏ 

لقشر الكظر hormone‏ 

[مختصر] محوري وحشي AD = Axiodistal‏ 

أضف ad. = 2006 = add‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

يعبطى الندواء انال ad hib. = ad hibendus‏ 
لمعيل ف کا الوطنفة الطب : 

خدب ا ا ad lib = ad libitum‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


عملية آب إستلندر 
نسبة إلى روبرت آب ( ط۸ 806616) » جراح أمريكي » 
وجاكوب ا .إستلاندر (Jakob A. Estlander)‏ « جراح 
كاملة الشخانة من إحدى الشفاه لترميم عيب في الشفة 
الأخرى »مع تأمين تغذية شريانية لتأمين حيوية الطعم . 

abbreviation اختصار‎ 

البطن . الجوف abdomen‏ 
ذلك الجزء من الجسم الواقع بين الحجاب الحاجز للصدر 
والمنطقة الأربية » يحتوي التجويف البطني على كل من 
الجزء السفلي من المريء » المعدة ٬الأمعاء‏ »الكبد» 
الا الت كرتر( اك ب اا ق 
الأحشاء . يبن جدار التجويف البطنى الغشاء البريتونى . 

بطنى . جوفى abdominal ١‏ 
نسبة للبطن ." 

التجويف البطني 
هو الفراغ الواقع ضمن الجدران البطنية بين الحجاب الحاجز 
ومنطقة الحوض ٠‏ ويحتوي على الأعضاء الكبرى الهاضمة › 
وهى الكبد » المعدة »الأمعاء . والطحال » والكليتين » 
ولا وا السوة الفاسة 


الجدار البطنى 
و 0 


Abbe Estlander's operation 


abdominal cavity 


abdominal wall 


يبعد »يقصى abduce‏ 

بعك 8 مقصى abducens‏ 

لعضلة ا مبعدة الفمية abducens Labiorum‏ 

عضلةمبعدة abducens muscle‏ 
العضلة المستقيمة الجانبية خارج المقلة التي تحرك المقلة باتجاه 
الخارج . 

abducens nerve العصب المبعد‎ 


العصب القحفي السادس (Six cranial nerve)‏ ا من 
ا لجسر » قرب البطين الرابع ء تاركاً عنق الدماغ بين النخاع 
المعشان» لتم E E‏ 
الحجاجي العلوي . يتحكم في العضلة المستقيمة الجانبية » 
ويوجه العين للخارج . يُسمى أيضاً العصب المبعد 


. (Abducent nerve) 


العضلة ا مبعدة للعين = abducens oculi = lateral rectus‏ 
عضلة العين المستقيمة الجانبية muscle of the eye‏ 
(الوحشية) 
العضلة الرافعة لزاوية الفم = abducens oris muscle‏ 


levator anguli oris 
وہ س‎ 


مبعد »يفصل »مبعدعن المحور 


abducent 


[مختصر] محوري إنسي AMD = Axiomesiodistal‏ 


وحشي 
[مختصر] محوري إنسي 
لثوي 
[مختصر ] محوري إنسي 
قاطعي 

إطباقي 


AMG = Axiomesiogingival 


AMI = Axiomesioincisal 





AMO = Axiomesio-occlusal 


[مختصر] محورى إطباقى AO = Axio-occlusal‏ 
[مختصر] فسفات الفلوريد APF = acidulated phosphate‏ 

المحمض 
الماء aq. = aqua = water‏ 


الماء المقطر 


AP = Axiopulpal 


fluoride 


aq. dest. = aqua destillata = 
distilled water 
Au = Aurium = Gold الذهب‎ 
. الرمز الكيميائي للذهب‎ 
A point = subspinale الشوكية الأنفية‎ E نقطة۸ = النقطة‎ 


ربو aasmus‏ 
(سابقة) بعيد عن . مُجاف » مباعد » مجتنب ab-‏ 
إلى الوراء » إلى الحلف ˆ aback‏ 
لابكتيري > لاجرثومي » خال من البكتيريا abacterial‏ 


أو الجراثيم 


abajoue = cheek pouch 


محنون » شاردالفكر abalienated‏ 
يهحرءيتخلى عن »يترك abandon‏ 
تخل عن »هجر ٬ترك abandonment‏ 
بعيد عن ذروة جذر السن » بعيد عن القمة abapical‏ 


لاينفذ إلى الدماغ . 
مفصل زليلى »مفصل متحرك abarthrosis = diarthrosis‏ 
بعيد عن المفصل > لايصيب المفصل › abarticular‏ 

مجافي المفصل 
خلع الففل »مفصل زليلي abarticulation = diarthrosis‏ 
0 


و و 
. 


abaptista = abaptiston 


يخفف »يخمد »يضعف .يقلل abate‏ 
يطبق على أعراض المرض او الألم . .الخ . 
خمود أو خفة حدة الألم abatement‏ 


abaxial = abaxile 


بعيد عن المحور » خارج عن المحور »› 
مجافي المحور 


مُقلل للتهيج > مُلطّف abirritant‏ 
1- يخفف التهيج »ملطف . 
2-أية مادة تسكن التخريش . 

تقليل التهيج »تلطيف . تسكين التخريش 2)1025)ضاطه 


ملطف لل . مخفف للتخريش » abirritative‏ 
3 يت للتخرد يس 
تصتاضل »يحتذ »قلع (جراحيً) ablate‏ 


استئصال » جذ »قلع » انفصال ablatio = ablation‏ 
انفصال الشبكية 
استئصال » جذ » انفصال 
الاستئصال الجراحي للجزء المريض أو للنسيج الميت 
(قطعه بواسطة مشرط حاد) » وتستخدم في ذلك طرق 
متعددة مثل جراحة التبريد (بالتبريد ) أو المعالحة بالأشعة أو 
بالحرارة النافذة (الحرق) أو المعالجة بالليزر. 
يتم استئصالٌ الغدة الدرقية بواسطة تظائر الأيودين المشع . 
ارط انعدام الأجفان 


ablatio retinae 


ablation = ablatio 


ablepharia = ablepharon 


كلياًأو جزئياً ablephary‏ 
أمرط ععديم الأجفان ablepharous‏ 
الم ط ء الغيبة الخلقية للحفون ablephary‏ 
كلياً أو جزئياً 
مطهر > منظف › عسو ل abluent = detergent‏ 
مادة منظفة أو مطهرة . 
تطهير › عسل » وضوء ablution‏ 
عملية التطهير أوالغسل . 
شاذ ‏ لاقياسي »غير طبيعي »غير سوي abnormal‏ 


1-غير عادي » غير طبيعي في النمو أو التطور . 


شذوذات غير طبيعية abnormal anomalies‏ 
نمو شاذ »تطور شاذ abnormal development‏ 
اللجام الشفوي الشاذ abnormal labial frenum‏ 
الحليمات اللسانية الشاذة abnormal ligual papillae‏ 
إطباق شاذ abnormal occlusion‏ 
ظواهر شاذة abnormal phenomena‏ 
امتصاص غير طبيعي abnormal resorption‏ 


امتصاصاً غير طبيعياً » ينتج عن أسباب رضية ذات طبيعة 
ميكانيكية أو كيميائية أوحرارية . كما في الامتصاص 
ا لحاصل فى الأسنان المنطمرة » وكما قد يحدث الامتصاص 


abducent muscle العضلةالمبعدة‎ 
abducent nerve = nervus abducens العحصَب المبَعْد‎ 


هو العصب القحفى السادس ويَعَصّبٍ عضلة العين 
المستقيمة الجانبية «الوحشية» . انظر عصب مبعد u8‏ ۷اNe)‏ 
abducens)‏ . 
آفة العصب المبعد 
يسبب شلل العصب المبعد الذي يعصب العضلة البطنية 
ا حانبية التي تبعد العين » حيث يوثر على حركة العين وعدم 


abducent nerve lesion 


حركتها للجهة المصابة . 
نواةالعصب لبعد abducent nucleus‏ 
يبعد (عن خط النصف) abduct‏ 


يحركه بعيداً عن المستوى المنصّف للجسم . 

تبعيد , إبعاد (عن المركز الأصلى أو عن المحور) دمناء200 
تربك الأطراف يدان الجسم ., 

إبعاد كلي 

بے الان 

ela sas ek لع‎ 

مبعد»مبعدة 
عضلة تسحب جزءاً من الجسم بعيداً عن الخط المنصّف 
للجسم أو تبعد أحد الأجزاء عن الآخر . 


abduction ,total 


abduction splint 


abductor 


abductor muscle 


شرود» زبغ aberrancy‏ 
ضال > منحرف زائغ aberrant‏ 


ينحرف عن الشكل أو الاتجاه الطبيعي . 
شريان زائغ أوضال 
لجام زائغ aberrant frenum‏ 
سوء ارتباط الأنسجة الرابطة الليفية أو العضلية مع الحافة 
السنخية ما يسبب شد غير طبيعي ينتج عنه تراجع باللثة 
أو اييضاضها أو كلاهما » وحصول مسافة بين الأسنان » 
كما يؤدي في الحالات الشديدة إلى الحد من حركة اللسان 
أو الشفة أو الاثنين معاً . انظر لجام (Frenum)‏ . 


aberratio = aberration 


aberrant artery 


اننحراف »شذوذ ٠‏ ريغ 
انحراف »شذوذ »زيغ 
1- اختلاف عن الطبيعي في الشكل أو السلوك»› 
انحراف عما هو طبيعي أو سوي . 
2- انعكاس غير مُتكافيء للموجات الضوئية من 
خلال العدسة . 
انحراف جانبي » رّيغ وحشي 
انحراف رسي 


اختلال عقلي » زيغان عقلي 


aberration = aberratio 


aberration , lateral 
aberration , longitudinal 


aberration , mental 


3 


تدخين الغليون »أوعادة مهّنيّةمثلإمساك 
الخيوط » ودبابيس الشعر والإبر أو المسامير بالأسنان ؛ 
أو الاحتكاك الشديد لمشبكة جهاز سني جزئي متقلقل . 
3 - كنلط أوتسلّخ الجلد أو الغشاء الخاطي للفم . 
سّحج السن » تأ کل abrasion ,dental = abrasio dentium‏ 
السن »انسحال السن 
تآكل مادة السن أو حشوة السن بواسطة عوامل أخرى 
لاعلاقة لها بإطباق الأسنان كمافى تفريش الأسنان 
٠ E‏ 
المناطق الأكثر إصابة هي سطح الجذر » والأسطح الأمامية 
للناب والضواحك التى تجاور اللثة مباشرة . تكون الحفر التى 
تنشأعن السحل شنا للطعام أو الشراب البارد اا 
وقد تحتاج لاستعمال معجون أسنان مانع للحساسية أو 
لحمايتها بمادة رابطة أو حشوة . 
سححات كُشوط 
سحجات نموذجية » سححات 
مثالية » سحجة 
سحَجات تأخذ شكل الأداة ا محدثة لها . 
كاشط »ساحج .مادة ساحلة 
مادة ذات قدرة على سحج الأسطح بواسطة الاحتكاك 
حركة ساحلة »فعل ساحج 
مادة ساحلة 
مادة تستخدم لإزالة التلون وتلميع الأسنان الطبيعية » 
والأجهزة التعويضية السنية . والحشوات والحشوات 


abrasions 


abrasions , patterned 


abrasive 


abrasive action 


abrasive agent 


المصبوبة . 
أدو ات مغطّاة بمادة ساحلّة abrasive-coated instruments‏ 
أداة قاطعة ساحلة abrasive cutting tool‏ 
قر ص ساحج »قرص abrasive disc = abrasive disk‏ 
ساحل 


قرص مَس طح ذو ثخانة رفيعة مصنوع من المعدن » أو 
البلاستيك أوالورق »تلصق على أحد سطحيه أو 
كليهمامادة دقيقة ساحلةمثل :الجرانيت أو 
أكسيد الالومنيوم .أو الرمل . 
عجينة ساحلة »عجينة ساحجة 
عجينة تحتوى عادة على مادة كربيد السيليكون 
وتستخدم لسّحل الأسطح الطاحنة للأسنان (سطح 


abrasive paste 


الإطباق) . 
ر أس ساحل »را أس ساحج abrasive point‏ 
مادة ساحجة دوارة abrasive , rotary‏ 


عند إعادة زرع سن مقلوعة بسبب الفشل في إعادة الزرع . 
قد يسبب التهاب لب السن امتصاصاً داخلياً لأنسجة السن 
الداخلية الصلبة » الذي لاتصاحبه أعراضاً تذكر » لكن يعود 
ظهور اللون الوردي إلى تحلل نسيج اللب داخل السن . يتم 
تشخيص الامتصاص الشاذ بواسطة الصور الشعاعية . وتعد 
المعالجة اللبية السريعة عملية ضرورية لإيقاف تقدم 
الامتصاص الداخلي للسن . 


الشذوذ »اللاسوية abnormalism‏ 
عيوب »شذوذات abnormalities‏ 


عيوب وجهية سنية abnormalities , dentofacial‏ 
شذوذ » لاسوي . عيب 
1-أية حالة شاذة » أي تَشْوه أوسوء تكون جَسدي » 
اضطراب عقلي أو سوء تصرف غير طبيعي . 
2 -العضو الناقص أو المشّوه » أي تغير عن الطبيعي في 
التركيب أو الوظيفة للخلية أو النسيج أو للعضو . 0 
لاإطباق »عدم الانغلاق 
هي حالة من عدم إطباق الأسنان العلوية مع السفلية 
مد عن الفم ‏ سُجافي الفم 


abnormality = abnormity 


abocclusion 


aborad = aboral 


مجافى الفم 2 مبتعد عن الفم aboral = aborad‏ 
أوقف النموء يُجهض ؛يقمع (سّيرالمرض) abort‏ 
الجهيض »السة aborted‏ 
وه واه سه 
عقار محهض . مادة محهضة › aborticide‏ 
قتل الجنين داخل الرحم 
عقاقير مجحهّضة abortifacient drugs‏ 
إجهاض (طبيعي أو مرضي) abortion‏ 


3 كناشبط (مادة ساحلة) abradant = abrasive‏ 


abrade 


abrasio = abrasion E › سحج‎ 
abrasio dentium = dental abrasion « سحج الأسنان‎ 

سحل الأسنان › تاکل الأسنان 
سحل »انسحال »› سحج مح » تآكل » کش ط abrasion‏ 


1-تآكل مكونات السن بوسائل ميكانيكية كما في 
عملية مضغ الطعام وتفريش الأسنان الخاطئ 1 
بسبب حالة مرضية فى طب الأسنان- كما فى 
صرير الأسنان E Boi)‏ هوعبارة عن احتكاك 
شديد بين الأسنان بدون طعام ؛ ويسمى أيضاً التآكل 
المرضى (28تتدء* 21ء1ع23]5010) للأنسجة السنية الصلبة 
الات عن الاحتكاك . 

2- تآكل غير طبيعي للأسنان نتيجة عادة سيئة مثل 


أي خراج يتكون ببطء وخلال مدة طويلة ¢ يمكن أن 
لخراج حاد سابق » أو ينتج عن جراثيم قيحية ضعيفة الحدة ؛ 
يكون مصحوباً بتشكل القيح والتهاب خفيف وقد يتم 
تصريف القيح من خلال ناسور . 
خر اج حول اللوزة = abscess , circumtonsillar‏ 
peritonsillar abscess‏ 


abscess , cold 


في العظم 


حرا اج بارد 
خراج دري بطى التکون يتشکّل عادة ف 
أواللفصل مص حوبا بالتهاب خفيف . 
خر اج ر عمي - خر اج 0 ري = abscess , collar-button‏ 
shirt-stud abscess‏ 


abscess , collar-stud 


خراج مضاعف الجوف › 


خراج سطحي متصل بخراج آخ ر أكبر وأعمق بواسطة 
مجرى ناسوري . 
خر اج احتقانى abscess , congestive‏ 


خراج يتكون بعيداً عن مكان الالتهاب وذلك بسبب 
مقاومة الأنسجة التي تمنع تكونه وتجمعه 5 


درا اج قرني abscess , cornual‏ 

خر اج سني جلدي abscess , cutaneous dental‏ 

خا اج سني abscess , dental‏ 
تجويف مليء بالصديد » يتكون في النسج حول السن ‏ إما 


حينما تهاجم الجراثيم لب السن (تجويف مركزي داخل السن 
يشتمل على الأعصاب والأوعية الدموية) مسببة تموته » 
حيث يحدث ذلك كثيراً نتيجة للتسوس السني الذي يدمر 
ميناء وعاج السن نما يسمح للبكتريا بالوصول للب السن » 
كما قد تصل البكتريا إلى اللب مباشرة عند إصابة السن 
بالكسر أو عن طريق الأوعية الدموية » فينتشر إنتان اللب إلى 
الأنسجة الحيطة بالجذر فيتكون الخراج ؛ كما يحدث الخراج 
نتيجة لمرض حول سني » حيث تتجمع البكتريا في الجيوب 
اللثوية العميقة المتشكلة بين الأسناخ واللثة . 

علاماته وأعراضه : ألم نابض في السن المصابة » يزداد عند 
العض أو المضغ » كما تصبحح اللثة حول السن مؤلمة عند 
اللمس وقد تتورم وتحمر . 

ينفتح الخراج غير المعالج للخارج عند سطح اللثة من خلال 
ناسور يسير عبر عظم الفك مكون دمل اللثة ([أوطسد©) 
الذي قد ينفتح ليخرج الصديد فيقلل الشعور بالألم . قد 


ساحجات صغيرة دوارة تستخدم بواسطة القبضة 
اليدوية «آلة الحفر» ؛ مثال ذلك ماسات دقيقة مركبة 
على مادة الكاربوراندم . 

شريط ساحج ٠»‏ شريط ساحل 
شريط من المعدن أو الكتان أوالبلاستيك مغطى بالمواد 
الساحلة على سطح واحد أو كلا السطحين »ذو 
ثخانات مختلفة يستخام لتعديل وتلميع أسطح 
الأسنان أو الحشوات . 

أدوات ساحلة 

قرص ساحل . عجلة ساحجة 
أداة دوارة فُرصية الشكلٌ تحتوى على مواد ساحلة 
ملصقة بقاعدة مطاطية تستخدم لتشكيل وتلميع 


abrasive strip 


abrasive tools 


abrasive wheel 


الحشوات المعدنية والتركيبات المتحركة . 
مكشّط .محك »ميرد (جراحی) سحاجة abrasor‏ 
خر اج 1 1 abscess = abscessus‏ 


تجمع قيحي في تجويف ينتج عن انحلال الأنسجة 
العظمية أو الأنسجة الرخوة بسبب البكتيريا المولدة 
للقيح » وقد يكون حاداً أو مزمناً . يلتم الخراج عادة 
حينما يتم تصريف الصديد ؛ إذا كان الخراج في عمق 
الأنسجة » يحدث التصريف عن طريق قّناة جيبية متصلة 
بالسطح الخارجي . 
واكم 
خراج ذو مدى قصير مترافق بالتهاب موضعي مؤلم 
وارتفاع في درجة الحرارة . 
0 ؛ خراج دردري 
خراج جيبي 
خسراج ذُروي » خسراج قمّي 
خراج يتكون عند قمة جذرالسن . 
خراج ثنائي الجوف . خراج ذو 
خراج يحتوي على حجرتين . 
خراج أعمى . خراج بلافتحة ناسورية abscess , blind‏ 
خر اج الدماغ abscess , brain‏ 
خراج المسافة المبوقة 
خراج المسافة النابية 
خراج المسافة السباتية 


abscess , acute 


abscess رو‎ alveolar 


abscess , antral 


abscess , apical 


abscess , bicameral 


abscess , buccinator Space 
abscess , canine space 


abscess , carotid space 


خرا اج متحبن abscess , caseous‏ 
حر بحري رسي حا اله 
خرا اج م من abscess , chronic‏ 


حر اج ذاتي 2 (خرا اج مجهول السَبب) abscess , idiopathic‏ 
شق و تفر يغ المخرا اج abscess , incision and drainage of‏ 
مع لتر سد حا وك بص موسر الس E‏ 
المتبقي بواسطة أنبوب . 
خراج بينالجذور 
حراج جن فيه الفيح بين جدورالسن” 
خراج جانبي 
څراج الرئة 
خُراج نقيلي 


خراج مهاجر » خراج متجول 


abscess , interradicular 


abscess , lateral 
abscess , lung 
abscess , metastatic 
abscess , migrating = 


wandering abscess 


abscess , miliary حورا اجدخني‎ 


خراج حنكي 
خراج ذروي يتكون عند قمة جذر القاطع الجانبي 
العلوي أو الجذور الحنكية للأسنان العلوية الخلفية 
ويظهر رأس الخراج على قبة الحنك . 
خراج المسافة الحنكية 
خراج وجهي شامل 
خسراج جداري 
خراج ما حول السن يتكون عند أي جزء من سمحاق 
السن بعيدا عن منطقة قمة الجذر . 
خراج الأنسجة الداعمة , 
خراج ماحول السن 
خراج ينشأ في الرباط السني السنخي . 
خراج ما حول القمة أوالذروة 
خسراج حول قمة جذر سن ذات لب تالف يتكون 
نتيجة تعفن للب الذي يؤدي إلى التهاب حاد أو مزمن 
مع تلف للأنسجة وتكون الصديد داخل السنخ حول 
قمة الجذر. 
خراج ما حول الملاط » 
خُراج رباطي 
خراج يصيب الأنسجة الداعمة للسن لاين شأ من لب 
تالف ؛إنما كامتداد لجيب في الأنسجة الداعمة . 


abscess , pericoronal 


abscess , palatal 


abscess , palatal space 
abscess , panfacial 


abscess , parietal 
abscess , parodontal 
abscess , partial 


abscess , periapical 


abscess , pericemental 


خراج ما حول التاج 
مراع يونا حول تاج سن لم يكم يزوفتها : 
خراج ما حول السن › 

خراج الأنسجة الداعمة 


abscess , peridental = 


periodontal abscess 


تتضخم العقد اللمفية الموجودة في الرقبة وجانبي الوجه إذا 
انتقل الخراج إلى الأنسجة الحيطة والعظم محدثة أعراضاً مثل 
الصداع وارتفاع درجة الحرارة . 
العلاج :تتم معالجة الخراج بتصريف الصديد وإعطاء 
المضادات الحيوية ثم يتم حشو أقنية الجذر للسن المصابة » 
انظر معالحة قناة الجذر (Root- canal treatment)‏ 
أما إذا فشلت المعالجة اللبية في شفاء الخراج يصبح من 
الضروري قلع السن المصابة لإزالة مصدر الإنتان وتصريف 
القيح ويتم إعطاء المضادات الحيوية لإتمام عملية الشفاء . 
أما خراج اجيب حول السني فتتم معالجته بتجريف الجيب 
لإزالة النسج المدموتة وبقايا الخراج » وقد نضطر أحياناً إلى 
عمل شق صغير في الجيب للوصول إلى الخراج » وإذا فشلت 
هذه المعالجة بسبب شدة المرض حول السن وفقدان العظم 
#الدايي لسن والرباط حير لع ا 
خرا اج سني سنخي خرا اج abscess , dentoalveolar‏ 
سني دردري 
خراج يتكوّن في الأنسجة حول قمة جذر السن غير 
الحية . 
خراج جاف 
خراج يختفي دون أن يتكون له رأس 
خراج متکیس 
خراج يكون فيه الصديد محصوراً في التتجويف 
ا : 
څراج صمي 
خراج يُحدث في مواضع تج لط الدم . 
ر يغ غ الحراج اح »تصريف الصديد abscess , evacuation of‏ 


abscess و‎ dry 


أو ب ينفتح 1 


abscess , 50 


abscess , embolic 


خرا اج ا الحافية abscess , extradural‏ 


خرا اج ُطر ي abscess , fungal‏ 
خرا اج متمو ت abscess , gangrenous‏ 
حرا اج لشوي abscess , gingival‏ 


خراج يصيب الأنسجة الرخوة ويصيب الحافة اللثوية 
أو اللثة مابين الأسنان ويتكون فى جيب ماحول 
السن . ١‏ 
خراج ثقلي 
خراج دموي » خراج نازف 
خراج التهابي ؛ خراج حار 
خراج متجول . خراج استلقائي 


abscess , gravitation = gravity abscess 
abscess , hemorrhagic 
abscess ,hot 
abscess , hypostatic = 
wandering abscess 
خراج يتكون ويصل إلى موقعه نتيجة تأثير الجاذبية‎ 
. الأرضية‎ 


خراج عفن .2 خراج خمج › خراج إنتاني abscess , septic‏ 
خراج تسممي › خرا اج إنتاني دموي  abscess , septicemic‏ 
يتسبب في تسمم الدم . 
خراج خترجي 2 خراج زراري 
(يشبه زر القميص) 
خراج عقيم (خال من الجراثيم) 
ا الجراحية› شرام الفط 
خراج تحت الحاد « خراج شبه الحاد abscess , subacut‏ 
خراج تحت القحف 
خراج تحت الجافية 


abscess , shirt-stud = 
collar-button abscess 
abscess , sterile 


abscess , stitch 


abscess و‎ subcranial 
abscess و‎ subdural 
abscess , subpericranial خر اج تحت سمحاق الجمحمة‎ 


abscess , superficial 


ج اج ودی abscess , sympathetic‏ 
خراج ثانوي يظهر على مسافة من بؤرة الإنتان 
الأصلية. 


abscess و‎ traumatic 


خراج رضحي خرن كدي 

حراج درني » حراج تدرني 

خراج شارد خراج مُتجول 
خراج يبدأمن مكان ثم يسلك مساراً من خلال 
الأنسجة ويظهر في مكان آخر يبعد عن مكانه 


٤ 


الأصلى 


abscess , tuberculous 


abscess , wandering 


تقر قطع اقتطاع abscission‏ 
استغصال بالقطع الجراحي 
تجويف عظمى اى مفصلى › absconsio‏ 
طبقة الاستئصال 
بعيد عن المجال » بعيد عن مرمى الأشعة abscopal‏ 


متعلق بتأثر الأنسجة البعيدة غير المطلوب تعرضها 


لأنسجة من عضوما . 
غياب absence‏ 
غَياب اللهاة absent uvula‏ 
غياب »غيبوبة absentia‏ 
قياب صر عى » عسو بة صرعية absentia epileptica‏ 
مُطلق > صر ف تام absolute‏ 
تصحيح مطلق absolute adjustment‏ 


كحوا ل مطلق التركيز . الكحول الصرف 01ط21»0 abso ute‏ 
درجة الحرارة المطلقة 


absolute temperature 


يمتص »يشرب .يحص absorb‏ 
امتصاصية . قابلية التشرب absorbability‏ 


خراج الأنسجة الداعمة , 
خراج ماحول السن 
خراج يصيب الأنسجة الداعمة للسن »ينتج عن امتداد 
العدوى من الجيب حول السني إلى الأنسجة 
الداعمة . أي حدوث التهاب حاد أو مزمن في منطقة 


abscess , periodontal = 


peridental abscess 


محدودة من اللثة يرافقه تقيح فيهاوفي الأنسجة 
الداعمة للسن على جانبى الجذر أو حواف الأنسجة 
الرخوة المحيطة بجيب ماحول السن . 
خ اح ماحل اللر رة abscess , peritonsillar = quinsy‏ 
a‏ جو 3 
خراج حَلف اللوزة ‏ التهاب اللوزة التقيحي الحاد 
امتداد لالتهاب حاد متقيّح في اللوزة ينتج عنه خراج 
في النسيج الضام المغلف للوزة . 
خراج العنقاء 
إصابة ذروية نشأت كامتداد حاد لالتهاب ذروي قيلح 
مزمن في النسيج الداعم للسن أو لخراج سنخي 
و 


abscess , phoenix 


مرون 
رأس الخرا اج »عين‌الخر اج abscess , point of‏ 
خا اج أوا لي abscess , primary‏ 
خراج ينشأفي موضع العدوى . 
خر اج لب السن > abscess , pulp = pulpal abscess‏ 
خراج لبي 


التهاب حاد أو مزمن للب السن مصحوب بأنسجة 
من التهاب اللب الحاد . 


خراج بحي (مصحوب بتسمم دموي) عتتءزم , ووعءوط8 
خرا اج جذر = abscess , radicular = apical granuloma‏ 


ورم جي ذروي 
خم اج ثمالي » خراج متخلف › abscess , residual‏ 
ا ا 
خراج ينشأً قريباً من بقايا التهاب سابق . 
خرا اج خلف البلعو م abscess , retropharyngeal‏ 
خرا اج ي abscess , root = apical granuloma‏ 
ورم حبيبي ذروي 
خرا اج ثانوى abscess , secondary‏ 


خراج نشأ نتيجة لعدوى من خراج موجود . 

خر اج حجابى » خرا اج حاجزى abscess , septal‏ 
خراج يتكون على أحد جانبي الجذر بين الحجاب 
العظمي الفاصل بين الجذرين أو السنين المتجاورين في 
السنخ وبين جدار الجذر الملاصق . 


أقماع ورقية تتوفر بأحجام مختلفة وتستخدم في تجفيف قناة 
الجذر السنى . 
قمع ماص - قمع ور قي ماص = absorbent point = absorbent‏ 
قمع ور قي paper point = paper point‏ 
امتصاصية . قوةالامتصاص 
امتصاص »تشرب 


absorbing power 
absorptio = absorption 
absorption = absorptio = resorption امتصاص 2 مص‎ 
1-امتصاص السوائل أو المواد الأخرى بواسطة الجلد .أو‎ 
. الأسطح الخاطية » أو الأوعية الماصة أو المواد السنية‎ 
-امتصاص مادة بواسطة مادة أخرى . مثال : امتصاص‎ 2 


النموذج أو الخال الجبسّي للماء . 
3-اندماج سائل أو غاز أو أية مادة داخل مادة أخرى أو 
نسيج آخر . 
4- (في علم الأشعة):انخفاض حدةالأشعة 
السينية حينما تمر خلال مادة أو جسم . 
امتصاص سنخي absorption , alveolar‏ 
ارتشاف سنخی 


absorption , buccal 


امتصاص شدفى 3 امتصاص فمو ي 
فحوة امتصاص « absorption lacuna = resorption lacuna‏ 
ثغر هة امتصاص »جو به امتصاصية 


تمتص .ماص( قادر على الامتصاص) › absorptive‏ 
امتصاصى 

خلاصة ١‏ مُسَتَخلص 2 مجرد abstract‏ 

استخلاص »›تجريد . استخراج abstraction‏ 


تباعد الفكين › شر ود الفكين abstraction of the jaws‏ 
شكل من أشكال سوء الإطباق يكون فيه الفكان 
متباعدين بمسافة شاذة . 

وفرة »غزارة abundance‏ 

وفيرءغزيرء كثير abundant‏ 

سوء استعمال » انتهاك abuse‏ 

يجاور »يلاصق »يرتكزعلى » يتاخم abut‏ 

دعامة »ركيزة abutment‏ 


1- داعم يستقبل ضغطاً جانبياً أو أفقياً . 
3 .9 5 ا 5-95 3-0 0 0 1 
يستخدم لدعم واتزان وتثبيت جهاز تعويضي ثابت أو 


جهاز تعويضي متحرك . 
3- الأسنان الموجودة على جانبى مكان السن المقلوعة . 
دعمةمساعدة= = abutment , auxillary‏ 
دعمة إضافية secondary abutment‏ 


قابل للامتصاص أو التشرب absorbable‏ 
المواد التي يمكن ان يمتصها الجسم . 
شاش قابل للامتصاص absorbable gauze‏ 


اة بالشادن: تسح قن السي ير رز الوكنية لقاب 
للامتصاص . توضع مباشرة على الأنسجة النازفة لإيقاف 
النزف . 

absorbable root-filling paste عجينة حشوةقناةالجذر‎ 

القابلة للامتصاص 

عجينة ظليلة للأشعة ؛ تحتوي عادة على اليودوفورم 
الذي يستخدم في حشو قناة الجذر ‏ وتسمى هكذا 
لأن العجينة تزول بواسطة الامتصاص من أنسجة 
ماحول الجذر. 

خيط جراحى قابل للامتصاص absorbable surgical suture‏ 
خبط مضدوع من مادة حكن لجسو امتضاصها تاا : 

جرعةمتصة 
(في علم الأشعة) : هي كمية الطاقة الإشعاعية التي تمتص 
فعلياً بواسطة الأنسجة . كان يقاس سابقاً حسب النظام 
التقليدي بالجرعة الاشعاعية الممتصة [Radiation absorbed‏ 
dose(rad)]‏ أما بحسب النظام العالمي للوحدات [1e Systeme‏ 


absorbed dose 


[nternational d unites (SI unites)]‏ فإن وحدة قياسه هى 


جراي (4۷ا6) ويرمزلهابالرمز إ6 حيث يساوي 
1Gy=100 rad‏ . 


مساعد للامتصاص . معزز الامتصاص absorbefacient‏ 
عامل (عقار) مساعد على الامتصاص . 
ماص ٠‏ متص absorbent‏ 


1- قادر على الامتصاص . 
2- أي عقار أو مادة تسرع الامتصاص . 
3- مادة تجذب وتمتص الغازات أو السوائل . 


قطن ماص absorbent cotton‏ 
ضمادة ماصة absorbent dressing‏ 
ضمادة من أية مادة توضع على الجرح أو القطع لامتصاص 
الإفرازات الناتجة . 
شاش ماص absorbent gauze‏ 
عضو ماص absorbent organ‏ 


عبارة عن نسيج وعائي يوجد بين جذور الأسنان اللبنية وبين 
الأسنان الدائمة البديلة لها وذلك أثناء عملية امتصاص جذور 
الأسنان اللبنية . 
قمع ور قي ماص = قمع ماص = = absorbent paper point‏ 
قمع ور قي absorbent point = paper point‏ 


Acacia gum = arabic gum 


صمغ السنط= صمغ عربي 
مادة صمغية جافة مستخرجة من شجرة السئْط . 


فاقة الكالسيو م » نقص الكلس acalcerosis‏ 
نقص مقدار الكالسيوم في الجسم . 
عو زالكالسيوم › acalcicosis‏ 
نقص المتناول من الكالسيوم 
وة » النقطة الشوكية acanthion‏ 


(في علم تقويم الأسنان) : نقطة ناتئة صغيرة في قاعدة 

الشوكة الأنفية الأمامية . وهي إحدى نقاط قياس 
(سابقة) شوكة »شوك 
ورم أرومات الميناء الشائكة 

نوع من ورم أرومات الميناءيحتوي على خلايا 


acanth- , acantho- 


acanthoameloblastoma 


شوكانى » شبه شوكى acanthoid‏ 
انحلال شوكى .انحلال الأشو اك acantholysis‏ 


ضمور وسقوط الطبقة الجلدية الشوكية . 
انفصال مرضي للخلايا الظهارية نتيجة تحطم 
الأجسام الرابطة فيؤدي إلى التحوصل أو التنفط » كما 
يحدث في مرض الفقاع (Pemphigus)‏ . 
ورم شوكي عورم شائكي . شوكوم 
ورم سرطاني حرشفي متقرن با جلد » حميد أو سرطاني 
ينشأ من طبقة الخلايا الشائكة في بشرة الجلد . 


و 
0 


زيادة ثخانة طبقة الخلايا الشائكة فى بشرة الجلد » نجدها 


واضحة بشكل نموذجى فى داء الإكزيا (78دء2ء8) وداء 


acanthoma 


acanthosis 


الصدفية (وأمهترهو2) . 
الشوا اك الأسو د acanthosis nigricans‏ 
عديم المحفّظة acapsular‏ 
صعوبة البلع »تعذرالإزدراد acataposis‏ 


و 3 و 3 


معجل »مسرع »محفز accelerant = catalyst‏ 


إسرا اع »تعجيل acceleration‏ 
مسرع 2 معجل »عامل منشط accelerator‏ 


مادة تستخام بكميات قليلة لزيادة معدل سرعة 

التفاعل الكيميائي مثل إضافة الملح «كلوريد 

الصوديوم » أو «سلفات البوتاسيوم» إلى مخلوط من 
مادة محفر ة»مادة می عة accelerator catalyst‏ 
و 3 و 3 


مأتى » اقتراب » مُدخل »إتاحة 


accelerator , linear 


access 


دعمة الجسر 

دعمة مغروسة »دعمة مزروعة 
ذلك الجزء من الغرسة الموجودة في العظم السنخي والتي 
تبرزمن خلال اللثة داخل الفم » تستخدم كدعامة 

دعمة متوسطة = دعمة منعزلة = abutment , intermediate‏ 


abutment , bridge 


abutment , implant 


isolated abutment 
سن طبيعية أو جَذرسن أو غرسة سنية منعزلة‎ 
تستخدم كدعامة متوسطة لجهازصناعي ثابت‎ 0 
. بالإضافة إلى دعامتين عند الأطراف‎ 
› دعمة مَعزولة » دعمة منفصلة‎ 
دعمة متوسطة‎ 


abutment , isolated 
intermediate abutment 
abutment , multiple دعمة مضاعفة » دعمة متعددة‎ 
ربط أوتثبيت مجموعة من الأسنان الطبيعية معاً‎ ' 
. لتستخدم كدعامة‎ 


4 4 4 fw 
دعمة أولية »دعمةرئيسية‎ 
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abutment , primary 
سن تستخدم كدعامة رئيسية لتشبيت واتزان جهاز‎ 
دعمة تالية »دعمة ثانوية‎ 


abutment , secondary 


سن تستخدم كدعامة إضافية لجهاز صنعي 


abutment , subperiosteal implant دعمة مغروسة نحت‎ 


ذلك الججزء من الغرسة الذي يبزغ من خلال الطبقة 
المخاطية في التجويف الفموي لتثبيت أودعم تاج أو 
دعمة أخيرة »دعمة نهائية 
سن تستخام لتثبيت أو دعم أحد أطراف الجهاز 
الستى . 
أسنان داعمة 


سن داعمة 


abutment , terminal 


abutment teeth 

abutment tooth 
سن تستخدم كدعامة لسن صناعية أو لإحدى‎ 

| نهايتي جسرثابت . 


تخو م » حدود abuttals‏ 
متاخم »محاذء ملاصق abutting‏ 
أسئان مُتاخمة » أسنان مخادة abutting teeth‏ 
سنطء أقاقيا Acacia‏ 


شجرة السنط (Acacia tree)‏ يستخرج منها الصمغ 
العربي ( "نع 2ذ8130) ؛ الذي يستخدم كمزيج مَعلق أو 
میات فش الأدوية 8 


عتصب إضافي »صب مُلحَق 
العصب الق الحادي عشر . ويعصب العضلات 
الي اباو ي والعضلة القصية 
الأرقرية والعمضئلة الك 
يختلف العصب الإضافي عن الأعصاب القحفية الأخرى ‏ 
لأن جزءاً صغيراً منه ينشأ من المخ ؛ويعصب كثيراًمن 
عضلات الحنك والبلعوم (الحلق) والحنجرة . يؤدي تلف أو 
إصابة هذا الجزء من العصب إلى حدوث حَشرجة الصوت 
(صعوبة التكلم) وعسرالبلع (صعوبة البلع) .أماالجزء 
الآخر من العصب والناشئ من الحبل الشوكي » فيعصب 
بعض العضلات الكبيرة في الرقبة والظهر . ومنها العضلة 
القصية الخشائية تد ت القص إلى جانب الرأس) » 
والعضلة المنحرفة [العضلة المكلثية (Triangular muscle)‏ 
كبيرة في الظهر العلوي » والكتف » والرقبة] . تؤدي إصابة 
أوتّلف الألياف الشوكية من هذا العصب إلى شّلل هذه 
العضلات . ينتج مثل هذا التلف عادة عن جراحة استئصال 
yT‏ 
(Eleventh nerve)‏ » ولع صب الإضافى (Nervus‏ 
(206655013115 » والعصب الإضافي الشوكي Spinal)‏ 


٠. (accessory nerve 


accessory nerve 


قو ب حتكية إضغlفية accessory palatine foraminae‏ 
غد نكفية إضافية accessory parotid gland‏ 
عملية إضافية . طريقة مساعدة accessory process‏ 
جذرإضافى accessory root‏ 


قناة جذرية إضافية accessory root canal‏ 
تفرع جانبي للقناة اللبية في السن » توجد عادة في الثلث 
غُدة لُعابيةإضافية 

انظر الجيب جنيب الأنف (Paranasal sinus)‏ . 


accessory tooth = 


accessory salivary gland 


accessory sinus of the nose 


سن إضافية- سن زائدة 
supernumerary tooth‏ 


سن زائدة لاتماثل السن الطبيعية في الحجم أو الشكل أو في 


وضعها في الفم ' 
حادث .عارض . طارئ accident‏ 
طار ی خی 1 accident , cerebral‏ 


طارئ وعائى مخى › accident , cerebral vascular‏ 
داء الصرع » سكتة مخية (دماغية) 


حادثى »عارض »طارئ accidental‏ 


حفرة الدخول . حفرة الو لوج access Cavity‏ 
فتحةتاجية في السن تؤدي إلى حجرة اللب تسمح 
بتنظيف وتطهير وحشو قناة العتصب خلال المعالحة 


access - preparation 


تجهيزالمنفذ للوصول لإزالة التسوس أو لإزالة عصّب 
السن . 

الاقتراب جراحيا 
تحضير الأنسجة الرخوة والصلبة للسماح بالرؤية 
والمداخلة بالأدوات الجراحية فى مكان العملية 
لاسي 1 

إضافي . ثاتوي . مساعد 

إضافي متاك الى 

ثانوي 

يطلق على الأعضاء الصغرى التي تساعد الأعضاء 
الأكبر وتساهم معهافي الوظيفة المنوطة بها . مثال 
ذلك الأعضاء التناسلية الثانوية فى الرجال والنساء » 
والأعضاء الملحقة بالجلد وهى العو E‏ 
a‏ 1 

شريان إضافي 


accessory canal = lateral canal قناة إضافية = قناة جانبية‎ 


access , surgical 


accessOrius = accessory 


accessory = accesSOrius 


accessory artery 


قناة إضافية تتفرع من قناة الجذر الرئيسية وهي توجد 

بشكل عام في النصف السفلي من جذر السن أو في 

قة تشعب الجذور. 

حدبة زائدة ( إضافية) accessory CUSPp‏ 

عقدةعتصبيةإضافية 
و 


غدةإضافية 
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accessory ganglion 


accessory gland 


accessory groove كَل إضافى‎ 
accessory jaw مَك اضافی‎ 
accessory ligament رباط إضافى‎ 


شود يان سحائى إضافى == accessory meningeal artery‏ 


0 يان جناحى سحائى meningea accessory artery‏ 
شا يان س اة == accessory meningeal artery‏ 
شا يان جناحى ا 1 artery pterygomeningea‏ 
ل كة اتا accessory movement‏ 
حو ب أنفية إضافية accessory nasal sinuses‏ 


الجيوب جنيب الأنف التى توجد كفراغات ضمن 
ا لجمجمة » حيث تفتح في الحفرة الأنفية وهي م مبطّنة بغشاء 


مخاطي متصل بالغشاء الخاطي الأنفي . 
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حامض الخليك » حمض الأسيتيك 

(سابقة) مُتحّد , مُشتق من حمض الخليك 

أسيتون »› خلون 
سائل كيتوني أصفر كهرماني اللون سريع الاشتعال وله 
رائحة مميزة ع يستخدم كمذيب للأجسام الدهنية 
والزائين والسيليتولوزء نتج من تخمريكتيزينا 
الشعير أو من عملية إزالة الهيدروجين من الكحول 
الأيزوبروبيلي . 

أسيتيل »خليل 

حامض خليل 

الصفصاف - الأسبرين 

حامض ساليسيلات الأسيتيل من خواصه تسكين 
الألم مع تخفيف الحمى والالتهاب يسبب تهيجاً عند 1/7 
من السكان ويتظاهر بأعراض غثيان وقيء وألم ونزف 
معدي . يجب عدم تناول أقراص الأسبرين حينما 
تكون المعدة خالية من الطعام . أقراص الأسبرين القابلة 
للإذابة فئة 300 ميلليجرام تسبب تهيجاً أقل للمعدة 
لكن يفضل الباراسيتامول عليها . 

حرق حامض الصفصاف 
الخلي- حرق الأسبرين 
إذا ترك قرض الأسبرين على الغشاء المخاطي بالفم فإنه 


acetic 
acetic acid 
aceto- 


acetone = acetonum 


acetyl 


acetylsalicylic acid = aspirin 


acetylsalicylic acid burn = 


aspirin burn 


يسبب حرقاً خلال نصف ساعة . 
ألم es‏ روجع ثابت مستمر ache‏ 
ألم الر أس صداع ache , head‏ 


ألم مستمربالسن »وجع بالسن ache , tooth‏ 
غياب الشفة أو الشفتين الخلقى 
عديم الشفتين فاقد الشفتين 
شخص عديم الشفة أو الشفتين 
نقص التعظم الغضروفي »الودانة » 
عدم تَشّكل الغضاريف 
مَرض خلقي يتصيب غو الهيكل العظمي ويؤدي إلى 
القزامة ؛ وهواعتلال نادر لنمو العظم يبدأ من الولادة 
ويؤدي إلى القزامة .تصاب به العظام الطويلة للذراعين 
والرجلين » حيث يتحول الغضروف الذي يصل كل عظم 
بالكردوس (530515م1م8) (منطقة النمو عند قمتها) إلى عظم 
فى وقت مبكر جداً » ولذلك يتوقف نمو الأطراف . تكون 
أ الحطاة الأخخرى قاور سن الو ك ي 
الأشخاص المصابون لديهم أطراف قصيرة قوية وجذع قوي 
النمو . ورأس بحجم طبيعي ولكن ذو جبهة بارزة . 


acheilia = achilia 
acheilous = achilous 
acheilus = achilus 


achondroplasia 


تزف عارض »نزف حادثى accidental haemorrhage‏ 
ر ضح عار ض 
عي عو 


تأقلّم » أقلمة . تكيف 


accidental trauma 


acclimatation = acclimation = 


acclimatization 

يتأقلم ؛يتكيف acclimate‏ 
بتكيف accommodate‏ 
1- تكيف» تھ » تكييف accommodation‏ 
2 مطابقة 

تغيرات فى حدقة العين ناتجة عن تغيرات فى 

الإضاءة 00 1 
غوة »مو ممائل و متز ايد accrementition‏ 
ار تكام 2 تنمي accretion‏ 


1- تسب تدريجي تَراكّمي للمواد الغريبة على سطح 
الأسنان مثل القَلّح » أوالمادة البيضاء من قَضّلات 
الطعام واللويحة الخاطية حول عنق الأسنان . 

2- يتغير سّطح العظم في الحجم والشكل نتيجة 
النمو التراكمي للعظم الناتم عن نشاط الخلايا البانية 
للعظم المترافق بعملية امتصاصه . 

التطبق= خطوط رتزيوس 


accretion lines = incremental 


lines = Retzius lines 


يترا كم 2 يتجمع accumulate‏ 
ترا کم تجمع accumulation‏ 
دقة »ضط »إحكام »إتقان accuracy‏ 
دقيق “مقن ءمضبوط › محكم accurate‏ 
بدون خلاياء. خالمنالخلاياء. لاختوي acellular‏ 


2 


ملاط لاخلو ي acellular cementum‏ 

لامركزي »مُتحرف عن المركز acentric‏ 

إطباق لامَركزي acentric occlusion‏ 
انظر إطباق یرف »إطباق لا مركزي (Eccentric‏ 
occlusion)‏ . 

acephalia = acephalism = acephaly عديم الر أس‎ 

غياب الرأس 
(سابقة) عديم الرأس acephalo-‏ 
عديم الرأس والذراعين acephalobrachia‏ 


شُدُوذ خلقي » يتصف بغياب الرأس واليدين عند الجنين . 
عدم الر أس ق acephaly = acephalia = acephalism=‏ 
الرأس . اللارأسية 
عيب خلقي » يتصف بغياب الرأس أو أن تكون الرأس غير 


acephalic 


مكتملة النمو . 
(سابقة) متحّد مع “مشتق من حمض الخليك acet-‏ 
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حمض اللاكتيك acid , lactic‏ 
حمض النيتريك acid , nitric‏ 
حمض الفوسفوريك acid , phosphoric‏ 
حمض الريبونيكليك = acid , ribonucleic= RNA‏ 
الحمض الريبي النووي 

حمض الساليسيليك acid , salicylic‏ 
حمض الكبريتيك acid , sulphuric‏ 
حمض التانيك acid , tannic‏ 
حمض الطرطريك » حمض الدر دي acid , tartaric‏ 
تخريش ميناء السن بالحامض acid etch‏ 


هي عملية تعديل سطح ميناء السن بواسطة وضع 
حامض الفوسفوريك »أو حامض اللاكتيك أو مادة 
خطافية «كلابية» مثل حامض إيثيل ثنائي أمين 
تيترألسيتيك (8218) بحيث يصبح شط الميناء 
نظيفاً ذا مسام دقيقة تستخدم للحت الميكانيكي 
للحشوةالتجميلية أو لمادة الربط لتثبيت الطوق 


أسلوب التخريش بالحامض acid etch technique‏ 
أسلوب للربط يخرش فيه ميناء السن للحصول على السطح 


الخشن الضروري للربط الميكانيكي ٠‏ والربط الميكانيكي 
ال جهري. 

التخريش بالحامض 
هي إزالة جزئية للأملاح المعدنية من مساحة محددة 
من ميناء السن باستعمال محلول حمضي مخفف » 
ولمدة محددة من الوقت ليظهر سطح نظيف ذو مسام 
دقيقة تستخام للتثبيت الميكانيكي لأنواع مختارة من 
مواد الحشو مثل الراتين المركب وأسمنت الأيونومر 
الزجاجي . 

جسخرةالتخريش ار 
جبيرة خارج التاج تثبت باستخدام مادة للتخريش 
وهي 50./ حامض اقوت وأية مادة ربط للتثبيت 
المؤقت . 

ج حمضي 
يستخدم محلول حامض الهيدروكلوريك أو 
حامض السلفوريك (حمض الكبريت) لتنظيف سطح 
المعدنالمصبوب من طبقة الأوكسيدالخارجية. 
يوضع المعدن المصبوب في أنبوب اختبار يحتوي 
الحامض ويس خن ؛ يجب تحاشي غَليان الحامض 


acid etching 


acid-etching splint 


acid bath = pickling 


حتى لایت نتت 


مُصاب بنقص التعظّم الغضرو في achondroplastic‏ 
و 
دج » مودون 
قصير العنق وضيق المنكبين وقصير اليدين . 
تزم مصاب بنقص التعظم 
الغضروفي » زم مودون 
النوع الأكثر شيوعاًللقزامة » يتميز بقصر الأطراف المتباين » 
وجذع ذو حجم طبيعي ورأس كبير مع إنخفاض جسر 
الأ » ووجه صغير » ويد جذامية (يد قصيرة وغليظة) » 
وإنحناء الفقّرات القطنية للأمام . تحدث هذه الحالة نتيجة 
لعيب وراثي في تشكل النسيج العظمي وتترافق مع عيوب 
أخرى أو شذوذات » مع عدم إصابة الجهاز العصبي المركزي 
حيث يكون طبيعياً . 
انظر أيضاً نة نقص التعظّم الغضرو في (Achondrop1asi4)‏ . 
الشعروية achorion‏ 
جنس من الفطريات الطفيلية من فصيلة الطوقيات . 
حمض acid = acidum‏ 
مركب كيميائي من الهيدروجين مع واحد أو أكثر من 
المعادن » حامضى المذاق » يتحول ورقة عاد الشمس 
اا ا لمعو امن الي مقن »قادر على 
معادلة القواعد وتكوين الأملاح . 


achondroplastic dwarf 


مُهاجمة الحمض acid attack‏ 
أب شافع ا عن اا و على تنام الدين : 
التو ازن E‏ القاعدي acid base balance‏ 
حمام حمضي acid bath‏ 
حمض الأسيتيك acid , acetic‏ 
حامض المخليك الخفف acid , diluted acetic‏ 
حمض الصفصاف الخلى › = acid , acetylsalicylic‏ 
حمض الأسيتيل RE‏ = الأسبرد ين aspirin‏ 
حمض أمينى acid , amino‏ 
حمض الأسكو ربيك acid , ascorbic‏ 
حمض البوريك acid , boric = boracic acid‏ 
حمض الكربوليك acid , carbolic‏ 
حمض الستريك acid , citric‏ 
حمض الديزوكکسي acid , deoxyribonucleic‏ 
ريبونيوكليك 
حمض دهنى ضر وري acid , essential fatty‏ 
حمض دهنى acid , fatty ١‏ 
حمض انكر كلوريك › acid , hydrochloric‏ 
حمض كلور الماء 
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شیک یکر الک اناد 

عدم إطباق . لاإطباق aclusion‏ 
عدم التقاء أسنان الفك العلوي مع أسنان الفك 
السفلى ؛ وهو عكس إطباق (5مزأوتااءه0) . 

(سابقة) ب 2 سَمُعي » أو الصوت المسموع -260110 , aCOU-‏ 

سمعي » صوتي acoustic‏ 


تي © ب 0 
مساحة سمعية »باحة سمعية 


Acker’s clasp 


acoustic area 
acoustic holography تصوير محسامی صوتى‎ 


إما القناة الخارجية أو القناة الداخلية للأذن . 


acoustic meatus 


عصّب تمع acoustic nerve = auditory nerve‏ 
واحد من زوج 3 الأعصاب القحفية (Cranial nerves)‏ 
يضم أليافاً من العصب القو قعي (Cochlear nerve)‏ 
والعصب الدهليزي (56176 2ة[ناطتاوء17) وجزء العصب 
الدهليز ي القوقعى )Vestibulocochlear nerve)‏ فى الآأذن 
الزاجلية ٠‏ مت ا ا ا وا ن 
بالانزان . يَسمَى أيضاً العصب القحفى الثامن طاع81) 
١ . cranial nerve)‏ 

0 رم العصب السمعي 

مكتسب 

جليدةالميناء المكتسبة » 


acoustic neuroma 
acquired = acquisitus 
acquired cuticle 
acquired deformity 


acquired enamel cuticle 


قشّيرة الميناء المكتسبة 
فکر ة مكتّسَّبة acquired idea‏ 
مناعة مكتسبة acquired immunity‏ 
متلازمة عوزالمناعة acquired immunodeficiency‏ 


المكتسبة = مرض الإيدز 
ينتج مرض الإيدز عن الإصابة بفيروس نقص المناعة في 
الإنسان (1117) الذي يغزو خلايا اللمفاويات التائية 
(1.66115) المسؤولة عن المناعة »حيث تندمج حننات 
الفيروس في المادة الجينية للخلية المناعية . يهاجم الفيروس 
أنواعا معينة من الخلايا المناعية فيسبب تحطيم قدرة الجسم 
على مقاومة العدوى لذلك يصبح مريض الإيدز عرضة 
للأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي الطفيلي الحويصلي 
ولأنواع معينة من السرطان مثل ساركومة كابوزي . ينتقل 
مرض الإيدز عن طريق الدم والمني والإفرازات المهبلية 
الملوثة . ويتم انتقال المرض من خلال : 
1- الاتصال الجنسي الطبيعي والشاذ . 


syndrome = AIDS 


مو لد الحمض acid-forming‏ 
منسوب للحامض لأن الباهاء (11م) يكون أقل من 7 . 

مُحمض (مادة تُستخدم لزيادة الحموضة) 200168 
مركب كيميائي يتكون عادة من حامض الأسيتيك 
(حمض الخل) يستخدم في عملية تحميض الأفلام 
المصورة بالتصوير الضوئي والتصوير بالأشعة 
اة 

مُولَّد الحمض . منتج الحمض › 

مُكون الحمض 
لحي وا وي ار ا 
رة 

أكثر النظريات قبولاً لتوضيح أسباب تسوس الأسنان » 
طرحت بواسطة الدكتور ميلر (8411168) فى سنة 1980 . 
فحسب افتراض ميلر » تؤيض مكرويات الصفيحة السنية 
مواد الكربوهيدراتية لإنتاج حمض يزيل بدوره الأملاح 
ا السرم رسيت ر ای 

مُحب للحمض » أليف للحمض acidophil = acidophile‏ 

مُقاوم للحمض 
يصير حامضياً عند التفاعل . 

acidulated phosphate fluoride = APF فلوريد الفوسفات‎ 


اللحمض 
محلول غروي أو مادة هلامية متحضّرة توضع على 
سطح الأسنان بعد تنظيفها غالبا لمدة4 دقائق وذلك 
ف معدل العسوفن ان 

قلي لالحمض . مُحمّض 

عنيبي وجلل » سنخي 


acidic 


acidity 


acidogenic 


acidogenic theory 


acidoresistant 


acidulated 


acidulous 


acinar 


خلية عنيبية » خلية حويصلية acinar cell‏ 
عنيبات 2 ود يصلات acini‏ 
ورم الخليةالعنيبية acinic cell tumour‏ 


ورم ظهاري يصيب الغدد اللعابية » مكون من خلايا مماثلة 
للخلايا المصلية لهذهالغدد . 


عنيبى الشكل » حوبصلى الشكل aciniform‏ 
عنيبة (ج عنيبات) acinus‏ 


أحد الأكياس الدقيقة ذات التجويف الأنبوبى الضيق 
تمثل هذه العناقيد غدد الإفراز أو الإفراغ للغدد المركبة . 


31 


acromegalic 


ضخم الأطراف »متعلق بمرض 
العتملقة ضخم النهايات 


عملقةوضخامة الأطرا اف acromegalogigantism‏ 
شبه ضخامة النهايات acromegaloidism‏ 


لايتسبب عن اختلال الغدة النخامية . 
عملقةءضّخامة 
الأطراف » ضخامة النهايات 
1 حالة مرضية مصاحبية لزيادة نشاط الغدة 
النخامية في إفراز هرمون النمو » وتتميز بضخامة 
العظام والأنسجة الرخوة للرأس والفكين . 
2- مرض نادر الحدوث » يتميز خارجياً بضخامة الرأس » 
والفك واليدين والرجلين . 
السبب والأعراض : تنتج العملقة عن الإفراز الغزير لهرمون 
النمو من الغدة النخامية الأمامية الموجودة في قاعدة الدماغ 
نتيجة لورم حميد في الغدة النخامية . ينجم عن حدوث هذا 
الورم خلال العشر سنوات الأولى من العمر » زيادة في 
الطول (يكون النمو سريعاً) وفقط بدون حدوث ضخامة . 
أما الأكثر شيوعاً » فهو حدوث الورم بعد توقف النمو في 
العظام الطويلة في الأطراف » وذلك يؤدي إلى الضخامة ؛ 
إلاأن علامات وأعراض المرض لاتظهر قبل مرور سنوات 
عدة . 
علامات وأعراض العملقة أو الضخامة تضم ضخامة اليدين 
والأقدام » خشونة سحنة الوجه » ضخامة الأذنين والأنف » 
بروزالفك السفلي » وطول الوجه . ومن الأعراض الأخرى 
الممكنة حدوث أورام في المخ . 
التشخيص : يتم التشخيص بقياس مستوى هرمون النموفي 
الدم قبل وبعد إعطاء المصاب كمية من الجلوكوز » حيث 
يمنع الجلوكوز عادة إفراز هرمون النمو ء أماإذا لم يكن له 
تأثير على مستوى الهرمون في الدم » فذلك يؤكد إفراز 
الهرمون دون تحكّم الغدة النخامية . كما يوضح التصوير 
الإشعاعي المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي إصابة 
الغدة التخامية يورم أو بقرظ الدمو : 1 
العلاج : يستأصل الورم جراحياً أويعالج إشعاعياً . يقلل 
العلاج بعقار سوماستاتين (متاهاكةسسره5) من إنتاج هرمون 
النمو » كما يخفض عقار بروموكريبتين (عصنامتهءمصه:8) 
إفراز هرمون النمو أحياناً . 
عيب بالنطق يسبب عيب في اللسان 
(مُصطلح قديم) 
أكريليك- راتين أكريليكي 


acromegaly = acromegalia 


acropis 


acrylic = acrylic resin = 


acrylic polymer 


2- الدم : نقل الدم أو منتوجات الدم الملوثة » استعمال 
الحقن الملوثة بين متعاطى المخدرات » المعدات والأدوات 
الملوثة بالدم وال ي في حالات ثقب الأذن » 
الوشم » طب الأسنان » الإبر الصينية » الشفرات وحتى 
فرش الأسنان . 

3- الأم المصابة بالعدوى إلى جنينها : قد ينتقل الفيروس 
أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو بعدها عن طريق حليب ثدي 


acquired pellicle 


4 


غشاء مكتسّب » قشرة مكتسبة › 


طهاوة مكتسبة 


غشاء خفيف من مادة عضوية يتراكم على سطح 
الأسنان بعد بزوغهافي الفم » وهو قشرة رقيقة شفافة 
عديمة اللون » تتكون من مُركب من جزيئات البروتين 
والسكر وتتكون طبيعياً على الأسنان بعد دقائق من تنظيفها 
أيضاً . 

غيبة المحمجمة بدون جمجمةء 
انعدام القحف (خلقي) 

عديمالجمجمة(للجنين)ء. 
عديم القحف 

حراق لاقع مه ّج 

لافي كل من الشم والتذوق) 

(سابقة) طرف .قمةءنهاية 

تسنم الرأس » تأنف الرأس » 
جمجمة مخروطية الشكل 


acrania 


acranial = acranius 


acrid 


2601- و‎ aCr0- 


acrocephalia = acrocephly 





مستم الر أس م فت الر أس acrocephalic‏ 
5 يي س 
حمةمستمة crocephalic skull‏ 
تسنم الر أس وارتفاق = acrocephalosyndactylia‏ 
الأصابع ) تكسو ەخلقى) acrocephalosyndactylism‏ 


مسنم الر أس مد الر أس « acrocephalous = acrocephalic‏ 
مو تف الرس 

تان الر أس تستم الر أس acrocephaly = acrocephalia‏ 
جمجمة مخروطية الشكل . 

تطرف الأسنان .ذو أسنان طرفية . بُزوغ هاجر 
وجود الأسنان على حافة الفكين خارج الأسناخ 
وارتباطها مباشرة بعظام الفك بواسطة النسيج الضام 
كيراق الرواحف:. 

اة الأطراف : 


acrodont 


acromegalia = acromegaly 
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تستخدم لتجبير كسور الفك أو لضمان ثبات وحماية 

طعم عظمي للفك في الجراحة التجميلية بالوجه . 
واقية الطعم الأكريليكية 
قالب أكريليكي - جبيرة أكريليكية 
مستوى راتيني أكريليكي 
معدن اك ا 

أداة دوارة تستخدم لإزالة أو تشكيل الأكريليك » وتصتع 

بأشكال مختلفة إما من الصلب أو المادة الساحلة . 
اع ووچ اك رسيتي 

تاج معدني ينُغطي سطحه الخارجي طبقة من الأكريليك 

ليأخذ الشكل واللون الطبيعى للسن ال جاورة . 
فعل.عَمّل.قانون act ١‏ 


acrylic stent = acrylic mould = = 
acrylic splint 
acrylic table 


acrylic trimmer 


acrylic veneer crown 


آمختصر الهرمون ] ACTH = adrenocorticotropic‏ 
اموجه لقشر الكظر = hormone= corticotropin‏ 
كورتيكوتروفين 


يفرز الفص الأمامى للغدة النخامية الهرمون الموجة 

لقشر الكظر لتنبيه الغدد الكظرية لإفراز ستيرويدات 

الكورتيزول . الستيرويد الكظري الْْصنّع على هيئة 

هيدر وكورتيزون أو بردنيزون يمكن استعماله كحقن 

أوعلى هيئة هلام كعامل مُضاد للالتهاب . 
شعاعي »شعي أكثيني »افع 

شعاعي كيميائي التأثير - منسوب للأشعة فوق 


actinic 


actinic 0 
SE اسوطام لاله العامة ين عدي‎ > ) 
E ENTE CIL EE 

الوجه . 
التهاب الشفة السفعى 
ىا ا 


أشعة أكتينية »أشعة سافعة 


2 و 


actinic cheilitis 
actinic lesion 


actinic rays 


شعاعى الشكل 3 مشعع actiniform‏ 
(سابقة) شعاع عة شعاعى الشكل actino-‏ 
الفطر الشعى »الشعية actinomyces‏ 


جنس من العائلة الفطرية الشّعية من الجراثيم » وهو 
لووات اي طالب الالو حي و ا 
وجب ا حرام «يشاهد على هة وردة الث يوط 
منتفخة الأطراف . 

قد تسبب بعض أجناسها مرضاً للإنسان » مثل الشعية 
الإإسرائيلية 15۲411 وع41711011[/:0) » ويوجد عادة ف في الفم 
والحلق . انظر أيضاًداء الشعيات (15ئەc‏ ۸0777 )Ac1i‏ . 


نة الأكريسليك امصخ الذي ي امن عاش 
الأكريليك ويستخام في صناعة التركيبات 
الصناعية فى الطب وطب الأسنان » وتشمل الأجهزة 
المتحركة وأجهزة التثبيت في العلاج التقومي . 


acrylic , clear أكريليك شّفاف‎ 
acrylic , cold curing كريليك يتصلب بالبرودة‎ 1 


تاج أكريليكي 
تصلب الا 3 يليك . تصليب الا أكرد يليك acrylic curing‏ 
ا 00 


acrylic crown 


acrylic denture = acrylic 


resin denture 


acrylic filling حشوةأكريليكية‎ 
acrylic , heat curing أكريليك يتصلب بالحرارة‎ 
acrylic jacket crown تاج جاكيت]ا كريليكى‎ 


قالب أكريليكي - واقية 
الطعم الأكريليكية 
قالب أكريليكي يصنْع خصيصالضمان ثبات 
وحماية الطعم الجلدي داخل الفم في جراحة الفم 


acrylic mould = acrylic stent 


صفيحة أكريليكية 

راتين أكريليكي 
أي نوع من مجموعة من الراتينات التي تتحول بالحرارة 
ودع بواسطةتبَلمر إسترات حمض الأكريليك أو 

حمض الميثيل أكريليك »وتستخدم في صناعة 

الراتين الأكريليكي . وأجهزة الأسنان والأسنان 
الصناعية التي تصنع من الراتين الأكريليكي » إلخ . 

قاعدة راتينية أكريليكية acrylic resin base‏ 
في طب الأسنان : قاعدة الجهاز السني المصنوع من الراتين 
الأكريليكي . 

اسمنت سني راتيني أكريليكي 
منك ساي لر ]و لترميء الأسغان القالفة بشما غ 
مسحوق من ميثيل ميتا أكريليت المتعدد كمادة مالئة وملدنة » 
وبادئ للتماثر ؛ ومّحلول يحتوي على ميثيل ميثاأكريليت مع 


acrylic plate 


acrylic resin 


acrylic resin dental cement 


مشبط ومتشط . 
راتين ا[ كر يليكى موحودى acrylic resin monomer‏ 
جبيرة راتينية أكريليكية acrylic resin splint‏ 


حش ا كريليكية »ترميم acrylic restoration‏ 
أكريليكي » تعويض أكريليكي 

أكريليك ذاتي التصلّب 

بير ةا كر يليكية- 


واقبة العم الأكريليكية 


acrylic selfcuring 


acrylic splint = acrylic stent 
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الضروري إجراء الاستئصال الجراحي أو الشق وتصريف 
الس جة اک ا اجر 
بنسبة 40/ من الحالات » وداء الشعيات الصدري 5 
0 » وداء الشعيات العنقى الوجهى بنسبة 90/ . 
فعلءعملءكشاط .تأثير ٠‏ 
فعلمضاد 
فعل دَرئي »فعل منظم 
فصل جرارئ نيل مولد للحرارة 
قعل اي 
قعل شعيري 
متعلق بالخاصة الشعرية . 
فعل لاإرادي 
فعل مُحرض ءفعل اندفاعي 


action 

action potential 
action , antagonistic 
action , buffer 
action , calorigenic 
action , cumulative 


action , capillary 


action , involuntary 


action , impulsive 


action , local فعل موضعى‎ 
action , mass قعل الكتلة‎ 


قعل انعكاسي 2 فع ل منعكس action , reflex‏ 
فعل نوع + تمل ج اص 
قعل محرك نوعي 
فعل مُولّد للحرارة 
قعل مُفاجى .فعل زنادي 


action , specific 

action , specific dynamic 

action , thermogenic 

action , trigger 

action , vital 

action , voluntary 

activate 
(في تقويم الأسنان) : هو عملية ضبط الجهاز التقويمي‎ 
لإحداث ضغط على سن أو مجموعة أسنان من أجل‎ 

إنجاز تحريكها للوضع المطلوب . 


راتين منشط activated resin‏ 
تنشيط » تفعيل activation‏ 


(في تقويم الأسنان) : عملية تعديل لجزء من الجهاز التقومي 
من حالته الساكنة لإحداث نظام ضغط داخل الفم ينتقل 
بواسطة الجهاز إلى الأسنان مثال : شد الطوق المطاطى. 

موضع التنشيط ١‏ 
(في تقويم الأسنان) : المكان داخل الفم الذي تجري فيه 
عملية التنشيط » ويتضمن نقل نظام الضغط التقويمي إلى 
الأسنان . 

1-مُتشطءمفعل 
العامل الذي يجعل المواد الكيميائية قادرة على 
التفاعل مع المواد الكيميائيةالأخرى 


activation site 


activator 


الشعيات(جرا اثيم ( actinomycetaceae‏ 
الشعاوات (جرا اثيم ( actinomycetales‏ 


رتبة من الفطريات الانشقاقية التي لها خاصيةالتفرع » 
توجد في التربة والماء » توجد بعض أشكالها عادة في 
اف ی ٠‏ 

داء الفطر الشعى .داء الشعيات 
مرض مزمن es‏ الفطر الشعي البقري ءءء ر١01‏ :)ءA)‏ 
(50115 أو الإسرائيلى 1٤۲ئ1 Oê‏ 31 يصيب 
الماشية وهومرض قليل الشيوع في الإنسان حيث 
وتاج فى الترءافنصبييي«الفكين كما دكن أذ 
يصيب اللسان والرئتين أو الأمعاء ؛ حيث يدخل 
الفطر من خلال الجروح إلى الأنسجة فيستكون نسيج 
اللي ل ل ل : 
وتتميز الإصابة بالتهاب صديدي مزمن مفرز لصديد 
أصفر سميك يحتوي على بلورات الكتريتت: : 
كرفت أيضاً بداء الفك المتتخشب #اهر مءكه110 ) أو 
الفك امسن أو المتكثل 11111211 ) . لاينتشر المرض من 
شخص لآخر أو من الحيوان للإنسان . توجد أربعة أنواع 
رئيسية من داء الفطر الشعى : 
داء الشعيات ا الوجهى (Cervicofacial‏ 
الفطوواخل الاس ك اتلد 
للفم والحلق و الرقبة » نتيجة لعدوى سنية أو عدوى باللوزة ؛ 
يبدأ بتورم صلب عند زاوية الفك السفلي والعنق » وتتكون 
قنوات جيبية يصرف من خلالها الصديد إلى الجلد . يشعر 
ارقي ال ت ملاعب مه ا شر لهات ی 
ولوكانت عميقة وممتدة إلى عظم الفك : 
داء الشعيات الصدري (1دمع/201101 )Thoracic‏ : قد 
مه انار ارا من الأخرجة اة لر إل 
المريء أو قد ينتج عن استنشاق البكتيريا داخل الشعب 
الهوائية . تنتشر العدوى خلال الرئدين » لتصل إلى الغشاء 
المحيط بالرئتين أو خلال المريء داخل المنصف والأضلاع 
والقلب وقد تصاب الأوعية الدموية الكبيرة . يتميز هذا النوع 
من المرض بالحمى والسعال وجيوب التصريف وفقد الوزن 
والعرق الليلى . 
داء اا ا جو فى (Abdominal actinormycosis)‏ : عادة 
يتبعه التهاب حاد في المعدة والأمعاء . 
داء الشعيات العام cos1s(‏ ر (Generalized actinom‏ : قد 
يشمل الجلد والدماغ والكبد والجهاز البولي التناسلي . 
تعالج كل أنواع الداء الشعي الفطري بحَقن البنسيلين 
بجرعات كبيرة يومياً لمدة ستة أسابيع على الأقل . من 


actinomycosis 


(2011110111[0515 : ينتشر 
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معالجةفعالة 


active treatment 


نشاط »فعالية activity‏ 
نشاط ضوئى » نشاط بصري activity , optical‏ 
نشاط الاي activity , radio-‏ 
حقيقى › ف actual‏ 
كي نعلي 0 ا حقيقي actual cautery‏ 


أداة كهربائية تستخدم للقطع الجراحي للثة » تعتمد 
على الحرارة في قطع الأنسجة - والقاطع لهأشكال 
مختلفة » وتتميز هذه الجراحة بعدم حدوث النزف 5 


«(سابقة)إيرةءإترى acu-‏ 
وخزإيرى . الوخز بالإبّر الصينية acupuncture‏ 


الألم بواسطة إدخال إِيَّر خاصة دقيقة . من : الفو لاذ أو اا 
في أماكن مختلفة مختارة من سطح الجسم مايسمح 
بتخفيف الألم وهروب السوائل ويعمل كمضاد للتهيج . 
تستخدم في الصين لتسكين الألم خلال العمليات الجراحية . 
ويعتقد بأنها تؤثر على الجهاز العصبي التلقائي 
إبرةجراحية › ناتۍ إيّري الشكل acus‏ 
القطع الإبري acusection = electrosection‏ 


اكه بواسطة القطع بالإبرة الجراحية الكهربائية 
عصب سمعی »الععصب القحفي الثامن acusticus‏ 
جك سريع ١‏ کو ری acute‏ 
لوصف حالة ذات بداية شديدة وسريعة على المدى 
القصير . مثل ألم شديد وحاد . 
دا اج حاد acute abscess‏ 


خراج ذومدى قصير شديد الالتهاب يتسبب بألم 
موضعي حاد مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة 


زاوية حادة acute angle‏ 
أية زاوية قياسها أقل من 90 درجة . 

ب مفصلي حاد acute arthritis‏ 

acute atrophy م رحاد‎ 

نوبة ة حادة » أزمة حادة acute attack‏ 

التهاب الغدة اللعابية acute bacterial sialadenitis‏ 
الجرثومى الحاد 

داء البيضات الحاد acute candidosis‏ 

مرض حاد » مرض قصير الأمد عنيف acute disease‏ 

الأعر اض 
التهاب اللثة الحاد acute gingivitis‏ 
التهاب حاد acute inflammation‏ 


التهاب العقد اللمفية الحاد 


acute lymphadenitis 


2- جهاز موحد 
(في تقويم الأسنان) : ينُقصد به أي جهاز وظيفي 
عضلي تقويمي متحرك . مثل : جهاز أندريسن 
(Andresen’s appliance)‏ « أو الجهازالمو حل EE‏ 
(Monobloc appliance)‏ أو جهازفر ينكل (Fraenkel’s‏ 
(عءصةتاممة أو الجهاز التقويمى المتحرل الموجه للنمو 
(Removable growth i orthodontic appliance)‏ 
الذي صممه أصلاً بير روبن ١1طه۸ ۴٥۲۲۵‏ وفيجو أندرسن 
Vigo Andersen‏ وكارل هوبل Karl Haup!‏ ثم عدله لاحقاً 
كل من شوارز 56155712 وبملر 8112165 وبلترز 8a1)‏ 
وفرانكر :6عامة:1 وفليشر - بيترز ۴٥٥۲۶‏ -1*16150615 . ويسمى 
أيضاً الجهاز الو ظيفي (Functional appliance)‏ . 
وهو جهازتقويمي متحرك مصتع من الأكريليك 
والأسلاك يقوم ايح نسو التاق الكل 
لعظام الفكين أو سوء الإطباق السني أو كليهما معاً 
بواسطة تحويل القوى الناتجة عن العضلات من خلاله 
الغ شري دري ارت ف ن اها ی 
0 »ويش جح على بزو الأسنان في 
علاقة أمامية خلفيةصحيحة ات ؛ التنشيط 
نظرياً على نموالفك السفلي ويؤخرنموالفك 


العلوي من أجل تحقيق تناسق هيكلي . 
نشيط »فاعل › »شط active‏ 
تأق فاعل active anaphylaxis‏ 


حالة من الحساسية يسببها تفاعل جهاز المناعة في الجسم عند 
ا حقن ببروتين غريب . انظر تأق (Anaphylaxis)‏ 


active congestion احتقان فاعل‎ 

بز 2 إيجابي »بز و فاعل active eruption‏ 
الحركة الطبيعية لبزوغ السن داخل الفم 

تبيغ فاعل active hyperemia‏ 
زيادة انسياب الدم في جزء بعينه من الجسم , 

active immunity مناعةفاعلة‎ 


نوع هن 2 طريلة الامد تحمي الجسم من العدوى 

الجديدة بفعل أجسام مضادة تتواجد طبيعياً في الجسم بعد 

العدوى الأولى أو بعد التطعيم الصناعي : 
حركةفاعلة .حركةئّشطة 

فعل عضلي عند المفصل نتيجة جهد إرادي دون أية مساعدة 


active movement 


خارجية . 
معالجة تقويمية تشطة active orthodontic treatment‏ 
طور فعال. طورنشط active phase‏ 
حر كة السن التشطة active tooth movement‏ 
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التهاب الزليل الحاد 


acute synovitis 


acute trauma رضح حاد‎ 
acute ulcerative gingivitis = AUG التهاب اللثة التقرحى‎ 
الحاد‎ 


acute ulcerative stomatitis 


التهاب الفم التقرحى الحاد 
مقبض الإبرة الجراحي 


5 


acutenaculum 
acutenaculum , Hullihan's ق‎ 


مقبض هوليهان للإبر 


0 


اضف 200 = ad.‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

لالخف اشح ان جاه 7 

(سابقة) إلى » باتجاه » متجه نحو ad-‏ 


ad libitum = ad lib. بحسب الرغبة » حسب المراد‎ 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


نقص الدمع عغياب الدمع 2 انقطاع الدمع adacrya‏ 
ميناءالسن > ميناء الأسنان adamant‏ 
ميناءالسن (لانينية) adamantina‏ 
مينائى (متعلق بميناء السن) › adamantine‏ 
شديد الصلابة 
سرطانة مينائية adamantinocarcinoma‏ 
ورم مينائي »ورم adamantinoma = adamantoma‏ 
أرومات الميناء ameloblastoma‏ = 
ورم العظام الطويلة المينائي adamantinoma of long bones‏ 
ورم ظهاري مينائي adamantinum , epithelioma‏ 


مو لدة الميناء » بانية الميناء adamantoblast = ameloblast‏ 
(خلية) . مصورة الميناء » أرومة الميناء 

ورم الآر ومات 8 - adamantoblastoma‏ 
المينائية 

كاسرةالميناء (خلية) 


ورم مولدات الميناء 2( 


adamantoclast 
adamantoma = adamantinoma 
= ameloblastoma ورم مينائي ورم أرومات الميناء‎ 
ميناء السن‎ 
ورغ شعني يداي‎ 
خلية مصورة للميناء‎ 
adam's apple « تفاحة آدم » نتوء حنجري » پروز حَنجري‎ 
الحرقدة . القردحة‎ 

بروز في مقدمة الرقبة » تحت الجلد مباشرة على الغضروف 

الدرقي ؛ وهو جزء من الحنجرة » ويكبر عند الذكور في فترة 

المراهقة . 
مشبكة رأس السهم لآدم 


adamas dentis = tooth enamel 
adamanto-odontoma 


adamentoblast 


Adam's arrowhead clasp 


يحدث التهاب العقد اللمفية الحاد نتيجة لانتشار عدوى من 
بؤر جرثومية في منطقة النزح من العقد اللمفاوية الوجهية . 
البؤر الجرثومية عبارة عن آفة صغيرة في الأنف أو الفم . 
التهاب اللثة التقرحى acute necrotizing ulcerative‏ 
الناخر الحاد gingivitis =ANUG ٤‏ 

عدوى جرثومية مؤلمة » وتصتف تحت التهاب اللثة » لأنها 
ترافق حالات ضعف المقاومة للعدوى مثل نقص التغذية » 
والإجهاد الشديد » وإهمال صحة الفم والأسنان » وتحدث 
بشكل أكثر شيوعاً في حالات ازدحام الأسنان » ويعاني 
المرضى المصابون بمرض الإيدز من التهاب اللثة التقرحي 
النخري الحاد ‏ الذي يتميز بإحساس عام بالمرض والفتور » 
والنفس النتن » وظهور التقرحات الرمادية أو الرمادية المصفرة 
على الحافة اللثوية واللثة مابين أسطّح الأسنان الملاصقة 
(اللسينات اللثوية) . تعطى التقرحات بغشاء كاذب رقيق قد 
يتقشر لتظهر القرحة كمنطقة ملتهبة سهلة النزف ومؤلمة جداً 
ويصبح من الصعب مضغ الطعام أو تفريش الأسنان » 
يصاحبها تقرحات في الحلق » وحمى وتَضَحَّم العقد اللمفية 
بالرقبة . يشمل العلاج : غسول (بروكسيد) للفم » 
والمضادت الحيوية » ومُسكنات الألم والعناية بالأسنان . 
يسمى أيضاً الفم امخندق mouth)‏ اعمع1) » ذبحة فنسان 


(Vincent's عدوى لنسان‎ » (Vincent’s angina) 
. infection) 
acute osteomyelitis التهاب العظم والنقى الحاد‎ 


ألم حاد 
ألم شديد يحدث بعد عملية جراحية أوإصابة أو يكون 
مصاحباً لاحتشاء عضلة القلب أو حالات أو أمراض أخرى . 
من الصعب تخفيف الألم الحاد الذي يحدث في ال24 أو 48 
ساعة الأولى بعد إجراء العملية الجراحية » حتى مع إعطاء 
الآدوية المسكنة .ينشأً الألم الحاد عند الأشخاص الذين 
يعانون من مشاكل في العظم من السمحاق » والأسطح 
المفصلية » وجدران الشرايين . كما ينتج ألم العضلات الذي 
يصاحب جراحة العظم عن نقص الدم المغذي للعضلة وليس 
بسبب شد العضلة . 
التهاب حاد للأنسجة ما حول التاج 2 
التهاب حوائط التاج الحاد 
التهاب دواعم السن الحاد 
التهاب البلعوم الحاد 
التهاب شديد مفاجئ في البلعوم . 
تَسسّمم حاد 


acute pain 


acute pericoronitis 


acute periodontitis 


acute pharyngitis 


acute poisoning 
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مرهم يحتوي على كورتيكوستيرويد مضاد 
القلاعية الناكسة أوالمتكررة . 


يضف أضف add = adde‏ 
أضف adde = ad.‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
addict ERE E‏ 
مُدمن للكحول(الخمر) addict , alcohol‏ 
مُدمن على المخدرات addict , drug‏ 
إدمان addiction‏ 
مرض أديسون » داء أديسون Addison's disease‏ 
(القصور الكظري الأولى) 
نة إلى سجر تو ا أديسون 1793 -1860 « Thomas‏ 
2 » طبيب إنجليزي 
مَرض ناشىء عن اضطراب الغدة الكظرية » يتميز 


بالوهن الشديد والهزال ونقص فى الوزن » وانخفاض 
ف طتع ال و قب رطيسي . تتظاهر المراحل 
الأولى للمرض بتصبّغ جلد الوجه ومخاطية الفم . 
وتشمل المساحات المصبوغة بالأزرق الداكن مُعظم 
الغشاء المحاطى للخد » الشفاة » واللسان » ويمكن أن 
قات اكوا يفا 

إضافة . زيادة » مُلحّق (شىء مضاف إلى) 

بلمرة ةإضافية addition , polymerization‏ 
ا جزئين أو أكثر لتكوين وتشكيل مُركب 
دون تغيرفى في التركيب . 

إضافي 

إضافي › ضاف ؛ جمعي additive‏ 
اد تتت تضاف إلى أخرى بمقدارمعين لإعطائها 
خصائص مرغوب بها أو لطمس خصائص غير 
مرغوبة . 

مُقربة المقلة 
عضلةالعين المستقيمة الإنسية. 


addition 


additional 


adducens oculi 


adducent مقرب‎ 

قرت adduct‏ 
يتحرك ناحية خط الوسط أو احور الطولي للجسم 

تقريب »إيصال adduction‏ 


السحب باتجاه المركز أو خط الوسط . حركة الذراع أو 
' الرجل نحو محور الجسم » عكس تبعيد . 


مقر بء مره 1 adductor‏ 


مشبكة آدم Adam's clasp‏ 
(في تقويم الأسنان) : مشبكة تثبيت صممت بواسطة س . 
فيليب آدم c.philip adam‏ (اختصاصي في تقويم الأسنان 
بريطاني معاصر » قام بتطوير وتعديل مشبكة رأس السهم 
لاستخدامها فى تثبيت الأجهزة التقوبمية المتحركة) ؛ وهى 
عتارة غو فهك سن السلك القوللاي يميت لمعي 
ا لجهاز التقويمي المتحرك عن طريق رأسي سهم يرتكز كل 
منهما في ثلم غائر مثبت في موضع إنسي خدي ووحشي 
خدي على الأرحاء والضواحك . 

ضعف مشبكة آدم > مشبكة آدم Adam's clasp , double‏ 

المزدوجة » مشبكة آدم الثنائية 


لديل يسيك احم مدا مل قد ی 
جاو ا 
ضمة 8 حاجترادم » مشبكة آد 1 Adam's crib‏ 
يوا .يكيف adapt‏ 
تكيف . قابلية لعي ا adaptability‏ 
تلاؤمية »ملاءمة . ملاصّقة» مطابقة adaptation‏ 


(طقم الأسنان) في الفم . 


2-ضَبط وتعديل الطوق (شريط محيط بتاج السن) 


حول السن . 
3- الرص أو الدك الصحيح لادة الحشو داخل الحفرة 
السنية المجهزة . 
ملاءمة اللون »تهايؤ اللون adaptation , color‏ 


تهايؤ الظلام » ملاءمة الظلام adaptation , dark‏ 


تكيف ظهاري » انطباق ظهار ي adaptation , epithelial‏ 


ملاءمة النو ر adaptation , light‏ 
تهايؤالشبكية »ملائمةالشبكية لقصناء" , adaptation‏ 
ملئم » مهایۍ »موفق .الوصلة adapter‏ 
أداة للربط بين جزئين من جهاز أو لتعديل جهاز 
لغرض لم يكن له في الأصل . 
مهابى الطوق › مكبف adaptor,band = band adaptor‏ 
الطوق . ملائم الطوق 


أداة تقويمية تمُسك باليد تستخدم لصّقل وإحكام 


الطوق التقويمي ليلتصق ويَتطابق حول المحيط اللثوي 


تريب من المحور ء مُجاور للمحور» adaxial‏ 
متحه نحو المحور 
أد كورتيل فى قاعدة قَموية = Adcortyl in orabas‏ 


triamcinolone acetonide dental paste 
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التهاب الغدداللعابيةالحاد  adenitis , acute salivary‏ 
التهاب العقد العنقية adenitis, acute suppurative‏ 
الحاد المتقيح cervical‏ 
التهاب العقد اللمفية العنقية adenitis , cervical‏ 
التهاب العقد اللمفية العام adenitis , generalized‏ 
التهاب الغدة الدمعية adenitis , lacrimal‏ 
التهاب العقدالمحاورةللرغامى adenitis , paratracheal‏ 
التهاب غّدي رھ ي أو لى adenitis , primitive syphilitic‏ 
التهاب العقدالزهر ي adenitis , syphilitic ١‏ 


التهاب العقد السّلى 

و رم غْدَي ج و adenoacanthoma = adenocancroid‏ 
شوكي » ورم شائكي غدي 

ورم أرومات الميناء الغدي- ورم 
سني المنشأ شبيه الغدي 


adenitis , tuberculous 


adeno-ameloblastoma = 


adenomatoid odontogenic 


الو رم شبيه الغدى سنى المنشأ tumour‏ 
ع ا ي 1 و 
أرومة غدية » جذعة غدية adenoblast‏ 
A‏ و 1 
سرطانة غدية »ورم غدى سرطانى adenocarcinoma‏ 


ورم عدي ظهاري خبيث » ينشأً من النسيج الغدي » 

تكويسة ر اثل العضو الناشى منه :اطق نينا 

على الأورام التي لها مط نموغدي الشكل . 
ورم غدي كيسي ‏ قيلةغدية 

ررم كلش مولت من السجةاغدية معورمة ؛ 


التهاب هللى غدي . التهاب الغدة والهلل 5انات1اءع0مع20 
و 0 


adenocele 


ورم غدى غضروفى adenochondroma‏ 
سار كومة غدية غضروفية adenochondrosarcoma‏ 


ورم خبيث للخلايا الغدية والأنسجة الغضروفية . يسمى 
أيضاً الورم الغدي الخضروفي (Chondroadenoma)‏ . 

كيسة غُدية - ورم كيسي 
غدي 

سرطانة غدية كيسية 
ورم خبيث يتكون من سلاسل من الخلايا المتماثلة المنتتظمة 
والمصفوفة بشكل نموذج المنخل حول فراغات كيسية تحتوي 
غالباً على المخاط » يحدث الورم بكثرة في الغدد اللعابية » 
والثدي والغدد المخاطية في المجرى التنفسي العلوي والسفلى 
وفى الغدد دهليزية المنفذ أحياناً كيل النموالبطيء الخبيث 
اا رين خاب م لدعم ,يني 
الورم السرطان الغدي الكيسي للغدة اللعابية حدوث شللاً 
وجهياً ؛ ويحدث الانتشار المنقول بالدم إلى العظام والكبد . 


adenocyst - 2 


adenocystic carcinoma 


adenocyte 


العضلةالمقربة 
عضلة تعمل على سحب جزء أو عضو من الجسم ناحية 
الخط المنصف للجسم . 


(سابقة)غْدة. غدى 


adductor muscle 


aden- و‎ adeno- 


9 و ی ی وس 

ألم الغدة.وجع الغدة adenalgia‏ 

انتباذ الغدة» زحل غدي ٠.‏ غدة adenectopia‏ 
في غير موضعها 

تضخم غدى adenia‏ 


تضخم بسيط adenia , simple = Hodgkin's disease‏ 
للغدد اللمفية = داء هودجكن 


دى adenic‏ 
دى الشكل adeniform‏ 
التهاب الغدد اللمفية adenitis‏ 


يحدث التهاب الغدد اللمفية العنقية (Cervical adenitis)‏ 
(ورم وألم عند ضغط الغدد اللمفية في الرقبة) في بعض 
حالات العدوى مثل الالتهابات التى تسببها بكتيريا المكورات 
العقدية (1aإbacte TERSA‏ (خاصة التهاب 
اللوزات 10251111615) » وداء وحيدات النواة العدوائى 
(Infectious mononucleosis)‏ (الحمى الغدية 0 
(1676 . فى الماضى كان التهاب الغدد اللمفية يحدث دائماً 
TE AERC‏ 
infection‏ ousاubercu"‏ تصيب الغدد اللمفية العنقية) . 
التهاب العقد اللمفية المساريقية (Mesentric lymphadenitis)‏ 
هو التهاب العقد اللمفية الصفاقية (نسبة إلى الصفاق وهو 
الغشاء المغلّف للأمعاء) تسببه عدوى +1فيروسية . يظهر 
التهاب العقد اللمفية العنقية الحاد كالتهاب في البلعوم » 
فا الق ر كاف الات الع الك 
85ا عند ما يكون شديداً ؛ ويكون عادة مؤشراً لعدوى 
ثانوية قَمُوية أو بلعومية أو أذنية . قد تسبب الحمى القرمزية 
(16767 etاScar)‏ التهاب العقد العنقية الحاد المتقبح . يحدث 
تورم العقد اللمفية خلف الرقبة دائماً نتيجة لعدوى في فروة 
الرأس . ويعد التهاب العقد اللمفية العام من الأعراض 
الثانوية لداء الزهري . 

يتم علاج التهاب الغدد اللمفية باستعمال الأدوية المسكنة 
(عقاقير قاتلة للألم ) » والضمادات الساخنة » وتعطى 
N‏ واكاتك تسد وى عد e‏ 
يختفي الالتهاب في خلال أيام . وفي حالات نادرة يكون 
الشق الجراحي وتصريف الصديد ضرورياً .يسمى أيضاً 
التهاب الغدد اللمفية ( (Lymphadenitis‏ . 
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أداة جراحية تستعمل لإستئصال الورم الغداني 
«اللحمية أو لوزتي البلعوم» . 
أورام غديةمتعددة» ورام غدي adenomatosis‏ 


أورا رام غدية متعددة في الفم › adenomatosis oris‏ 


ورام غدي فموي 
تورم الغخددالمخاطية للشفة بدون التهاب أو إفرازات . 


نسبةللورمالغدي adenomatous‏ 
لمفومة غدية » تضخم العقد اللمفية = adenolymphoma‏ 
adenopathy‏ 
كبر حجم الغدد اللمفية نتيجة لمرض . 
ساركومة غدية adenosarcoma‏ 


مقطع غدي » مبضع غدي ¢^ adenotome = adeno 2t0‏ 


استئصا اللوزتين والغدانيات › adenotonsillectomy‏ 
قطع اللوزتين والغدانيات 

يلتصق › يلتحم ب adhere‏ 

التصاق » التحام adherence‏ 

متلاصق »ملتصق » سريع الالتصاق adherent‏ 

adherent tongue لسانملتصق‎ 


التصاق اللسان بقاع الفم وجوانبه بواسطة المخاطية 
التصاق »التحام . تماسك . التكام 
1- (التجاذب الطبيعي) لجزئين غير متشابهين . 
2- (عملية الالتصاق) بالانجذاب الجزيئي لجزيئات 
غيرمتشابهةبواسطةلزوجةالأسطحأو 
بالشراهة . 
3- (في الجراحة) : التحام شاذ لجزئين منفصلين 
طبيعياً برياط من نسيج جديد نتيجة الالتهاب . 
4 -( في طب الأسنان) : القوة التي تحفظ طقم الأسنان 
العلوي (الجهاز السني العلوي الاصطناعي) في 
مکانه دون OEE‏ مواد لاصقة عكري أو 
مساعدة ميكانيكية مثل قرص جادّب «قمع 


adhesion 


adhesion , fibrinous 
adhesion , fibrous 
adhesion , palatopharyngeal 
التحام خلقي للجزء المخلفي للحنك الرخو (الجزء‎ 
اللين ا لمحلفي في قبة الحنك) والبلعوم ؛ يمكنأن‎ 
يحدث نتيجة لتندب الأنسجة بعد شفائهامن‎ 
. الجراحة‎ 
التحام أولي » التحام بدئي‎ 


adhesion , primary 


وجع الغددء ألم غدى adenodynia = adenalgia‏ 
ت الغدة »استتصال adenoectomy = adenoidectomy‏ 
الغدة 
8 3 ل 8 ۰ 0 
ورم ظهاري غدي . ظهاروم غدومي 
ورم کیت برل علق عنقا حاكن طهارية 
ورم ليفى دى = adenofibroma = cystadenofibroma‏ 
ورم ليفي غدي كيسي 
ووه مزلت من الاتيجة اللحقبا والجدزة 3 


adeno-epithelioma 


كتليف دي adenofibrosis‏ 
غدي المنشاً adenogenous‏ 
تصوير الغدة (شعاعيا) »و صف الغدة adenography‏ 
شبيهالغدة » غداني »> ناميةغدية adenoid‏ 


تجمّع النسيج الغداني في الجدار الخلفي للبلعوم» 

غالباًمايصيب الأطفال . 
السرطانة الكيسية الغدية 
غدةغدأنية . عدةشبه الغدة 
استعئصالالغدانيات 

استئصال اللحمية أو اللوزتين جراحياً . 


adenoid cystic carcinoma 
adenoid gland 


adenoidectomy 


التهاب الغدانيات » التهاب الغدانية adenoiditis‏ 
الهنات ا ی : 
ور رم لمفي عدي بالمفو م غدومی adenolymphoma‏ 
او كبس ع اد ااا جن 
أنسجة ظهارية ولمفية . 


2ے ورم ظهاري حميد يحدث في الغدد اللمفية : 
ورم غدي »غدوم adenoma‏ 
ورم ظهاري حميد غدي المنشأ عيوصّف كمتعدد 
الأشكال (مُركُب )أو وحيد الشكل بالاعتماد على 


تركيبه الهستولوجي »انظر أيضاً السرطانة الغدية 


. (Adenocarcinoma) 
adenoma,acidophilic = oxyphilic adenoma ورم غدي‎ 
حمضي > غدوم حمضي‎ 
adenoma,oxyphilic = صَبو 2 با ا‎ 8 E ورم‎ 
acidophilic adenoma غد وم حمضي‎ 


ورم عدي حميد محددمغآًف يصيب عادة 

الغدة النكفية فقط ويحدث في الأشخاص المسنين أو 

المتقدمين فى العمر . 
هبه E I‏ 
فرط التنسج شبيه الو رم الغدي adenomatoid hyperplasia‏ 
مقطع الغدد »> مبضع الغدد adenomatome = adenotome‏ 


ر 


adenomatoid 
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الأسنان المجاورة لها . ما عدا الضرس الأخير (الرحى الثالثة أو 
ضرس العقل) . عند قلع أي سن تميل الأسنان المجاورة باتجاه 
الفراغ الناجم عن القلع . 

ملحق »ساعد تابع »إضافي 
جهاز م لحق يضاف أويستعمل مع جهاز 
التقويم من أجل تعديل أوتعزيز عمل الجهاز 
التقويمي الأولي . 

يُكيّفءيعدلءيضبطء »ينظم 

دليل أمامى قابل للتعديل 
وليل أمنامى يود فى الفصلة سمخ بالاتفصال 
المرغوب بين سطح الأسنان للقالب العلوي والسفلي 
في مختلف حالات العلاقة الإطباقية اللامركزية . 


adjunct 


adjust 


adjustable anterior guide 


adjustable articulator مطبق قابل للتعديل‎ 
adjustable axis face-bow = قوس وجهية ذات محور‎ 
kinematic face bow = hinge axis قابل للتعديل‎ 


locating face-bow = hinge bow 
قوس وجهية ذات نهايات متدرجة » يمكن تعديلها‎ 
: م‎ 3 
علاقة المحورالمفصل المتراجع للفك السفلي‎ 
adjustable horizontal connector رابط أفقى قابل للتعديل‎ 


adjustable band 


مرتكز إطباقى قابل للتعدJı adjustable occlusal pivot‏ 
مرتكز إطباقي يمكن ضبطه رأسياً بواسطة مسمار 
ملولب أو أية وسيلة أخرى 


طوق تقويمى قابل للتعديل adjustable orthodontic band‏ 
طوق معدت رقيق القتفاكة «تصبوع من القولاة الق امد 
مجهز بمسمار محلزن يسمح بتكييف حجمه » ويعدل 
انطع نحو انين بتكام مسجو لمر نا 
تقويمى . انظر طوق تقوععمى (Orthodontic band)‏ . 
OE‏ كصحيح .إحكام 
ضبط وتعديل الجهاز السني الصنعي أو الجهاز 
التقويمي قبل وبعد استعمال المريض له . 
تصحيح الإطباق » إحكام » 
ضسط الإطباق « ضبط وتعديل occlusal equilibration‏ 
الإطباق » موازنة الإطباق 
سحل انتقائي للأسنان لإزالة تماس الأسنان والتداخل 
الإطباقي غير المرغوب فيه لتأمين الإطباق المستقر 
وك رس الخد مهدا و و ا ن 
المؤلم.. 


adjustment 


adjustment , fine 


adjustment , occlusal = 


التحام ثانوي التحام تال (تالي) 
التحام تحت الشفوي 


adhesion , secondary 


adhesion , sublabial 


التحام شاذ للغشاء المحاطي للميزاب الشفوي 
العلوي بالنتوء السنخي » كما في د شق الشفة العلوي 
قطع الإلتصاق . فصل الأعضاء الملتصقة adhesiotomy‏ 
لاصق .لصوق »لزج adhesive‏ 
1 يلصق بإحكام 


2- مادة لزجة تسبب التصاق المواد.ءيمكنان 
تستخدم في طب الأسنان لمنع مواد الطبع من الانفصال 


للأسنان . 
تثبيت بالإلصاق adhesive bonding‏ 
لاص سني adhesive , dental‏ 
e‏ لاق البدلة المتقلقلة في الفم . 
ر زُقاقة لاصقة adhesive foil‏ 


رقاقة معدنية » أحدوجهيهامغطى بطبقة لاصقة 
للأنسجة الداعمة السنيةبعدالجراحة حتى تحافظ 


المطلوب . 
لصاق اللثة .اللثة الملتصقة adhesive gum‏ 


ساد لاصق (مادة سادة لاصقة) adhesive sealant‏ 
مادة لاصقة تستعمل لختم ميازيب الأسنان الخلفية ٠.‏ 


شريط لاصق . شريط عازل adhesive tape‏ 


adhesive , water soluble لاصق يذوب يالماء‎ 
adhesive wax لصق . شمع إلصاق‎ 
adhesiveness »لزو تماسك‎ E 
adip- , adipo- (سابقة) شحمي شحم‎ 
adipose شحمی‎ 
adipose cell ES. خلية‎ 
adipose tissue a چ‎ 


للطاقة . 
أمتاخم تاو رء مقار ب adjacent‏ 
أسنان متحاو رة adjacent teeth‏ 


الأسنان في القوس السنية بشكل متجاور ومتلامس مع 
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دة فوق الكليتين واقعةفى عمق التجويف 
البطني اسه عبازة عن تفاع اط رة 
خارجية .تفرز القشرةالمخارجيةالهرمونات 
الصماء المختصة باستقلاب الكربوهيدرات » والمعادن 
والماء وإنتاج الهرمونات الجنسية . أما النخاع فيفرز 
هرمونات الأدرينالين » والنورأدرينالين سريعاً في الدم 
في حالات الضغط العصبي » حتى يهيى الجسم 
لانخاذ موقف ما . 

أدرينالين - (الإبنيفرين) 
هرمون يفرز بواسطة نخاع (لب) الغدة الكظرية أو 
يحضر صناعياً » مُنشئط قوي للجهاز العصبي 
الودي وقابض للأوعية الدموية »يرفع ضغط الدم 
ويُحفز الجسم حتى يستطيع القدرة على الطيران أو 
القتال .يستعمل كمحلول موضعي (جزء لكل 
0 لتقليل النزف » وفي الخنيط المستخدم في تبعيد 
اللثة » كمايضاف إلى بعض محاليل المخدر 
الموضعى (1 فى 80,000 أو أقل ) لإطالة مدة التخدير 
بسبب تأثيره المقبض للأوعية الدموية . 


adrenalin = epinephrine 


درد ينالينى الفعل (محاكى الودي) adrenergic‏ 
قشرى کظر ی »قشر كُظر ی adrenocortical‏ 
قصور قشرى كُظر ی adrenocortical insufficeiency‏ 


adrenodontia 
مظاهر شكلية نتيجة لزيادة نشاط الغدد الكُظرية » تتميز‎ 
. بأنياب ضخمة كبيرة وأسنان ذات أسطح إطباقية بنية اللون‎ 


محتذب » ممتز ) مزازة adsorbate‏ 

جاذب »مار adsorbent‏ 
له خاصية الامتصاص. 

تشرب .امتزاز » امصاص adsorption‏ 


ظاهرة تلتصق فيها الذرات أو الجزيئات لادة ما على سطح 


سائل أو مادة صلبة . 

حاف عور بها مواد م ااا 
قابض adstringent‏ 
بالغ »راشد » كاهل adult‏ 


أسنان البلوغ » أسنان الرشد 
(في تقويم الأسنان) : الأسنان الموجودة بالفم بعد توف 
النمو الذي قد يؤثر في المعالحة التقويمية 

شوب .غش » تزييف »زغل 
إضافة مَادة رديئة أوغير ضرورية تخفض أوتحط من 
قدرالمادة بزيادة ماتتضمنة من معدن خسيس . 
هى عادة عملية احتيال أو خداع . 


adult dentition 


adulteration 


adjustment , post-retention (تعديل)مابعد‎ Ec 
التثبيت‎ 
بعد إتمام العلاج التقويمي تَتَحرك الأسنان حركة‎ 
. قليلة لتتكيف مع الوضع الجديد‎ 
مساند» ا‎ 
. إضافة مادة للدواء لجعل الدواء أشد تأثيرا‎ 
ad libitum = ad lib 


adjuvant 


وقت مايريد > حسب الرغبة » 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


يعطى دواء .يصف دواء administer‏ 

يدخل عيسمح له admit‏ 
له بدخول الملستشفىي للعلاح [1181م05ط admit to‏ 

سج 2 حيو لمستشفى € 

يمرج ¢ يخلط admix‏ 

admix alloy = dispersed phase alloy = خليطة نمزوجة‎ 


خليطة مرحلة التشتت 
خليطة الأملغم ؛ حيث تضاف الأجزاء الكروية من 
الفضة والنحاس إلى الخليطة الاعتياديةالمقطعة 
بالمخرطة. 

امتزاج »اختلاط » مُزيج دوائي 


admixture 
adnasal قرب الأنف » باتجاة الأنف » مجاور لليف‎ 
adolescence ةعافيلا٬ المراهقة »سن المراهقة‎ 


هي فترة من زمن النمو تسبق سن البلوغ وتستمر حتى 
سن البلوغ . يحدث فيها تغيرات هرمونية وفيزيولوجية » 
كما تتغير فيها التصرفات . 
يافع »مُراهق »شاب 
الق بال من بد ال خص اكعببال العجيو 


adolescent 


الجسدي . 
2 الشخص خلال هذه الفترة من حياته . 
الأسنان اليافعة adolescent dentition‏ 


(في تقويم الأسنان) : الأسنان الموجودة بعد الفقد الطبيعي 
لكل الأسنان الأولية وقبل توقف النمو الذي قد يؤثر على 
المعالحة التقوعية. 


غياب الأسنان ققد الأسنان adontia‏ 

5 21 

قرت الفم »بامجاه‌الة adoral‏ 

ا 

كظرى 3 مجاور الكلية 2 الكظر adrenal‏ 
adrenal body‏ 


الجسم الكُظري(الغدة الكظرية) 
قشرة‌الكظر 


غدة كظرية = دة 
فوق الكلية 


adrenal cortex 


adrenal gland = suprarenal gland 


- 23 - 


نوع من الورم ينشأ بتوسع كيسي طارئ يملا بالهواء 
أوالغاز . 
ألم سنى هوائي 3 
ألم سنى ارتفاعى . ألم سنى طيرانى 
ألم سني ينشأً بسبب انخفاض الضغط الجوى فى 
حالة الطيران على ارتفاعات عالية » مما يسبب تمدد 
الهواء داخل حجرة لب السن . 
طب الأسنان الهوائي »طب 
أسنان الطيران 
فرع من فروع طب الأسنان يختص بالعناية والعلاج 
للحالات المرضية الناشئة عن الطيران على ارتفاعات 
شاهقة . 
ألم الأسنان الهوائي › 
ألم الأسنان الارتفاعى ألم الأسنان الطيراني 
طب الطيران »الطب الجوي 
٠‏ مبحث الطب فى فرع الأمراض الناشئة عن الطيران 
فى الأجواء العليا. 
ألم الأسنان الهو أي 3 ألم الأسنان = aero-odontalgia‏ 
الارتفاعى » ألم الأسنان الطيراني 
ألم ألم الأسنان الهوائي »ألم الأسنان 
الارتفاعي » ألم الأسنان الطيراني 
ابتلاع الهواء 
يعد ابتلاع الهواء سبباً شائعاً لوجود الهواء في المعدة . يبتلع 
الشخص كمية قليلة من الهواء حينما يأكل أو يشرب » كما 
يسبب الأكل أو الشرب السريع » ومضغ العلكة » 
والتدخين » والأجهزة السنية المتقلقة زيادة واضحة فى 
ابتلاع الهواء . 1 
مُحب للهواء ميال للهواء « aerophilic = aerophilous‏ 
أليفٌ للهواء 
التهاب الجيب الهوائى . التهاب الجيوب الضغطى 5ن)51نا2ز26105 
اقرا ب اليب اب الال ا قن تخب ا 
الجوي عند الارتفاع أو الانخفاض بالطائرة . يسمى أيضاً 
التهاب الجيوب الضغطي (Barosinusitis)‏ أو رضح الجيب 
الضغطى „(Sinus barotraua)‏ 
طى اتن لاء 
طب الفضاء 
رد موي اخ اة سراب هان 
1- مُعلق من المواد فى البخار أو الغاز » كما فى رذاذ 
اماه يكلف مع اله اررق الهواء : 


aerodontalgia = aerodontodynia 


aerodontia = aerodontics 


aerodontodynia = aerodontalgia 


aeromedicine 


aero-odontodynia 
aero-odontodynia = 
aero-odontalgia 


aerophagia 


aerospace dentistry 
aerospace medicine 


aerosol 


تكون الظل »نشرالظل (أشعة) adumbration‏ 


ناتجة عن اهتزاز الأشعة .انظر أيضا شبه الظل » الظل 


الناقص (2:طتصنامء) . 
مزايا.فوائد advantages‏ 
برانية » برانية الأوعية »الغلالة البرانية adventitia‏ 


طبقة النسيج الخارجية المكونة للغلاف الخارجي 
ا 


غلالة برانية للأوعية الدموية adventitia , tunica‏ 
الغلاف الخارجى للشرايين والأوردة 03 
1-مكتسب > طارئ » دخیل » برانی adventitious‏ 


(عكس طبيعي أو وراثي) . 
2- ناشئ في موضع غير مّعتاد وجوده فيه . 
كنسة عرضية )كيس غلالية يرانية 
عاج عرضي = عاج = adventitious dentine‏ 


adventitious cyst 


ثانوي أو تالى secondary dentine‏ 
أربطة ا adventitious ligaments‏ 
ماد عا کس adverse‏ 
فيتامين (اسم قديم ( advitant = vitamin‏ 


لا ديناميكى »عديم القوة adynamic = asthenic‏ 
عضلةابى = عضلة كراوز- Aeby's muscle = Krause's‏ 
i‏ لد اله 57 


نسبة إلى س .ت .آبى 1885-1835 yط٥C.1.۸٤‏ أخصائى 


muscle = lip muscle 


تشريح ألماني . 
(لاحقة) دم »دمو ي -aemia‏ 
اد ى (لانينية) aequales = aeq.‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
(سابقة) هواء »هوائى »غاز aer- , aero-‏ 
ضغط جوى aer = atoms NEL E‏ 
(داين / سم3) 
هوائي » معتاش بالاأكسجين aerobe‏ 


ئن دقيق ينموويكبرفقطبوجودالهواءأو 
الأكسجين. 
هوائى > معتاش بالهواء 


يحتاج الهواءأوالأكسجينمنأج لأنيحيا 


aerobic 


وي بجي ٠.‏ 
ميكروبات هوائية »جرا اثيم هوائية aerobic microbes‏ 
ا[ كسدةهوائية aerobic oxidation‏ 


aerocele 


ورم كيسى هوائي › قيلة هوائية 
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وعاء وارد ( دَمَوى أو لمفى ) afferent vessel‏ 


أوعية واردة (دموية أولمفية) afferentia‏ 

مُجاذبة »ألفة ٠‏ قرابة »مطابقة . تجاذب affinity‏ 
ميل ال مواد للتفاعل معاً وتكوين مركب جديد . 

بدون لييفات »بدون لياف صغيرة afibrillar‏ 

نقص مو لد الفيبرين فى الدم afibrinogenaemia‏ 


(فقد فيبرينوجين الدم) 
اعلا ل خلط الذم يشا عن غياب الفي ريو جين + 
يمكن أن يسبب النزف المستمر باللثة والنزف بعد 
ا 1 
ور م 07 الأفرد يقى اللمغفاري « African jaw Iymphoma‏ 
لمفومة الفك الأفريقية 
بعد »تال after‏ 
فعل تلوى »فعل تال »فعل لاحق 
عناية تالية (تقاهة) › after-care = after-treatment‏ 
عناية بعدالجراحة 
تأثيرتال 
الوتال: 
ألم ناتم عن أساليب مداواة الأسنان مثل :الترميم 
الستى والخراخة السلتة . 
الستاية ينه الشولية اراس 
اة تالية › اة after-treatment = after-care‏ 
نقاهية = عناية تالية 
غار › غراء agar‏ 
مادة عديدة السكريد تستخلص من الطحالب البحرية 
فن سن الجليديوم (صسدعلناء6) . وهى المادة 
الأساسية للغرويات المائية التى تستخدم في إجراء 
الطبعات للأسنان (الغروياتالعكوسة واللا 
عكوسة). يستخدمأيضاًعلى هيئةهلامية 
كوسط لاستنبات الجراثيم مخبريا . 


after-action 


after effect 


after-pain 


after surgery 


آجارآجار = agar-agar = reversible hydrocolloid‏ 
غروي مائي عكوس 
آجار الدم agar , blood‏ 
آجار غر وي مائي = agar , hydrocolloid = hydrocolloid‏ 
عزوي ماتي 


مادة طابعة مرنة مُصتعة من الآغار وأملاح حامض 
الألجينيك تستخدم لاجراء طبعة الأسنان . 
اجارغروی مائى غير agar , irreversible‏ 
فكو - اينات 
مادة طابعة مرنة تستعمل لأخذ طبعة للأسنان » 


hydrocolloid = alginate 


2- رذاذة - حلالة هوائية «جهاز» تحتوي على المادة 
الدوائية بحيث يمكن أن تطلق كرذاذ دقيق تحت 
الضغط . 

إثير 
حس . إدراك » تنبه الإحساس » 
القدرة على الشعور 
تجميلي .جمالي 
علمالجمال ٠‏ 
يختص بجمال الشكل واللون » والجانب المقبول 
لمكونات المواد اللستخدمةفى الأسنان . والمظهر 
الخارجى لحشوات الأسنان . 
منسوب لعلم أسباب المرض أو تعليل سبب المرض . 
علم أسباب المرض 
يبحث فى سبب وتاريخ المرض و بيان الماضي الطبي 

ارين : 

[مختصر] المسافة بين = AFD ) anode-to-film distance)‏ 
المصعداالأنو داو الفيلم = FED (focus-to-film distance)‏ 
البعد البؤرى عن الفيلم 

في التصوير الإشعاعي المسافة بين المركز البؤري إلى 


حافظة الفيلم . 


aether = ether 


aesthesia 


aesthetic = esthetic 


aesthetics = esthetics 


aetiologic = aetiological 


aetiology = etiology 


بدون حمى ؛الاحموي » غير مصحوب بحمى afebrile‏ 
يؤثرفى »عاطفة affect‏ 
مصاب › متأثر affected‏ 
داء ٠»‏ مرض .إصابة »آفة »عة affection‏ 
وارد »مورد afferent‏ 
ناقل من الأطراف إلى الركز» جاذب إلى المركز . 


عكس مصدر 84161600) . نسبة للأعصاب الحسية 
التى توصل النبضات الحسية إلى الدماغ من المستقبلة 
في نهاية العصب الداخلية والخارجية .يطلق أيضاً 
على الأوعبيئة الذمنوينة واللمفية الى تيه رب اها 
ااا ف ال 


afferent artery شریان وارد‎ 

ليف عصبى وارد » محور عصبى وارد 40,1 afferent‏ 

ليف وار و afferent fibre‏ 

فصت وارد afferent nerve‏ 
أي كصب ينقل النبضات من الأطراف العصبية إلى 
الدماغ : 


خلية عصبية واردة » عصبون وارد afferent neuron‏ 


fferent vein وريد وارد‎ 
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عمرعقلى Age , mental‏ 
يشير إلى المستوى العقلي وقدرة الذكاء والنمو العقلي . 

هر التشكل .العمرالتشكلى « age , morphologic‏ 
ال ۰ 
نظام لتقييم النضج .ء مَبني على القياسات الجسدية 
مُثل الارتفاع والوزن . 

عمر فيزيولوجي .عّمر وظيفي 
عمرالفرد بحسب نضج أجهزة الجسم بالنسبة 
للعمر الزمني : انظر عمر النمو (Developmental age)‏ . 


age , physiologic 


ی خصائص age , secondary sex characteristics‏ 
الجنس الثانوية 
نظام لتقييم النضج على أساس نموالخصائص 
الحنسية الثانوية . 
عير الهيكل العظمى age , skeletal‏ 
انظر العمر العظمى ا (Bone‏ . 
عض عقلى age , mental ١‏ 
بدن اناك لوسر عل 2 هرم age , old‏ 
عدم النمو »قصورالنمو› agenesis = agenesia‏ 
عدم التخلق 
تقص تكون أوتشكل النسيج »أو عدم تخلق . 
1- عامل agent‏ 
2-دواء 


مادة دوائية تحدث تأثيراً طبيعياً » أو كيميائياً أو 

حيوياً في الجسم . 

الها مع ان أذ لزاه التار تن 
عامل حفاز .عامل وسيط 
مادةمفقدة‌الحيوية »عامل نميت 
عامل كاشف 

مادة ملونة. مثل أقراص تممضغ أو 

«غسول للفم» ؛ عندماتلامس أسطح الأسنان» 

تلتصق باللويحة الجرئثومية » فيظهر اللون مغايراً 


agent , bleaching 


agent , catalytic 
agent , devitalizing 


agent , disclosing 


- 2 ا 





للون الطبيعي لميناء السن . 
عامل مؤ agent , oxidizing e‏ 
عامل مختزن ل agent , reducing‏ 
فقدان حاسةالتذوق.اللاتذوق فأاأكuععه‏ = iaئuمعه‏ 
ضعيف القدرةعلى التذوق › ageusic‏ 
فاقد حاسة الذوق 
رو نُتوء > كدس » نابرة أنفية agger‏ 


تتصلب بالتفاعل الكيميائى » لايمكن إعادة 
استخدامها .وتسمى ألجينات (عنهمنواه) . 


agar plate صفيحة اجار‎ 


آجارخَروي مائي 
عكوس-اجاراجار 
مادة طابعة مرنة تستعمل لإجراء طبعة للأسنان 4 


agar , reversible hydrocolloid = 


agar-agar 


يمكن تكرار استخدامهالأنهاتتلين بالحرارة 
وتتصلب بالبرودة . 
عَقيق »صقل agate‏ 


حجر كريم غاية فى الصلابة »يستخدم لعمل 
شفرة الملوقة (أداة المزج) لتقاوم التآكل عند مزج بعض 
المواد المستعملة فى حَشو الأسنان » مثل : حشوة 
السيليكات . والراتين المركب الملىء بالكوارتز» 
والأيونومير الزجاجي . 


عمر »سن age‏ 
يتحسبّ عمر الإنسان بوحدة الساعات ,الأيام » 
الشهور »السنوات . 

age , achievement العمر التحصيلى‎ 

age , anatomic العمرالتشريحى‎ 

عمرالعظم age , bone‏ 
قياس نوعي للعمر الفيزيولوجي على أساس خطوات 
متعددة من النضج تحدث لنمو العظم عند مقارنتها 


بالنمو الطبيعى (المتوسط) للفرد . تقييم عمر العظم 
يكون عادة بالأشعة السينية . 

عمرزمني 
العمر التالي للولادة بالسنوات والشهور والأيام . 

ر ي age , dental‏ 
قياس نوعي للعمر الفيزيولوجي على أساس مراحل 
متعددة تحدث خلال نموالأسنان اللبنية أو الدائمة . 
لعمر السنى يمكن تقييمه سريرياً بتحديد وقت 
بزوغ الأسنان » أو بالتصوير الشعاعى لقياس نمو 
أنسجة السن (تكوين أو امتصاص أنسجة السن) أو 

عمرالنمو .عمر التطور 
يقاس تقدّم الشخص نحو النضج على أساس تقييم 
النمو الفيزيولوجي لأجهزة الجسم بالنسبة للعمر 
الزمنى . يشمل نظام قياس عمر النمو الهيكل 
العظمى ( رسغ اليد الركبة » رُسغ القدم . الأسنان) 
والطول والوزن (عمر التشكّل) والخصائص الجنسية 
الثانوية . 


age , chronologic 


age , developmental 
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کرد يةلاحبيبيةءخليةلامحيبة agranulocyte‏ 
نقص أو فقدالكر يات الملحبّبة agranulocytopenia‏ 


داء غيبةأوندرة 
الكريات البيض المحببة » ندرة المحببات 

حالة مَرّضية يسببها مرض ندرة أوقلّة الكريات 

البيض . حيث يوجد تقرح نموذجي بالفمء 


agranulocytosis = agranulosis 


غياب خلقي لتلافيف المخ . اللاتلافيف agyria‏ 
عديم تلافيف المخ . لاتلفيفي agyric‏ 


مشقاب ينز وورث = = Ainsworth's punch‏ 
> مثقابالحاجزالمطاطى 
تسب ةاإلىج .س . أينزوورث 1948-1852 .6.0 


0 . طبيب أسنان أمريكى . 


rubber-dam punch 


مساعدة »إسعاف »إعانة aid‏ 
مساعدة الأصم أو الأطر ش aid , deaf-‏ 
إسعاف أو لى aid , first‏ 


aid , hearing 


جهاز صناعي للمساعدة على السّمّع 

مساعدة للنطق »إصلاح النطق »عون 
سدادة حنكية للمساعدة على تصحيح عيوب 
النظق : 

[مختصر] مُرض الإيدز = 


aid , speech 


aid , speech-prosthetic 


AIDS = acquired immune 


متلازمة فقد 
المناعةالمكتسبة . متلازمة العوز deficiency syndrome‏ 


يعاني مريض الإيدز من نقص في المناعة الخلوية بسبب 
الإصابة بفيروس عرز المناعة البشري «قسداةة) 
Virus (HIV)‏ تإعمعنعقعلمسصصة الذي يصيب الخلايا 
المناعية الرئيسية في الجسم والمسماة خلايا 1 اللمفية حيث 
يتكاثر ويسبب تدمير جهاز المناعة في الجسم تاركاً الجسم 
عرضة للإصابة بالعدوى أو بالسرطان مما يتسبب في موت 
المريض المصاب بالإيدز . 

ينتقل فيروس عوز المناعة أو فيروس الإيدز (5117) من 
خلال الانصال الجنسي » أو عن طريق الدم عند تعاطى 
الخدرات بالحقن الوريدى بنفس الحقنة » أو الإيّر الملوثة . قد 
تحدث العدوى بواسطة نقل الدم الملوث أو منتجاته الملوثة 
لمريض سليم . ويعتبر مرضى الهيموفيليا الأكثر عرضة 
للعدوى بسبب احتياجهم لعامل خاص بالتجلط يستخرج 


بروز أنفى » نتوء أنفى » كدس أنفى » agger nasi‏ 
نابرة الأنف 
الجزء الأمامي من العرف الغربالي على عظم الفك 
العلوي . 
تلارّن »تراص . التصاق 
تجمع الجزيئات المعلقة فى سائل لتكون كتلة لدنة 
من الجزيئات » كمافى عملية التقام الجروح . 
تفاعل تلارّنى »تفاعل ترا اصى agglutination reaction‏ 
ملزن لصق »مادة ملزنة » راصة 
أي جسم مضادلديه خاصية دفع الخلايامولدة 


agglutination 


agglutinin 


تجمع 2 تكدس aggregation‏ 
الكبر »تقدم في العمر شيخوخة »هرم aging‏ 


تقدم في العمر يؤدي إلى قصور أداء الوظيفة في خلايا 
الجسم » أو قصور قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة تحل 
محل الخلايا الهالكة والميتة . 


يحرّك اهت agitate‏ 

aglandular لاغغدي‎ 

غياب اللسان »بلالسان (عيب خلقى ) › aglossia‏ 
انعدام اللسان 1 

غياب اللسان وفتحة الفم (عيب خلقي) aglossostomia‏ 

بلالسان »بدون‌لسان aglossus‏ 

متمق بة البلع »سر البلع » تعذر البلع aglutition‏ 


حالة من عدم القدرة على البلع » أومعاناة صعوبة 
كبيرة في البلع . 


علم الكسو ر »مبحث الكسو ر agmatology‏ 
علم دراسة كسور العظام 
غياب الفك (عيب خلقي) »انعدام agnathia‏ 
الفك . اللافكية 
قصور كلي في نمو الفك أو الفكين . 
عديم الفك ععديم الفك السفلي agnathus‏ 


1- تقلقل الأسنان agomphiasis = agomphosis‏ 
2- الغياب الكلي للأسنان (درّد) . 
عديم الأسنان »فاقد الأستان » 
أدرد (عيب خلقى) 
1- تقلقل الأسنان 
2- الغياب الكلي للأسنان (درد) . 


agomphious 


agomphosis = agomphiasis 


(لاحقة) ألم 2 - 
بلا حبيبات » بدون حبيبات 2 لامحبّب agranular‏ 
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سنيةبواسطة خليطمن الرمل وأكسيد 
الألومينيوم »تدفع بتيارمن الغازتحت ضغط 
فائق الشدة . 
يقةالسحل بالهواء › 
أسلوب السّحج بالهواء 
طريقة لس حج الأنسجة السنيةالصلبة دون 
الإاأحساس بضغطأواهتزاز أو حرارة » وذلك 
بواسطة تيار من جزيئات أكسيد الألومينيوم 
الساحل (هذه الطريقة ظهرت سنة 1951 ولم 
يعم استخدامهابسبب الرؤية المحدودة 
وصعوبة إنجاز الزوايا وحواف الحفرة السنية). 
فُقاعةهوائية air bubble‏ 
احتباس فُقاعة هوائية على أسطح الطبعات أو 
النماذج الشمعية أوالنماذج غير المصبوبة أو الأمثلة 
التي تحتوي تفاصيل السطح المراد أخذ طبعة له حيث 
تترك فجوات على أسطح الطبعات السالبة » وتكون 
نتيجتهانقاطاً زائدة من مادة الحشوة النهائية أو 
المثال »أو النموذج . 
ححرة الهواء = 
حجرة‌التفريغ 
تقعر أو انخفاض فى المنطقة الحنكية للجهاز التعويضي 
ا الان م دل ا لفك ای 
وذلك ف ی و ا 
الحجرة عن الضغط الجوي » تسمى أبضاحجرة 
التفريغ . 


airbrasive technique 


air chamber = vacuum chamber 


تبريد بالهواء air-cool‏ 

air compressor ضاغط الهواء‎ 

تكييّف الهواء air conditioning‏ 
(ضبط درجة الحرارة والرطوبة) . 

air cushion وسادةهوائية‎ 


air disinfection تطهير بالهواء‎ 

يدور بالهواء 

عوزالهواء 

أقل هواء ‏ الهواء الأدنى 

محرك هوائى »قوةمحركة بالهواء 
محرك يكتسب حركته بدفع الهواء »متفصل عن 
القبضة لكنه يمكن أن يتصل بها مباشرة بدون 
الأنبوب الناقل للحركة من المحرك إلى القبضة . 


air driven 
air-dry 

air embolism 
air hunger 
air , minimal 


air motor 


من الدم . يتم فحص دم المتبرع بالدم » فإذا اكتشف وجود 
احا للقي وين ا و ولي على 
حدوث العدوى بمرض الإيدز » ويجب التخلص من الدم : 
فاا تمر هينات الم اللوثة بقيروم الوت هب فضا درن 
أن يكتشف المرض » فالأجسام المضادة لفيروس الإيدز قد 
لاتظهر فى الدم لمدة قد تصل من 6-3 أشهر بعد حدوث 
الويف نان كعد قم رقن اهارق مدا u‏ 
الإيدز أنهم مصابون به »لأن أعراض المرض تظهر بعد عامين 
إلى خمسة أعوام من انتقال العدوى . تظهر أولى أعراض 
مَرَض الإيدز على شكل إسهال وحمّى وإعياء وفقدان الشهية 
ونقص الوزن وقروح بالفم والتهاب باللثة وإصابات بالجلد 
وتورم العقد اللمفية وتضحم الكبد أو الطحال أو الاثنين معاً . 
قد تكون أعراض المرض الأولى » ظهور ما يسمى بحالات 
العدوى الانتهازية أو السرطان : وقد يصاب اللسان بالسلاق 
الناتى عن المبيضات البيض » وقد تحدث الإصابة بالطفيليات 
المعوية » ويشير ذلك إلى تدهور الجهاز المناعى للجسم . 
وتظهر الإصابة بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة كناsرeun0cمP/‏ 
carinii pneumonia (PCP)]‏ « الذي ده الطفيلى 
المتكيس الرئوي الكاري يني (Pneumocystis C4111)‏ « و أيضا 
الإصابة ‏ رطان جلدي يسمى ساركومة كايودق 
sarc08(‏ 0515م153) وهو نادر الحدوث عند غير المصابين 
بالإيدز » والإصابة بفيروس إبشتين- بار 5 1-84 ]Epstei‏ 
Virus )8877([‏ » وفيروس السيتوميجالو [Cytomegalo‏ 
Virus (CM [‏ « وفيروس الهربس البسيط [Herpes‏ 


. Simplex Virus (HSV)] 
Aids-related complex = ARC م كب الحالات المتعلقة‎ 
بالأيدز‎ 
الأعراض التى تُصاحب مرض عدوى الإيدز . انظر مَرض‎ 
. )8105( الإيدز‎ 
air هواء‎ 


مزيج غازى عديم اللون والرائحة ينون الغلاف 
أربعة أجزاء نيتروجين »وكمية قليلة من عناصر 


أخر ئ 
دَفْع هوا ائي air bearing‏ 
سریر هوائی air bed‏ 
محمول لير > منقول بالهواء air borne‏ 
airbrasive‏ 


جهاز حفرالأسنان» يستخدملعمل حفرة 
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ر هواد ئي أنفي airway , nasal‏ 
مجرى هوا ائی فموي airway , oral‏ 
مجرى هوائى E‏ می airway , pharyngeal‏ 
ظل مجرى FYE]‏ ا airway shadow‏ 


' شريط مُنفذللأشعة› يعبر رأدالفكالسفلى 
RA)‏ مدن E EAS ETE‏ 
ا (أفلام الأسعة من خارج الفم) 

جناح اا ala‏ 


زائدة عظمية تشبهالجناح »مثل جناح 


akanthion = acanthion 


الأنف . 
جناح ألخيخ 
جناح سنجابي »الجناح الرمادي 
المنطقة المثلثة بقاع البطين الرابع للمخ » حيث تنشأ الألياف 
العصبية التلقائية للعصب المبهم . 
جناح عرف الديك «عظما 
جناح الفصيص 
الجسزكري للجخبع 
الجناح الكبير للعظم 
الوتدي 
الجناح الكبير للعظم 
الوتدي 
الجناح الصغير للعظم ala minor ossis sphenoidalis‏ 
الوتدي 
جناح الف »عزن الأنف 
طرف يشبه الجناح في اللجانب الخارجي لكل من فُتحتي 


ala cerebelli 


ala cinerea 


ala crista galli 
ala lobuli centralis cerebelli 


ala major ossis sphenoidalis 


ala magna ossis sphenoidalis 


ala nasi = ala of the nose 


الف . 
جناح عظم الحرقفة ala ossis ilii‏ 
الجناح الصغير للعظم ala parva ossis sphenoidalis‏ 
الوتدي 
الخطالجناحى الزئمى = ala-tragal line = ala-(ragus‏ 
خط كامبر line = Camper's line‏ 
أوغْْرن الأنف (الناحية الجانبية لفُتحةالأئف 


0 رجية) إلى لدان SERS‏ 
يد لكو السني 
المتحرك فى حالة تحديد المستوى الإطباقى » 


airmotor handpiece 
0 و ای و ا‎ 
بانسياب الهواء المضغوط من خلال صندوق مُنظم‎ 
عن طريق أنبوب مرن إلى مؤخرة القبضة فيعمل‎ 
على تحريك زعانف العنفة (التوربين) وتصل سرعة‎ 
دورانها إلى 100,000- 300,000 دورة كل دقيقة‎ 
. تقريباً‎ 
أسلوب تلميع وتنظيف‎ 
بالمسحوق مع الهواء‎ 
أسلوب تنظيف باستخدام قبضة يدوية خاصة » ذات فتحة‎ 
تسمح بخروج مخلوط من المسحوق مكون من بيكربونات‎ 
الصوديوم وماء دافيء مع الهواء » لإزالة اللويحة وتلون‎ 
الأسنان . يمكن أن تستخدم أيضاً فى تحضير الأسنان‎ 
لاستقبال المادة السادة أو حشوة الراتين الرابطة .معدل‎ 
انسياب الخلوط يمكن ضبطه أو التحكم فيه » وذلك‎ 


قبضةذات مُحرك هوائي 


Air-powder polishing technique 


للتحكم في معدل سحل السن. 
قبضة تعمل بضغط الهواء air-powered handpiece‏ 
هواءإحتياطى air , reserve‏ 
الهواء المتبقى 2 الهو اء النمالى air , residual‏ 
الدوار تالو 2 = air rotor = turbine haiidpieeê‏ 
قَبضة توربينية 

قبضة بهامحرك دوراني عالي السرعة مدفوع 

باهو : 
جيب الهواء air sinus‏ 
مسافة هوائية › فراغ هوائي air space‏ 
مرذاذ الهواء air spray‏ 


محقنةالهواء 
بالسن » أو بقناة الجذر لتجفيفها أوإزالة بقايا 


air syringe 


احفر أو الأنسجةالموجودة . 
مضخة الهواء air pump‏ 
کتیم للهواء. محكم السد air tight‏ 
توربينهوائى اني air turbine = air rotor‏ 
مرذاذ هوائى ات air water spray‏ 
ممرهوائى اى املك هوائى airway‏ 

EE EEE E -1 

التنفس . 


2- أنبوب أنفي بلعومي أوفموي بلعومي يدخل 
LE‏ ينيع د 
الاأنسداد لضمان مرور الهواء للركتين 
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حقن بالكحول alcohol injection‏ 
حقن كميات صغيرةمنالكحولالصرف فى 
العقدةالعصبيةء أوالاليافا ب E EE‏ 
لتحسين الأمراض العصبية المختلفةالتى 
ل بأ وسافل شوق ,هقان تداك ال ب 
أوالهدم المُنظم أوالمنضبط للأنسجة العصبية 
بواسطة الوسائل الكيميائية. 


مصباح كحو لي alcohol lamp‏ 

كدو ل صرف ٠.‏ كحوا ل مطلق alcohol , absolute‏ 
كحول لاتتعدى نسبة الماء فيه 1./ . 

تسمُم كحو لي alcoholism‏ 

(إدمان الكحول أو المسكرات) . 

تاج ألكسندر Alexander's crown‏ 
نسبة إلى س .ل . ألكسندر .1923 , C.L.Alexander‏ 
طبيب أسنان أمريكي . 
تاج معدني يُستعمل كدعامةلجسر. 

Alexander’s gold ذهب ألكسندر‎ 


خليط من الذهب مع مادة شمعية تجعلهلدناً 
لاستخدامه في أنواع معينة من الحشوات 


الذهبية. 
(سابقة) ألم وجع algo-‏ و alg- , algi-‏ 
حساسيةللام »فرط حس ٠ا algesia‏ 
ا E‏ 
موا لم > موجع algesic = algetic‏ 


متحدث للام مو لد الألم مو لم algesiogenic‏ 
حس الو جع »الشعوربا بالألم algesthesia = algesthesis‏ 


0 ولم ي جع algetic = algesic‏ 


حقة) حقة) ألم 2 - 


0 5 ألحينات = alginate = irreversible hydrocolloid‏ 
مادة غروانية مائية لاعكوسة 


مادة غروانية مائية لاعكوسة تحتوي على أملاح حامض 
الألخينيك > تستخرج من رماد عشب البحر (Marine‏ 
(مآءع » تخلط مع كمية مقننة من الماء فينتج مادة 
هلامية 8 غير قابلةللعكس» ا 
لإجراء الطبعة السنية وعمل النماذج السنية . 
مادة الحينات 
الا 
انظر مواد الطبع )1mpression material)‏ أو مواد الطبع 
الغروية المائية اللاعكوسة (Irreversible hydrocolloid)‏ . 
أدوات مزج الأشحينات 


alginate impression material 


alginate mixing instruments 


لأنه يكون موازياً لمستوى الإطباق »يسمى خط كامبر 
(Camper’s line)‏ . 


اه e‏ (عظم) 


ala vomeris 


اح »غر ون alae‏ 
قفد النطق. بكم خرس تعذرالكلام alalia‏ 
»أخرس » مصاب بتعذر الكلام alalic‏ 
جناحي »عزني (منسوب للُرن) »إبطي ”وله 
الغفضر رك الجا alar cartilage‏ 
عا دو يعات ونع كر ES‏ 
رباط جناحي alar ligament‏ 


واحد من زوج من الأربطة التي تربط الفقرة العنقية الثانية 
بالعظم القفوي (القذالي) > يحد من دوران القحف . 
لكاي الماح اباك 
بروز من الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي يتمفصل مع 
العظم ا لجبهي : 
أبيض- مادة النخاع البيضاء alba‏ 
تبييض albation‏ 
EOE‏ الست ار اماد دوين درن 


داء أو مرض ألبرس = Albers-Schonberg’s disease‏ 


alar process of ethmoid 


osteopetrosis 


نسبة إلى ه .إ . ألبرس شونبرج »1921-1865 
H.E.Albers -Schonberg‏ أخصائي أشبجة ألماني : 
عظم ألبريخت Albrecht's bone‏ 
نسبة إلى ك .م .ب . ألبريخت .1894-1851 .121.5 

غاءءمطاة » طبيب ألماني مختص بالتشريح . 
هي عَظَيّمّة بين قاعدةالعظمالوتدي . وقاعدة 


العظم القذالي . 
متلازمة ألبرايت Albright’s Syndrome‏ 
رال 2 ألبو مين albumin‏ 


آحالمَصْل »زلال المصل ألبومين المصل albumin , serum‏ 


فة زلالية albumin gland‏ 
لال اللعاب »لعاب زلالى albuminoptysis‏ 
كحول غَوْل (ج :أغوال) alcohol‏ 


المصطاح الصحيح هو كحلل الإيثيل أو 
كحول الإيثانول يحتوي على 195 كحول و5/ 
ماء.يمكنالحصول عليه بتأثير المخميرة على 
محلول سكري مثل سكر الج لوكوز أوسكر 
العنب . يستخدم في طب الأسنان كمادة مذيبة 
أو طهر جراحي وفي تنظيف حفرة السن . 
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قري لان ال يناغال الم وي اى 


و ر 
يسكن الألم allay‏ 
مشبكة أوضّمّة مصبوبة بالكامل all cast clasp‏ 


شريط محيط »طوق كامل الإحاطة 
شريط أو طوق من المعدن يلتف حول السن . 

طُعم اصطناعي »عم متقارب 
طعم مادته ليست من المعطي أو من الحيوان . 
مثال :الراتين الاصطناعى . خليطة الفولاذ غير القابل 
للصداً . انظر العم قمر . 

اسمنت الم 


نسبة إلى ج .آلن > 1892-1810 »3.411۸ » طبيب أسنان 


all-closing band 


allelograft 


Allen's cement 


| 5 1 5 5 3< 8 ا ملا .4 
الأسنان الخزفية بالصفيحة القاعدية لجهاز الأسنان 


Allen's root pliers 
«A.B. Allen 1943 - 1862 ب .ألن‎ 


ملقط خاص صمم لرفع وإزالة القطع الصغيرة 

المكسورة من جذر السن أثناء خلع السن . 
مسبب الحساسية » مستأرج 

مادة تثير الحساسية . 


allergen 


حساس أر جي › مو رج allergic‏ 
(منسوب للحساسية) . 

حساسية » شدة الحساسية لبعض المواد » 
الأرجية 

ردفعل مبالغ فيه غير طبيعي » لمادة طبيعية 
غيرضارة تم إدخالهافي الجسم أواستعملت 
وف علي سطع اداه ا ا 
يحفز المستضد الاستجابة المناعية المتمثلة في إفراز الجسم 
للأضداد . مُولّد الفمّد الذي يسبب حالة من الحساسية 
يعرف باسم المستأرج » ويكون على شكل دواء أو طعام . 
وهي حالة تغيرارتكاسية في أنسجة الجسم أو 
حساسية مفرطة أو زائدة لمولدات الضد . قد تحدث 
في الحال أو متأخرة أو تراكمياً » حينما يتعاطى المريض 
جرعات صغيرة من المضاد الحيوي . 

ف 5 كحت تلان 

( سابقة) اختلاف » تباين allo-‏ 


allergy 


alleviate 


حامض الألحينيك 
رهبةالألم . خوف الام (المرضي) › 


رهاب الألم 


يتصف الأسنان » ينضّد الأسنان » 


alginic acid 


algophobia 


align = aline 
يُصحح إطباق الأسنان‎ 
لد( التركينيات ال + تف ار فة الان‎ 
. وفق قوس طبيعية لعمل جهاز أسنان اصطناعي‎ 
2-(في تقويم الأسنان) : تحريك الأسنان لتصحيح‎ 
ترتيبها في وضع إطباقي صحيح يرتّب الأسنان في‎ 
. القوس السنية‎ 
› صف ٬تنضيد »تنظيم‎ 
تجح‎ 
غذائى.»هضمى‎ 
قناة هضمية » مجرى‎ 


alignment = alinement 


alimentary 


alimentary duct = alimentary 


غذائى .سبيل هضمى tract = alimentary canal‏ 
محرى غذائى = القناة اللههمضمية = alimentary tract‏ 


alimentary canal 
الدقيقة والخليظة‎ E اشرو واه‎ 
زر کر ول ف ا ع فعاض‎ 


والإخراج . 
تغذية»إطعام alimentation‏ 
تغذيةاصطناعية alimentation , artificial‏ 
تغذيةعن غير طريق ق الفم alimentation , parenteral‏ 
يَصّفءيُنضد. يُنظم ‏ رص aline = align‏ 
فلي »مادة قلوية alkali‏ 


مركب يذوب سريعاً في الماء »وينتج المحلول الكاوي أو 
الأكال )رادل الألسمنافن لتكوين الأبلاع .في 
ا ملول الما »تتفكك القلويات وتكون أيونات 
الاو ا ا 


إلى لون أزرق . 
قلوي alkaline‏ 
(مفسؤوت ]الل أوله راف القلريانت 1 
قلوية alkalinity‏ 
(لهالخاصيةالقلويّة). 
قلواني (شّبه قلوي) alkaloid = alcaloid‏ 


" واخدمن ممجتموفة كبعرة من اللتواد الى دة 
الموجودة في النباتات »يستخدم كأدوية ذات مفعول 
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2 ناج انصهار واندماج عدة معادن - عادة 
ماتحضر كرقاقات وتخلط بالزئبق .انظر خليطة 


. (Amalgam alloy) الأملغم‎ 
alloy , admixed = = خليطة ممزوجة‎ 
dispersed-phase alloy خليطة مرحلة التشتت‎ 


alloy , amalgam خليطة الأملغم‎ 


رقاقات أو برادة خليطة معدنية تخلط مع الزئبق لتكون 


سبيكة الأملغم . 


خليطة عنصرها الأساسى من المعدن alloy , base metal‏ 
خليطة (سبيكة) كوبالت = alloy , cobalt-chromium‏ 


كر وم chrome-cobalt alloy‏ 
خليطة صلبة ومُقاومة للتآكل من الكوبالت والكروم » 
تستعمل أساسافي بنية الجهاز الجزئي أو الكلي 
الصنعى للأسنان . 
خليطة E EE‏ > خليطة كفافية alloy , contour‏ 

خليطة مناسبة للاستعمال فى حشوالجحفرالسنية 
المحيطة حا أن تدك اا ا کی 
لمن 


خليطة اعتيادية alloy , conventional‏ 
خليطة معروفة المكونات سابقاً وليس بها جديد . 
خليطة الأملغم النحاسية alloy , copper amalgam‏ 


خليطة تسخن في ملعقة على اللهب لإخراج الزئبق 
قبل ستحقهء أوسّحهه »أو طحنه . كانت تستخدم 


سابقاً لحشو حفر التسوس المنتشر فى الأسنان اللبنية . 


خليطة غنية بالنحاس alloy , copper-rich‏ 
خليطة مرحلة التشتت- خليط = alloy , dispersed-phase‏ 
مزوجة admixed alloy‏ 


خليطة الملغم التي تحتوي على جزيئات كُروية الشكل 
من الفضة والنحاس مضافة إلى خليطة النحاس 
الاعتيادية المقطعة بالمخرطة . 

خليطةمغلفة alloy , encapsulated‏ 
كميات مُعايرةمن خليطةالمعادن والزكبق 
منفصلين في كبسولة » بحيث يكون الزئبق معزولا 
تحت رقاقة معدنية تنفتح أو تتمزق لتسمح بمزج الخليطة 
مع الزئبق »لإنتاج مملغمة ذات خواص قياسية . 

خليطة أصهرية › خليطة صّهورة 
خليطة أحد عناصرها له درجة حرارة دوبان أقل من 
العناصر الأخرى المحتوية عليها .وهي خليطة 
هشة وتتآكل وتصدأً بسهولة . (في طب الأسنان) : 


alloy , eutectic 


طعم خيفي allograft‏ 
طعم مأخوذمن مانح من نفس الجنس »لكنه 
مختلف فى البنية الوراثية أو التركيب الوراثى . 
مثل نقل نسيج بين شخصين غير توأمين . يسمى أيضاً طّعم 
متجانس (Homograft)‏ . 
مادة غير حية توضع جراحيا لتعويض الأنسجة 
المفقودة . 

مادة مقومة مغايرة ‏ مادة ترقيع مغايرة 


alloplast 


alloplastic material 
alloplastic material , perforated  تاذ مادة مقومة مغايرة‎ 


eh 


دعوب 
ر أب بالطعم الخيفي alloplasty‏ 
الرأب باستعمال طعم خيفي . 
يحدث_أولابحدث all-or-none‏ 
قانون الكل أو العدم all-or-none low‏ 


من مبادىء علم فيزيولوجيا الأعصاب أن النبضة العصبية 
تبدأ حينمايكون المنبه قوياً » بحيث يكون أعلى من 
مستوى حد التنبيه. لايحدث المنبه الضعيف أي انفعال ؛ أي 
أن المنبه ينبغى أن يكون قوياً عا فيه الكفاية لإحداث النبضة 
ا 

لكي تنقبض العضلة القلبية يجب أن يصل المنبه إلى مستوى 
عد ا يديك ی ا شياع شار 


أنها لاتنقبض إطلاقا . 

عرس تتا رع الطعم الخيفي allotransplantation‏ 
زرع عضومن شخص لآخر . 

رع الأسنان allotriodontia‏ 
1- نقل الأسنان من شخص لآخر . 


2- وجود السن في مكان غير طبيعي مثل وجودها 
في كيس أو ورم . 

تآصلي 

موجود بشكلين مختلفين أو أكثر . 
شكل مُتآصل 
تغيرات تاصلية 
التاصل 

وجود مادة (أو عنصر) بشكلين مختلفين أو أكثر . 


allotrope 


allotropic 


allotropic form 
allotropic changes 


allotropy = allotropism 


سبيكة .خليطة > مزيج معدني alloy‏ 
1- مادة مكونة من معدنين أو أكثر يمزجون معا فى 
حالة منصهرة : 
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خليطة مطوعة › خليطة قابلة للتشكيل 
خليطة يمكن أن تُصب بأشكال مختلفة . 

خليطة أملغم بلازنك » 

خليطة الأملغم الخالي من الزنك 
غياب الزنك يقكل التأثير الضار لتلوّث خليطة 
الأملغم بالرطوبة واللعاب . 

نسبة الخليطة إلى الزئبق alloy-mercury ratio‏ 
هي نسبة الخليطة المعدنية إلى الزئبق في الحشوات 
EERE‏ . لكن 
E Nas E‏ 

تأشيب »سبك » تحضير الخليطة 
عملية سبك المعادن أو تحضيرالخليطة . 

تأشيب »سبك > تحضيرالخليطة 

تغيّر »تبدگ »تعديل 


alloy , wrought 


alloy , zinc free amalgam 


alloyage = alloying 


alloying = alloyage 


alteration 


يومبعديوم alternis diebus = alt. dieb‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
ساعة بعد ساعة alternis horis = alt. hor.‏ 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
الب <« حجر لش alum = potassium aluminium‏ 


sulphate = potash alum = aluminium › الألو منيوم‎ 
potassium bis sulphate كسيد الأو منيوم‎ 
alumina الألومينا‎ 


شكل من أكسيد الألومنيوم يستخدم كمادة مُقوية 
للخزف السنى » يُستعمل أيضاً كمادة ساحلة . 
خزف ألو منيو = alumina porcelain‏ 
aluminous porcelain ١‏ 
عرف ميدن تاف إل قا مو مق ارات 
ارا سويد ي »من أجل زيادة قوة 
ا لحشوة ‌النهائية . 
الألو مينيوم » معدن الشب aluminium = aluminum = AL‏ 


معدن أبيض اللون خفيف سهل الستحب والتشكيل 


بالطّرق » الرمز الكيميائى (۸1) . كان يستخدم سابقا 
كقاعدة للبدلة السنية (طقم الأسنان) . 
أوكسيدا لأر مينيوم aluminium oxide‏ 


مادة ساحلة » تستخدم فى بعض الأحيان كمادة صاقلة 
(ملمّعة) وتضاف الآن للخزف السني ومسحوق 
الإسمنت لزيادة قوة الحشوةالنهائية. 
قشرة ألومينيوم » صّدئّة ألومينيوم 
سيليكات الألومينيوم 


aluminium shell 


aluminium silicate 


الخلائط الصهورة يمكن أن تستخدم لتقليل درجة 
حرارة انصهار سبيكة اللحام . 
خل خليطة دقيقة القطع › < خليطة ناعمة 
خليطة صّهورة » خليطة قابلة للصهر 


alloy , fine-cut 


alloy , fusible 


خليطةالذهب alloy , gold‏ 
خليطة من المعادن »الكو الرئيسي لهاهو 
الذهب . 
خليطة الأملغم النحاسية› alloy , high copper‏ 
خليطة الأملغم ذات النحاس العالي amalgam‏ 


اط بل الان هال الق در ية 
عالية لتقليل التآكل . 
خليطة ذات درجة انصهار عالية 
خليطة الأملغم الفضية› 
خليطة الأملغم ذات الفضة العالية 
خليطة تحتوي على أكثر من 65/ فضة . 
سبيكة الأملغم الْقَطع 
بالمخرطة 
سبيكة تُقطع بالمخرطة لتنتج القطع الصغيرة 
المتعرجة الشكل التي تخلط مع الزكبق . 
خليطة ذات درجة انصهار منخفضة 
خليطة الأملغم ذات الفضة alloy , low silver amalgam‏ 
المنخفضة 
خليطة تحتوي على أقل من 65/ فضة مع القصدير . 
خليطة (سبيكة) النيكل 
كروم الفولاذية 
تستخدم بشكل أساسي في تصنيع أدوات طب 


alloy , high-fusing 


alloy , high silver amalgam 


alloy , lathe-cut amalgam 


alloy , low-fusing 


alloy , nickel chromium- 


stainless steel 


الأسنان . 
خليطة خالية من الزّنك «الخارصين» عضة-صمه , تإملله 
خليطةالفضة alloy , silver‏ 
خليطة الفضة القصديرية alloy , silver tin‏ 


خليطة تحتوي على فضة وقصدير مع كميات 
صغيرة من النحاس والزّنك «التوتياء» . 
خليطة كُروية 
خليطة الأملغم الكروية 
خليطة على شكل خرزات كروية . 
انظ فنا د 
خليطة يمكن أن تُستعمل في الحفر السنية التي لا 
يمكن تجفيفها من اللعاب . ۰ 
خليطةأونيون 
خليطة يمكن صهرها بسهولة 


alloy , spherical 


alloy , spherical amalgam 


alloy , submarine 


alloy , Onion 


2-332 


المحعتتق a‏ لوحا تلفي 
والكسريتان الي العبلزئ هذى لاسن العتلوية 
EEE‏ الس 
الضمور السنخي 


alveolar atrophy 


alveolar block , inferior= = إحصار سنخى سفلى‎ 
inferior dental block إحصار ا سفلى‎ 


طريقة تخدير موضعي بحقن المخدرحول 
العصب السنخي السفلي »قبل دخوله فى عظم 
الفك السفلى . 
عظم سنخي 
عظم الشاخصة الدردرية بالفك العلوي والسفل 
ES‏ سفنجي وة قشري .انظر ناتى سنخي (Alveolar‏ 


alveolar bone 


. process) 
alveolar bone proper عظم سنخى بالخاصة‎ 
alveolar bone structure بنية العظم السنخى‎ 
alveolar canal قناة سنخية‎ 


آي من القنوات في الفك العلوي التي تمر من خلالها 
الأوعية الدموية السنخية العلوية الخلفية والأعصاب لتصل 
إلى الأسنان العلوية ؛ تسمى أيضاً القناة السنية 41امء) 
acnal)‏ . 
نوع من الفلح النكي يمتد فيه عدم التحام الحنك ليشمل 
الحيد السنخى . 
ES‏ 
نتوء سنخي »عرف سنخي 
نتوءات من العظم السنخي بين الأسنان . 
ألياف النتوء السنخي › 
ألياف عرفية سنخية 
جزء من الألياف الأساسية للرباط السنخي السني تمتد 
من الملاط تحت الرباط الظهاري إلى النتوء السنخي . 
كيسة ستخية 
ألياف ستخية alveolar fibers‏ 
الألياف الكولاجينية البيضاء الكثيرة في الرباط حول السني 


الممتدة من العظم السنخي إلى الشقيرة المتوسطة » حيث 
تتحد أو تتشابك نهاياتها مع الألياف الملاطية . 


alveolar cleft 


alveolar cleft , unilateral 
alveolar cleft , bilateral 


alveolar crest 


alveolar crest fibers 


alveolar cyst 


alveolar fistula = dental fistula ناسو رسن‎ 


ناسور سني 


مسحوق سيليكات aluminosilicate glass powder‏ 
الألومينيوم الزجاجي 
1- ألومينيومي 
منسوب إلى الألومينيوم . 
2- شبى 
سرت إل الي 
خزف ألومينيومي 
خرف ری ا ارا اف الالرميسر )خرف 
يستخدم لبناء تاج خزف ويحتوي على كمية من 
الألومينا ءأكثرم نأي خزف سني آخر ولذلك 
يطلق عليه اسم الخزف الألومينيومي 
شمع ألومينيومي aluwax‏ 
الاسم التجاري «أليواكس» » رقائق من الشمع 
بسدبعدة الالوضيييه و تسيل 


aluminous 


aluminous porcelain 


5 


العضة . 
الألندم alundum‏ 
الألومينيوم مقاوم للحرارة . 
1- الاسم التجاري لنوع من المادةالساحلة هي 
السامور . 


2 - نوع خاص من الألومينيوم يُستخادم في صناعة 
الأجهزة المقاومة للحرارة . 
ألم سي alvealgia = alveoalgia = dry socket‏ 
(بعدالخلع) > التهاب السنخ الحاف 
التلم السنخي الشفوي 
الأخدود بين الشفة والقوس السنية . 
ألم سنخي alveolalgia = alveoalgia = dry socket‏ 
(بعد الخلع) ؛ التهاب سنخ جاف 
إنتان العلّقة الدموية بعد القلع » ما يؤدي إلى التهاب السنخ 


alveolabial sulcus 


جي alveolar‏ 
ا 
خرا اج ي alveolar abscess‏ 
امتصاص سنخي alveolar absorption‏ 
هو اء سنخي alveolar air‏ 


alveolar angle زاوية سنخية‎ 


alveolar arch قوس سنخية‎ 


alveolar artery = dental artery = شريان سنخى‎ 
شريان سني‎ 


اران الم اللي يفني امان لتك 
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نقطة E‏ ية(ا( 35 ( 
نقطّةفى منتصف المسافة بين القاطعين 
المركزيين على القوس السنخية العلوية » وهي 
علامة حدودية فى قياسات الجمجمة . 

نتوء سنخي » الناتئ السنخي 
ذلك الجزء من الفك العلوي أو السفلى الذي يحتوي 
الأسنان النامية » وهو الداعم للأسنان الدائمة ؛ كما 
يشكل كل من الغطاء القشرى للناتۍ السنخي مع العظم 
الكثيف لجسم الفك العلوي والفك السفلي مع العظم 
الإسفنجي الأفواس السنية العلوية والسفلية لجسم الفكين . 
تسد ااا الحيد السنخى (Alveolar ridge)‏ . انظر عظم 
سنخى (Alveolar bone)‏ . 


alveolar point = prosthion 


alveolar process 


ناتى سنخی سنی alveolar process , dental‏ 
امتصاص سنخي ١‏ ارتشاف كي alveolar resorption‏ 
حرف سنخی » ا سنخية alveolar ridge ١‏ 
الارقفاع الستلمي و انتيوه أو القاتجالتستحي من الفلك 
العلوي أو السفلي التي تحتوي على الأسناخ (مغارز 
الأسنان) » أو الإرتفاع العظمي الباقي من الناتے الي 


بعد الخلع . انظرأيضا ناتۍ سنخي (655٤۲0م (Alveolar‏ . 


حرف سنخي متبق alveolar ridge , residual‏ 
الارتفاع العظمي الذي يتبقى بعد قلع الأسنان . 
حاجز سنخى alveolar septum‏ 


جاجز ين العطم يفصل بين مغارز لوجي متعددة الجذور . 
مغرز ر e‏ > جود يف سنخي alveolar socket‏ 
اك ل ل ورا ل 


alveolar structure 


alveolar tissue نسيج سنخي‎ 
alveolar vein وریدسنخو‎ 
alveolar wiring تثبيت سنخى بالسلك‎ 


تثبيت كسور الفك العلوي أو السفلي بالسلك من خلال 
العظم السنخي في حالة عدم وجود أسنان (الدرد) . 


(السنيخى) نقيطة سنخية = alveolare = prosthion‏ 
نقطة سنخية 
ي (لائينية) alveolaris‏ 


alveolaris , pyorrhea = 


تقيح اللثة السنخي 
(تقیح دوا عم السن ج 


ذو سنوخ » ذو نخاریب » منخرب 


pyorrhoea alveolaris 


alveolate 


تمر غير طبيعي من المنطقة الذروية حول السنية للسن إلى 
سطح العا شاط النجوي يسح برف المواد 
الالتهابية أو المواد القيحية . ينفتح الخراج السنخي إلى 
الخارج من خلال الناسور الدردري . يسمى أيضاً ناسور 


. (Dental fistula) سنى‎ 
alveolar foramen E ثُقبة‎ 
alveolar fracture کسیر خی‎ 
alveolar fundus ١ قاع السّنخ‎ 
alveolar gingiva ثة سنخية‎ 


لثة تغطي العظم السنخي والناتئ السنخي في الفك العلوي 
والفك السفلي ؛ وهي ملتصقة بشدة بالعظم وملاط 
الأسنان . تسمى أيضا لثة ملتصقة (Attached gingiva)‏ 
دليل سنخى » منسب تخي alveolar index‏ 
حط بستني 
(في قياسات اللحمجمة) :هوالخط من النقطة 
السنخية إلى النقطة الأنفية . 
حافة سنخية = عظم alveolar margin = marginal bone‏ 
حفافی 
السو اللوي من الناتى المي الى تكون استاغ 
الأسنان . 
مُخاطية السنخ 
مخاطية تغطي قاعدة الناتى السنخي وقاع الفم وهي 
مرتبطة بالسّمحاق العظمي وتتمتع بحركة كبيرة » 
وهي نسيج غير مُتقرن يوجد أسفل الملتقى الخاطي 
اللثوي » وتتمادى مع الأغشية الخاطية للخد » وقاع الحفرة 
الفموية . 


alveolar line 


alveolar mucosa 


alveolar mucous membrane غشاء مخاطي سنخي‎ 
alveolar nerve = dental nerve عصب معي‎ 


عصب اع الأسنان والنتوءات السنخية . 
التهاب العظم السنخي 
التهاب العظم والنقي السنخي 
ا : 
التهاب ما حول الملاط 
المي 
شاق سنخى 
1 السجتحاقالسخي: 
تقيح دوا عم السن والستخ) 


صفيحة سنخية 


alveolar osteitis 


alveolar osteomyelitis 


alveolar pericementitis 


alveolar periosteum 


alveolar periostitis 


alveolar plate 


صفيحة سنخية خا ر جية 


alveolar plate,outer 
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alveolodental canal 


نة قديمة للقناة السنية (لهصةء لماصمء0) . 


قناة نية 00 ية 


رباط بحي ي alveolodental ligament‏ 
غشاء ب بتي سنخي alveolodental membrane‏ 
تنو ي سنخي alveologingival‏ 
ألَياف كو لاجينة لحي ية alveologingival collagen fibres‏ 
سنخية 
لسا سنخى alveologlossal‏ 
تلم : سنخي اا alveologlossal sulcus‏ 
شفو ي سنخي alveololabial‏ 
منسوب إلى الناتئ السنخي والشفة . 
العضلة السنخية alveololabialis = buccinator muscle‏ 
الشفوية = العضلة المبوقة 
لسانى سنخى alveololingual = alveolingual‏ 
تلم سنخي لات = alveololingual sulcus‏ 


alveolingual sulcus 
alveolomaxillary سنخى فكى علوى‎ 
ل‎ 
alveolomaxillary muscle = = 3 عضلة سنخية فكية علود‎ 
العضلة المبوقة‎ 
بتر جزء من لحن‎ 


buccinator muscle 


alveolomerotomy = alveolectomy 


alveolopalatal 


أنفي سنخي alveolonasal‏ 
مصطلح لقياس الجمجمة » متعلق بالنقطة السنخية 
والنقطة الأنفية . 

خط أنفي سنخي alveolonasal line‏ 


متعلق بالناتي السنخى والحنك . 

رب السنخ تصنيع السّنخ » تقوب يم السنخ alveoloplasty‏ 
تعديل وتحسين الارتفاع السّنخي جراحيا لاستقبال 
الجهاز الاصطناعي السني (طقم الأسنان) 

سنخى تحت الأنفى alveolosubnasal‏ 

1 مصطلح في قياسات الجّمجمة »متعلق بالنقطة 

الستخية والنقطة الشوكية . 

بتر السّنخ » قطع السسّنخ » تشذيب السّنخ » 

فخ الخ 

تشذيب وتشكيل الصفيحةالخارجيةللناتى 
السنخي > مصحوب باستعصال جزء من الحاجز 
الستخي من أجل تحسين الشكل الجمالي للجهاز 
الاصطناعي السني (طقم الأسنان) . 


alveolotomy 


زع السنخ »بتر جزء من السنخ » قطع السنخ 
استئصال أو بتر جزء من عظم الناتى السنخي في الفك 
العلوى أو السفلي للمساعدة على قلع السن أو 
الأسنان ؛ أو لتعديل المحيط السّنخي بعد قلع الأسنان 3 
لتحضير الفم لاستقبال جهاز سني تعويضي ؛ أو الإصلاح 
سمحاق أسناخ الأسنان 


alveolectomy = alveolomerotomy 


alveoli 
alveoli dental periosteum 
periodentium 
alveoli dentalis = dental alveoli أسناخ سنية « مغارز سنية‎ 
يصلات الغدد‎ E 
أسناخ الأسنان‎ 
. متعلق بالناتى السنخي واللسان‎ 


مجموعة لسانية سنخية )غد ( alveolingual complex‏ 


alveoli of glands 
alveoli , teeth 


alveolingual = alveololingual 


ميزاب لسانى سنخى › alveolingual groove‏ 
أخدود لساني تنش تلع لا سني 
اتو الان مالساد : 
ميزاب لساني سنخي › 
تلم لسائي تخي 
التهاب السنخ 
التهاب مَغرزالسن أو الناتئ السنخي نتيجة لعدوى 
بكتيرية » أو بسبب عدم تخثر الدم بعد قلع السن ؟ ويشعر 
المريض بألم شديد بسبب التهاب العظم السنخي . يسمى 
أيضا : التهاب السنخ الجاف 50060 ©) أو التهاب 
عظمي (Osteitis)‏ . 
(سابقة بقة) سنخي »› »السنخح 


alveolingual sulcus 


alveolitis 


alveolo- 


خط قاعدي سنخي alveolobasilar line‏ 
خط من النقطة السسّنخية إلى النقطة القاعدية » في 
قياسات الجمجمة . 

alveolocapillary شخ ی‎ a 

تشتعث سنخي انتقاص ایخ alveoloclasia‏ 


تحطّم الناتى السنخي بالتحلل أو بالامتصاص ينتج عنه 
تخلخل الأسنان . 

alveolocondylar = alveolocondylean سنخي‎ a) 
. موب إلى السنخ ولقمة مفصل الفك السفلي‎ 

alveolocondylean = alveolocondylar القمي ستخي‎ 

0 
منسوب إلى الشاخصة السنخية والأسنان . 


alveolodental 
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خليطة أملغم 


amalgam alloy , conventional lathe cut 


اعتيادية مقطعة بالمخرطة 
خليطة أملغم مقطعة بالمخرطة amalgam alloy , lathe cut‏ 
خليطة الأملغم ذات جزيئات amalgam alloy , spherical‏ 
نحاسية وفضية كروية silver copper particles‏ 


amalgam beads 


خرزات الأملغم 
أملغم يحتوي على زئبق ومعدن واحدآخر . 
أملغم رابط » أملغم ملتحم 
كتلة الأملغم 
مصقلة الأملغم » أداة صقل الأملغم amalgam burnisher‏ 
كبسولة الأملغم » مضغوطة الأملغم 
وعاء بلاستيكي أو معدني صغير مصمم ليساعد على 
مزج الكمية المعايرة من الخليطة والزئبق بواسطة جهاز مزج 
الأملغم . 
حامل الأملغم . ناقل 
الأملغم - مدفع الأملغم (تسمية قديمة) 
أداة يدوية معدنية أو بلاستيكية شبيهة بالمحقنة › 
تستخدم لنقل كميات صغيرة من الأملغم في حالته 
اللدنة ووضعه فى الحفرة المُحضئّرة بالسن داخل 
الفم» روجا لاان رمن الا اراد فونه 
مباشرة لمنع انسداده عند تصلبه . معظم مدافع الأملغم 
ثنائية الطرف لنقل كمية كبيرة من الأملغم بأحد طرفيها 
وكمية صغيرة بالطرف الآخر . 
منحَتة الأملغم . مُشْذبة الأملغم 


أداةصّممت خصيصا بطرف حاد تُستعمل لتشذيب 


amalgam , binary 


amalgam و‎ bonded 


amalgam , bulk of 


amalgam capsule 


amalgam carrier = amalgam gun 


amalgam carver 


الحواف وتشكيل حشوة الأملغم بحالته اللدنة لإعطاء 
الكل الت ريحي الطبيعي للسق . 
تحت الأملغم amalgam carving‏ 
حشو الأملغم تکدیس الأملغم amalgam compaction‏ 
ر ص الأملغم »حشو الأملغم « amalgam condensation‏ 
تكثيف الأملغم 
راصة الأملغم أداة تكديس الأملغم = amalgam condenser‏ 


plugger 
أداة يدوية أو ميكانيكية لحشو الأملغم . لهارأس مستوية‎ 
ناعمة أو مُسننّة تستعمل لحشو وتكثيف الخليطة‎ 
اللدنة من الأملغم داخل الحفرة المحضرة في السن‎ 
. داخل فم المريض‎ 
رص الأملغم ؛ تكثيف الأملغم‎ 


amalgam condensing 


سنخ alveolus‏ 
جراب عظمي يحيط ويدعم جذور الأسنان في الناتئ 
السنخي في الفك العلوي والسفلى »وهوامتداد 
ال وكرت ف مننيخة و علي ا 
تحيط بقالب إسفنجي يحيط بجذر أو بجذور 
الأسنان » وتثبت الأسنان اا السنخ بواسطة الأنسجة 
الرابطة الداعمة حول السنية . 
سنخ بُصلي 
هو أحد أسناخ الأسنان في الناتى السنخي في الفكين 
العلوي أو السفلي » يثبت فيه جذر السن بالأربطة 
ال ال يستخدم هذا المصطلح بشكل 
خاطئ في بعض الأحيان لوصف الناتۍ السنخي . 


alveolus , bulbous 


alveolus , dental 


سنخ الفك العلوى alveolus , maxillary‏ 
اتحلال السنخ alveolysis‏ 
(امتصاص العظم السنخي 0 


ر أب سنخى » جراحة alveoplasty = alveoloplasty‏ 


عملية جراحية لتعديل السنخ والنسيج الرخو المغطي 
لهء وتجرى عادة عند التتحضير لجهاز صنعي سني 
كامل أو جهاز سني جزئي » وهو مصطاح عام يستخدم 
لوصف إعادة التشكيل الجراحى للناتئ السنخى . 

ر أب سنخى بين الجذور alveoplasty , interradicular‏ 
تعديل السنخ بواسطة إزالة العظم المتواجد بين 
9 0 / 

أملغم »مملغم حم 

عدة معادن» وهى سبيكةلدنةتتصّلب بعد 
حشوها داخل السن » تستخدم عادة لحشو الأضراس 
الخلفية . الأملغم هو أقدم مواد الحشوالسنية والأكثر 
استعمال . الأملغم حديث المزج يكون ليناً أو لدناً » يمكن 
دكه داخل الحفرة ا حضرة . يتصلب الأملغم بسرعة ليصبح 
حشوة قوية قادرة على تحمل قوى المضغ الطاحنة للطعام 
على الأسنان الخلفية » ويستخدم أيضا كقلب مملغم لتجهيز 
قاعدة لاستقبال تاج كامل على السن . 
خليطة الأملغم . خليطة الأملغم 
رقاقات أو برادة من سبيكة معدنية تُخلط بالزئبق لتكوّن 


ع 


الاملغم 


amalgam 


amalgam , admixed 


amalgam alloy 
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1 ص الأملغم اليّدوي » 
دك الأملغم اليدوي 
خلط الأملغم اليدوي 
أملغم عالي المحتوى من النحاس  amalgam , high copper‏ 
إدخال الأملغم . حشوالأملغم 
تدليك الأملغم .عجن الأملغم 
مُشكل الأملغم - 
منحتة الأملغم 
آداة لتهذيب وتشكيل حواف حشوة الأملغم . 
مسندة الأملغم - 
شريط أو طوق رابط 
شريط من الفولاذ لايصداً , تتراوح ثخانته من 0.0015 
إلى 0.003 بوصة » وعرضهمابين1//8 إلى 5/8 
بوصة »ي حيط بتاج السن لتعويض الجدار 
المفقودمن الحفرة السنية »بحيث يمكن حشو 
الأملغم اللّدن دون انزلاقه إلى النسيج اللثوي . 
تكثشيف الأملغم الميكانيكي 


amalgam , hand condensation of 
amalgam , hand mixing of 


amalgam insertion 
amalgam kneading 
amalgam manipulator = 


amalgam carver 


amalgam matrix = matrix band 


amalgam , mechanical 
condensation of 


amalgam , micro-cut 


أملغم ي القطع 
أملغم دقيق القطع 
خلط الأملغم .مزج الأملغم 
خليط الأملغم . مزيج الأملغم 
هاون الأملغم 
سحن الأملغم amalgam milling = amalgam mulling ٠‏ 
تدليك الأملغم 
وضع الأملغم بعد سحقه في غمد مطاطي » أولفه 
بحاجز مطاطي نظيف وجاف » وتدليكه بين أصابع 
اليد بزمن لايتجاوز خمس ثوان (عملية ممكملة 
لسحق الأملغم) . 
أملغم خال من جاما2 
أملغم خال من الرّنك 
نتوء الأملغم » طفائف الملغم 
u‏ 
جزئيا 
مدقّةالأملغم » مسحن الأملغم 
راص" الأملغم »مد أو amalgam plugger = amalgam‏ 
ضاغط الأملغم 
أداة يدوية مزدوجة النهاية » طرفهاإما دائري أو 


amalgam mixing 
amalgam mixture 


amalgam mortar 


amalgam , non-gamma-II 
amalgam , non-zinc 
amalgam overhang 
amalgam , partially amalgamated 


amalgam pestle 


condenser 


ضّبط حواف الأملغم »إحكام 
حواف الأملغم 
أملغم مألوف » أملغم تقليدي 
أملغم نحاسي 
سبيكة أملغم تحتوي أساساً على نحاس وزئبق . 


amalgam contouring 


amalgam , conventional 


amalgam , copper 


أملغم غنى بالنحاس amalgam , copper-rich‏ 
نوع من الأملغم السني يحتوي على نسبة عالية من 
النحاس . 


قلبأملغم 
حشوةأملغم تستخدم كقاعدة صلبة أو دعامة لتثبيت 
تاج مصبوب . يستخدم قلب الأملغم لتعويض تاج ين 
تالف » يثبت عادة بالسن بواسطة غؤور مثبت أو شق 
ضيق أو دبابيس أو وتد أو باستخدام حجرة اللب في 
سن معالحة لبيا . انظر قلب (©07©) . 

تمددالأملغم المتأخر « amalgam delayed expansion‏ 
تمدد الملغم الآجل 

اباك سم 
أي أملغم يستخدم في حشو الحفر السنية »يحتوي 
عادة على الأقل 65/ فضة و 25/ قصدير كحد أدنى 
و6/ نحاس وبعض الأحيان زنك (توتياء) مع الزئبق . 

مثال الأملغم » نموذج الأملغم . قالب الملة amalgam die‏ 
ع عي od‏ 
|لحشوات أو التيجان المعدنية . 

مُورَّع الأملغم 
أداة أو جهاز لمعايرة تدقّق بودرة الفضة أو أقراص الفضة 
مع كمية محسوبة من الزئبق داخل الكبسولات . 

أملغم جاف الخلط 
أجزاء متساوية بالوزن من الخليطة والزئبق . 

تمددالأملغم 

أملغم سريع التصلب 

مبرد الأملغم 

حشوةالأملغم . حشوة ملغمية 

أملغم دقيق القطع 3 أملغم ناعم 

amalgam , finger squeezing of عصر الأملغم بالإصبع‎ 

المطاطى لطرد الزئبق الزائد من الحشوة 

إنهاء الأملغم .إنجاز الأملغم 

زوائد الأملغم » شراشر الأملغم 

انسياب الأملغم 

amalgam gun = amalgam carrier  لقان‎ - مدفع الأملغم‎ 


"الأملغم 


amalgam core 


amalgam , dental 


amalgam dispenser 


amalgam , dry mix 


amalgam expansion 
amalgam , fast-set 
amalgam file 
amalgam filling 


amalgam , fine-cut 


amalgam finishing 
amalgam flash 


amalgam , flow of 
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أقرا اص الأملغم amalgam tablets‏ 
أقراص صغيرة مصنعة من خليطة الأملغم تسحق مع 
الزتبق لتكوين الأملغم . 
وتم الأملغم 
تلون على شكل بقع بنية أو سوداء مائلة إلى الزرقة » 
تصبغ اللثة أو مُخاطية الفم » نتيجة انطمار عَرَضي 
لجزيئات الأملغم في الأنسجة بغير قصد . 
سحن الأملغم » سّحق الأملغم 
أملغم فائق القّطع (شديد النعومة) 
دك أو ر ص amalgam , ultrasonic condensation of‏ 
الأملغم فوق الصوتي 
هراز الأملغم فوق 
الصوني 
أداة تحدث الاهتزاز فوق الصوتي للأملغم . 
ادو ات الأملغم الهزازة 
أدوات لرص ودك الأملغم داخل الحفرة 
ميكانيكياً » عن طريق الاهتزاز . 
هزآزالأملغم 
جهازلمزج خليطة الأملغم والزئبق 
بعرالأملخم 
أسطوانة معدنية » الجزء العلوي منها قمعي الشكل » 
لاستقبال خليطة الأملغم اللدنة بعد خلطها أو مزجهاء 
حيث يُعبأمنها ناقل الأملغم » ثم تنقل إلى داخل 
الحفرة السنية ؛ وعاء يعباً منه ناقل الأملغم . 
أملغم مُبلل الخلط 
خمسة أجزاء من وزن السبيكة إلى ثمانية أجزاء من وزن 
الزئبق . 
نملغم 
مزج خليطةالأملخم والزئبق معا لتكوين الأملغم . انظر 
سحن 3 سحق (Trituration)‏ . 
لغم ملغام» جهاز مزج الأملفم 
جهاز كهربائي آلي غالبا مايكون مُزوداً معاي ر للأملغم 
والزئبق » يعمل على اهتزاز أو دوران كبسولة الأملغم على 
شكل حرف (8) لمزج خليطة الأملغم بالزئبق . مزود أيضاً 
بساعة وقت (مؤقت) للتحكم فى زمن المزج » وحيث أن 
المملغم له سرعات متعددة لذلك يجب ضبطه على 
السرعة وزمن المزج المناسبين » وذلك باتباع الإرشادات 


amalgam tattoo 


amalgam trituration 


amalgam , ultra-cut 


amalgam , ultrasonic vibrator of 


amalgam vibrating instruments 


في السر 
amalgam vibrator‏ 


بالاهتزاز . 


amalgam well 


amalgam , wet mix 


amalgamated 
amalgamated , partially 


5 


amalgamator 


بيضوي مسن أو أملس من جهة السطح الضاغط 

للأملغم »تستخدم لدك وتكثيف الأملغم داخل 

الحفرة المُحضرة في السن . 
صقل الأملغم » تلميع الأملغم 


amalgam polishing 


مسحوق الأملغم amalgam powder‏ 
جزيئات دقيقة جافة من خليطة الفضة » تمزج وتسحق 
مع الزئبق فينتج الأملغم . 


أملغم ملغم جزئيا › أملغم amalgam , pre-amalgamated‏ 
سابق التملغم 
خواص الأملغم › الصفات المميزة 
للأملغم 
مُعاير الأملغم 
جهاز لمعايرة نسبة خليطة الأملغم إلى الزئبق 
مُعايرةالأملغم 
ضبط نسبة خليطة الأملغم إلى الزئبق 
أملغم رباعي 
أملغم يحتوي على الزئبق 
أملغم خماسي 
أملغم يحتوي على الزتبق وأربعة معادن أخرى . 
أملغم اعتيادي التصلب » أملغم 
مألوف التصلّب 
أملغم مُدعَم » أملغم مُقوّي 
تقوية ةالأملغم »تدعيم الأملغم 
مُتطلبات الأملغم 
حَشوة الأملغم حشوة ملغمية 
فُتات الأملغم 2 فضلات الأملغم 
أملغم الفضة » ملغمة الفضة 
نوع من الأملغم السني يتألف أساساً من الفضة والزئبق 
ويحتوي على نسبة عالية من الفضة . 
أملغم الفضة والقّصدير ١‏ 
أملغم بطيء التصلب 
أملغم كُروي 
ملعقةالأملغم 
عصرالأملغم 
بعد سحن الأملغم . يعصر بواسطة قطعة من الكتّان 
لتخليصه من الزتبق الزائد . 
فُماش عصرالأملغم 
قطعة من الكتان تستخدم لحمل وعصر الأملغم » أو حمله 
فقط لحمايته من رطوبة اليد . 


amalgam properties 
amalgam proportioner 
amalgam proportioning 


amalgam , quaternary 
. وثلاثة معادن أخرى‎ 


amalgam و‎ quinary 
amalgam , regular-set 


amalgam , reinforced 
amalgam reinforcement 
amalgam requirements 
amalgam restoration 
amalgam scrap 


amalgam , silver 


amalgam , silver tin 
amalgam , slow-set 
amalgam , spherical 
amalgam spoon 


amalgam , squeezing of 


amalgam squeeze cloth 
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بروزهيولى الخلية »من خلي ةلميناءوحدوث 
تكلستها”. 
ورم أرومات الميناء 
ورم خبيث موضعي يحدث في الفك السفلي »في منطقة 
الأرحاء غالباً » ينشا من الظهارة المكونة للسن » ويصنف على 
أنه جرابي أو ضفيري الشكل أو حرشفي متقرن أو ذو خلايا 
قاعدية أو خلايا حبيبية اعتماداً على الشكل التشريحي 
ل 
ساركومة أرومية مينائية 
ورم خبيث ينشأ من الأنسجة الظهارية سنية المنشأ . 


ameloblastoma - 2 


ameloblastosarcoma 


مينائى ملاطى = amelocemental = cemento-enamel‏ 
ملاطي ميّنائي 
نضجة إلى ا 

الملتقى المينائي العاجي = amelodentinal junction‏ 


dentinoenamel junction 
الملتقى بين ميناء السن والعاج حيث يتكون الميناء‎ 
تكون الميناء  تشكل الميناء » تخلق الميناء‎ 
› تكون الميناء المعيب‎ 
تخلق الميناء الناقص‎ 
عيب سني وراڻي في تكون ميناء السن » يتميز بنقص‎ 
» تكون الميناء » حيث تتآكل الأسنان حتى مستوى اللثة‎ 
وتتلون باللون البنى الداكن ؛ أو نقص تكلس ميناء‎ 
السن حيث يكون سطح ميناء السن لينا ومنقراً‎ 
طباشيرياً وملوناً » وتغيب فى بعض الأحيان مناطق من‎ 
ميناء السن .. يسمى أيضا ميناء السن البني الوراثي ؛‎ 
أو نقص تكو اء ال‎ « (Hereditary brown enamel) 
انظر أيضاً‎ . )Hereditary enamel hypoplasia) الوراثى‎ 
« (Enamel hypocalcification) ميناء السن‎ n نقص‎ 
. (Enamel Hypoplasia) نقص تكون ميناءالسن‎ 
مكون مي ناء السن » متعلق بتخلق الميناء‎ 


amelogenins = young enamel proteins 


amelogenesis 


amelogenesis imperfecta 


amelogenic 
بروتين الميناء‎ 

الفتية - أميلوجينين 

البروتين المصنع بواسطة أرومات الميناء خلال عملية 


نسيج الميناء 
محمو عة أمينية amino group‏ 
حمض ان amino acid‏ 


كوا تا من لل مز وكين العام خلال عليه 


المصاحبة للأملغم . يستخدم أيضاً مزج بعض من أنواع 
الأسمنت (فامعمعه0) . 
عجز المتضغ »فقد القدرة على المضغ › 
تعذر ا مضغ 
(سابقة) كلتاء كلا .على كلا 
الجانبين » بالجهتين 
حقيبة أمبو = المحيى › 
منعاش » جهاز يُستخام للإنقاذ من الاختناق » 
جهاز للإنعاش 
تستعمل لإعادة الحياة للجهاز التنفسي .يوضع القناع 
على فم المريض ويبدأ ضغط الحقيبة بخفةلمدة 
5 مرة لكل دقيقة من أجل إدخال الهواء إلى 
الرئتين ؛ يمكن وصلها مع أسطوانة أكسيجين عند 


amasesis 


amb- , ambi- و‎ ambo- 


Ambu bag = resuscitator 


الحاجة . 
سيارة إسعاف »منقلة ءنقالة ambulance‏ 
سكباز .جائل 0 متجوا ل ambulant‏ 
مركزإسعافات ambulatorium‏ 
إسعافى “متنقل #سمار ambulatory‏ 
علاج إسعافي ambulatory treatment of fracture‏ 
للكسور 
أميبى 2 متحوا ل amebic = amoebic‏ 
خر اج اع amebic abscess‏ 
أميبانى ameboid‏ 
خلية كر لة جوالة ameboid wandering cell‏ 
(سابقة) ميناء السن amel- , amelo-‏ 


تكون ميناء الأسنان » 
تشكل ميناء الأسنان , تخلق الميناء 
أرومة الميناء 
خلاياتنشأمن الطبقة الخارجية الظهارية » وهي 
الوا ااا رن ر عو لسن د 
أر ومي ameloblastic‏ 
ورم أرو مات الميناء الليفي › 
ورم أرو مات الميناء الليفي 


amelification = amelogenesis 


ameloblast 


ameloblastic fibroma = 


fibroadamantinoblastoma 


ورم أرومات الميناء العر قي = ameloblastic haemangioma‏ 
الدمو ي haemangioameloblastoma‏ 
( ورم وعائي رومي مينائي ) 
ورم سني أر ومي مينائي ameloblastic odontoma‏ 
عملية تخلق الميناء » عملية تصور ameloblastic process‏ 
الميناء 
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مفصل تُنائى محدودالحركة » 
مفصل رزي الحركة » مثل : المفصل الفكي الصدغي . 
شكل أقراص . يمكن أن يسبب الطفح (التهاب حاد 
بالجلد) وهو نشط ضد الجراثيم موجبة الجرام ١ ٠.‏ 

ampoule = ampule = ampul l< أمبولة » حبابة »مجحل‎ 


amphidiarthrosis 


ampicillin 


أنبوب زجاجي صغير مُعقَّم ومقفل بإحكام فيه كمية 
مقنمّة من الدواء . 
ابروا حي قا 
مجلة . قارورة 
أمبولي » حبابي 
عَصسَب أنبوري ءعصّب حبابي 
يغذي مجلة القنوات نصف الدائرية . 


ampule = ampoule = ampul 


ampullary = ampullar 


ampullary nerve 


بتر ء.استئصال amputation‏ 
استفصال جزئي أو كامل لأي جزء بارز 

amputation , pulp = pulpotomy ار لب‌السن‎ 

بتر ادر amputation , root‏ 
استفصال جراحى لقمة جذر السن . 

رز تحت السمْحاتي amputation , subperiosteal‏ 


بتر الجزء البارز من العظم تحت طبقة السمحاق . 
كوزةالحلق2ءاللوزة 


amygdala = tonsil 


عضلةلسانية لو زية amygdaloglossus‏ 
العضلة رافعة قاعدة اللسان . 
أميلاز » مُحثل النشا amylase = ptyalin‏ 


إنزيم تفرزه الغدة النكفية والغدة تحت الفكية 
والبتكرياس ؛ يحلل النّشاء إلى جزيئات صغيرة . 
خميرة في اللعاب والعصارة البنكرياسية تساعد على 
تحويل النشاإلى سكر . 

أميل نيتريت »نترات الأميل 
سائل صاف مصقر قابل للاشتعال » يبلل قطعة شاش 
داخل أمبولة مُحكمة »عند كسر الأمبولة » يستنشق 
البخار لتخفيف التقلصات كمافى الذبحة الصدرية ؛ 
جلت نينبو e E‏ سروم 
القلب . 

(سابقة) قشّوي . النشا 

amyloblast = ameloblast لدةالميناءءأرومةالميناء‎ 1 

مولد النشاء 


amyl nitrite 


amylo- 


amylogenic 


انقسام لا تمطى amiosis‏ 
انقسام لاتتيلى »انقسام لاتفتلى amitosis‏ 


نترات الفضة النشادر ی۰ ammoniacal silver nitrate‏ 
الفضة الأمونياكى 


انظر » طريقة هاو (11086) لمحلول نترات الفضة . 


تناسی | لالم »تسكين الألم بالنسيان ˆ amnalgesia‏ 
فقدان الذاكر 8+ ستيان amnesia‏ 


أميبا متحولة متمو رة amoeba = ameba‏ 
جراثيم أوعضويات دقيقة ذات خلية وحيدة كبيرة 


نسبيا قادرة على الحركة والتحول » تجمع غذاءها 


بواسطة دفع أحد أعضائها للخارج . 
أميبا شدقية = = amoeba buccalis = amoeba gingivalis‏ 
المتحولة اللنوية entamoeba gingivalis‏ 
شبه الأمبحكئ amoeboid‏ 


"كيه اغبي ار E E‏ وطريفة اللتركة , 
عديم الشكل »غير ا « amorphous = amorphus‏ 
متعدد الهيئة > لاشکلی 
لبون له تك واو د 
مادة أساسية عديمة 
الشكل 
أموكسيسلين = أموكسيل 
مضاد حَيوي واسع المدى سريع الامتصاص . يوزع على 
شكل أقراص أو مسحوق ذوآب في الماء . 
أموكسيل - أموكسيسلين 
الاسم التجاري للمضاد الحيوي أموكسيسلين . 
(سابقة) كلا ء من كلا الجهتين أو الجانبين › 
من كلا النوعين » متقابل » على الجانبين 
أمفيتامين (منبه عصبي) 
ووا دى لار ا نو عبيون غ ار 
ويتسبرعنششاط اسم عن طريق ت تبه اهاز 
الت :: 
مفصل ارتفاقي » ارتفاق - 
مفصل عضروفي 
مخروطي الجانبين »قمعي الجانبين 
ااا اللتحدقية اا حاء العلوية فى 
الشدييات البدائية . مصطلح يستخدم في علم 
التمتريع الم الارن 


amorphous ground substance 


amoxycillin = amoxyl 


amoxyl = amoxycillin 


amph- , amphi- 


amphetamine 


amphiarthrosis = 


cartilaginous joint 


amphicone 
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المرأة أي فرط الطمث » وقد يكون نتيجة لاضطراب 
هرموني » أو ورم ليفي أو سرطان في الرحم . ويعتبر 
السبب الأكثر شيوعاً لفق رالدم هو نقص الحديد إما بسبب 
نقص تعاطي الحديد أو نقص امتصاصة » حيث أن الحديد 
يدخل في تكوين الهيموجلوبين » أو بسبب فقدان كبير 
للدم . وتشمل علامات فقر الدم : فقدان الشهية › 
والإمساك » والصداع » وصعوبة التركيز » والضعف 
الشديد والاكتئاب . والدوار » والإجهاد » وبرودة 
الأطراف » وشحوب عام يظهر خاصة عند الأظافر التي 
تكون شاحبة ومتقصفة . 


مصاب بفقر الدم > ضعيف »فاقد الحيوية › anaemic‏ 
و 5 52 
شحابى 

لاهوائى »يحيابدون هواء anaerobe‏ 


ئن دقيق يمكنه الحياة بدون أكسجين أو هواء . 


لاهوائی anaerobic‏ 
كانو فتن ا ی و س ا 
للأكسجين . 

جرا اشيم لاهوائية anaerobic microbes‏ 

عضوي يات لاهوائية anaerobic organisms‏ 

تخدير »تبنيج » الخدار خدر  anaesthesia = anesthesia‏ 
فقدان الحس أو الشعور في بعض أجزاء الجسم »ناج 


عن اعتراض النبضة العصبية بوسيلة ميكانيكية أو 
باستخدام الدواء المخدر . 


التخدير بالوخز الإبّرى anaesthesia , acupuncture‏ 
الجزء المراد تخديره 5 
تخكديرصوتى anaesthesia , audio-‏ 


تخدير الإحساس بالألم السّني بواسطة الصوت . 
تخدير ناحيوي »تخدير حاجزي anaesthesia , block = ٠‏ 
تخدير إحصاري- تخدير مناطقي regional anaesthesia‏ 
تخديرانتقالي - تخدير :. 


anaesthesia , conduction = 


regional anaesthesia 


تخدير كهربائى anaesthesia , electric‏ 
تخدير فوق الحافية : تخدير خارج anaesthesia , epidural‏ 
الحافية 
تخديرمن خارج الفم anaesthesia , extra-oral‏ 
تخديروجهى anaesthesia , facial‏ 


فقد الحس فى منطقة ما من الوجه نتيجة إصابة »أو حالة 


تنشوانی amyloid‏ 
AE EE‏ »يوجدفي الأنسجة 
كراسب شاذ . 
تنكس نشوانى amyloid degeneration‏ 
الداء النشوانى 1 amyloidosis‏ 
محلل النشاء » حال النشاء amylollytic‏ 


متعلق بهضم النشاء أو يسبب هضم النشاء . 


الداء النشوانى amylosis‏ 
غيابالمخاط ؛ ق إفراز المخاط › amyxorrhoea‏ 
أنعدام إفراز المخاط 

(سابقة) لاء بدون »غياب ٬قَقّد an- ,a-‏ 
من کل منها . من كل بمقدار متساو ana = aa‏ 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . ˆ 
(سابقة) إلى قوق »إلى ا للف .إلى الزيادة أو التكرار -8828 


نائي ابتنائي anabolic‏ 
بناء »ابتناء anabolism‏ 


عملية تمثيل المواد الغذائية وتحويلهاإلى أنسجة 
ةا 


انهزا ام »ترا اجع anachoresis‏ 
اجتذاب الميكروبات المحمولة بالدم إلى بعض الإصابات 
النسيجية الموضعية ء بينما تظهر بقية الجسم مناعة 
ضدالعدوى. 

تقرالدم 
حالة مرضية يصاب فيها الدم بنقص في عدد خلايا الدم 
الحمراء أو زيادة في خلايا الدم البيضاء » أو نقص في 
كمية الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء » ما يؤدي 
إلى نقص كمية الأوكسجين التي يحملها الدم » فيصبح 
الجلد والغشاء المخاطى شاحباً ؛ وأعراض الأنيميا 
هي : ضعف عام وصدع وآلام في الرأس ونقص فى 
النشاط . وهى أعراض لكثير من الحالات المرضية التى 
تخد تفضا في إنناج أو تكوين كريااث اللدم الحمراء أن التي 
تؤدي إلى تكسير سريع لكريات الدم الحمراء » قد ينتج فقر 
الدم عن استخدام الأدوية » والقرحات المعوية »› 
والالتهابات المزمنة » والبواسير » والاضطرابات الهرمونية » 
والعدوى »والنزف » وأمرض نقص التغذية وبشكل 
خاص عوز الحديد وحمض الفوليك والقيتامين م8 ور 8 
وكذلك إضطرابات الغدة الدرقية » وأمراض النخاع 
الشوكى » والنزف الشديد الذي يرافق الدورة الشهرية عند 


anaemia = anemia 
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تخدير عام بإدخال المادة المخدرة في مجرى الدم بالحقن 
مباشرة في الوريد . 
تخدير موضعي - 
مُسكن موضعي 
تخدير موضعي لمنطقة محددة من الجسم أوالفم . 
تخدير نبمزوج ٠‏ تخدير مختلط 
تخدير مباشر للعصب » 


anaesthesia , local = local analgesia 


anaesthesia , mixed 


anaesthesia , nerve blocking = 


تخدير بإحصار العصب = regional anaesthesia‏ 
تخدير ناحی 
تخدير ا = = neural‏ و anaesthesia‏ 
تخدير إحصار 8 block anaesthesia‏ 


تخدير بجانب العصب 

تخدير إنفاذي » تخدير 

تَخََللي » تخدير سطحي 

تخد اران 

تخدير بالتبريد 

تخدير ناحي » تخدير منطقي 
عو ووی د و ادر في الخضت 


anaethesia , paraneural 


anaesthesia , permeation 


anaesthesia , primary 
anaesthesia , refrigeration 


anaesthesia , regional 


تخدير سطحي أو موضعي برش المادة المۈخدرة على 
مخاطية الفم قبل الحقن . 

تخدير موضعي بوضع المادة المحدرة على سطح المنطقة 
المراد حقنها .أو المراد إجراء عملية فيها » قد تكون مؤلمة 


anaesthesia , spraying 


anaesthesia و‎ surface 


مثل تح خراج . 
تخدير موضعى = = anaesthesia , topical‏ 
تخدير ل surface anaesthesia‏ 
طبيب تخدير » anaesthesiologist = anesthesiologist ١‏ 
خبير بعلم التخدير 
علم التخدير › مبحث التخدير = anaesthesiology‏ 
anesthesiology‏ 


علم دراسة التخدير والمواد المخدرة . 
مدر عمادة مخدرة 
منسوب للتخدير أو يحمل علامة تدل على أنه مخدر 7 
أي دواء يسبب التخدير أو فقدان الإحساس بالألم . 
3 و 5 
مادةمخدرة 
جهازالتخدير 
2 س 5 
مخدر محضيري 


anaesthetic = anesthetic 


anaesthetic agent 
anaesthetic apparatus 


anaesthetic , basal 


مرضية تؤثر في الجهاز العصبي المركزي »أو في 
الأعصاب الحسية المغذية لهذهالمنطقة . 

تخدير بالتث تخدير بالصة 

ير بالتثليج › ير بالصقيع 

تخدير كُلي للجسم مصحوب بفقدان الوعي الكلي » 
نات عن القن أو استنشاق الدواء ادر . 

i. 5 2ٍ 

خدار تنويمي » تخدير بالتنويم 

خدار مع خفض الحرارة» 
خدار تبريدي 


anaesthesia , frost 


anaesthesia , general 


anaesthesia , hypnosis 


anaesthesia , hypothermic 


خدار ارتشاحى . تخدير بالتشريب 8008 اتلصذ , anaesthesia‏ 
بتاور هر يقس عن ارقا ار ر ج الاد لقره 
من الأنسجة المحيطة بالمنطقة المراد تخديرها . 
تخدير استنشاقي تخدير 
بالإنشاق 
تخدير عام يحدث باستنشاق مواد مخدرة غازية أو 
سائلة طيارة . 
التخدير داخل الرباط حول 
السنى 
E NE I ENE‏ 
لسني مباشرة تحت الضغط باستخدام محقن 
خاص . 
التخدير داخل الفم 
تخدير موضعي يتم بالحقن في الأنسجة الفمية داخل 
الفم . 
او داخل العظم 
تخدير سني بحقن المادة المحدرة مباشرة داخل العظم 
السنخى فى منطقة قمة الجذر . 
تخدير داخل E‏ اللثوية « anaesthesia , intrapapillary‏ 
تخدير داخل اللأُسينة اللثوية 
تخدير موضعي يتم بحقن الخدر داخل الحليمة اللثوية 
ببطء من الناحية الإنسية والوحشية بزاوية 45 درجة » 
بحيث ينتشر المحدر تحت الضغط إلى الرباط حول 
السني » وداخل العظم مابين الأسنان » ويصل في النهاية 
إلى حزمة العصب الذروية . 
تخدير داخل اللب 
تخديرسنى بحقن المادة الدرة مباشرة داخل اللب 
rT‏ 
E‏ داخل الحاجز 
تخديرداخل الوريد 


anaesthesia , inhalation 


anaesthesia , intraligamental 


anaesthesia , intra-oral 


anaesthesia و‎ intra-osseous 


anaesthesia , intrapulpal 


anaesthesia , intraseptal 


anaesthesia , intravenous 
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conduction =‏ و analgesia‏ 
regional anaesthesia‏ 
analgesia , dental‏ 
analgesia , epidural‏ 
يحدث بحقن المحلول المسكن » داخل الحيز المحيط 
بالنخاع الشوكي خارج الأم الجافية . 
تسكين عام 
تسكين ارتشاحى 
وسيلة لحدوث التسكين في منطقة محدودة بحقن 
المعلول المسكن » الذي يمتص وينتشر خلال الأنسجة 
ليؤثر على النهايات العصبية ‏ وهو عكس حقن 
ا حلول عند العصب الرئيسي . 
تسكين داخل العظم ۰ 
حقن المحلول المسكّن داخل العظم السنخي بجوار 
السن 


analgesia , general 


analgesia , infiltration 


analgesia , intra-osseous 


analgesia , intravascular  ىومدلا تسكن داخل الوعاء‎ 
analgesia , local = local anaesthesia = Jضوgم تسكن‎ 


وبا تاع تارفن وإكطال الإتكسابي با في 
أنسجة الجسم . 
تسكين بالتبريد 
وسيلة لتخفيف الألم بخفض درجة حرارة الأنسجة 
مثل رش كلوريد الإثيل (108:06طه 5191) على المنطقة 


analgesia , refrigeration 


المراد تخديرها بالحقن . 
تسكين منطقى analgesia , regional‏ 
إيقاف التوصيل العصبي بوسيلة كيميائية » وبالتالي 


منع الاحساس بالألم في منطقة من الجسم فقط وليس في 
كل الجسم » وذلك باستعمال الأدوية المسكنة بعيداً عن 
الدماغ : 
يق سكين تقل الاسام بالألم اشاق خبط 
من الأكسجين ونسبة من غاز أكسيد النيتروز من خلال 
غطاء أنفي بحيث يبقى المريض واعياً وقادراً على التعاون 
ساكن ]كب ره الفحماتة المتراية كييك أذ عقو 
المحلول المخدر موضعياً عند الحاجة . 
تسكين سطحى = تسكين analgesia , surface = topical‏ 
مو ضعي - شیر analgesia = surface anaesthesia‏ 
موضعي 
التسكين أو التخدير بوضع مَرْهم أو محلول مسکن - 
مثل مَرهم الزيل وكين على سطح المنطقة المؤلة . 


analgesia , relative 


مدر إحصارى › مدر حاجزى <« anaesthetic block‏ 


مخدرناحي 
غازات خد ة anaesthetic gases‏ 
در عام (عمو مي ( anaesthetic , general‏ 
مخدر استنشاقى › مدر anaesthetic , inhalation‏ 
بالانشاق ٠‏ 
مادة مخدرة على شكل غاز أو بخار » تستنشق عن 
طريق مجرى التنفس مثل وكسيد النيتروز usهNitr)‏ 


oxide)‏ « على أن تصاحبها نسبة لا تقل عن 22/ من 
الأكسيجين ؛ لتهيئة وإعداد المريض قبل التخدير عادة ما 
يعطى عقار مهدئ قبل إجراء التخدير . 
مُخدر داخل الوريد 
طريقة تخدير بإدخال المحلول المسكن «المخدر» مباشرة فى 
الوريد بالحقن » مثل ميثوهيكسيتون (Methohexitone)‏ 
ل لرن ان لوعي : 


anaesthetic , intravenous 


anaesthetic , local مخدرموضعى‎ 
3 و‎ 
anaesthetic solution محلولمخدر‎ 
4 2 0 


anaesthetic syringe 


أنبوب تخدير anaesthetic tube‏ 
أخصائى تخدير anaesthetist‏ 
طبيب متخصص يقوم بعملية التخدير . 
تخدير إيطال الحجس anaesthetization‏ 
anaesthetize‏ 


TNE 
analeptic = stimulant ٠ 8 منشتطء 7 - عقار أمنشط أو‎ 
منعش‎ 
. عقار منشط للجهاز العصبي المركزي‎ -1 
. أي عقار يستعمل لتنشيط فاعلية بعض الأدوية‎ -2 
analgesia = analgesic تسكين الألم »نقد الاحساس بالألم‎ 
. عدم الاحساس بالألم مع تمتع المريض بالوعي الكامل‎ 
: وإتجتساسنة الم واا خط‎ 
تسكين الوت‎ 
. تسكين من خلال الصوت‎ 
سكين إخصاري د تسكن رضي‎ 


analgesia , 0 


analgesia , block =‏ 
conduction analgesia‏ 
حقن الْمسكن فى مكان مؤثر » ليوقف انتقال النبضات 
E‏ ميكتشياات E‏ المسدية بكر 
التخدير الإحصاري لعصب الفك السفلي : 
تسكين م ركزي 
استعمال أدوية خاصة لمنع إدراك الدماغ لحس الألم بدون فقد 
الوعي : 


analgesia , central 
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1- قصل ارات اف أرطي وار ف عل مرا 
2- تطبيق التحليل الإحصائي على البيانات الرقمية 

تحليل لوني 

تحليل عضوي 

تحليل كيفي (توعي) 

EE 

ذاكرة »> سوابق المريض 
1- الذاكرة »عن ماسبق . 
2 - تاريخ ا حالة المرضية السابقة للمريض . 


analogus tissue 


analysis 


analysis , clinical 
analysis , colorimetric 
analysis , organic 
analysis , qualitative 
analysis , quantitative 
analysis , volumetric 


anamnesis = anamnesia 


عمجزالئطق »تعذر الكلام anandia = aphemia‏ 
تان anaphylactic‏ 
صدمة تأقية anaphylactic shock‏ 


تفاعل تحساسي عام حاد » يمكن أن يكون شديداً » وفى 
بعض الأحيان مميتاً» يعالج بحقن مضاد للحساسية 
(Antihistamine)‏ وهيدروكورتيزون (Hydrocortisone)‏ . 
تحدث هذه الحالة » نتيجة لمادة مسببة للحساسية الشديدة 
مثل : عقار» أو لقاح »أو بعض الأطعمة » أو مصل » أو 
سم تفرزه حشرة » أو مواد كيميائية . تحدث هذه الحالة في 
خلال ثوان من التعرض للعامل التحساسي » وتتميز 
بهبوط عام مفاجئ للأوعية الدموية وضائقة تنفسية 


بنفسية » 


اعا ر اقلق دون و فک ر وين 
سريع . يمكن حدوث أعراض أخرى كانخفاض ضغط 
تنفسي » ووذمة في الحنجرة » وغثيان » وإسهال. 

العلاج: حينما يكون المريض واعياً وطبيعي التوتر » يحقن 
مباشرة بالأدرينالين فى العضل أو تحت الجلد مع تدليك 
شديد لكان الحقن للتأكد من سرعة إنتشار العقار . 

أماإذا كان المريض فاقداً للوعى » فيحقن بالأدرينالين فى 
الوريد » مع الحفاظ على المجرى الهوائي مفتوحاً » ويجب 
ملاحظة المريض للانتباه إلى حدوث أية علامة للوذمة فى 
الحتجرة» مثل : ضيق النفس » والضرير » وبحة 
بالصوت » وفى هذه الحالة يجب إدخال أنبوب داخل 
القَصبة الهوائية أو عَمَل ثقب في القصبة الهوائية » والعلاج 
بالأكسجين . قد يكون من الضرورى فى حالة توقف 
القلب عمل إنعاش قلبى تنفسي يشمل التدليك المغلق 
2 للقلب والصدر . 


تسكين موضعي - 
تخدير سطحي 
مسکن للام 2 مُبطل الام 2 مخقفض analgesic = analgetic‏ 
الألم 
أي دواء يستخدم لتسكين الآلم »يكن أن يكون على 
شكل محاليل للحقن (كالخدر الموضعى 008[1]آ) 
(anaesthetic‏ « أو مراهم > أو على هيئة رذاذ أو حبوب 
استحلاب (للمص) . بحيث تعوق هذه العقاقير 
توصيل النبضات من مستقبلات العصب إلى الدماغ 
«المخ» . هناك مُسكّنات أخرى تقلل الاحساس بالآلم 
وذلك بتأثيرها على الدماغ دون الغياب عن الوعي » 
مثل :الامتين ين (متتودة) » والكودين (عمنتعلم0) 2 
والباراسيتامول ([0تتهاععة:ة©) والبيتيدين (عستلنطاء©) . 
محلول مسکن 
تأثيره موضعي ويعيق مرور نبضات الألم إلى الدماغ » 
ويمكن أن يستعمل لحقن العمود الفقري »أو حقن 
خارج «فوق» الأم الجافية »يستعمل في تسكين الألم 
السنى » وفى العمليات الجراحية . تعبأ محاليل التسكين 
اا ا عاشي و 8 مل أو 2 مل 
ومحتواها اا محلول رغجر (Ringer's solution)‏ 
اون الو مع المادة السكة وأملاح معادلة ونسبة 
قليلة من الُطهّر » وقد يضاف إليها مادة قابضة للأوعية 
الدموية مثل الأدرينالين (متتهمءملم) أو الأوكتوبرسين 
)Octopressin)‏ ؛ من أمثلة ا اليل المسكنة السنية : نوفوتكس 
(Novutox)‏ وسيتانيست(أوعطمة01)) ؛ يمكن أن يحتوي 
المحلول على 2/ أو 3/ مادة مسكنة . 
مسکن للام 2 مُبطل الألم مُفقد  analgetic = analgesic‏ 
الألم 


analgesia , topical = 


surface anaesthesia 


analgesic solution 


انعدام الألم > غيبة الالم . بطلانا analgia‏ 
حدده لالع وحم الو ظلاة الاكم 

مسكن الألم »بدون الم »مهدئ للام 2 212151 
فاقد الاحساس بالألم 

يشابه ماثل » يتاظر » مضاهى analog‏ 


صورة مشابهة analog image‏ 
صورة تدخل حاسوب تؤخذ مباشرة من صورة شعاعية أو 


صورة ضوئية 3 ويعتمد وضوحها على وضوح الصورة 


الأصلية . 

متشابة “متماثل (في العمل أو الوظيفة) ع analogous‏ 
مضاهى 

analogous structures كيب متماثلة‎ ١ تر‎ 
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علامات تشريحية anatomic landmarks‏ 
مسار تشریحی » مجرى تشريحى anatomic pathway‏ 
تقاط تشرد ا anatomic points‏ 
جذرتشريحى anatomic root‏ 


ذلك الجزء من السحن اللغطى بالملاط 4 


anatomic structure بنية تشريحية‎ 


أسنان تشريحية anatomic teeth‏ 
1- أسنان صناعية مُطابقة للشكل التشريحى 
للأسنان الطبيعية . 


2- أسنان لها حَدبات على السطح الماضغ صمت 
لها. 


anatomical = anatomic يحي‎ 
anatomical age عم تشر يحي‎ 


العمر المُقدّر لشخص ماء حسب مرحلة موه بمقارنته 
بشخص آخر في نفس عمره . 
مطبق يحاكي حركة الفك السفلي في علاقته بالفك 
تاج a‏ 
انلكا ا وو ا ی ا 
أيضاً تاج صناعي (207:8ه 121 قتاهش) » تاج إ كلينيكي 
(Clinical crown)‏ (تاج السن الطبيعية) » تاج جزئي (Partial‏ 


anatomical articulator 


anatomical cavity 


anatomical crown 


. CrOWN) 
anatomical impression (ray طابع الطبعةالتشر يحي‎ 
طابع يصنع خصيصاً ليلائم الشكل التشريحي للفك‎ 

العلوي أو السفلي للمريض . 


جذر تشريحى anatomical root‏ 
ذف و ف السك ا ا 
9 تشريحى anatomical surface‏ 
سن تشر anatomical tooth E‏ 
' سن صناعية تاجها يماثل تاج السن الطبيعية . 
وتدتشريحى anatomical wedge‏ 
متعلق بالتصريح المرضي anatomicro pathological‏ 
للقن بالباثولوجية التشريحية) 
قرح 2 أخصائي تشريح anatomist‏ 
تشريح »علم التشرد بح anatomy‏ 


Rea 


کم ل ت 5 ب 


تأق » صدمة تأقية »فرط الحساسية 
تفاعل الأجسام المضادة مع مُولّدات الد » نتيجة حقن 
بعض البروتينات الغريبةالتى تسبب حدوث فرط 
الحساسية ما يؤدي إلى حدوث م 1 

تول تراجعي »الكشم 

سوء تكون ميناء السن 

الارتدادي کشم ميناء السن 

عيب أو خلل في نمو ميناء السن ءيمتد منالحد 
القاطع »أو قمة الحدبة حتى الملتقى الملاطي المينائي . 

مُقوم» »مهیکل رع (جراحباً)» > كشمي عنافةاطصقصة 

تقور يم جر اي »را أب جرا احي anaplasty = plastic surgery‏ 


anaphylaxis 


anaplasia = anaplastia 


anaplasia of tooth enamel 


) تر قيع ) » تصنيع 
سوء إطباق › e‏ شاد anaraxia = malocclusion‏ 
4 
تفاغرات anastomoses‏ 
و 
تفاغر»مفاغرة anastomosis‏ 


التحام مباشر أو غير مباشر بين أنبوبين » أو عضوين 
أجوفين منفصلين طبيعياً » مثل الأوعية الدموية أو 
الأمعاء »إمابسبب مرض ماأو بسبب جراحي . 
arteriovenous‏ 00 
تَفاغر الأو عيةآلدمور qة anastomosis of blood vessels‏ 
تفاغُري , تفاغُمي 


- 


anatomic = anatomical تشريحى‎ 


anastomotic 


anatomic age 
anatomic articulation 
anatomic crown تاج تشريحى‎ 
جزء السن الطبيعية »الذي يمتدمن الملتقى المينائي‎ 
العاجي إلى السطح الإطباقي »أو الحد القاطع »وهو‎ 
. الجزء المغطى بالميناء ويؤدي وظيفته الطبيعية في الفم‎ 
anatomic feature سمة تشريحية‎ 
قمة ارتفاع الحيط‎ 
0 
5 ل سي ع َ* ع‎ 
هذا الخط (البروز أو الو سل أو غؤور 66 ضّمة‎ 
الجهازالمتحرك . يسمى أيضاً قمة الارتفاع المحيطى‎ 
انظر أيضا‎ . )Surveyed height of contour) المخطط‎ 
. (Height of contour) ار تفاع المخيط‎ 


anatomic height of contour 
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أربطة مرنة تربط عناصر مختلفة من القوس السنية محاولة 
تحقيق تعادل عكسى متبادل للقوى . 

قا إرساء فاده ددرت 

إرساء عنقي » تثبيت عنقي 
(في تقويم الأسنان): مرتكز للقوى المؤثرة الناشئة ( بشكل 
أساسي) عن تنشيط جهاز خارج الفم في منطقة و ظهر 
العنق . 

التصنيف من النمط الأول للإرساء 
(في تَقويم الآسنان) : باستخدام تثبيت بيكر» 
لتحقيق تبادل متعادل للقوى داخل الفك العلوي . 

التصنيف من النمط الثانى للإرساء 
(في تقويم الأسنان) : التقبيت بالتوزيع المتعادل للقوى 
لبيكر بين الفكين »بربط الأسنان الأمامية العلوية 
بالأسنان الخلفية السفلية » وتستخدم لإصلاح أو 
تعديل التصنيف الثانى لسوء العلاقة السنية 
(Cass11 dental malrelationship)‏ 5 

التصنيف من النمط الثالث للإرساء 111 anchorage , class‏ 
(في تقويم الأسنان) : التثبيت بالتوزيع المتعادل للقوى 
لبيكر بين الفكين بربط الأسنانالخلفيةالعلوية 
بالأسنان الأمامية السفلية .ويستعمل لتعديل 
العلاقة السنية الموجودة فى التصنيف الثالث لسوء 
الإطباق (Class 111 maloce 1usion)‏ 


م ۰ 


إرساء قحفى 
(في ويم الأسنان) ٠‏ مركز قري الو اة (بشكل 
أساسي ) عن تنشيط جهاز خارج الفم » وهو الجزء الخلفي 
والجزء العلوي من الرأس . 
إرساء مرگب 
استخدام مجموعة من الأسنان » كدعامة لهاقيمة 
تثبيت عالية »لتحريك أسنان ذات قيمة تشبيت 


منخعضة . 
إرساء خارج الفم 
استخدام أنواع مختالفة من الأجه زة لتطييق قوة ُو جتهة 
من خارج الفم » لتحريك سن تقويمياً داخل الفم : 
غالبا ما نحصل على التثبيت التقويمي من خارج الفم 
عادة من الرأس أو الرقبة انظر حزام الرأس (Headgar)‏ . 
إرساء بين الفكين 
1- نقط ارتكاز للتثبيت توضع على الفكين » حيث يتم 
استخدام القوة بينهما . 
2- شكل من التشيت التقويمي حيث تكون نقط التثبيت 


anchorage base 


anchorage , cervical 


anchorage , class 1 


anchorage , class 11 


anchorage , cranial 


anchorage , compound 


anchorage , extra-oral 


anchorage , intermaxillary 


EE TS 
(في الطب) : دراسة ووصف شكل وتر كيب‎ - 2 


جسم الإنسان 
تشر يحتطبيقي anatomy , applied‏ 
تشرد بح مشار ن anatomy , comparative‏ 
تشرد يحو صفي anatomy , descriptive‏ 


anatomy , dental 


الأخر ئ 
تشر يحعياني anatomy , macroscopical‏ 
تشريح مجهري anatomy , microscopical‏ 
إطباقى تشريحى anatomy , occlusal‏ 
تشريح مر فش (باثولو ج ( anatomy , pathological‏ 
تشريح ناحية anatomy , regional‏ 
تشريح سطحي anatomy , surface‏ 
تشريح جراحي anatomy , surgical‏ 
ميت هر تكّز anchor‏ 
كل ما يكبت شيئا بإحكام . 


طوق مشت « شريط anchor band = orthodontic band‏ 
مشبّت = طوق تقويمي 
طوق يوضع حول السن يستخدم كَمَرتَكَر لتحريك 
سن أخرى خلال علاج الأسنان التقويمي . 
وَكَدمثيّت »وتد ار تکاز anchor post‏ 
جبيرة مشبتة »جبيرة مر تكزة anchor splint‏ 
جبيرة معدنية لعلاج كسور الفكين » بهافتحات 
لتثبيتها على الأسنان . 
سن مثبتة anchor tooth‏ 
إرساء » تشبيت anchorage‏ 
1-وسيلة تثبيت حشوة . 
2-وسيلة تثبيت جسرأوتاج اصطناعي . 
3-(في العلاج التقويمي للأسنان) :استخدام المقاومة 
اا او وعلط وام كوا رجه زر 
بمعاونة جهاز تقويمي من أجل التحكم في تحريك 
الأسنان المراد تحريكها . وفى هذه الحالة يكون 
الارتكاز من داخل الفم » أما الارتكاز من خارج الفم 
فيكون مماثلاً لحالة حزام الرأس التقويمي . 
إرساء بكر ء التثبيت بطريقة بيكر 
(في تقويم الأسنان) : نظام للتثبيت من خلال استخدام 


anchorage , Baker’s 
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للأسنان كدعامة مثبتة بمساحة سطح جذورهاء 
ويفترض أن يدم تحريك السن بالإمالة . 
إرساء ساكن (ثابت) » إرساء anchorage , stationary‏ 
غير متحرك 

1-تثبيت تقويمى يعطى مقاومة ضد حركة الأسنان 
سب أسلوب الط الضلك: 

2- استخدام أجهزة للتخلص من حركة أسنان 
التثبيت » أو التسبب في حركتها حركة جسمية بشكل 
أساسى (أو جميعها معاً) . 

كدر الإرساء قيب الأزضاء 
المقاومة النسبية لسن بالمقارنة بالأسنان الأخرى » والتى 

تعتمد عادة على مقارنة مساحة سطح الجذر . ۰ 


anchorage value 


تصلب اگفصل التصاق anchylosis = ankylosis‏ 
امفصل »الفط 

مساعد» ملح » إضافى ancillary‏ 

عقدة أندير. ش Andersch's ganglion‏ 


تسب ة إلى سن .إس .اتنس درش 1777-17324 > 
C.S.Andersch‏ ¢ مشرح المانى . 
او د ق 


اللسانى . 
جهاز أندري يسین = = Andresen’s appliance‏ 


myofunctional appliance 


جهازعضلي وظيفي 
نسبة إلى ف . أندريسين - ۷.44٠6۸‏ طبيب أسنان 
دانمركي ماضن کے أخصائي تقويم (Orthodontist)‏ . 
جهازتقويم عضلي وظيفي ينُستخدم لعلاج حالات 
الصنف الثاني من حالات سوء الإطباق خاصة القسم 
الأول منهاء وفى بعض حالات الصنف الثالث . 
َفْر الدم anemia = anaemia‏ 
يحدث داء فقر الدم حينما ينخفض مستوى الهيموجلوبين 
في الدم أقل من المعدل الطبيعي إلى 4.2 مليون/ مم3 وهو 6.1 
مليون/ مم3 . قد يحدث فقر الدم نتيجة لانخفاض إنتاج 
خلايا الدم ا حمراء أو فقد الدم . تُصنف الأنيميا في نظام 
التصنيف الشكلى اعتماداً على : 
اک المیب ر لرن في كرياك الد ار : 
-سوي الهيموجلوبين )NNormochromic(‏ (كريات ذات 
لون سوي) . 
- ناقص الهيمو جلوبين (210دهنتاءهم:117) (كريات شاحبة 
اللون) . 
ب اختلاف في حجم كريات الدم الحمراء . 


في أحد الفكين مرتكزاً لتحريك سن في الفك 
الح 
إرساء ضمن الفك العلوي › 
إرساء داخل الفك العلوي 
وحدات التثبيت تكون في الفك العلوي . 
اوا ار الف رسا سين 
اله 
0 تقويم الأسنان) : يتم التثبيت باستعمال الأسنان 

كوحدات مقاومة »مثل تثبيت بيكر 83167*5) 

anchor)‏ أو من خلال تنشيط جهازتقويمي ثابت 

إضافي » يوجد ضمن التجويف الفموي . 

إرساء مته » إرساء مضاعف anchorage , multiple‏ 
شكل من أشكال التثبيت التقويمي » ويستخدم فيه أكثر 

من نوع من التثبيت كدعامة أو مقاومة . 

إرساء قفوي »إرساء قذالي 

(قو ق و الأسفاة) مركز للقوة الوثرة الناشتة عن ي 

(بشكل أساسي) جهاز تقويي خارج الفم > وهي المنطقة 

القذالية من الرأس . 

تحضير الإرساء 

(في تقويم الأسنان) : عملية تهيئة الأسنان في وضعية 

بحيث أنه حينما يتم تحريك سن » تتحرك جميع الأسنان في 

حركة جسمية . 

إرساء مُتبادل » إرساء تبادلي 

اوخاه بح عبار في ا راك ت 
كمثبتات تبادلية لتخليق حركة عكسية متساوية . 

2-دعم مشترك من سنين » أو مج موعة من الأسنان 
خلال العلاج التقويمي . 

3-نوع من التثبيت التقويمي » يتم فيه تحريك سنين أو 
أكثر ليكافىئ تحريك سن أو أكثر في الجهة المقابلة . 

إِر شاء مقوئ » إرساء دعم anchorage , EEE‏ 
إرساء معزز = إرساء متعدّد 
إرساء بسيط 

1- التثبيت التقويمي باستخدام أسنان كبيرة »أو 
مجموعة من الأسنان لتساعد في إمالة الأسنان 
الصغيرة . 

2- استخدام أكثر من سن كدعامة مقاومة لإنمام تحريك 
سن أخرى » وكلما زاد عدد الأسنان المستخدمة كدعامة 
تكون حركتها أقل » بينماتكون حركة الأسنان المراد 
تحريكها أكبر » وبشكل محكم . تتعلق القيمة النسبية 


anchorage , intramaxillary 


anchorage , intraoral 


anchorage , occipital 


anchorage preparation 


anchorage , reciprocal 


anchorage, multiple 


anchorage , simple 
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قد لايستطيع المريض أحياناً تحديد مصدر الألم » فيما إذا 
كان سبب الألم في سن بالفك السفلي أو العلوي . في 
هذه الحالة » يقوم طبيب الأسنان بحقن المريض بمخدر 
موضعي » ويبدأ بالتخدير من الأمام إلى الخلف ؛ بمعنى 
أنه إذا كان المريض يتألم من منطقة الضواحك والأضراس 
في الفك العلوى » فلتحديد مكان الألم » تخدر الضواحك 
ول ثم الأضراس ثانياً وهكذا ؛ تستخدم هذه الطريقة في 
الفك العلوي فقط » ولاتستخدم في الفك السفلي لأن 
تخدير الأسنان السفلية في كل جهة يتم دفعة واحدة . 
مخدر » تخديري 
مادة أو دواء يُستخدم بواسطة الطبيب » أو طبيب الأسنان 
لتخدير الفم » أو الجسم لنع الإحساس بالألم أثناء المعالجة 
الفموية » أو أثناء العمليات الجراحية . 
خرطوشة التخدير »أمبولة التخدير 
يعباً محلول التخدير الموضعي في أمبولة زجاجية ذات 
سدادة مطاطية في طرفها » وغطاء آلومنيوم مع حاجز 
مطاطي في الطرف الآخر لاستقبال إبرة الحقن ؛ يوجد نظام 
آلوان رمزي (كودي) للدلالة على نسبة الإبينفرين في 


ا محلول » قد يكون الترميز اللوني في لون السدادة أوبشكل 
شريط مُلوّن حول الأمبولة الزجاجية . يجب اتباع 
الاحتياطات الآتية : 


- تخزين الأمبولة عند درجة حرارة الغرفة » وحمايتها من 
التعرض لأشعة الشمس المباشرة ( الحرارة والشمس مما قد 
يسبب تعكير ا محلول ويجعله قليل التأثير ) . 

- عدم استعمال أمبولة التخدير التي تعرضت للتبريد أو 
التجمد (820260) أو بروز السدادة المطاطية (Rubber‏ 
stopper)‏ ويعد وجود فقاعات هواء كبيرة داخل الحلول 
دليل على التعرض للتبريد . 

- عدم استعمال أمبولة التخدير التي بها شرخ أو كسر . 
- عدم استعمال أمبولة التخدير التى بها محلول قد تغير 
لونه أو تعکر »أو انتهى مفعول صلاحيته (الحلول ليس له 
- عدم ترك محقنة التخدير لفترة طويلة بعد وصل الإبرة 
بالأمبولة ( مما قد يؤدي إلى تسرب الأيونات المعدنية من 
الإبرة إلى محلول التخدير » وقد يسبب ذلك الانتفاخ 
والتورم بعد استعمال المحلول) » بل يجب استعمالها 
مباشرة بعد وضع الإبرة » وحقن محلول التخدير ؛ أما إذا 
لم تستعمل » فيجب رمي أمبولة التخدير حتى لو بقي فيها 
جزء من ا محلول ( إذا اخترقت الإبرة السدادة المطاطية 
لأمبولة التخدير » قد ينشأ حطر تلوث الحلول) . 


anesthetic 


anesthetic cartridge 


-سوية الكريات الحمر (ءi)ارءممصه")‏ (فقر الدم سوي 
الكريات) . 
- كبر الكريات الحمر (ءi)رءهاءهN)‏ (كثرة الكريات الحمر 
الكبيرة في الدم) . 
- صغر الكريات الحمر (Macrocytic)‏ (فقرالدم صغير 
الكريات) . 
انظر أيضاً فقر الدم الانحلالي )Hemolytic anemia)‏ » فقر 
الدم ناقص النمو (1012ءصة عناىة1م0م119) » فقر الدم بعوز 
الحديد (Iron deficiency anemia)‏ . 


فَقر الدم الحاد anemia , acute‏ 
فقر الدم اللاتّتّسجي anemia , aplastic‏ 
ققر الدم الدماغي anemia , cerebral‏ 
فَقر الدم مجهول السبب anemia , idiopathic‏ 
فقرالدم الوبيل anemia , pernicious‏ 
مُصاب بفقر الدم anemic = anaemic‏ 


تخدير . فقدان الحجس 2 الخدار anesthesia = anaesthesia‏ 
ققد الإحساس المؤقت . 
تخدير ناحي » تخدير إحصاري 
تخدير افتراقي 
ER Na‏ به عمل ارهن 
ينفصل عقليا عن المحيط الذي حوله وبذلك يحدث 


anesthesia, block 


anesthesia , dissociative 


تسكين تام للألم وفقدان للذاكرة . 
تخدير عام anesthesia, general‏ 
تخدير ناحى للعصب السنخى anesthesia , inferior‏ 
السفلى › بکد إحصاري للت alveolar block‏ 
الست ا 
تخدير استنشاقی » تخدير anesthesia , inhalation‏ 
بالانشاق ٠‏ 
إدخال المادة المخدرة إلى مجرى الدم عن طريق الرئتين . 
تخدير داخل الوريد anesthesia , intravenous‏ 
إدخال المادة الْمُخدّرة مباشرة إلى مجرى الدم عن طريق 
الحقن في الوريد . 
تخديرمو ضعي anesthesia, local‏ 


anesthesia , nasopalatine 


الحنكى تخدير إحصاري للعصب الأنفى nerve block‏ 


الحنكى 
تخدير ناحى للعصب . تخدير  anesthesia, nerve block‏ 
اختبار بالتخدير anesthesia test‏ 
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ذبحة صدرية = ذبحة قلبية = 
دُبحةجهدية 
ألم شديد تحت القّص . وإحساس قابض في الصدر 
يمتدإلى الرقبة واليد اليسرى » ناتج عن قصور في 
تدفق الدم إلى عضلة القلب . يحدث الألم عادة نتيجة 
جهد أو إجهاد . يمكن أن يخفف أو ينع باستعمال الأدوية 
مثل : ثلاثى نيتريل الجليسرين (Trinitroglycerine)‏ . 
وإذا كان العقار لايؤثر بالجزء الممسدود من الشريان التاجي » 
فيمكن أن يعالج بتغيير مجرى الوعاء بطعم وريدي أو 
را 
ذُباح بلاوت = ذباح فنسان = 
التهاب اللوزة التقرحي الحاد 


angina pectoris = cardiac 


angina = angina of effort 


angina , Plaut's = Vincent's 


angina = acute ulcerative 


tonsillitis 
angioedema الوذمة الوعائيةا‎ 
angiofibroma ور م وعائى ليفى‎ 


ورم ليفي يحتوي على أوعية دموية أو أوعية لمفية . 


مَبحث الأوعية »علم الأو عية أوالعروق angiology‏ 
دراسة الأوعية الدموية واللمفاوية . 

ووي ر و ورم angioma‏ 
خمد مكون من الأوعية الخدموية أومة الأوغة 
اللتمفحة : 

ور مر عائي كهفي = cavernous‏ و angioma‏ 


angioma CaVernosum 


ور 1 وعائى مركزى angioma , central‏ 
ور 1 وعائى دماغى angioma , encephalic‏ 
ورا ام 7 عائى angiomatosis‏ 


وذمة وعائية عصيبة = وذمة = angioneurotic oedema‏ 
كوينكه 
ورم حاد تحت الغشاء الخاطي أو تحت الجلد غير مؤلم يصيب 
الوجه والرقبة والشفاه والحنجرة واليدين والقدم .قد يحدث 
نتيجة لحساسية لطعام أو عقار أو عدوى أو لضغط انفعالي » 
أو قد يكون من منشأ وراثي . يعتمد العلاج على المسبب . 
حيث تستعمل للحالات الشديدة » حقن الإبنفرين تحت 
الغشاء الخاطى » والتنبيب (121053008) للحفاظ على 
التنفس ري ثقب الحنجرة لمنع انسداد 
مجرى التنفس ؛وتسمى أيضاً استسقاء وعائي 
(Angioedema)‏ . 
تقويم الأوعية جراحيا » ترقيع الأوعية جراحيا . 
رأب الأوعية 


Quincke's oedema 


angioplasty 


باح لودقيج = التهاب 


توفيرها للاستعمال مرة أخرى » حتى لو بقي جزء من 
محلول التخدير فيها (خطر تَلوَث ا محلول) . 
- تتوفر أمبولة التخدير ومحتوياتها جاهزة التعقيم 
والتغليف 0 وإذا انفض التغليف فيجب تعقيم السدادة 
المطاطية للأمبولة قبل الاستعمال مباشرة > بمسحها بقطعة 
من الشاش المبلّل بنسبة 70/ كحول إثيلى 1وطا۴) 
(01طمعلة أو كحول أيزوبروبيلى غير مُخْفّف 1060نم €) 


. isopropyl alcohol) 
anesthetic syringe حقنة التخدير » محقنة التخدير‎ 
anesthetic , topical مخدر موضعى‎ 


مادة كيميائية توضع على الجلد أو المخاطية » لتجعل 
النهايات العصبية السطحية غير حساسة للألم . 
أنورزم ‏ تمد وعائي متكيس » 


تضخم وعائي دموي 
اتتفاخ يشبه البالون في جدار الوعاء الدموي ( شريان 


aneurysm 


عادة) » نتيجة عيب »أو إصابة أو مرض بالشريان . 
يمكن أن يؤدي التضخم الوعائي الدموي للشريان 
الأورطي إلى انفجاره وحدوث وفاة مفاجقة . 
انو رزم شريانية وريدية (أم الدم ( aneurysm , arteriovenous‏ 
كيسة عظمية ذات شكل أنورزمي- 
اقرف ميجهول الست 1 
آفة في العظم تظهر بالتصوير الإشعاعي شفيفة 
للأشعة »ومكونة من خلايا عرطلية » ونسيج وعائي 
التهاب وعائي(التهاب وعاء الدم أو 
اللمف) » ذات العروق 
(سابقة) 1 - وعائي 
2- وعاء دموي أو وعاء لمفي 
التهاب وعائى 1 
(التهاب قا دموي أو لفي) 
ذُبحة ختاق 2 ذُباح 


aneurysmal bone cyst = 


hemorrhagic idiopathic 


angeitis = angiitis 
angi- , angio- 
angiitis = angeitis 


angina 
إحساس قابض للصدر» يتميز بتشثج مزعج أو‎ -1 
. آتقلص خانق مصحوب بألم شديد‎ 

2 مصطلح قديم لخراج حول اللوزة (Peritonsillar‏ 
abscess)‏ . 
ذبحة ندرةالمحببات angina , agranulocytic‏ 
angina , Ludwig's = cellulitis‏ 
حلي ء التهاب النسيج اللوي 
(تسميةسابقة لذباح لودقيج) 
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السفلي » والخط السهمي المحاذي حينما تتحرك اللقمة 
للأمام والجانب خلال الحركة الانزلاقية الجانبية بدءأً من 
العلاقة المركزية . 
زاوية الشطب » زاوية الشّطف . زاوية الميل 
زاوية جانبية 
جهاز لتثبيت رأس المريض خلال إجراء التتصوير 
الشعاعى لمفصل الفك الصدغى ء أو التصوير الشعاعى 
المائل للرأس ۰ ۰ 
زاوية شدقية 
أية زاوية تتكون من التقاء سطح السن الخدي »أو جدار 
خدي من حفرة محضّرة في سن خلفية »مع أي سطح 
آخر للسن أو جدار آخر للحفرة . 


angle , buccoaxial-gingival point 


angle , bevel 


angle board 


angle , buccal 


زاوية تُقَطية محورية 
خدية لثوية 
زاوية تُقطيّة تتكون من التقاء الجدار ا لخدي مع الجدار 
المحوري والجدار اللثوي لحفرة مُحضّرة في السن . 
زاوية خَطية خدية طاحنة 
خط وهمي يتكون بالتقاء السطح الطاحن »مع الجانب 
الخارجي للحدبات الخدية للأسنان الخلفية في الفك 
السفلي ؛ متواففق مع خط الحفرة المركزية للأسنان 
الخلفية في الفك العلوي عند انغلاق الفكين . 
ا ا 
الزاوية التي تتكون بالتقاء جدران حفرة السن » وتسمى 
نات لادان الكرة لنهاء 
زاوية الحفرةالخطية 
الزاوية الخطية التى تتكون بالتقاء سطحين فى الحفرة 
الل الو 1 
زاوية الحفرة النقَطية 
نقطة التقاء ثلاثة أسطح من الحفرة السنية الملحضرة . 
زاوية الحفرة السطحية › 
زاوية الحفرة الخارجية 
الزاوية التي تتكون من التقاء جدار الحفرة المحضرة بالسن 
والسطح الخارجي للسن . 
زاوية قياس الرأس 
زاوية التقاء خ طوط قياس الرأس » أو مستويات قياس 
الرأس أو الاثنين معا . تستخام في التحليل القياسي 
للرأس بغرض التشخيص التقويمي . 
تصنيف آنجل 
نظام أو أسلوب لوصف العلاقة الآمامية - الخلفية 


angle , bucco-occlusal line 


angle , cavity 


angle , cavity line 


angle , cavity point 


angle , cavosurface 


angle , cephalometric 


Angle , classification of 


ضغط الشريان (لوقف النزيف) angiopressure‏ 
خياطة الأوعية »ر فو وعائی angiorrhaphy‏ 
مرق الوعاء »تهتك الو چ angiorrhexis‏ 
ساركومة وعائية angiosarcoma‏ 


ورم خبيث ينشأ من الطبقة المبطنة للأوعية الدموية . 
تصّلب الأوعية الدموية » تصلب وعائى 
التهاب القناة اللعابية . التهاب المسال التّعابى كتاتلهزومتوضة 


angle 


angiosclerosis 


زاوية 

1- درجة الانفراج بين التقاء خطين أو مستويين مقدراً 
بالدرجات . 

2 نقطة التقاء خطين أو خط التقاء مستويين » وتسمى 
الزوايا النقطية (sعاعمه‏ 20106) حسب الخطين 
أواالخطوط الغلاثة المكونة لها ء وتُسمى الزوايا 
الخطية (sعاع«ه‏ عمنآ) حسب السطحين أو 
الأسطح الثلاثة المكونة لها . 

زاوية حادة angle , acute‏ 
زاوية سنخية angle , alveolar‏ 
(فى قياسات الجمجمة) :هى الزاوية الواقعة عند التقاء 

الكطة امار اا ع التتوعة اة وا وة ر 

على الحافة السفلية للفك العلوي مع الخط الجمجمي 

الأفقى المار من النقطة الحلفية للجمجمة ومفرق 

ا 

زاوية سنخية جانبية » مظهر 
جانبي للزاوية السنخية 
الزاوية الواقعة بين تلاقى الفط المار بين النقطة الشوكية 

IEEE TT E RES الأنفية‎ 

(Frankfort plane)‏ ؟ وهي قياس درجة ميل أو انحراف 


الهيكل الوجهي العلوي . 


angle , alveolar profile 


angle , axial زاوية محورية‎ 
angle , axial pulpal line زاوية خطية محورية لبية‎ 


الزاوية الخطية التي تتكون من التقاء الجدار ال حوري »مع 

الجدار اللبى من الحفرة السنية ا لمحضرة . 
طوق أجل » رباط آنل 

نسبةإلى! .ه .نجل < 1930-1835 « E.B.Angle‏ « 

أخصائي تقويم أسنان أمريكي . 
زاوية بينيت 

نسبة إلى السير .ن ج . بيئيت 1947-1870 » N.G.Benne(t‏ « 

طبيب إنجليزي . 

زاوية متكونة من النقطة الواقعة على رأس لُقمة الفك 


Angle’s band 


angle , Bennett’s 
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الأدوات اليدوية القاطعة ومنها مشكّل الزاوية أربعة أرقام 

مثل 10-14-7-8 . 

الرقم الأول :عرض التصل بال مليميترات العشرية . 

الرقم الثاني : زاوية الحد القاطع للنصل (الطرف العامل) 

مع احور الطولي لمقبض الأداة . 

الرقم الثالث : طول التصل بالمليميترات . 

الرقم الرابع : زاوية التصل مع مقبض الأداة . 
مُكل الزاوية الحربى angle former , bayonet‏ 
على شكل حَربة) ٠‏ 

أداة تُستخدم ليعمق أو يبرز الزاوية »عند تحضير 

حفرة الصنف الثالث . 
زاوية ذُقنية 

زاوية تلاقي جسم الفك السفلي مع شعبته الصاعدة : 
زاوية الفك السفلي » زاوية فكية 


angle , genial 


angle , gonial = gonion 


زاويةقاطعة angle , incisal‏ 
1- الزاويتان النقطيتان اللتان تنتهيان عند الحافة القاطعة 
للسن الأمامية . 


2-أية زاوية مكونة من التقاء الحافة القاطعة » أو جدار حفرة 
للحفرة 1 

زاوية ممُرشدة قاطعة 
باستخدام المستوى السهمى (©13806م 5381081) » هى 
الزاوية المكونة من الخط الذي يصل قمة الأسنان 
الف الذي يصل قمة و ا ا 
تكون الأسنان في حالة إطباق مركزي . 

زاوية المرشد القاطع = مستوى 


angle , incisal guidance 


angle , incisal guide = 


المرشد القاطع incisal guide table‏ 
زاوية الميل للمرشد القاطع في المفصلة . 
زاوية نقَطية قاطعة angle , incisal point‏ 
زاوية شطب داخلى angle , internal bevel‏ 
زاوية خَطّية اا angle , internal line‏ 
زاويةشَمَوية angle , labial‏ 
أية زاوية تتكون بالتقاء السطح الشفوي للسن » أو جدار 
شفوي لحفرة في السن الأمامية مع أي سطح آخر للسن أو 
جدار آخر للحفرة . 
زاوية جانبية angle , lateral‏ 
زاوية المرشد القاطع ذ في المستوى الأمامي . 
زاوية ةخطية angle , line‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء سطحين للسن أو جدارين 
لحفرةفي السن . 


السنية التي توجد في معظم أنواع سوء الإطباق .(انظر 
تصنت امل لصيل ء الإطباق) . 
زاوية وة حجحمية 
(فى قياسات الجمجمة) :الزاوية الواقعة بين المحور 
ا لجمجمي القاعدي والمحور الوجهي القاعدي عند الدرز 
الوتدي الغربالي . 
زاويةالحدبة angle , cusp‏ 
زاوية انحدار جانبي الحدبة (إما الشدقي اللساني أو 


angle , craniofacial 


الإنسي الوحشي ) .مع خط يُنصّفَ الحدبة عمودي 
على مستوى مار بقمّة الحدبة » وتقاس إما من الاتجاه 
الشدقى اللسانى أو الإنسى الوحشى . 


angle , cusp plane زاوية مستوى الحدبة‎ 

زاوية خطية سنية angle , dental line‏ 
زاوية خطية تتكون بالتقاء سطحين من السن ب 

angle , dental point زاوية نقطية سنية‎ 


زاوية نقطية تتكون نتيجة التقاء ثلاثة أسطح من | 

angle , distal 
» أبة زاوية تتكون من التقاء السطح الوحشي للسن‎ 
الجدار الوحشي للحفرة مع أي سطح آخر للسن » أو‎ 
. جدار آخر للحفرة‎ 

أجل » إدوارد هارتلي 


زاوية وحشية 


Angle , Edward Hartley 
(1855-1930) 
. تقويم الأسنان » كأول تخصّص في طب الأسنان‎ 


angle , external bevel زاوية الشطب الخارجية‎ 
angle , external line زاوية خطية خارجية‎ 
angle , facial زاوية وجهية‎ 


(فى قياسات الجمجمة) : زاوية تلاقى الخط الواصل بين 
النقطة الأنفية والنقطة السنخية مع الخط المار خلال 
الفتحة الحجاجية والنقطة الأذنية » وهي توضح درجة 
بروزالذقن أو تأخره . 
مشكل الزاوية » مكون الزاوية 
أداة يدوية سنية » تشبه الإزميل ذا الزاوية المضاعفة > لها 
حَدَ قاطع للزاوية اليمنى واليسرى »يمكن أن 
للتثبيت الميكانيكي في العاج ؛ ويستخدم هذا 
الغلم الغائر كمشبت مرتكزلحشورقائق الذهب . 
يُستخدم أيضاً لإبراز الزوايا الخطية والزوايا النقطية بالحيط 
الداخلي للحفرة المحضرة بالسن . يسجل على مقبض 


angle former 
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زاوية وجهيةإطباقية angle , orifacial‏ 
(في قياسات الجمجمة) : الزاوية المتكونة بالتقاء الخط 
الوجهي مع المستوى الإطباقي العلوي . 

زاوية قطع العظم 
استئصال قطعة عظم من منطقة زاوية الفك السفلي » 
إمامن جانب واحد أو من الجانبين لتصحيح بروز 
الفك . 

زاوية جدارية 
الزاوية المتكونة من التقاء الخطوط التي تصل تلاقي 
الدرز التاجي بالدرز السهمي » وتلاقي الدرز السهمي 
بالدرز اللامي »مع أعلى ا على النحناء ا 
فوق المستوى الأفقي الماربهم . 


angle osteotomy 


angle , parietal 


زاوية ثقطية angle , point‏ 
زاوية متكونة من التقاء ثلاثة أسطح للسن .ء أوثلاثة 
جدران للحفرة . 

زاوية البر وز angle , protrusive‏ 


زاوية مرشدة قاطعة في حالة المستوى السَّهُمي . 
زاوية الرأد ؛ زاوية فرع الفك السفلي 


زاوية قائمة 


angle , ramus 


angle , right 


زاوية السن angle , tooth‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء أسطح السن » وتسمى وفقاً 
للأسطح المكونة للزاوية . 


زاوية جانبية شاملةأوإجمالية 
اا ال من الام اط الواضنل ين القطة ال 
والنقطة السنخية مع مستوى فرانكفورت »وتستخدم 


لتقييم بروزالفك . 


angle , total profile 


زاوية حنكية angle , uranal‏ 
الزاوية التكُونة من التقاء الخطوط التى تصل أعلى نقطة 


العلوي والشوكة الأنفية الخلفية . 


زاوية فايز باخ angle , Weisbach's‏ 
كابح آنخجل للذقن مر جع Angle's chin retractor‏ 
اتل لاد 
غطاء معدني للذقن يتصل بغطاء أو قبعة للرأس 
ةل و E‏ 
تصنيفالمجل Angle's classification‏ 


عن ارقم ال الوسشي انون البح اا 
ا إلى لقره امنيب ]لسار سان ميات 


زاوية لسانية 
أية زاوية تتكون بالتقاء السطح اللساني لسن ماء أو 
جدار حفرة لساني مع أي سطح آخر للسن أو جدارآخر 
للحفرة . 

زاوية الفك السفلى 
زا بين جسم القت اللي والشعية المساعندة 
للفك على كل الجانبين . 

زاوية الفك العلوي 
الزاوية المتكونة عند نقطة تماس القاطعين المركزيين 
العلويين »مع تقاطع الخطوط من نقطة الحاجب 


angle , lingual 


angle , mandibular 


angle , maxillary 


وأعلى نقطة بارزة على الفك السفلى . 
زاوية إنسية angle , mesial‏ 
أية زاوية تتكون من التقاء السطح الإنسي للسن أو الجدار 


الإنسي لحفرة مع أي سطح آخر أو جدارآخر . 
زاوية جانبية أنفية angle , nasal profile‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء الخط الواصل بين شوكة الأنف 
مع نقطة الأنف »مع مستوى رورت (Frankfort‏ 

5: وهي تستخدم لقياس درجة بروز الفكين‎ . plane) 
angle , oblique زاوية مائلة » زاوية منحرفة‎ 
angle , obtuse زاوية منفر جة‎ 
زاوية قفوية ء زاوية تّذالية‎ 
الزاوية المتكونة عند التقاء اللخطوط من ملتقى الدرز‎ 
السهمي بالدرز اللامي » والنقطة من الحدبة القذالية‎ 
الوحشية مع النقطة على الانحناء السّهمي للعظم‎ 
. القذالى‎ 
زاوية إطباقية‎ 
أبة زاوية تتكون من التقاء السطح الطاحن لسن أو جدار‎ 
طاحن لحفرة » مع أي سطح آخر للسن أو جدارآخر‎ 
. للحفرة‎ 
زاوية العين‎ 
. الزاوية الخارجية أو الداخلية للعين‎ 
زاوية الفك السفلى‎ 
زاوية التقاء الشعبة الصاعدة من الفك مع جسم الفك‎ 
. السفلى » تسمى أيضاً زاوية فكية (عاعصة لهنده6)‎ 
زاوية الفم‎ 
زاوية التقاء الشفة العليا مع الشفة السفلى على جانبي‎ 
. الفم‎ 
زاوية اللى » زاوية الفتل‎ 
(في تقويم الأسنان) : مقباس التشوه باللي (المرتبة القالثة‎ 
. للسلك التقو يجي‎ )Third-order 


angle , occipital 


angle , occlusal 


angle of the eye 


angle of the mandible 


angle of the mouth 


angle of twist 
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)Mesioclusion)‏ (الحدبة الإنسية الندنة للضرس 
الاو ف لبان کے ی 
ا لخدي للضرس السفلي الأول ) ويمكن أن تكون سن مفردة 
أو مجموع الأسنان في وضع غير طبيعي . 
رباط أجل للكسور = 
جبيرةآنجل 
أربطة تحتوي أماكن للتثبيت بالأسلاك » أوأربطة 
مطاطية تستخدم كركيزة لتثبيت الكسورمابين 
الفك العلوي أو السفلي . 
جبيرة آنجل = رباط ٌ 
أجل للكسور 
أنخجستروم 
جزء من مئة مليون من السنتيميتر - وهي وحدة 
لقياس طول موجة الضوء . 


Angle's fracture bands = 


Angle's splint 


Angle's splint = Angle's 
fracture bands 


AÃngstrom = A 


زاوى (متعلق بالزاوية) angular‏ 
شریان زاوی angular artery‏ 


يغذي الجزء السفلى من العضلة الجفنية المدارية 
والكد الاج >` 

التهاب الشفتين الزاوي » صماخ 
هي حالة تتميز بجفاف وحرقان وتشقق وتَقَرح 
زاوية الفم » يمكن عزوهاإلى عور فيتامين8 
المركّب »أو إلى ققد البعد العمودي الإطباقي نتيجة 
ققد الأسنان ؛ تكون مصحوبة بسيلان اللعاب . 

تشقق الشفة الزاوي »صماغ 

دوران زاوي 

التهاب الفم الزاوي » التهاب الفم 
الصواري 

الوريد الزاوي 
واحد من زوج من الأوردة في الوجه تتكون من التقاء الوريد 
الجبهي مع الوريد فوق الحجاجي عند جذر الأنف ؛ بحيث 
يستقبل كل وريد زاوي انسياب الدم الوريدي من الأوردة ؛ 
تحت الحجاجي » والجفني العلوي » والجفني السفلي » 
والوريد الأنفي الظاهر » ليصبح الجزء الأول لأحد الوريدين 
الوجهيين. 

زاويةالفم 

تزويةءتزوي 

(جعل الشى ذي زوايا) ميل 
(فى التصوير الشعاعى) : توجيه الأشعةالمركزية 
االسيلقة وق نهار الاه باتك لاان وال 
الشعاعى. 


angular cheilitis 


angular cheilosis 
angular rotation 


angular stomatitis 


angular vein 


angularis oris 


angulation 


الإطباق في الوقت الحاضر أكثر بوضع الأسنان القاطعة 

الأمامية . 
تصنيف آتجل لسوء الإطباق  Angle's classification of‏ 

malocclusion 

هونظام لوصف العلاقة الأمامية الخلفية للأسنان 
الموجودة فى أغلب حالات سوء الإطباق ؛ وتسمى 
الففات الأساسية «تصنيفات») حيث تتعلق بالعلاقة 
الأمامية الخلفية للأرحاء الأولى . يوجد في التصنيف 
«قسمان» لوصف الوضع الشفّوي اللساني المحوري 
للأسنان الأمامية القاطعة المركزية » أو الجانبية أو الاثنين 
معا . يستخدم التقسيم إلى أجزاء أصغر «فُسيم» 
لوصف التعارض من جانب واحد في العلاقة الأمامية 
المخلفية» 
التصنيف الأول (1 1355©) : عبارة عن سوء إطباق » تكون 
فيه الأضراس فى حالة إطباق متعادل «محايد) 
كد06 ا الإنسيةالخديةللضرس 
الأول في الفك العلوي تنطبق في الميزاب الندي للضرس 
الأول في الفك السفلي) » ولكن سوء الإطباق يقع على بقية 
الأسنان . 
التصنيف الثانى 17 01355) : عبارة عن سوء إطباق » 
کو 0 فى حالة إطباق وحشى 
ا ال و اديه اا ا ا 
تنطبق إنسيافي الميزاب ا لخدي للضرس السفلي الأول ) 
ويمكن أن تكون سن مفردة أو مجموع الأسنان في وضع غير 
طبيعي . 
التصنيف الثاني التقسيم الأول (Class I , division‏ 
(1 : عبارة عن الصنف الثاني من سوء الإطباق » تكون فيه 
القواطع الأمامية E‏ بارزة للأمام (Proclined)‏ 
مسببة البروز الأفقى المفرط (اe )Horiz0 ٤41 0ej‏ . 
التصنيف الثاني التب الثاني (Class II , division‏ 
(2 : عبارة عن الصنف الثانى من سوء الإطباق » تكون 
فيه القواطع الأمامية E‏ أو مائلة للخلف 
(60هناءه:اة1) عن طريق الإزاحة اللسانية للتيجان أو 
الإزاحة الخدية للجذور أو الاثنين معا . وفي كثير من 
الحالات تبرز القواطع المركزية للخلف فقط والقواطع 
الجانبية للأمام . ويكون البروز الأفقي أقل ولكن يصبح 
تراكب العضة شديداً . 
التصنيف الثالث (111 01355) : عبارة عن سوء إطباق » 
تكون فيه الأضراس السفلية في حالة إطباق إنسي 
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السن التقويمية » وإذا حدث عند الأطفال فى مرحلة النمو 
فإنه يعيق البزوغ الطبيعي للسن » وتكون السن المصابة 
منخفضة عن مستوى السن غير المصابة المجاورة لها » التي 


ankylosis , artificial 


ankylosis و‎ bony 


تثبيت كامل للمَفصل وعدم حركته » وذلك 


ankylosis , condylar 


ankylosis , central 


ankylosis , dental 
يت صلب للسن بعظم الفك بسبب التحام أو‎ 
اندماج ملاط الجذر مع العظم السنخي . وامتلاء‎ 
. الرباط حول السن بالعظم‎ 
قسطكاذب‎ 
عدم القدرة على فتح الفم نتيجة كزاز فكي وليس‎ 
. نتيجة مرض في المفصل الفكي الصدغي‎ 
قسطليفي »التحام ليفي‎ 
تيبس للمّفصل بسبب التصاقات أو تليف في‎ 





ankylosis , false 


ankylosis , fibrous 


ankylosis , glossopalatine 
. حالة يلتصق فيها طرف اللسان بالحنك الصلب‎ 
قسطرباطي‎ 
نوع من أنواع تيبس المفصل يتسبب في تصلب‎ 
. أربطة المقصل‎ 
التحام المفصل الفكي‎ 
joint قسط المفصل الفكى الصدغى‎ ٠ الصدغى‎ 
شاد أل كاد ا ف ی‎ 
برا الج العظمي أو النسيج الليفي الأبا ب الي‎ 
» تساهم في التصاق المفصل عديدة منها : عمرالمريض‎ 
رضح الفك السفلي » تلف فرص المفصل . وطول أو فصر‎ 
. فترة عدم تثبيت الفك السفلي بعد الكّسر‎ 
سط سني‎ 
التحام شاذ للملاط أو العاج بالعظم السنخي . عند‎ 
حدوث التحام السن بالعظم السنخي » يتوقف غو الناتى‎ 
» السنخي في المنطقة المصابة » ويستمر نمو العظم السنخي‎ 
وتحرك الأسنان المجاورة » لتنطبق مع الأسنان المقابلة . مما ينتج‎ 
عن ذلك ظهور السن الملتحمة بالعظم بوضع تحت الإطباقي‎ 


ankylosis , ligamentous 


ankylosis , temporomandibular 


ankylosis , tooth 


تزاو أفقى “ميل أفقى angulation , horizontal‏ 
زاود َة الفم angulis oris‏ 
زاوية angulus = angle‏ 
دقيق الأسنان angustidentate‏ 
جاف . خالل من الماء . لامائى anhydrous‏ 
أنيو ن 1 anion ١‏ 
نيو نی anionic‏ 


متعلق بالشوارد السالبة «جزئيات أو جسيمات 


دة دقيقة» التي تنجذب إلى قطب كهربائي موجب 
(سابقة) تباين اختلاف »عدم التساوي -هكنمة , -قتسة 


عه لس 


SEE 
شخص أو حيوان بأسنان غير منتظمة »أوغير‎ 
متساوية أوغير متماثلة في انتظامها أوعددهاأو‎ 


anisodont 


الاثدين . 
متباين الفكين » مختلف الفكين anisognathous‏ 
الفك اللوي اكأرعرض امن الفك السفلى . 
(سابقة) التصاق › تلاصق > تصلب وو و ankyl-‏ 
التصاق الشفتين ankylocheilia = ankylochilia‏ 
التصاق الأسنان ankylodontia‏ 
التصاق اللسان ankyloglossia = ankyloglossum  ديق ٠‏ 
اللسان 


يحد التصاق اللسان من حركة اللسان » ويمكن أن 
ينجم عن التحام اللسان بقاع الفم ( التصاق كامل) » 
أوعن قصّر لجام اللسان الشاذ » وينتج عنه تقييد 
حركة اللسان ( التصاق جزئى ) ويمكن أن يسبب 
إعاقة في الكلام فكو أن ضحم ج ا مط فطلم 
اللحام a‏ أيضاً ارتباط اللسان (عنا-عناعهه1) . 
E‏ لبط 
كلمة يونانية 5 تعنى مقصل متصلب #صنمز 546) » ومعناها : 
ا كامل اشرق اتن نيس ي 
بواسطة نسيج ليفي أوعظمي . 
2 - تيس شاذ أو عدم حركة مع ثبات للمفصل نتيجة 
لمرض أو كدمة أو جراحة » مثل المفصل الفكي 
الصدغي . 
3- نوع من التحام السن حيث يلتحم جذر السن 
مباشرة بالعظم السنخي للفك دون وجود النسيج 
الرخو بينهما . في مثل هذه الحالة يحل محل الرباط 
حول السني جسر عظمي يلصق جذر السن بالعظم 
السنخي للفك . يمنع القّسط السني بزوغ الأسنان وحركة 


ankylosis 
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anodontia , partial درد جزئى‎ 


درد تام » درد كلي 


anodontia , total 


غيبةبرا اعم الأسنان »عدم الإنُغار anodontism‏ 
انعدم الأسنان 

'مسكّن للام خد anodyne‏ 
أي دواء يخفف أويزيل الألم . 

(سابقة) شاذ » غير مُنتظم 2 غيرقياسي anomalo-‏ 

شاد غسسر مُنتظم »غیرزسوی" anomalous‏ 
مخالف للقاعدة عما هوسّوي أو منتظم . 

شذوذ› عدم انتظام anomaly‏ 


انحراف أو اضطراب أو عدم انتظام بالمقارنة مع العادي 
والطبيعي . 
شذوذ النموء نشوء شاد 
شُذوذ التطور أو التكامل 
شذوذ بسبب عيب في نشأة العضو . 
عيب وجهي 
شاود س 
عديم الاسم »غير مسمى »قل 
الوريد غير الْسمى - 
الوريد العضدي الرأسي 
قد الشهية › هم 
فقد الشهية الجزئي أوالكلي للطعام . 
ققد الشهية العصابي (القهم العصابي) 


anomaly , developmental 


anomaly , facial 
anomaly , tooth 
anonymous 
anonymous vein = 
vein brachiocephalica 


anorexia 


anorexia nervosa 


فقد حاسة ادم خشام » اللاشمية anosmia‏ 
غاب حنرتي أو كاقل تا الشم ؛ 
نقص النمو العظمي » عدم التعظم anostosis‏ 
مامه »عوزالأاكسجين anoxia‏ 
في الدم أو الأنسجة ويتميز الشخص بالزرقة . 
ناقص الأكسجين anoxic‏ 


متعلق بنقص الأكسجين أو مرتبط به . 
[مختصر] شوكة أنفية أمامية ANS = anterior nasal spine‏ 
عروة ansa‏ 
مصطلح تشريحي يعني عقدة »أو حَلقة أوأنشوطة أو 
ما يشبه العقدة أوالحلقة أوالأنُشوطة أو العروة . 
عروةهالر 
عروة وجنية = القوس الوجنية 


ansa , Haller's 

ansa capitis =‏ 
235 210115 
عر وة رقبية = عر وة ansa cervicalis = ansa hypoglossi‏ 
تحت اللسانى 


بالنسبة للأسنان امجاورة لها » وتميل الأسنان المجاورة في 


ankylosis , true = bony ankylosis 


قسطى ankylotic‏ 
كدق ايها أ ای أ شا 

قطع لجام اللسان ankylotomy‏ 
إجراء عملية جراحية لتحرير رباط اللسان . 

البدأة » البنية الأولى » البداءة »الجذم anlage‏ 


مجموعة من الخلايا الأولية يبَدأفيها تكوّن عضو أو 
جرم الجن 
EES,‏ 
تليين المعدن بالتسخين والتبريد المنضبط لتسهيل 
تعديله وثنيه وتطريقه وتقليل قابليته للكسر . 
تسخين وتبريد المعدن تحت ظروف قابلة للتحكم 
من أجل تعديل كل من صف الجمزيئات الداخلية 
(تحرير الإجهاد ) ودرجة صلابة أو مرونة المادة . تتم 
زيادة درجة صلابة الذهب بتسخين المعدن تقريبا 


anneal 


annealing 


حتى منتصف من درجة الانصهار » ثم يتبع بالتبريد 
السريع .ينظف سطح رقائق الذهب كليّامن 
الغازات والأملاح أوأية شوائب طيارة أخرى لجعل 
الذهب النقي سريع الالتصاق والتماسك والالتحام . 


آهب التليين »لهب التلدين annealing flame‏ 
حلقى 2 حلقى الشكل annular‏ 
مُثبت شريط المسندة  annular type matrix band retainer‏ 


من النوع اللي 

قطب موجب (كهرباء) - المصعد (الأنود) 
القطب الكهربائى eT‏ ل 
جباو اع ا حيث يحتوي الجانب موجب 
الشحنة من أنبوب جهاز الأشعةعلى معدن 
التنجستن (8506ها1) كهدف تَنَجَه إليه الإلكترونات 
السالبة أو الش حنة الكهربائية السالبة وتنبعث منه 
الأشعةالسينية. 

غياب الأسنان الخلقي ؛ انعتدام الأسنان 
غياب بعض الأسنان اللبنية أو الدائمة بسبب ققد 
براعم الأسنانالخُلقي » ويسمى درد جزئي» 
(Partial anodontia)‏ أو غياب الأسنان كلهاويسمى 
«(درد كلي (تام ( «(Total anodontia)‏ . 


anode = 


anodontia 
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مستوی العضة الأمامي 
جهاز متحرك من الأكريليك يسمح بإطباق الأسنان 
السفلية الأمامية بحيث تبقى الأسنان الخلفية غير 


anterior bite plane 


anterior border حافةأمامية‎ 
anterior branches شعبات أمامية‎ 
anterior cerebral vein الوريد المخى الأمامى‎ 
anterior cervical ١ عنقى ان‎ 


5 ا‎ r e و‎ 
anterior cervical ganglion عقدةعنقيةامامية‎ 
4 5 چ‎ 
anterior cervical sympathetic ganglion عقدةودية‎ 
00 
عنقية أمامية‎ 


حجرة أمامية . حجيرة أمامية anterior chamber‏ 


الحجيرة الأمامية للعين 


anterior chamber of the eye 


5 ة لُقمية أمامية = = anterior condylar canal‏ 
القناة تحت اللسانية hypoglossal canal‏ 


anterior cranial base : :‏ 
الجهة الأمامية لقاع القبة القحفية » تُعين في قياسات 
الحمجمة : مركز السرج التركي )Se11a Turcica)‏ » والنقطة 
الأنفية (Nasion)‏ . 

anterior cranial fossa حفر ةقحفية أمامية‎ 


عضة متصالبة أمامية › 


anterior cross-bite 


عضة معكوسة أمامية 
الشريان السنى الأمامى anterior dental artery‏ 
المحددات الأمامية للحدبة anterior determin ants of cusp‏ 


الثقبة الغربالية الأمامية 
قناة بين العظمين الغربالي والجبهي » يمر خلالها الفرع الأنفي 
من العصب العيني والأوعية الغربالية الأمامية . 


anterior ethmoid foramen 


anterior facial vein وربدوجهى أمامى‎ 
anterior fauces الحلق الأمامى‎ 
anterior fontanel يافوخ أمامى‎ 


منطقة ماسية الشكل بين العظم ا لجبهي والعظمين الجداريين 
فوق جبهة الطفل عند التقاء الدرز السهمي . انظر أيضاً يافوخ 
(Fontanel)‏ . 

دليل أمامى » مرشد 

أمامي - دليل قاطع 

دليل أمامى . ممرشد أمامى 
عو ين المطق يرتكر ابه مهار الاليل الأمامق 
ليحافظ على البعد العمودي للإطباق . والدليل 
الأمامي يؤثر على درجة انفصال القالب السني العلوي 
والسفلي في العلاقة اللامركزية . 


anteror guidance = incisal guide 


anterior guide 


العضلة الكتفية اللامية » والعضةة القصية اللامية 
والعضلة القصيةالدرقية. 
عروة العصب تحت 
اللسانى - عروة عنقية 
عُروات رى (جمع عروة) 
عر وات الأعصاب الشوكية « ansae nervorum spinalium‏ 
عرى الأعصاب النخاعية 


22529 1500810551 = ansa cervicalis 


ansae (pl. of ansa) 


ڪر وي الشكل ansiform‏ 
قَطع العرو ة (العروة العَدّسية بالدماغ) ansotomy‏ 
تضاد » تنافر » تناقض »عداء » خصومة antagonism‏ 
مضاد » مُقاوم »عامل مُضاد » ضديد antagonist‏ 


1- أي عضلة مقاومة لأخرى . 
2 - دواء يعوق عمل دواء آخر مأخوذ فى نفس الوقت . 
3- سن في خد اك فط مع الس اك انها 
فى الفك المقابل . 

مقابل ١‏ مضاد 
(فى طب الأسنان) : تعنى الأسنان فى الأقواس السنية 
المتقابلة التي تتقابل E.‏ الاطباقية مع ا ! 

(سابقة) قبل ante-‏ 
إما فى المكان أو الزمان . 

قبل الأكل (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

الثلمة أمام زاوية الفك antegonial notch‏ 
انخفاض أو تقعر يوجد عادة فى الحافة السفلية للفك 
السفلي » أمام زاوية الك الان با > وقرب ارتكاز 
الحافة الأمامية للعضلة الماضغة . عندما تكون الثلمة أمام 
زاوية الفك أعمق من الطبيعى » فهي دليل على قصور في 
نموالفك السفلى . 

اة + العامة از 
الَمُوء الأوسط للشفة العليا. 

قبل الولادة 
يتعلق بأي شىء يحدث قبل الولادة . انظر قبل الولادة 
(Prenatal)‏ . 1 

أمامى anterior‏ 
للدلكةهاى A A E‏ كن طلامة القن + 
وهى الأسنان القاطعة والأنياب . 

anterior belly of digastric muscle البطن الأمامي للعضلة‎ 


antasgonists 


ante cibum = 2. . 


antelabium = procheilon 


antenatal 
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أعمدة أمامية › سويقات أمامية anterior pillars‏ 
حفرة نخامية أمامية 
الغدة النخامية الأمامية 
أمامي خلفي 
بروز أمامي خلفي 
علاقة أمامية خلفية 
عصب سنى علو ي أمامى anterior superior dental nerve‏ 
دة 1 
القواطع والأنياب في الفك العلوي والسفلى » تظهر عند 
الابتسام . 
تعديل الأسنان الأمامية 
ترتيب وتنظيم الأسنان الأمامية لتحسين الشكل 
الجمالى » أولتحسين النطق . 
سن أمامية 
شكل السن الأمامية 
الشكل الخارجي المحيطي للسن الأمامية . 


anterior pituitary fossa 
anterior pituitary gland 
anterior posterior 
anterior-posterior projection 


anterior posterior relationship 


anterior teeth 


anterior teeth arrangement 


anterior tooth 


anterior tooth form 


(سابقة) أمامى » أمام antero-‏ 
إطباق أمامى anterocclusion‏ 


نوع من سوء الإطباق تكون فيه الأسنان السفلية 
متقدمة عن وضعها الطبيعي في القوس السنية . 


أمامى خارجى › أمامى ظاهر anteroexternal‏ 
أمامى سفلى anteroinferior‏ 
أمامى داخلى 3 أمامى غائر anterointernal‏ 


حدبة أمامية داخلية anterointernal cusp‏ 
أمامى جانبى anterolateral‏ 
سنطع ایتا جا anterolateral surface‏ 
أمامى إنسى anteromedial‏ 
اا اي anteroposterior‏ 


علاقة أمامية خلفية شاذة anteroposterior malrelationship‏ 


صورة شعاعية أمامية خlفية anteroposterior radiograph‏ 
علاقة أمامية خلفية anteroposterior relationship‏ 
سطح أمامي خلفي anteroposterior surface‏ 
أمامى علو ي anterosuperior‏ 
قانو ن آنت Ante's law‏ 


(في علم تعويض الأسنان) :المساحةالكلية 

للدعامات السنية » يجب أن تكون مساوية أو أكبر من 

المساحة الخالية من الأسنان المراد تعويضها . 
اسوداد اللسان = لسان سو د = anthracosis linguae‏ 


black tongue 


دليل أمامى قابل للتعديل anterior guide , adjustable‏ 
دليل أمامي » يتغير سطحه العلوي ليؤدي إلى فصل القالب 
الس العلوئ هن اسان ادر الطالوت فى مف 
العلاقات اللامركزية. 2 
دبوس دليلي أمامي 
التجاويف الأمامية للرأس 
مستو العضة المائلة الأمامية anterior inclined bite plane‏ 


anterior guide pin 


anterior head cavities 


anterior laryngeal nerve عصب حنجري أمامى‎ 

anterior lingual gland = غدَة لسانية أمامية - غدة بلاندين‎ 
Blandin's gland 

anterior lobe فص أمامى‎ 

anteroir margin E حافة‎ 


anterior nasal aperture فتحة أنفية أمامية‎ 

الشوكة الأنفية الأمامية 
قمةالشوكةالأنفيةالأمامية كماثرى فى الأشعة 
اا , 
(في تقويم الأسنان) : نتوء عظمي مؤنف في الحافة السفلية 
للفتحة الكمثرية الشكل. في التصوير الشعاعي السيفالومتري 
لقياس الجُمجمة » تستخدم قمة الننوء غالبا لتحديد النهاية 
الأمامية للمستوى الحنكي. 

بروز إطباقي أمامي = بروز 

إطباقي قياسي 

عَضّة مفتوحةأمامية 
فى حالة الإطباق بين الأسنان » تكون الأسنان الأمامية 
السفلية غير متداخلة أو مُتطابقة مع الأسنان الأمامية 
العلوية في المستوى العمودي »بينماالأسنان 
المخلفية السقلبنة والعلوية في ابىد : 

منطقةالحنك الأمامية 


anterior nasal spine = ANS 


anterior occlusal projection = 
standard occlusal projection 


anterior open bite 


anterior palatal region 


anterior palate الحنك الأمامى‎ 

قناة حنكية أمامية » النفق الحتكى  anterior palatine canal‏ 
الأمامى ۰ 

anterior palatine foramen ثقبة تة أمامية‎ 


anterior platine groove = تلم حنكي مامي = قناة قاطعة‎ 
incisive canal 

anterior pillar of fauces = › العماد الأمامى للحلق‎ 

القاعدة الأمامية للحلق - 
القوس الحنكية اللسانية 

تسمى أيضا القوس اللسانية الحنكية («اععة (Palatog1ossal‏ 

لأنها تتكون بواسطة العضلة اللسانيةالحنكية 


. (Palatoglossus muscle) 


palatoglossal arch 
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الجرائيم مقل البنيسيلين الذي يُستخدم في علاج 
العدوى المتسببة عن الجرائيم . بعض المُضادات 
الحيوية لها تأثير أكبر على بعض الجراثيم من أدوية 
أخرى » واختيار العقار المناسب يتم بعد إجراء 
اختبارات حساسية للميكروب الُسبّبٍ للمرض . 
وتعطى المُضادات الحيوية عن طريق الحَّقن في 
الحَضّل أوبشكل أقراص تُؤخذ عن طريق الفم . 
ويج ب إعطاء المضادات الحيوية مقا للمريض 
قبل إجراء المعالجة السنية فى حالات الحمى 
الروماتزمية ومرض التهابٌ شغاف القلب الجرثومي 
تحتالحاد؛ وقد أكتشف السير اليكسندر فلي منج 
Sir Alexander Fleming‏ فى سنة 1929 مصادفة أن 
ااا ابعر و كاد ری وميه 
للجرائيم . 


مَضادٌ حيوى فيد للجرا ايم antibiotic , bacteriocidal‏ 
مضادٌ حيوي كابح للجرا اثيم antibiotic , bacteriostatic‏ 


مضا حيو ي واسع الطيف  antibiotic , broad-spectrum‏ 
مضاد حيوي يوقف أو يمنع نمو وتكاثرالبكتيريا . 
مقاومةالمضاد antibiotic resistance = drug resistance‏ 
الحيوى - مقاومة العقار 

در الجراثيم والكائنات الحية الدقيقة الآخرى على مقاومة أو 

عدم التأثر بالمضاد الحيوي الذي كان يؤثر عليها سابقاً . 

تسمى أيضاً مقاومة للدواء (Drug resistance)‏ . 

مُضادات حَيوية » صادات أو مرديات حيوية عناوتطناصة 
antibody : 1 . 5‏ 

1- مادة بروتينية تنج بواسطة خلايا الجهاز اللمفاوي 
استجابة اود اليد حيث تقوم بتضاده ۰ 

2 جسم مضاد ينتج ضد عامل ما( مثل الجرائيم » أو 
حبوب اللقاح أو كريات الدم الحمراء الغريبة ) يكون 
الأساس لحدوث الحساسية والمناعة . 

أضداد ‏ أجسام ضدية 

أضداد مختلفة » أضداد متغايرة 

antibodies , heterogenetic أضداد مُختلفةالمنشاً‎ 

مُضادٌ الَقلّح » مانع اقلح » مضاد التحصي 

يمنع تكون أو ترسب القلح. 
مُضاد التسوّس »مانع النخر 
مضاد لفت التسوس . 
مانع لمُسَبب التخر 

أي شيى يتعلق بمنع أوإعاقة حدوث تسوس 
الأسنان . 


antibodies 


antibodies , hetero- 


anticalculous 


anticaries 


anticariogenic 


الجمرة الخبيثة anthrax‏ 
مَرض معد خطير من أمراض الماشية والأغنام » ينتقل 
إلى الإنسّان بالاحتكاك المباشر بالصوف أو 
الجلود الملوثة بميكروب عصيًّة الجّمرة 
الخبيثة anthracis)‏ 115زعة8) وقد يؤدي إلى التهات 
جلد الوجه » وظهور بثور على سطحه تستمر لمدة 
عشرة أيام .قد تت سبب الجراثيم في إصابة 
داخلية تؤدي إلى ظهور التهاب رئوي » ونزف يكون 
عادة نئميتا . وتظهر أعراضه في الفم على شكل ورم 
وتخرب عظمي » وبُثور حمراء غير داكنة على 
الغشاء المخاطي للفم .يعالج هذاالمرض 
بالبنسيلين (Penicillin)‏ . 

علامة قياس الجسم البشري 

الأنشروبومترية » قياس الإنسان 
فرع من الأنثروبولوجيا يبحث في قياس الجسم البشري 


anthropometric landmark 


Anthropometry 


للمقازنة المعيارية + 
(سابقة) ضد » مضاد » مُعاكس . مانع anti-‏ 
مضاد للقلق أو الاضطراب antianxiety‏ 
آدور ية (عوامل ) مضادة للقلق antianxiety agents‏ 


والاضطراب 

تستعمل بشكل شائع في طب الأسنان قبل العلاج السني أو 
كمهدىء لتقليل الخوف أو القلق والاضطراب عند المريض . 
العقاقير المضادة للقلق والاضطراب المستعملة فى طب 
الأسنان هي : الديازيبام (Diazepam)‏ « القاليو 
(Valium (‏ « والكلوردياذيب وكسيد (Chlor diazepoxide)‏ « 
والليبر يوم (مسقتطن]) » واللو رازيبام (Lorazeparm)‏ « 
والأتيفان (مه10اح) . حيث تبط هذه الأدوية الجهاز العصبى 
المركزي (CNS depressants)‏ « وف تبت كسا 
وخمولاً» ويجب عدم تعاطي مثبطات أخرى معها مثل 
الكحول . 

ضِدالبكتيرياء مُضادالجرائيم 
أي عقار أو مادة دمر أوتوقف نموالبكتيرياأو 
ا 

تتضاد حَيوي »تضاد الجراثيم 
تضاد متعارض بين كائنين ( جراثيم أو مكروبات) 
أحدهما يلحق الضرر بالآخر . 

مضاد حيوي 
1 متعلق بالتضاد الحيوي للجراثيم . 
2-مدمّر لحيوية الجرائيم :دواء يمنع نموأويدمر 


antibacterial 


antibiosis 


antibiotic 
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نيستاتيين هو دواء مُضاد لفطر الْمِيّضات البيض يعطى عن 
طريق الفم » ويمكث فترة في الفم قبل بلعه » ويجب استمرار 
العلاج لفترة 48 ساعة على الأقل بعد الشفاء وزوال 
الأعراض لضمان عدم النكس . 
المستضد » مكون الضّد » مولد الضّد 
أية مادة تحث على تكوين أضداد نوعية لها عندما تدخل 


antigen 


مستضدي antigenic‏ 
مانع انحلال الدم ».ضا الانحلال antihemolytic‏ 
مضاد الناعور antihemophilic‏ 
جلوبولين مُضاد للناعور antihemophilic globulin‏ 
مو قف النرّف 2 مانع النزف antihemorrhagic‏ 
مضا الهستامين antihistamine‏ 


أية مادة أو عقار تستخدم لمنع أو تقليل تأثير الهستامين 
في الجسم » ويلُستخدم للسيطرة على تفاعلات 
الحساسية فى أمراض مثل حَمَّى الخريف ١حمّى‏ 
الطلع» ) êy fever‏ 2 والحكة «الهراش» (Pruritus)‏ 
والتتترى أو «الطفّح الجلدي» (1[11163113) . تعتبر بعض 
مضادات الهستامين أيضا مُضادات قوية للقىء 
وتستشميل اه کت ارا اا ك وا 
ek ‰55(‏ » وتأثيراتها الجانبية الشائعة هى النعاس 
اراو اها اة ال ` 


خافض ضغط الدم antihypertensive‏ 
دواء خافض ضغط الدم antihypertensive drug‏ 


عقار يستخدم لتقليل ارتفاع ضط الدم » للمرضى الذين 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم ‏ مثل جونثيدين أحادي 
السلفات (Guanethidine monosulphate)‏ . 
مضاد العدوى 
مضا للعدوى مُضاد الإنتان 
مضاد الالتهاب . مانع الالتهاب 
ضدالخصى 2 مناه لتكون القلح 
دواء يزيل أو ينع تكوّن القلح . 
عكس مُنحنى مونسون = منحنى 
عكسي 


منحنى أو قوس الإطباق وهو مقعر للأعلى . 


anti-infectious 
anti-infective 
anti-inflammatory 


antilethic 


anti-monson’s curve = 


reverse CUrve 


مُضاد للجرا ايم antimicrobial = antimicrobic‏ 
مَضادٌ للتخدير »مانع التخدير antinarcotic‏ 


مضاد الألم العصبى › مُخقف الألم العصبى antineuralgic‏ 


anticarious 


مضاد الحقاز »ضد anticatalyst = anticatalyzer‏ 
الوسيط 

مانع ألم الر أس شاف من ألم الر أس anticephalalgic‏ 
مضاد الصداع 

مضاد التحلط. مانع التخَثر anticoagulant‏ 


1-مادة تمنع أوتؤخر تَخَثْر الدم . 
2-عقار يستخدم لمنع أوتأخير حدوث تَجلط الدم 
خصوصاً في علاج حالة الخثار التاجي » مثل : أدوية 
وارفارين )W۴۹٣1(‏ » هيبارين (Heparin)‏ « أو سترات 
الصوديوم (Sodium citrate).‏ . 
مُضاد التشنج »مضاد الاختلاج 
عقاريستخدملتقليل حدوث أو تخفيف شدة 


التشنجات في حالات الصرع مثل دواء الفينيتون 


anticonvulsant 


. (Phenytoin) 
anticus ( أمام 2 أمامى 2 مقدم ) لاتينية‎ 
antidepressant مُضاد الاكتئاب مضاد الإحباط‎ 


عقار مضاد للإكتئاب يستخدم لتقليل أعراض الاكتئاب 
مثل دواء الإميبرامين 7 


مضا السكرى antidiabetic‏ 
و 3 2 
مضاد السم »تریاق » درياق antidote‏ 
عقار يستخدم ليعادل أ تأثيرالسم 
يست يعادل اويمئع ناير : 
ا ۴ © 
مضاد القئ antiemetic‏ 


عقار يستخدم لتقليل حدوث أو تخفيف شدة القيء أو 
الغثيان و جيشان المعدة . 
مُضادٌ الحميرة » مضا الإنزيم 
مُضاد الصّرع 
مضاد الحمى » مُخفّف الحمى 
مُضاد الانسياب » مُضاد التدفق » مُضاد التسييل 
مادة توضع على سطح المعدن » من أجل تحديد 
انسياب مادة اللحام المنصهرة خلال عملية اللحام » 
مثل الجرافيت(عانطجة612) . 
مُضاد الفُطر . مدمّر الفطر 
دواء يستخدم لتدمير الجرائيم مثل فُطر المُبيضات 
البيض التي تسبب عدوى التهاب الشّفة الزاوي 
والتهاب الفم الناتم عن الجهاز الصناعي ؛ مثل النيستاتين 
(Nystatin)‏ وا الأمفو تıرسAmphoteric11)jm(‏ . 


دواء مُضادٌ للفطر 


anti-enzyme 
antiepileptic 
antifebrile 


antiflux 


antifungal 


antifungal agent 
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عقاريستعمل لعلاج العدوى بالفيروس مثل عقار 
إندوكسيريدين (عمنلد:هلم) . 
سکن سني ٬مزي‏ 
الألم السني » مضاد ألم السن 
قيلةغارية (في الجيب الفكي) 
جَيبي ( متعلق بالجيب الفكي ) »غاري 


antodontalgic = antiodontalgic 


antracele = antrocele 


antral 


سرطانة الحيب antral carcinoma‏ 
ناسور غاري »ناسور antral fistula = oro-antral fistula‏ 
غاري فموي 
مخاطية الغار antral mucosa‏ 
غشاء مُخاطي غاري antral mucous membrane‏ 


حشّوغازي . مادة الحشوالغازي 
ضماد وهو عبارة عن شريط من الشاش المغمور بورنيش 
وايتهيد (ادنسعة؟ و'لدعطءائط:11) » أو المغمو رفي مستحلب 
من البارافين والفلافين » يوخ ضع لدعم قاع الجوف العظمي 
الكسور للعين أو لدعم جزء من عظم الوجنة ء أو لتقليل 
الات 
رحا 
نظن غازى : سیل غارى 
غل اخيب الفكي العلوى من الال 
التهاب الجيب الفكي 
العلوي- التهاب الغار 
نموي جيبي »خدي جيبي » غاري فموي 
متلق ا لفكي الملري را جوف رن 


antral packing 


antral puncture = antrostomy 


antral washout 


antritis = maxillary sinusitis 


antrobuccal 


قيلة غارية antrocele = antracele‏ 
تجمع السائل في الجيب الفكي العلوي . 

ص الجيب antrolith‏ 
كروي ف لهب لتك ق 

أنفى جيبي .غاري أنفى antronasal‏ 
مساق بات الف العلوئ رالات : 

مو ي غاري antro-oral‏ 
متعلق با جيب الفكي العلوي والفم . 

antro-oral fistula = oro-antral fistula  ىبيج ناسور فموي‎ 

منظار الجيب » منظار الغار antroscope‏ 
جهاز لفحص الجيب الفكي العلوي . 

antrostomy فغرالغار‎ 


إحداث فجوة في عظم جيب الفك العلوي جراحياً في أحد 
جوانبه من خلال الصماخ الأنفي السفلي ( تفميم جيبي 
أنفي (Nasal antrostomy‏ » من أجل تأمين تصريف وتفريغ 


مسکر ألم الأسنان antiodontalgic = antodontalgic‏ 
لالام الأسنان SEE‏ لوجع الأسنان 
1- متا للالتهاب 
يھ س وس 

2- دواء يستعما ليسكٌ. أويهدى الالتهاب والحمى 
مضادا حم 

أية مادة أو عقار تمنع أو تخفض الحرارة مثل الأسبيرين أو 

أي شكل من أشكال العلاج لتقليل أو تخفيف الحرارة أو 

الحم 


antiphlogistic 


antipyretic 


تطه antisepsis‏ 
منع العفونة بتدمير أو إعاقة نمو الجراثيم الرضية . 
مُضاد العفو نة »مانع للعفونة » مطهر antiseptic‏ 


مادة كيميائية غير سامة للأنسجة الحية » توضع عليها لأنها 
دمر أوتمنع نموالميكروبات الرضية . مثل الكحول 
(Aco 01(‏ « وصبغغة الاآأکHرييdye)j (Acridine‏ 

والهكسامين (Hexamine)‏ . 
سماد مانع للعفونة. ضماد مطهر antiseptic dressing‏ 
ضماد مانع العفونة . ضماد معالج بمادة مطهرة يوضع على 

الجرح لنع أو لمعالجة العدوى. 
0 مطهرة 
ضمادة ضمادة شاش مطهرة 
شاش مبلل بمحلول مطهر ومغلف . 
Sa‏ 


antiseptic gargle 


antiseptic gauze 


antiseptic mouth wash 


مانع التلعب 2 مانع انسياب اللعاب » antisialogogue‏ 
مضاد الإلعاب 
أية مادة أو دواء يقلل أو بمنع إفراز اللعاب . 
مانع إفراز اللعاب » مُضاد الإلعاب antisialic‏ 


مصل مُضاد للكزاز » مصل ضد antitetanus serum = ATS‏ 
التيتانوس 
مَصل يعطى عن طريق الحقن كوقاية للمناعة ضد الكزاز 
)1itanus(‏ » يمكن أن يسبب صدمة تأقية ولذلك يجب أن 
تسبقه جرعة اختبارية . 
ضدالذيفان 
مادة يفرزها الجسم ؛ كأجسام مضادة للسموم التي تُتتجها 
البكتيريا المهاجمة » أوعقار يتحقن في الجسم ليضاد سم 
معين ويعادله . 
مضاد الضزز > ضزز عكسي 
مانع انغلاق الفم أو الفكين بتشنج عضلاتهما » أو التقلص 
العضلي المستثمر : 
مضا للفيروس 


antitoxin = 1 


antitrismus 


antiviral 
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الصدر على الجانب الأيسر للعمود الفقري ويمر من خلال 
فتحة الأورطي في الحجاب الحاجز إلى التجويف البطني . 
وعند مايل الخافة الذنية للفقرة القطنية الرابعة يضيق قطرة 
إلى حوالى 1.75 سنتيمتر » حيث يتفرع إلى فرعين هما 
الشريانان الحرقفيان الأصليان (Common iliac arteries)‏ . 
الأباتيت (مادة غير عضوية مشبعة بالمواد المعدنية) 8)1)6مه 

فسفات الكالسيوم الموجود في الأسنان والعظم ؛ يذوب 
في السوائل الحامضية والمواد الكربوهيدراتية المتخمرة ؛ 
وحينمايعالج بمحلول الفلوريد ينتج الفلوروأباتيت 
)Fluoro-apatite)‏ الذي يقاو م التأثير الدمر للأحماض 
والتسوس . 


استئصال قمةالجذر apectomy‏ 
متلازمة أبر ر بع = Apert’s Syndrome‏ 


تسنم الر أس وإرتفاق الأصابع acrocephoalsyndactyly‏ 
تتميز بالتعظم المبكر للدروز القحفية وجبهة عريضة مع تباعد 
اليدين والقدمين وتشوهات حنكية في شق الحنك ونقص 


تصنع الفك العلوى . 

0 
تباعد إطباقى » عضة مفتوحة aperthognathia‏ 

عي خلتي أوتشوفي ومست > حيث لاتتطابق 


الأسنان العلوية مع الأسنان السفلية . يمكن أن تحدث في 
الأسنان الخلفية وتسمى (عَضَة مفتوحة خلفية 157ء)ومم 
عاثط دعمه) أو فى الأسنان الأمامية وتسمى (عضة مفتوحة 
أمامية 6اط CARE pê‏ , 
عضة مفتوحة »إطباق منفة apertognathia = open bite‏ 
'فثحة القالب 
فتحةالفم 
0 


فُتّحةالأنئف 


aperture = apertura 
aperture , mold 
aperture , mouth 
aperture , nasal 
قُنْحة حجاجية »منفذ حجاجي‎ 
. إحدى فتحات عظام الوجه وتحوي المقلة‎ 
› “منفذالجيب الجبهى‎ 
فتحة الجيب الجبهى‎ 
. فتحة وحشية للجيب الجبهي في التجويف الأنفي‎ 
: نقد المؤسانة ف اران“‎ 
فتحة بين الحبال الصوتية والغضاريف الطرجهالية.‎ 
مَنفَذ الحنحرة . فتحة الحنحرة‎ 
. فتحة بين البلعوم والحنجرة‎ 
» مُنفذ الجيب الفكى‎ 
فتحة الجيب الفكي‎ 


aperture , orbital 


aperture of frontal sinus 


aperture of glottis 


aperture of larynx 


aperture of maxillary sinus 


. (Cald-well-luc operation) 


قاطع الحيب . خازءع الجيب › مبضع الغار antrotome‏ 
بپ مخارع الحبب قن 
أداة لإحداث فجوة فى جيب الفك العلوي . 

خزع جيبى › شق جحي فتح الغار antrotomy‏ 


الفتح الجراحي للجيب الفكي العلوي باختراق أحد جدرانه 
لتصريف السوائل وتطهيره . 

جیب »جوف »غار 
مصطلح تشريحي عام لحفرة أو حجرة هوائية داخل 
العظم » انظر جيب الفك العلوي (Maxillary sinus)‏ 

جيب جبهي »الغارالجحبهي 
يوجد في عظم الجبهة . 

غار الفك لعلوي » الجيب الفكي 


antrum = sinus 


antrum , frontal 


antrum , maxillary =‏ 
maxillary sinus‏ 
غار هايمور = جيب الفك = antrum of Highmore‏ 
العلوي 
نسبة إلى ن . هيمور 1613- 1685 ۳0۲6 N.81‏ مشرح 
إنجليزي . 
[مختصر] التهاب اللثة التقرحى ANUG = acute necrotizing‏ 
الناخر الحاد = عدوى فسان 


maxillary sinus 


ulcerative gingivitis = 

Vincent's infection 

سندان 

1- كتلة من الحديد ذات وجه صلب » تستعمل في مخابر 

الأسنان لطرق المعادن لصنع التيجان المطروقة ؛ قاعدة 

معدنية تطرق عليها التيجان . 

2- إحدى عظيمات الأذن الصغيرة التى تشبه السندان » 

وهي المتوسطة من العظيمات الثلاث . 


anvil = incus 


قلق »اضطراب ٠‏ ضیيق »حيرة anxiety‏ 
مر يل القلق anxiolytic‏ 


أية مادة أو عقار يقلل أو يمنع القلق . 
الأورطى aorta‏ 

السوياة الرشيدن اكير ندا مخ البن اليد تاا 
ويتضّخ الدم الحتوى علي الأكسي جين إلى الدورة الدموية 
العامة . يشتمل الأورطي على أربعة أجزاء : الأروطي 
الصاعد والقوس الأورطية » والجزء الصدري من الأورطي 
النازل » والجزء البطني من الأورطي النازل . يبدأ بفتحة 
الأورطي في البطين الأيسر حيث يكون قطره حوالي 3 
سنتيمتر» ويرتفع لمسافة قصيرة باتجاه الرقبة »ثم ينثني 
إلى اليسار وللخلف فوق جذر الرئة اليسرى ثم ينزل داخل 
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(الكوتابركا) ثم حشو الحفرة الإطباقية بحشوة دائمة . 
المصطلح الأصح هو حث نهاية الجذر على الانغلاق 1006) 
end closur induction)‏ . 
راسم الذروة » سابر القمة 
أداة لتحديد نهاية وحجم الذروة . 
تكون‌الذروة » نُشوء الذروة 
في بداية بزوغ السن في الفم » تكون الذروة غير مكتملة 
النمو وفتحة الجذر تكون واسعة . إذا تعرضت السن الدائمة 
حديثة البزوغ إلى إصابة أو رضح » قد يتأثر لب السن 
ولكنه يبقى حياً قبل أن يكتمل نمو الجذر وانغلاق فتحة قناة 
الجذر . تشير عملية تكون الذروة إلى النمو الطبيعي لقمة 
الجذر » وذلك بمعالجة اللب الحي » إما بواسطة تغطية اللب 
(خطية للك الاه أو تن إللب عر اه أو 
بواسطة بتر أو استئصال اللب من أجل إعطاء الوقت 
الكافي لنمو جذر السن واستمرار انغلاق الفتحة الذروية 
بشكل طبيعي ؛ إذا نجح العلاج يتم حشوالسن بحشوة 
دائمة . 
راسم الذروة » سابر القمة 
أداة تُستعمل لتحديد ذروة السن . 
[مختصر] فوسفات الفلوريد الْمحمّض 200018064 = APF‏ 


apexigraph = apexograph 


apexogenesis 


apexograph 


phosphate fluoride 
aphagia رفض الأكل عسرالبلع‎ 
aphagapraxia نةا لبَلع‎ 
phagap 0 E 
aphasia حبسة »عدم النطق‎ 


ققد القدرة على التعبير بالكلام أو الكتابة أو الإيماءء 
واختلال الوظائف اللغوية نتيجة تلف الدماغ أوالمرض . 
تعذرالتعبير 
بُح فى الصوت »ققد الصوت 
لاع ا بيضاء فح aphtha‏ 
بثرة أو قرحة صغيرة بيضاء غير منتظمة الشكل مؤلمة على 
الأغشية المخاطية للشفتين وداخل الفم » إما مفردة أو في 
مجموعات ؛ وعادة ما تكون متكررة . 
ثلاع عقفرحة (جمع قلاع ) 
قلاع زاويةالحلق 


aphemia 


aphonia = aphony 


aphthae 


aphthae anglosae 


قلاع بيدنار aphthae , Bednar's‏ 
تقرح الحنك الصلب عند الأطفال . 
لاع دنفي aphthae , cachectic‏ 


يحدث تحت اللسان ويصاحبه عادة الضعف العام في 


الجسم . 


مَنفذالجيب الوتدي »› 
فتحة الجيب الوتدي 
فتحة مستديرة بين الجيب الوتدي والتجويف الأنفى » توجد 
أعلى محارة الأنف العلوية وای ا : 
فتحة كُمثرية الشكل فى الجمجمة . 
قمة ادرو أوج apex‏ 
٠‏ 1- قمة جذر السن الأبعدعن التاج . 
2-مصطلح تشريحي عام لقمّة جسم أوعضوء أو 
جزء »أو قمة شيء مخروطي . 
نموقمّة الجذر المأستحث- تحفيز » 
حت نهاية الجذر على الانغلاق 
في بداية بزوغ السن في الفم » تكون الذروة غير مكتملة 
النمو» وفتحة الجذر واسعة . إذا تعرضت السن الدائمة 
حديئة البزوغ إلى تلف شديد » أو إلى إنتان باللب نتيجة 
إصابة أو رضح » يفقد لَب الس حيويته ويموت قبل أن 
يكتمل نمو الجذر وتتضيق فتحة قناة الجذر . 
تشير عملية نمو الجذر المستحث إلى علاج سن دائمة حديثة 
البزوغ »ذات لب ميت » ونمو غير كامل للجذر . الهدف 
من هذه الطريقة هو حث قمة جذر السن الدائمة غير 
كاملة النموذات اللب الميت أو غير الحى على اكتمال 
النموء بإحداث مجال في قناة الجذر و ول 


aperture of sphenoid sinus 


aperture , piriform 


apexification = root end 


closure induction 


الذروية » بعد موت اللب » لاستمرار نمو الجذر 
وتكوينه » حيث تسمح بتكوين حاجز كلسي أو جسر 
ملاطي أو إنتاج عاج عظمي أو مايماثل النسيج الصلب 
عند الذروة المفتوحة .بحيث يتحقق تضيكق القناة أو 
انغلاق الذروة . هذه العملية تأخذ من الوقت عدة أشهر إلى 
أكثر من سنة . ويتم هذا عادة بواسطة استعمال معجون 
هيدروكسيد الكالسيو م (Calcium hydroxide paste)‏ 
كضماد داخل قناة جذرالسن . تشتمل الطريقة على 
الازالة الكلية للب السن من حجرة اللب وقناة الجذر . 
تغسل القنوات بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم أو 
محلول ملحي غير مَهيّج وبالمقارنة بالمعالحة اللبية الاعتيادية 
لاتحشى القناة بالحشوة الاعتيادية من الكوتابركا » ولكن 
بضماد معجون ماءات الكالسيوم (للحث على تكون جسر 
ملاطي) الذي يصل حتى فتحة قمة قناة الجذر ؛ بعد ذلك 
توضع كرة قطن مُعقّمة على الضماد داخل تاج السن 
وتحشى الحفرة الإطباقية بحشوة سادة . بعد تمام انغلاق 
فتحة قمة الجذر يتم حَشوقناة الجذر بالحشوة الاعتيادية 
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تضيق قمى »تضيق ذروي apical constriction‏ 
عار عد ا قُطر من قناة الجذر في منطقة الجزء القمي 
للجذر .ويمكن أن يكون ملامساً للملتقى الملاطى العاجى » 
أوالملاط »أو العاج فقط . 00 

كشط ذروي > كحت ذُروي » نجريف دروي apical curettage‏ 
كحت وإزالة جراحية لنسيج متوسّف مصاب بالتهاب مزمن 
يحيط بقمة الجذر . 

كيسة قمّية » كيسة ذروية 


Au aw o»‏ اس 
رافعة قمية › رافعة ذروية 


apical cyst 
apical elevator 
ألياف ذروية » ألياف قمية‎ 
. آلياف الرباط حول السني الحيطة بجذر السن وذروته‎ 


apical foramen 


apical fibers 


ثُقبةقمية. تُقبةذروية 
مدخل يقع في ذروة القمة القمعية للجذر أو الجذور من كل 
سن » يستقبل لب السن من خلاله الأوعية الدموية والعصبية 
ال مغذية . 
تَكون قمي ؛نموقمي »نموذروي 
ورم حبيبي قي (ذروي) 
ووم السيم لخبي الالعهاي لز الذي برضيب الغلك 
الأخير «قمة الجذر» من جذر السن . 
مجموعة قَمبة »مجموعة ذروية 
النصف الّقمي أو الذروي 
9 


عدوى قمية »عدوى ذروية 


apical formation 


apical granuloma 


apical group 
apical half 
apical infection 


و 0 
افة قمية .افةذروية apical lesion‏ 


هحر ةقمية »هحرة در وية »انز ياح در وي apical migration‏ 
الهجرة الذروية للارتباط الظهاري (Epithelial attachment)‏ 
الذي يحدث في حالة التهاب الأنسجة الداعمة السنية 
(Periodontitis)‏ . 
حزمة عصبية در وية apical nerve bundle‏ 
فتحة قمبة »فتحة ذروية 
التهاب الأنسجة الداعمة الذروية » 
التهاب دواعم السن الذروي 
التهاب الأنسجة حول السنية حول ذروة الجذر لسن ميتة ؛ 
يشعر المريض بألم من أقل ضغط يقع على السن . يكون 
التهاب الأنسجة الذروية الداعمة نتيجة لانتشار العدوى من 
اللب المريض من خلال الذروة إلى الأنسجة الرخوة والصلبة 
الأنسحة الداعمة السنية الذروية » 
الأنسحة دواعم السن الذروية 
تدبة قمية » ندبة ذروية 


apical opening 


apical periodontitis 


apical periodontium 


apical scar 


4+ و س 
قلاع حمى aphthae , febriles‏ 
قلاع ريج (حموي) 
ثلام سوتون - التهاب aphthae , Suton's = periodenitijs‏ 
الغشاء المخاطى ماحول 


السن الناخر المتكرر 


aphthae , Rigg's 


mucosa necrotica recurrens 


داء القلاع » القلاعية ‏ الداء القلاعي aphthosis‏ 
أية حالة تتميز بتكوين قلاع ١‏ 
قلاعی aphthous‏ 


يتعلق ب » أو يتميز بوجود القلاع . 
التهاب الفم القلاعي 

حالة متكررة تتميز بتقرحات مؤلمة [تسميتها الشائعة 

قارحة الفم soe(‏ تععلصة©) ] على الأغشية ال مخاطية للفم : 

سبب حدوثها غير معروف » ولكن هناك دلائل على أنها 

تحدث نتيجة لتفاعل مناعي . انظر أيضاً فُرحة آكلة 


aphthous stomatitis 


. (Canker sore) 
قَرْحة قُلاعية‎ 
حويصلات منفردة تنفجر لتكون قرحات سطحية خلال يوم‎ 
أو يومين » وتستمر لمدة 14-10 يوماً . يمكن أن توضع أقراص‎ 
هيدر وكورتيزون موضعياً لتقليل امتداد التقرّح . ثبت أن‎ 
المضمّضة بعَسول الكلورهيكسيدين جلوكونيت‎ 
: يسرع التئام الق حَ القلاعية‎ (Chlorhexidine gluconate) 
تقرح ثلاعي‎ 


aphthous ulcer 


aphthous ulceration= aphthous 
stomatitis = canker sores 
(Oral mucosal نوع شائع من التقرح الخاطى الفموي‎ 
. ulceration) 
التهاب اللثة القلاعى‎ 
2 ا‎ 
مي »درو ي‎ 
تعلق بقمّة جذر السن أو ما يحيط بها أويصيب قمة جذر‎ 
. السن‎ 
س ٍ4 و‎ 4ٍ 
حرا اج همي » حرا اج درو ي‎ 
زاوية قمّية » زاوية ذُروية‎ 


aphthous ulitis 


apical 


apical abscess 
apical angle 
4 ا‎ 
apical base قاعدةقمية.قاعدةذروية‎ 
عظم الفك العلوي والفك السفلي الداعم والمتمادي مع‎ 
الناتى السيخى ؛ (انظر أيضاً عظم قاعدي عدهط 82521) ؛‎ 
على الرغم من عدم التمييز بين العظم السنخي والعظم‎ 
القاعدي » إلا أن العظم ا بشكل عام عند‎ 
مستوى قمم الجذور ؛ ونظريا فإن قاعدة العظم في كل فك‎ 
. هى التى تمتص باتجاهها النواتىئ السنخية بعد فد الأسنان‎ 
ألياف الكولاجين الذروية‎ 


apical collagen fibers 
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بتر الذروة » استئصال الذروة 
عدم التنسج »عدم تكون . ققد تَصنع 
1-عدم نمو أو نقص خلقي في نمو عضو أو نسيج من بدء 
تكوين الجنين . 
2- (في علم دراسة الدم) : قصور في النمو الطبيعي وتكاثر 
الخلية.انظرأيضاً ققرالدم اللاتنسجي (Aplastic‏ 


. anemia) 


apicotomy = apicoectomy 


aplasia = agenesis 


عدم تنسج سني > لاتكو ن سني aplasia, dental‏ 
ر ر 
متعلق بعدم التنسج أو متأثر به . 
آفقر الدم اللاتسجي 
تقص كل مكونات الدم ؛ عدم قدرة نقي العظم على إنتاج 
الخلايا الدموية نتيجة لورم خبيث أو تعرضه لتسمم 
كيميائي أو أشعة مؤينة أو لتأثير بعض المضادات الحيوية أو 


aplastic 


aplastic anemia 


أدوية أخرى : 

انقطاع النفس »وف التنفس المؤقت › 

البهر 

توقف التنفس إما مؤقتاً (لدة بضعة ثوان إلى دقيقة أو 
دقيقتين) أو لفترة طويلة . 
أسبابه : التنفس عملية آلية يتحكّم فيها مركز التنفس في 
ساق الدماغ » حيث يرسل مركز التنفس تَبضات عصبية 
تنظم انقباض الحجاب الحاجز وعضلات الجدار الصدري » 
وبذلك يتحكم في معدل وعمق التنفس . 
قد يحدث انقطاع التنفس الطويل عند تلف ساق الدماغ 
نتيجة السكتة الدماغية أو إصابة بالرأس » كما قد يحدث 
توقف النفس الطويل أيضا نتيجة لتأثير بعض العقاقير أو 
كنتيجة لانسداد المجرى التنفسي » عادة بالطعام أو الشراب 
أو القيء أو باستنشاق جسم غريب صغير. 
يحدث انقطاع التّفس المؤقت المتعمد أثناء نوبة إمساك النفس 
وعند السباحة تحت الماء » كما يحدث عادة أثناء النوم . 
انظر توقف التنفس أثناء النوم (Sleep apnoea)‏ . 
التشخيص والعلاج : يجب علاج مسببات انقطاع التَقّس » 
فيوجه العلاج لإزالة أي انسداد في مجرى التنفس. ويشمل 
استعمال المنبهات التنفسية إذا أصيب مركز التنفس بجذع 


apnea = apnoea 


الدماغ (Brainstem)‏ . 
انقطاع النفس أثناء البلع apnoea , deglutition‏ 
انقطاع النفس الانعكاسى apnoea , reflex‏ 


apnoea , sleep 


انقطاع النفس أثناء النوم (النومي) 
التوقف المؤقت للتنفس لمدة 10 ثوان أو أكثر أثناء النوم 


عبارة عن النفاذ الإشعاعي » الذي يرى حول الذروة لسن بلا 
عصَب «معالجحة لبيا في السابق» دون وجود أعراض » ويمكن 
أن تمدل نميا ملعم لو ينكان بعددحهاتياً.: الطرندية ما 
حول الذروة (Periapical scar)‏ . 


A TT 
apical space › مسافة قمية » مسافة ذروية » حيز قمى‎ 


حيز ذروي 

4 34 ا 34 

درويا » جذريا apically‏ 
باتجاه الذر وة. 

إعادة الو ضع در ود ا apically repositioning‏ 


استئصال الذروة » بتر ذُّروة 


apiectomy = apicoectomy = root resection = الجذر‎ 


apicectomy = apicotomy = 


root amputation 
الإزالة الجراحية لذروة السن مع الأنسجة الحيطة به من خلال‎ 
فتحة جراحية فى العظم السنخي والنسيج اللثوي لقمة‎ 
السن » باستخدام سنبلة شاقة مستدقة مركبة على قبضة‎ 
يدوية عالية السرعة » عادة ما تترافق مع تجريف ذروي‎ 
ومعالجة قناة الجذر . ويجب حشو قناة الجذر قبل أو بعد إزالة‎ 
الذروة مباشرة . وتستخدم هذه العملية للمحافظة على‎ 
السن » حيث أن العلاج بالطريقة التقليدية قد لاينجح‎ 
: للأسباب الآنية‎ 
سد غير كامل لقناة الجذر‎ -1 
وجود قنوات جذرية إضافية‎ -2 
كفن جار‎ 
: نشل المعالحة اللبية وحدوث عدوى ذروية‎ -4 
بتر‎ » )Root amputation) أيضاً قَطع الجذر‎ es 
. وقد أهمل استعمالهما‎ )Root الجذر («مناءءوع:‎ 


قمم »ذرى apices‏ 
التهاب القمة apicitis‏ 
(سابقة)قمة› ذروة apico-‏ 


بترالذروة إستئصال ذروة 
الجذر 
الإزالة الجراحية للجزء الذروي من الجذر » من خلال فتح 
جراحي في النسيج اللتّوي والعظم السنخي للذروة» 
وذلك باستخدام سنبلة شاقة مستدقة مركبّة على قبضة 
يدوية عالية السرعة. وتجرى هذه العملية في حال وجود 
كسر فى الذروة أو فى حالة قَشْل المعالجة اللبية وحدوث 
إصابة ذروية نتيجة للسَّدٌ غير محكم لقناة الجذر أو لوجود 
قنوات جذرية إضافية . 


apicoectomy = apicectomy 


3 a, 
موضعة الذروة » محددة الذروة‎ 


أداة تستخدم لتعيين موضع قمّة جذر السن : 


221201062401 
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(۳۶4۴) » وفي هذه الطريقة يستخدم ضاغط هواء لإدخال 
الهواء تحت الضغط إلى المجرى التنفسي من خلال قناع 
يوضع على الأنف في بعض الحالات ؛ ويصبح العلاج 
الجراحي ضروريا لإزالة الانسداد ؛ وقد يلزم استئصال 
اللوزتين أو استئصال الغدانية أو تقب الحنجر ة» حسب 
سبب المشكلة . في الحالات الفائقة الشدة يوصى بعملية 
تقويمالممنجرةوالحنك واللهة 
(UPPP)‏ )pharyngoplasty-at0اaمp-oاvu€)‏ لتقصير الحنك 


. الرخو‎ 
A point = Down's point =  ةطقنلا‎ « نقطة4 = نقطة داون‎ 
subspinale (ss) تحت الشوكية‎ 


وهى أكثر نقطة واقعة إلى الخلف على الحدود الأمامية للفك 
العلوي » في المستوى السهمي » ما بين النتوء الأنفي الأمامي 
والحافة السفلية لسنخ الثنية العلوية ؛ وهذه النقطة متعلقة 
الرأس . 

س 


(سابقة) من . الانفصال apo-‏ 

طور شدة المرض .ء ذُّروة المرض »برحاء apogee‏ 
(في الطب) :المرحلة الأكثر شدة للمرض أو بلوغ ذروة 
المرض . 

سفاق aponeurosis‏ 
غشاء متبسط يكسو العضلات » أو يقوم على ربط العضلات 
ببعضها أو بالعظم . 


سفاق ظهارة الجمحمة  aponeurosis , epicranial = galea‏ 
فوق القحفى » سفاق حول الجمجمة- of the scalp = galea‏ 
وة ساق لسو ناق 
سفاق حنكى 
عا عن الخاد اتن + للات الكت الموكزة 
وا لمكّونة للجزء الأمامي من الحنك الرخو » والتي تتصل بها 
عضلات الحنك الأخرى . 
ا ء٠‏ شاخصة ٬ناتئ apophysis‏ 
غو أو بُروز يطلق بشكل خاص على الزوائد العظمية . 


aponeurotica 


aponeurosis , palatine 


نتو 5 قاعدي apophysis , basilar‏ 
ناتي 8 مُخي = الجسم الصنو بري = apophysis , cerebral‏ 
pineal body‏ 

apostition تود‎ 

apostema = apostem = abscess تخر‎ 

جر افةلثوية apoxemena‏ 
المواد التى تزال من الجيوب حول السنية عند معالحة التهاب 
اللنسجة الداعمة للسن. 
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الذي لايسبب أية مشكلة للأفراد أثناء النوم بالليل » ولكن 
ينعكس عليهم في النهار » فيغلب عليهم النعاس وعدم 
القدرة على التركيز » وهذا يؤثر عليهم في عملهم وحياتهم 
الإجتماعية » وبالنسبة للأطفال يؤثر على أدائهم في 
المدرسة . بينما يؤدي انقطاع النفس الشديد أثناء النوم إلى 
حالة خطيرة » لأنه قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم » 
وهبوط في القلب (انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم ) » 
واحتشاء عضلة القلب (نوبة قلبية) أو سكتة دماغية . 
أنواع انقطاع النفس أثناء النوم : 
1 -انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (Obstructive sleep‏ 
(2ع0همة : هذا النوع هوالأكثر دوعا ويحدث لآي 
شخص » ولكنه أكثر حدوثاً للرجال فى متوسط العمر . 
الأشخاصن الذين يعانوق كشراهم ذوو الأوزان الفيلة» 
والذين يعانون من الشخير الحاد السبب الرئيسي لانقطاع 
النفس الانسدادي أثناء النوم هو الاسترخاء الزائد لعضّلات 
الحنك الرخو فى الحنجرة (الحلق) » بحيث تسد الممر 
الهوائي أثناء النوم . قد ينتج الانسداد أيضاعن تَضخم 
اللوزتين أو تضخم الغدانية أو كبر اللسان الشاذ أو صغر 
الفك . في كل الحالات يؤدي اعتراض حركة الهواء في 
لحرن سحي إلى صوت شخير عال » أماإذا لوف 
البتداد كاملا خرف الى وم فط الشخصن:: 
52 انقطاع النفس المركزى أثناء النوم (Central sleep‏ 
apnoea)‏ :في هذا النوع > يتوقف التنفس نتيجة لتوقف 
الحجاب الحاجز وعضلات الصدر عن العمل مؤقتاً » بسبب 
اضطراب مركز تحكم التنفس بالدماغ ؛ أسباب ذلك : شلل 
عضلات الحجاب الحاجز » أو اعتلال في جذع الدماغ . 
انقطاع النفس المختلط أثناء النو م (Mixed sleep apnoea)‏ : 
يضم هذا النوع اشتراك النوعين السابقين : حدوث توقف 
التنفس المركزي لفترة قصيرة يتبعها فترة طويلة من انقطاع 
النفس الانسدادي : 
العلاج : 
عند الأثسخاص ذوو الوزن الثقيل » يجب العمل على 
إنقاص وزنهم . والامتناع عن تناول الكحوليات والأدوية 
المنومة » لأن كلاهما يعطل آلية التنفس ., وقد يزيد من 
خطورة انقطاع النفس أثناء النوم . كما قد تساعد العقاقير 
المضادة للاكتئاب فى شفاء الحالات الخفيفة . بعض المرضى 
الذين لديهم نقطاع النفس الوخيم أثناء النوم (Severe sleep‏ 
(0068م3 يستفيدون من العلاج بضغط الهواء المستمر في 
الجر ی التنفسي (Continuous positive airway pressure)‏ 


على إطالة الفك السفلى بالحث على النشاط العضلى 
الارتدادى ولك يدل السمو البيكلي:.. 1 
طبيقة بيوناتور » جهاز بيوناتور 
جهازتقويمي سني عضوي متحرك مصنوع من الأكريليك 
«الراتين» والسلك والمرفاع اللولبي .هذاالجهازيعمل 
يقة ماثلة للجهاز الوظيفي . يفتح اللولب «البرغي» في 
محاولة لتحقيق نمو مستعرض للفكين . 
طبيقة مستوى العضة 
(جهاز رفع العضة) 
سطح مستو من الأكريليك »هو جزء من جهاز تقويمي 
متحرك أكريليكي لفصل الأسنان العلوية عن السفلية بدلا من 
العلاقة الإطباقية الطبيعية . 
طبيقة مستوى العضة 
الأمامية (جهاز رفع العضة الأمامي) 
سطح أكريليكي يضاف إلى الوجه الحنكي الأمامي من الجهاز 
التقويمي المتحرك في الفك العلوي » بحيث ينطبق على 
الأسنان الأمامية في الفك السفلي » فيعمل على عدم إطباق 
الأسنان الخلفية . 
طبيقة مستوى العضة 
الخلفية . (جهاز رفع العضة الخلفي) 
سطح أكريليكي يضاف إلى الجزء الخلفي من الجهاز التقويمي 
الأكريليكي المتحرك » بحيث يُغطي السطح الطاحن للأسنان 
الخلفية » من أجل تحرير إطباق الأسنان الأمامية . 
طبيقة تقوبمية ثابتة من أي نوع من الأنواع » التي تلتصق 
بسطح ميناء السن باستعمال أحد الأنواع المتعددة من حامض 
التخريش » وإحدى مواد الراتين المركب. 


ا سس 


appliance , Bionator 


appliance , bite plane 


appliance , bite plane-anterior 


appliance , bite plane-posterior 


appliance , bonded 


appliance , cervical 
. (Cervical انظر طبيقية عنقية (ءعءصقناممة‎ 

طبيقة حزام الذقن (جهاز حزام الذقن) 
طبيقة تقويمية سنية عضوية متحركة » تكبّح الأسطح 
الأمامية والسفلية من الذقن » لمحاولة تأخير أو عكس غو 
الفك السفلي للأمام أو الأسفل » أو كليهما . ويستعمل عادة 
حزام الذقن مع قبعة الرأس للتثبيت » وشريط مرن لتوليد 
القوة . 

طبيقة شون عن - جهاز 
ذو حاصرة مركبة 

طبيقة صفيحة كوفن 

(جهاز يحتوي على صفيحة كوفن) 


appliance , chin cup 


appliance , Chun-Hun’s = 
combination bracket appliance 


appliance , Coffin’s plate 


نجريف تحت اللثة apoxesis = curettage‏ 


جهاز »آلة 
جهاز أو نظام يشتمل على أجزاء مختلفة » تعمل مجتمعة 


apparatus 


لتؤدي وظيفة خاصة. 
جهاز السمع apparatus ,auditory‏ 
جهاز إنقاذ حرار ي apparatus , diathermy‏ 
جهاز الدمع apparatus , lacrimal‏ 
جهاز ماضغ > جهاز مضغ apparatus , masticatory‏ 
جهاز ذو ضغط سالب apparatus , negative pressure‏ 


جهازسني 
جهازالصوت 


apparatus , tooth 


apparatus , vocal 


مظهر »مرئية appearance‏ 
جهازء أداة » طبيقة appliance‏ 


مُصطلح يستخدم لوصف الأجهزة امختلفة التي تستخدم في 
الفم لتؤدي وظيفة محددة » علاجية أو تجميلية أو كلتيهما»ء 
أي جهازيستخدم في الفم لتحريك أو تثبيت الأسنان من 
أجل تصحيح أو منع سوء الإطباق أو تعويض الأسنان 
المفقودة أو استخدامه كجهاز ساد (72]02دةط0) . 

طبيقة مُنشّطة »الجهاز الفعال 

طبيقة أندريسين = جهاز أندريسين = n’sغsئAıdre‏ , appliance‏ 

الجهاز الفعال الموحد- طبيقة وظيفية = monobloc activat0‏ 
عضلية » جهاز وظيفى عضلى myofunctional appliance‏ 

جهاز وظيفي عضلي من الأكريليك لتحريك الأسنان . 

طبيقة بيج › جهاز بيج 
جهاز تقوبمي ثابت يشتمل على حاصرة وحيدة التماس » 
تثبت على السطح الوجهي للأسنان ما عدا الأرحاء الأولى » 
التي يستخدم لها حاصرة ذات أنبوب دهليزي أفقي . يتم 
تحريك الأسنان باستخدام الأفواس السلكية المشتركة مع 
القوى المرنة والنوابض العمودية الإضافية » وأجهزة العزم 
التدويرية . تمر الأفواس السلكية في الشق العمودي الضيق 
للحاصرة من الناحية اللثوية » وتثبت بدبابيس تثبيت معدنية 
ليّنة . وتدخل النوابض الإضافية في الشق العمودي 
السام تقفو من فاعية القافه: القترشية فين 
الوّصّلات مباشرة على الأسنان أوتلحم على الأطواق 
الملصقة على الأسنان . 

طبيقة بملرء جهاز يلمر 
جهازتقويمي متحرك مصنوع من الأكريليك «الراتين» 
والأسلاك » يعمل بطريقة مماثلة للأجهزة الوظيفية الأخرى » 


appliance , activator 


appliance , Begg’s 


appliance , Bimler’s 
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ذات شق لتمسك سلكاً مستطيلاً يوجد على حافتها ( يكون 
الشق أكثر عمقاً من الجهة اللسانية الدهليزية إذا كان عالياً أي 
لثوياً قاطعياً) . 
طبيقة ذات لولب توسيع › 
جهاز تقويم ذو لولب موسع 
طبيقة خارج الفم » جهاز خارج الفم 
جهاز تقويمي متحرك يوضع خارج التجويف الفموي إما جزثياً أو 
كليًا . ويستخدم قمة أو خلفية الرس أو الرقبة للتثبيت ؛ مثل 
حزن ام الر (Headgear)‏ »وحزا ام العنق (توعع (Cervical‏ 
وقلنسوة الذقن (وصناء ستطك) وهي أمثلة على أنواع الأجهزة 
خارج الفم . 
طبيقة ضمة الوجه » جهاز وجهي 
انظر ضمة الوجه ١ .(face crib)‏ 
انطباق الجهاز 
طبيقة ثابتة » جهاز ثابت 
جهاز تقويمي محكم على الأسنان بواسطة الأطواق 
المللصوقة والوصلات المثبتة بمادة رابطة أو الإثنين معاً . 
بحيث لايستطيع المريض أن ينزعه . 
طبيقة ثابتة متحر كة. جهاز appliance , fixed removable‏ 
ثابت متحرك 
جهاز تقويمي ثابت » يمكن رفعه من مکانه لضبطه وتعديله » 
ثم يتم إدخاله بدون رفع اللصاق أو الأطواق » مثل : جهاز 
القوس اللسانية الثابت المتحرك (Lingual arch fixed‏ 
appliance)‏ eاremovab‏ وجهاز قوس جوشجاريان عبر 
الحنكي (Goshgarians’ 5 transpalatal arch)‏ . 
طبيقة فوجل - ماجل - 
جهاز ذو حاصرة م ركبة 
طبيقة المرحلة الرابعة - 
جهاز ذو حاصر 3 كبة combination bracket appliance‏ 
طبيقة فَرنْكل = طبيقة وظيفية 
عضلية . جهازو ظيفي عضلي myofunctional appliance‏ 
جهاز تقومي سني عضوي متحرك . مصنوع من أسلاك من 
الصلب «الفولاذ الذي لايصدأ» والأكريليك » يعمل 
يقة مماثلة للجهاز الوظيفي » لاستطالة الفك السفلي ؛ 
بالإضافة إلى أن جهاز قَرَنُكل له حواجز دهليزية ووسادة 
الشفة السفلى لشد السمحاق فى القمة الدهليزية فى 
سيداولة كردا لمكن على السو المرشيق اال لاماي او 
الاثنين معاً . ١‏ 1 
طبيقة وظيفية - جهاز و ظيفي عضلي = appliance , functional‏ 


myofunctional apliance 


appliance , expansion screw 


appliance , extraoral 


appliance , face crib 


appliance , fit 


appliance , fixed 


appliance , Fogel-Magil’s = 
combination bracket appliance 


appliance , fourth stage = 


appliance , Fraenkel’s = 


أول نوع لجهاز تقويم بمسمار محلزن يستخدم لتوسيع الفك 
العلوي : 


طبيقة حاصرة مر ك = appliance , combination bracket‏ 
(جهاز ذو حاصر مر كبة) = Chun-Hun’s appliance‏ 
طيفة شون من 


جهاز لتقويم الأسنان » يستخدم حاصرة تحتوي على 
مواصفات نظامي (Begg gy Edgewise)‏ 1 وق العلاج 
المستخدم أيضا فلسفة كلتا الطريقتين . وتعتبر أجهزة المرحلة 
الرابعة (Fourth stage)‏ وفوجل ماجل (Foge1-Magi1)‏ 
وشون هن (102آ[-ضتاط0) وحاصرات كسلر (Kessler‏ 
(قاءكاعةءط جميعها أجهزة من النوع المركب . 

طبيقة جمجمية وجهية » طبيقة 

قحفية وجهية » جهاز قحفي وجهي 
نوع من الجبيرة تستخدم إما خارجياً » أو داخلياً لتثبيت كسور 
منتصف الوجه أو الفك السفلي . 

طبيقة كروزات . جهاز كروزا 
جهاز تقويمي متحرك مصنوع عادة من أسلاك ذهبية بعد 
لحمها سوياً ‏ ثم تنشيطها » تستخدم في إمالة الأسنان » وفي 
بعض الأحيان لدوران الأسنان فى التنضيد الإطباقى » من 
خلال اا وعد لشب ل ار هار 
كروزات لايخلّعون عادة الوحدات السنية . 

طبيقة جانبية » جهاز جانبي 
جهاز تقويي ثابت صم عر !| .هھ آنجل E.H.Angle‏ ¢ 
هو أساسامن أجهزة الدبوس والأنبوب والقوس الشريطية . 
يشتمل هذا النظام على حاصرات ذات شق مستطيل أو 
أنابيب أو كلا النوعين معاً » وترتبط بالأسنان من خلال 
الأطواق أو التثبيت المباشر على الأسطح الوجهية أو 
الدهليزية أو كلاهما معا . تكون أبعاد الشق 0.022 × 

8 بوصة أو 0.018 × 0.022 بوصة أفقّياً » وتثبت 

الأسلاك المستطيلة المستخدمة لتنضيد الأسنان فى الأبعاد 
الثلاثة على الحافة رهد فقيل ی أن رد عة »كما 
فى طريقة القوس الشريطية (Ribbon arch technique)‏ . 
هناك اختلافات عديدة في تصميم الشق الأساسي المستطيل 
تبعل هذا النظام حالياً أكثر الطرق استخّداماً للجهاز التقويعي 
الثابت متعدد الأطواق . أنظمة )seئEdgewi‏ ر )Begg‏ هما 
الشكلان الأكثر استخداماً بشكل واسع لهذا النوع من 
الأجهزة. 
(في علم تقويم الأسنان) : الاسم الوصفي المستخدم لجهاز 
صمم بواسطة الدكتور أجل عاعوده . وهويتميز بحاصرة 


appliance , craniofacial 


appliance , 5 


appliance , edgewise 
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العضوي للفكين أو التحريك التقويمي للأسنان في الفك 
العلوي عادة . انظر حزام الرأس (Headgear)‏ . 
طبيقة القوس الكابحة - 
قوس نانس الكابحة 
جهاز فكي علوي ثابت صمم من قبّل الدكتور نانس 
6 » يشمل على قوس سلكية حنكية سميكة ملحومة 
في الجانب الحنكي من الأطواق المثبتة على الأرحاء الأولى » 
وكلونة الدوس ال ر اا ا الأعلى 
إلى عمق قبة الحنك » حيث تستقر في قرص الأكريليك ذلك 
للدعم الإضافي ؛ يسمى أيضاً قوس نانس المثبتة (Nance‏ 
holding arch)‏ . 
طبيقة المستوى المائل » 
جهاز المستوى المائل 
جهازتقويمي في الفك العلوي يَغطي الأسنان الأمامية 
المركزية فقط » أو الحنك مع الأسنان الأمامية المركزية » بكتلة 
(ء810) أو مستوى مائل (ع«هام 0ءهناءم1) (مائل باتجاه 
الحنك) » حيث ينطبق على الأسنان الأمامية المركزية السفلية 
فقط . ويمنع إطباق الأسنان الخلفية . انظر أيضاً جهاز 
صفيحة العضة (Bite plate appliance)‏ . 
طبيقة داخل الفم » جهاز داخل الفم 
مجموعة من الأجهزة المتنوعة الثابتة أو المتحركة توضع في 
الفم وتعمل بالكامل داخله . 
جهاز ذو حاصرة مركبة 
طبيقة لسانية شفوية › 
جهاز ساني شفوي 
جهازتقويمي يعتمد على ربط محدود للأسنان بأقواس 
شبك ة وع د ره انا اوی ای دوت 
تحريك السن من خلال إصبع ونوابض إضافية أخرى تلحم 
بالقاعدة بأسلاك قوسية . 
هة الوس اللا 
جهاز القوس اللسانية 
جهاز تقويمي يستخدم عادة في الفك السفلي » ويشمل على 
أطواق حول الرحى الأولى أو الثانية السفلية » وقوس سنية 
سميكة مماسة للأسطح اللسانية للأسنان الخلفية » والارتفاع 
اللساني اللشوي للأسنان الأمامية . أستخدم أساساً بواسطة 
ميرشون (216155017) كجهاز مثبت (Holding appliance)‏ 
أو كجهاز ضبط المسافة (Space control appliance)‏ . عدله 
أتكنسو ن (0ن)۸) وهيملي(12م16]) بإضافة النوابض 


appliance , holding arch = 


Nance’s holding arch 


appliance , inclined plane 


appliance , intraoral 


appliance , Kessler’s = combination 
bracket appliance 


appliance , labiolingual 


appliance , lingual arch 


أي جهاز » متحرك أو ثابت مَصمّم في المقام الأول لعمل 

تغيرات في الهيكل العظمي »أو تغيرات سنية عن طريق 

انتخا القرى الحعيالية الحصيية: لدجو ال الك 

أي أنه الجهاز ا منشط (Activator)‏ . 

appliance , Johnson’s twin wire 

السلكين » جهاز جونسون ذو السلكين 
جهاز تقويمي يستخدم سلكين لهما قوى خفيفة . 

طبيقة مستوى الإرشاد › 

جهاز مستوى الإرشاد 
جهاز تقويمي فكي علوي متحرك . أول من صممه أوليشر 
(01177) ؛ يستخدم مستوى العضة الأمامية المائلة لإطالة 
الفك السفلي إلى الأمام » ويجعل الأسنان الخلفية أيضا غير 

جهاز تصحيح العادات » طبيقة العادة 
جهاز تقويمي يستخدم «لمساعدة» المريض في التغلب على 
بعض العادات مثل :مص الإصبع (Finger- sucking)‏ أو 
مص الإبهام (Thumb - sucking)‏ أو دفع اللسان (Tongue‏ 
كنضط أو كلها معاً . هذه الأجهزة إما أن تكون ثابتة أو 
متحركة » والنوع المتحرك هو الأكثر استخداماً . في ال حالتين 
تشمل المواصفات الأساسية . هيكلاً من السلك يتد من 
المسافة الحنكية للأسنان الأمامية المركزية العلوية فى الاتجاه 
السفلى والخلفى . حتى الحافة الَلّثوية اللسانية للأسنان 
المركزية السفلية . حيث يمنع الجهاز المصمم لكبح عادة مص 
الإصبع للمريض من وضع صبعه في فمه مما يذكره بالتراجع 
عن هذه العادة . كما يوجه جهاز تصحيح عادة دفع اللسان 
(اthrus-Tongue)‏ طرف اللسان بعيداً عن السطح اللساني 
للأسنان المركزية الأمامية » وعالياً إلى منطقة التجعدات 
بالحنك . انظر حاجز اللسان » حاجب اللسان عناعمه1) 
crib)‏ . 

طبيقة هاولي . جهاز هاولي 
جهاز تقويمي متحرك يضم قاعدة أكريليكية وضمّات مثبتة 
وقوس شفوية بعروات عمودية كبيرة فى منطقة الأئياب » 
ويستخدم عادة لتشبيت الأسنان بعد المعالجة التقويية ؛ هذا 
النوع من الأجهزة يمكن تعديله حتى يؤدي العديد من 
الوظائف النشطة » وغير النشطة « السالبة » من خلال إضافة 
سلك آخر » أو أجزاء أكريليكية أو الاثنين معا على تصميم 
الجهازالأولي . 

طبيقة حزا ام الر أس > جهاز حزا ام الر أس appliance , headgear‏ 
أحد أجهزة الفم الخارجية المتحركة » التي تستخدم للتحريك 


appliance , guide plane 


appliance , habit 


appliance , 5 
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0 


طبيقة تقويمية .» جهاز تقود يم الأسنان appliance , orthodontic‏ 
أي جهاز ثابت أو متحرك يستخدم في العلاج التقويمي للتأثير 
على النمو أو وضع الأسنان إما بتحريكهاأو الحفاظ عليها 
في الوضع المطلوب في العلاقة الصحيحة بين الفك العلوي 
والسفلي ١‏ 


ge e 


appliance , orthodontic retaining > بيقة تثبيت تقو‎ 


appliance , orthodontic screw-adjusted طبيقة تقويمية‎ 


لولبية الضبط . جهاز تقويمي لولبي الضبط 
طبيقة تجبيرية 0 طبيقة تقويمية › 
جهاز تقويم أو تجبير 
أي جهاز (طبيقة) يستخدم للتأثير على نمو أو وضع العظام . 
طبيقة كاسية لسطح الإطباق › 
طبيقة مغطّية لسطح الإطباق ‏ جهاز مغطي للسطوح 
شكل غطائي يَغطي السطح الإطباقي للعديد من الأسنان 
يستخدم لتصحيح العضّة المقفلة (6اذط 10564©) فى طب 
الأسنان التعويضي »أو كجبيرة للأسنان الطبيعية لعلاج 
أمراض النسج الداعمة وفي حالات صرير الأسنان 
(مدوند8) . انظر حشوة مصبوبة وة (Overlay)‏ . 


appliance , orthopedic 


appliance , overlay 


طبيقة الصفيحة › appliance , plate‏ 
جهاز صفيحي ذو الصفيحة 


مصطلح يُطلق على أي نوع من الأجهزة الأكريليكية 
المتحركة » مثل الْمُتبت (ه#«نهاه8) أو الجهاز السّني الصناعي 
(البدلة السنية) )(Denture(‏ . 
طبيقة الأنبوب والدبوس » 
جهاز الأنبوب والدبوس 
جهاز تقويمي ثابت يشتمل على أنابيب عمودية ملحومة على 
الأسطح الوجهية للأطواق الحيطة بالأرحاء الثانية .يتم 
تحريك الأسنان باستخدام القوس السنية والدبابيس العمودية 
الملحومة بها التي تدخل داخل هذه الأنابيب . هذا النظام 
صممه آجل عاعمهى وقد حل محله طريقة القوس الشريطية 
(Ribbon arch technique)‏ . 
طبيقة القوس الحمّالة › 
جهاز القوس الحمالة 
جهازتقويمي ثابت متحرك للفك العلوي . يشتمل على 
القوس عبر الحنكى (طء۲ه 153250812]81) » بشکل حرف 
نقيت بالأطوان المثبتة على الأرحاء بواسطة مسمار 
وأنبوب ونْظّم تثبيت . الجزء الأوسط على شكل حرف ا 
يستخدم لتوسيع السنخ السني أو دوران الأرحاء أو الاثنين 


appliance , pin and tube 


appliance , porter arch 


الإضافية الملحومة لتؤدي إلى التحريك الوظيفي النشط 
5 
طبيقة القوس اللسانية 
الثابتة » جهاز القوس اللسانية الثابت 
القوس اللسانية التي تلحَم بالأطواق » ولايمكن أن تزع إلا 
إذاتّزع الجهاز بأكمله . 
طبيقة الّقوس اللسانية الثابتة المتحركة 
جهاز القوس اللسانية الثابت المتحرك archfixed removable‏ 
القوس اللسانية لها ميكانيكية تثبيت السلك في مكانه » 
ولكنها تسمح بنزعه لضبطه وتعديله . 
طبيقة كابح الشفة » جهاز كابح 
الشفة 
جهاز من السلك داخل الفم يرتبط عادة بالسطح الدهليزي « 
الخدي» للرحى الأولى السفلية ويشكل ضغطاً بواسطة الشفة 
السفلى يؤدي إلى تحريك الأسنان الخلفية . 
طبيقة وظيفية نزوعة معدلة = appliance, modified removable‏ 


appliance , lingual arch-fixed 


appliance , lingual 


appliance , lip bumper 


functional = bionator appliance طبيقة بيوناتور‎ 
appliance , monobloc = الجهازالموحد - طبيقة‎ 
myofunctional appliance وظيفية عضلية‎ 


طبيقة وظيفية عضلية › 
جهاز وظيفي عضلي 
جهاز تقويمي يستخدم قوة العضلات للعلاج . يستخدم 
أساساً لمعا لحة النمط الثاني class I‏ - التقسيم الأول من سوء 
الإطباق . وأحيانا لمعالجة النمط الثالث 111 01358 من سوء 
الإطباق . لاينطبق بشدة على الأسنان » ولكنه يتلامس معها 
أو بجزء منها في الفك السفلي والعلوي . وينحصر تأثيره في 
تنشيط العضلات المتواجدة بالفم أو حولة ونقل القوة الناتجة 
عنها إلى الأسنان والثتوء السنخي . يسمى أيضاً جهاز 
اندر يسين Aes appliance)‏ » الطبيقة النرويجية 
(Norwegian appliance)‏ « وا ا منشط )Activat09(‏ » والجهاز 
الوظيفى (ععءصدناممة 21دمناعمن) » أو الجهاز (الطبيقة) 
الموحد (Monobloc E‏ . 
طبيقة تقويمية وظيفية عضلية 
نزوعة » جهاز تقويمي 
وظبقي عفاي متخرك 


appliance , myofunctional 


appliance , myofunctional 


removable orthodontic 


الطبيقة النرويحية = appliance , Norwegian‏ 
طبيقة وظيفية عضلية myofunctional appliance‏ 


طبيقة تغطي السطح الإطباقي 
للأسنان > جهاز يغطي السطح الإطباقي للأسنان 


appliance , occlusal overlay 


- 70 - 


تصحيح إطباق الأسنان . الجهاز الأكثر شيوعاً من هذا النوع 
هو جهاز (طبيقة) هولى المتحرك (Hawley’s removable‏ 
appliance)‏ . 1 
طبيقة القوس الشريطية » طبيقة 
القوس الأنشوطية › جهاز ذو قوس شريطية 
نوع أولي من جهاز تقويمي ثابت متعدد الأطواق » طوره 
آنجل ٤ع‏ من جهازه ذي الأنبوب والدبوس »الذي 
يستخدم أقواساً سلكية مستطيلة الشكل مثبتة في 
الحاصرات » حيث يوازي احور الطولى للسلك المستطيل 
السطح الوجهي والسطح الدهليزي مثل ١‏ الشريط» . 
جهاز ضبط المسافة 
طبيقة مص الإبهام , 
جهاز مانع لمص الإبهام . 
انظر جهاز تصحيحى للعادات (Habit appliance)‏ . 
طبيقة دفع اللسان » جهاز 
مانع لدفع اللسان 
انظر جهاز تصحيح العادات (Habit appliance)‏ . 
طبيقة العارضة عبر الحنكية » 
جهاز ذو عارضة عبر الحنك 
قوس سلكية ثابتة أو قوس ثابتة متحركة تعبر قبة الحنك » 
ويرتبط بالأطواق المثبتة على الأرحاء الأولى والثانية حينما 
يكون الجهاز ثابتاً (ملحوما) ؛ وتستخدم العارضة عبر 
الحنكية لدعم التثبيت حينما يكون بشكل قوس ثابتة متحركة 
قوس جوشجاريان (طعتة 5'هقتتهعط605) .يکن أن 
يستخدم الجهاز أيضا لتعديل الوضع اللساني الدهليزي 
والوضع ا حوري للأرحاء المتصلة به . 
طبيقة ثنائية السلك » طبيقة ذات 
سلك مزدوج » جهاز ثنائي السلك 
جهاز تقويمي ثابت » صمم بواسطة الدكتور جون جونسون 
John Johnson‏ باستخدام الأطواق مع الوصلات عادة على 
الأسنان الست الأمامية والأرحاء الأولى الخلفية . وسّميّت 
هذه الطريقة نسبة لاستخدام السلك المزدوج ذي قطر 0.010 
بوصة وذي قوة الشد العالية لأنه يستخدم لمعظم عمليات 
تحريك الأسنان . يعلق السلك المزدوج في الحاصرات الأمامية 
وتثبت في مكانها بغطاء منزلق . تُثنى النهاية الخلفية وتضغط 
داخل أنبوب دهليزي سميك . حيث تكون قادرة على 
الانزلاق داخل أنبوب دهليزي آخر ملحوم بأطواق مثبتة على 
الأرحاء . 
طبيقة شاملة » جهاز شامل 


appliance , ribbon arch 


appliance,space control 


appliance , thumb-sucking 


appliance , tongue thrusting 


appliance , transpalatal bar 


appliance , twin wire 


appliance , universal 


معاً . الأجزاء الخارجية للشكل ۷ تتحكم بأجزاء الجهاز 
والأجزاء السنية الدهليزية وتساعد في التوسيع . 

طبيقة تنضيد الأسنان » 

جهاز تنضيد الأسنان 

جهاز تقومي متحرك مصنّع من مادة بلاستيكية نصف لينة » 
أو مطاطية على نماذج تقوبمية حيث يعاد تنضيد وترتيب 
الأسنان في علاقة مثالية ثلاثية الأبعاد . ويستخدم عادة 
كجهازيمثل وضع الأسنان النهائي بعد رفع الجهاز التقومي 
الثابت . 
جهاز تعويض الأسنان المفقودة 
جهاز لتعويض الأسنان المفقودة ‏ ويمكن أن يكون ثابتاً (لا 
يمكن للمريض نزعه من الفم ) أو متحركاً ( يمكن للمريض 
نزعه وتثبيته في الفم مرة أخرى ) . 

طبيقة توسيع لفك appliance , rapid maxillary expander‏ 
الحنك والتوسيع التقويمي للفك العلوي دون تحريك 
الأسنان . ويشتمل الجهاز على جهازالمرفاع الكولبي 
apparatus)‏ ckserewهز)‏ الذي يرتبط بأسلاك سميكة ملتحمة 
بأطواق تكون عادة متبتة على الضواحك الأولى والأضراس 
الأولى . فى بعض الحالات » يضاف الأكريليك على الوجه 
الحنكي للجهاز بجانب اللولب من أجل زيادة الدعم 


appliance , positioner 


appliance , prosthetic 


. الجانبى‎ 
appliance , rapid palatal expander  كنحلا طبيقة توسيع‎ 


انظر جهاز توسيع الفك العلوي السريع (Rapid maxillary‏ 
expander appliance)‏ . 
طبيقة متحر كة » طبيقة قابلة للتزع appliance , removable ٠‏ 
جهاز متحرك 
أي جهاز من الأجهزة العديدة التقويمية أو التعويضية 
المستخدمة للتحريك النشط للسن » أو للتغبيت السلبي 
للأسنان » أو لتعويض الأسنان المفقودة » ويمكن للمريض 
نزعه وإدخاله إلى الفم سهولة . 
جهاز تقويمي متحرك 
موجه للنمو 
طبيقة التشيت » جهاز التثبيت appliance , retainer‏ 
جهاز متحرك أو ثابت يستخدم بعد العلاج التقويمي النشط › 
وذلك للسماح بتكيف الأنسجة الرخوة والصلبة لتتلائم مع 


appliance, removable growth 


guidance orthodontic 
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سطحان مجاوران لسنين في القوس السنية . عادة السطح 
الإنسي لسن والسطح الوحشي للسن التي تليها . في حالة 
القاطعين المركزيين يكون السطحان الأنسيان متجاورين . 
ملاصق مُقارب »متقارب 
سطحان متقاربان » ويطلق على أسطح الأسنان المتجاورة . 


approximate 


و 
تقارب ٠‏ تلاصق »تقريب » مقاربة approximation‏ 
معوّرءوزرة » مريلة »غطاء واق apron‏ 


كساء صغير يقي الصدر والبطن . 
مئزر المريض السني 

ر رصاصي 

مزر رصاصي ‏ مطاطي 

مئزر الطبيب »مئزر الممارس » 


apron , dental patient 
apron , lead 
apron , lead -rubber 


apron , operator 


واقي الممارس 
مئزر رصاصى مُغطى apron , plastic-covered lead‏ 
بالبلاستيك 
مئزر رصاصى مُغطى apron , rubber-covered lead‏ 
بالمطاط 
و ۶ و 
نابض مقو . نابض مؤازر apron spring‏ 


نابض تقويمي من السلك الرفيع ملفوف حول سلك آخر 
سميك أو قوس سلكية » ويُعلق تحته لتوليد قوة دفع على 
الأسنان الأمامية . 
ندرة اللعاب .نقص اللعاب aptyalio = aptyalism‏ 
ندرة اللعاب «غياب اللعاب « aptyalism = hyposalivation‏ 
الطلى 
غير مُتقيّح » بلاصديد » لامقيّح 
غير صديدي 3 غير مكون للصديد. لامقبح apyogenous‏ 
غير تقیح »بدون صدید » لامقر apyous = apyetous‏ 
ا » انخفاض مؤقت ر 2 إقلاع الحمى apyrexia‏ 
ماء (لاتينية) 
ماء مُقطر (لاتينية) 
ماء ملكي = 
حامض نترات الهيدر وكلوريك 
سائل أكّال متبخر » لونه أصفر » يستخدم في إذابة المعادن 


apyetous = apyous 


aqua = aq. 
aqua destillata = aq . dest . 


aqua regia = nitrohydrochloric acid 


(الذهب والبلاتين) » ويحضر بمزج 3 أو 4 أجزاء/ حجم من 
حمض الهيدروكلوريك مع جزء واحدمن حمض 
قناةفالوب - القناة aqueduct of Fallopius = facial canal‏ 
الوجهية . (مسال فالوب) 
فاد 
U UCBs‏ 


aqueous 


جهاز تقويي متعدد الأطواق الثابتة » وهو طريقة الربط 
التقويمي باستخدام الشقوق المستطيلة الثنائية المثبتة على 
السطح الوجهي والسطح الدهليزي للأسنان .صمم هذا 
النظام شر [تكسدق ن ıg« (Spencer Atkinson)‏ يحتاج 
سلكين مستطيلين بمواصفات المقطع المستطيل وتكون 
الأسلاك الأخرى بمواصفات القوس الشريطية ١0ططنR)‏ 
arch)‏ . 
طبيقة القوس بشكل۷ › 
جهاز القوس بشكل ۷ 
قوس ثابتة للفك العلوي على شكل ۷ ويلحم بأطواق 
الأرحاء » ويعمل بطريقة تماثل القوس الحمّالة . انظر جهاز 
القوس الحمالة (Porter arch appliance)‏ . 


appliance , W arch 


استعمال » تطبيق application‏ 
أداة تطبيق . محطاط مس applicator‏ 


أداة يدوية ذآت طرف كروي صغير تستخدم لوضع الدواء أو 


محطاطذو 5 کر وية applicator , ball‏ 

أَدَاة تطبيق هيدروكسيد applicator , calcium hydroxide‏ 
الكالسيو م 

موعد » تعيين appointment‏ 

دمج إضافة »تراگب »نمو تراكبي »مقاربة apposition‏ 


العضوي للأنسجة السنية الصلبة . 
2- التماس بين سطحين متقابلين والتطابق بينهما . 
نموتراكبي »نمو مصاقب 
زيادة في الحجم بإضافة نسيج جديد » كمافى حالة تكوين 
طبقة جديدة من النسيج عند تشكل العظم أو تشكّل السن. 


appositional growth 


اقتراب › مأتى approach‏ 
مجاو ر“ ملاصق 2 متقار ب approximal = proximal‏ 
وجه ملاصق approximal aspect‏ 
حفر ة ملاصقة approximal cavity‏ 
حفرة في السطح الإنسي أو السطح الوحشي للسن »أو 
الاثنين معاً . 


سطح ملاصق « approximal surface = interstitial surface‏ 
سطح مجاور . سطح مقارب 
سطحان متجاوران لسنين في القوس السنية ؛ عادة السطح 
الإنسي لسن والسطح الوحشي للسن التي تليها . في حالة 
القاطعين المركزيين يكون السطحان الأنسيان متجاورين . 
أسطح محاورة » أسطح ملاصقة « = approximal surfaces‏ 


أسطح مقاربة 


interproximal surfaces 
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تتكون القوس السنية من الأسطح الدهليزية والوجهية 
للأسنان حينما نشاهدها من السطح الإطباقي ؛ ويختلف 
شكل القوس السنية من فرد إلى آخر بشكل كبير » وعادة ما 
يكون وصفه كما يلى : 
قطعي مكافى (Parabolic)‏ : له شكل القطع المكافيء ؛ له 
قوس أمامية وأجزاء الخلفية منفرجة قليلا . 
زائدي المقطع (Hyperbolic)‏ : له شكل القطع الزائد ؛ له 
قوس أمامية مسطحة وأجزاء خلفية منفرجة بشكل واضح 
وملحوظ . 
مجسم القطع الناقص ((50104م5111) :له شكل القطع 
الناقص ؛ الجزء الأمامى مقوس «منحنى» والأجزاء الخلفية 
متقاربة بشكل خفيف ٣‏ ۰ 
مربع أو مُسطّح (]118 0۲ e‏ ) : له شكل الُربع ؛ والحزء 
الأمامي مُسطح والأجزاء الخلفية متوازية نسبيا . 
شكل حرف (0106832) : له شكل حرف 4ععصه (0) ؛ 
حيث الجزء الأمامي مقوس والأجزاء الخلفية متقاربة ثم 
منفرجة (متباعدة» . 

َو س در 7 ية »قوس الدرد arch , edentulous‏ 
الارتفاع السنخي الْتبقّي بعد خلع جميع الأسنان . 

قوس التو سيع »قوس م سعة arch , expansion‏ 
جهاز تقوبمي (بدلة) سني يستخدم في التحريك الجانبي 
للأسنان . 

arch , fixed removable lingual قوس لسانية ثابتة متحركة‎ 

بو ال ل و نے رر 
الشكل الهندسى للقوس السّنية (مستدقة الشكل 
E « Tapering‏ الشكل 07010 » ر الشكل 
Square‏ إلخ) أو سلك قوسي غدل ليطابق شكل القوس 


arch form 


التشة-: 
توس حنكية لسانية = arch , glossopalatine‏ 
palatoglossal arch‏ 

arch , Goshgarian’s transpalatal َو س جوشجاريان‎ 

عبرا نكي 
قو س arch , gothic SN‏ 
َو س كابحة arch , holding‏ 
توس مثالية arch , ideal‏ 


عبارة عن سلك تقويمي يشكل على هيئة قوس بحيث أنه 
حينما يركب في جهاز تقوبمي ثابت » يقوم بترتيب ورتصف 
مثالي للأسنان في الأبعاد الثلاثة الفراغية . 

قوس جونسون ثنائية السلك « arch , Johnson’s twin wire‏ 
قوس جونسون ذات السلك المزدوج 


طُهاو ة مكتسبة » جليدة مكتسبة aquired pellicle‏ 
طبقة عضوية لا خَلوية تترسب فوق سطح السن بعد 


بزوغها . 
محور(محورالعجلة) arbor‏ 
محو رقماش الصنفر ة arbor , emery cloth‏ 
( الصقل أو الجلخ) 
فوس arch‏ 


1-منحني أو قوسي الشكل . 

2- شكل أو نوع من جهاز تقويمي . 

3-مصطلح يستخدم للدلالة على الأسنان أو العظم 

القاعدي في كلا الفكين » أو كناية عن الفك العلوي أو 

الفك السفلي . 

توس سنخية »قوس دردرية 
الشكل القوسي للناتئ السنخي الحيط بالأسنان في كلا 

الفكين العلوي والسفلي . 

عارضة قوسية » سلك قوسي 

1- جهاز تقويمي مُكون من سلك ممتد حول القوس السنية 
تيت به الأسنان المراد تحريكها . 

2 -جبائر معدنية متعددة مصممة لتلائم الأسنان في كل 
قوس سنية » تساعد على تثبيت واتزان الأسنان المقلقلة » أو 
كسور العظام المصاحبة لها . أو كليهما معا . 

تثبيت بالعارضة القوسية › 
تثبيت بالسلك القوسي 
يقة جراحية لتثبيت كسر في الفك السفلي أو الفك 
العلوي راط ة فى عارش دة لعطابن الع 
الدهليزي «الحدي» والسطح الوجهي للأسنان » وتشبيت 
العارضة بالأسنان بواسطة رباط من السلك اللين مصنوع من 
الفولاذ الذي لايصدأ » يرر حول أعناق الأسنان . 
قوس قاعدية 


arch , alveolar 


arch bar 


arch bar fixation 


arch , basal 
العظم القاعدي الذي يأخذ شكل حرف (0ا) للفك العلوي‎ 
. والسفلي‎ 

قوس غلصمية ‏ قوس خيشومية 
أقواس متتالية من نسيج اللحمة المتوسطة تقع بين البلعوم 
وطبقة الأديم الظاهر العنقي في الجنين ؛ تتكون منها 
التراكيب العضلية الهيكلية للرأس والرقبة . 


arch , branchial 


arch bridge = span bridge جسر قفوسى‎ 
arch bridge = fixed bridge جسر فوسى = جسر ثابت‎ 
arch , dental توس نة‎ 


انتظام وترتيب الأسنان في الفك السفلي والفك العلوي على 
شكل القوس . 
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قوس عبر الحنكى .قوس عبر الحنك  arch , transpalatal‏ 

ار اوش 
أداة معدنية أنبوبية فيها أثلام بأحجام مختلفة » تستخدم 
لتشكيل أسلاك الأفواس التقويمية المستقيمة بالشكل 
القوسي . 

عرض القّوس arch width‏ 
عرض القوس السنية » وتختلف بحسب المسافات بين 
الأسنان المتقابلة اليسرى واليمنى . يُحدد عرض القوس » 
بالقياس المباشر بين الأنياب» والأرحاء الأولى » 
والضواحك الثانية . مجموع المسافات مابين الأنياب » 
ومابين الضواحك › ومابين الأرحاء هو عرض القوس 
السنية . 

سلك قوسي 
سلك تقوين ينبت سین أو أكترمن خلال وصبلاتك 
ثابتة بالأسنان » يستخدم لتحريك أو لتوجيه حركة السن . 
انظر أيضاً تلك َو سی كامل(2015156ة 1ا۴u)‏ » سلك 
قو سي جز ئيarchwire eo‏ 0 
جزء من سلك رفيع فولاذي لايصدأيكيف على القوس 
السنية » ويثبت في الوصلات التقويمية الأخرى على الجانب 
الشفوي أو الدهليزي للأسنان » ويستخدم في العلاج 
التقويمي لربط الأسنان ببعضها للتحكم في حركة السن أو 
لتشبيت الأسنان فى وضع ثابت لمنع حركتها » أو لمنع حركة 
أخرى إضافية ؛ يستخدم في أغلب الأجهزة التقوبمية الثابتة 
ذات الأطواق المتعددة ‏ أو النظم االتقويية الثابتة الملحومة 
بتخريش ميناء السن ذات المظهر الجمالى . 

سلك قوسى مستمر arch wire , RUG‏ 
(في تقويم الأسنان) : سلك مت بالوصلات التاجية غلى 
كل الأسنان البازغة فى القوس السنية السفلية أو القوس 
ال 

سلك قوسى كامل 
سلك يثبت بالأسنان » يمتد من منطقة الأرحاء من جانب 
القوس السنية إلى الجانب الآخر » يُستخدم لتحريك 
وتوجيه سن لتقويمها . 

سلك قوسي جزئي 


arch turret 


arch wire= archwire 


archwire , full 


arch wire , sectional =‏ 
segmental arch wire‏ 
(في تقويم الأسنان) : سلك قوسي يثبّت على الوصلات 
التاجية لبعض الأسنان فقط ؛ يثبت عادة على جانب واحد 
من القوس السنية أوالجزء الأمامي منها . مثل القواطع 
الأربعة الأمامية أو الأرحاء الخلفية فقط . 


جهاز تقويمى ثابت ممم جون جونسون 1082502 مطمل 
مكون من قوس سلكية تمتد حول القوس السنية تثبت بها 
الأسنان المقصود تقويمها ؛ انظر جهاز ثنائي (مزدوج) السلك 
(Twin wire appliance)‏ . 
طول القوس 

قياس المسافة المتاحة أو المسافة المطلوبة التى نحتاجها 
لترتيب وصف الأسنان في القوس السنية . انظر أيضاً طول 
القوس المتاح (Available arch length)‏ . 


arch length 


قصور طول القوس = = arch length deficiency‏ 
تعارض طول القوس arch length discrepancy‏ 
اختلاف المسافة المتاحة عن المسافة المطلوبة لصف وترتيب 
الأسنان . 

arch , lingual قوس لسانية‎ 


جهاز لتقويم الأسنان له سلك يطابق الناحية اللسانية للقوس 
السنية .انظر جهاز القوس اللسانية (Lingual arch‏ 
appliance)‏ . 
قوس الفك السفلى 
1 هی القوس ااا «الخيشومية» الأولى 56:ذ1) 
branchial el‏ وينشاً منها الفكان وأجزاء من الوجه . 
2- القّوس السنية للفك السفلي . 


arch , mandibular 


قوس الفك العلو ي arch , maxillary‏ 
قوس أنفية arch , nasal‏ 
القوس الحنكية «(سقف الفم» arch , palatal‏ 
القوس اللسانية الحنكية = arch , palatoglossal‏ 


glossopalatine arch 
. دعامة الغندبتين الأماميتين‎ 
القوس البلعومية الحنكية‎ 
. دعامة الغندبتين الخلفيتين‎ 
القوس الدّرد الجزئية‎ 
هي القوس السنية التي تكون فيها بعض الأسنان مفقودة‎ 
. وليس كلها‎ 
دبابيس تثبيت القوس‎ 
قوس شريطية »قوس أنشوطية‎ 
» جهاز تقويمي مكون من سلك عريض مطابق للقوس السنية‎ 
يستعمل للارتكاز عند تحريك الأسنان » وهو نوع من قوس‎ 
. (Expansion arch) التو سيع‎ 
لقوس فوق الهدبية » القّوس الحاجبية‎ 
بروز صغير على الجزء الأوسط للحافة فوق الحجاجية للعظم‎ 


arch , palatopharyngeal 


arch , partially edentulous 


arch-retaining pins 


arch , ribbon 


arch , supracilliary 
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باحة السد الخلفى » منطقة السد الخلفى 
باحة السداد الحنكى الخلفى = اجمء area , posterior palatal‏ 
= باحة الد الخلفى » منطقة السد الخلفى 
هي باحة من الأنسجة الرخوة عند التحام الحنك الصلب مع 
الحنك الرخو » تساعد على ثبات واستقرار البدلة السنية . 
باح ضغط »منطقة ضغط 
باحة متفذة للأشعة » منطقة شافة للأشعة 
باحة تقليل الضغط » باحة إزالة الضغط » 
منطقة تحرير الضغط 
باحة استناد » منطقة استناد 
الباحة خلف الضرسى اللامى »› 
منطقة خلف الضرسى اللامى 
باحة التجاعيد الحنكية » باحة الضون الحنكية 
منطقة التجاعيد الحنكية 
توجد ثنيات أو تجعدات من الأنسجة في الجزء الأمامي من 
الحنك الصلب . 
باحة حاملة للضغط . باحة 
حاملة للحهد = باحة مستقر القاعدة › 
منطقة السرج 
انظر باحة امقر القاعدي (Basal seat area)‏ . 
باحة داعمة » منطقة داعمة 
باحةصدغية ١‏ 
باحة احتمال النسيج 
باحة دهليزية 
هالة >عوة .خلال ؛فُرجة 
- أية فَجوة صغيرة في نسيج . 
2- حلقة مستديرة حمراء حول إصابة ملتهبة على الجلد . 
3- مساحة مستديرة سوداء أو حمراء وردية حول حَكّمة 
الثدي : 
4 - مساحة القرّحية المجيطة بحدقة العين . 


area , post-dam 


post-dam area 


area , pressure 
area , radiolucent 


area , relief 


area , rest 


area , retromylohyoid 


area و‎ rugae 


area , stress-bearing 


= basal seat area 


area , supporting 
area , temporal 
area , tissue-bearing 
area , vestibular 


areola = areole 


هالات 2 مُرجات areolae‏ 
هالى . لعوي ء خَلالى areolar‏ 


نسيج خلالى > نسيج هالى areolar tissue‏ 
تسمم باملاح ال 2 ا 
الفضى » التفضض (التصبغ بالفضة)  argyriasis = argyrism‏ 
حالة تحدث للذين يستخدمون الآدوية أو المراهم الحتوية على 
الفضة » أو العاملين في مجال صناعة الفضة . وتتميز هذه 
الحالة بتغيّر لون الجلد والأغشية الخاطية إلى الأزرق الرمادي 
يشمل الجسم كله . 


argyria = 218710515 = 


سلك قوسى جز ئی (قطعی) = arch wire , segmental‏ 
sectional arch wire‏ 
قوس وجنية » قوس عذارية arch , zygomatic‏ 
«مصطلح متروك» 
القوس المكونة من العظم الوجني والنتوء الوجني للفك 
العلوي والعظم الصدغي. 
صفة المطبق 
تستخدم لوصف مطبق يشمل عناصر اكمر اللّقمي في الجزء 
العلوي والعناصر آللٌقمية في الجزء السفلي . 


arcon 


تضيق arctation‏ 
ضيق أو انقباض القناة أو أي فتحة أخرى . 
قوس arcus = arch‏ 
قوس سنخى فكى سفلى  arcus alveolaris manadibulare‏ 
قوس ب 5 علو 9 arcus alveolaris maxillae‏ 
قوس الأسنان arcus dentalis ١‏ 


قوس الحنك » قوسا الأساليق = arcus palati‏ 
the pillars of the fauces‏ 
قو س وجني arcus zygomaticus‏ 
منطقة » مساحة محدودة » باحة area‏ 
باحةسمعية area, acoustic‏ 
باحة قمية » باحة ذروية area, apical‏ 
با سيم 
باحة مستقر القاعدة . منطقة السرج 
( مستقر الجهاز الإكريليكي) 
جزء من القوس السنية بدون أسنان يستقر عليه الجهاز السني 
الاصطناعى المتحرك أو الثابت . 
ااا تاز الا 
باحة مستقّر القاعدة » منطقة السرج 
باحة استناد البدلة السنية = = area , denture foundation‏ 
باحة مستقر القاعدة » منطقة السرج 
البدلة السنية = = area , denture supporting‏ 
باحة مستقر القاعدة » منطقة السرج 
باحة الدرد » باحة بلاآسنان » سرج 
باحة بُؤري . منطقة بؤرية 
باحة الطبعة » منطقة الطبعة area , impression‏ 
عبارة عن ساحة تراكيب التجويف الفموي (الأسنان 
والارتفاع السنخي المتبقي) . 
الباحة كمثرية الشكل 
باحة الوسادة خلف الرحى الثالثة . 


area, auditory 


area , basal seat 


area , denture bearing = 


basal seat area 


basal seat area 

باحة دعم 
basal seat area‏ 

area , edentulous 


area , focal 


area , pear-shaped 
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۶ ت‎ 
Arnold's nerve = nerve auricularis = عصب أرنولل‎ 


الفرع الأذنى للعصب المبهم (Nervi vagi)‏ . 


عطري aromatic‏ 
د تیب » تنضيد »رصف › تظم arrangement‏ 
تو قف arrest‏ 
توقّف القلب arrest , cardiac‏ 


توف الدوران » توقف دوران الدم arrest , circulatory‏ 

توقف النضح 

تخر متوقف »تسوس مُتوقف 
آفة نخرية لاتبدي أية علامة على تقدم النخر في السن . 

arrested dental caries نخر سنى متوقف‎ 

لانظمية »عدم انتظام تَظم القلب 2 
اضطراب النظم 

راس السهم - قوس قوطية 

مشبكة رأس السهم ضَمّة رأس السهم 

مُشبكة رأ س السهم المعدلة arrow-head clasp , modified‏ 

راسمة سهمية نقطية 

1- إبرة تستخدم لنسخ رسم شبيه بالقوس القوطية . 

يا 1 ١‏ الفك السفلي . 

3 جهاز فيه نقطة ترسيم متصلة بأحد الفكين ولوحة رسم 
بياني أولوحة رسم استشفافي متصلة بالفك الآخرء 
يستخدم لتسجيل اتجاه ومدى حركات الفك السفلي 
انظر أيضاً راسمة القّوس القوطية (Gothic arch racer)‏ . 

اشاس تد 


arrest, maturation 


arrested caries 


arrhythmia 


arrowhead = Gothic arch 


arrow-head clasp 


arrow-point tracer 


arrow-point tracing = gothic 
arch tracing = needlepoint = راسمة قوسية قوطية‎ 
- راسمة ذات نقطة إبرية‎ 
الرضم بالراسجة اة‎ 
عمل رسم يشابه رأس السهم أو القوس القوطية عن طريق‎ 
جهاز متصل بالفكين المتقابلين . شكل الرسم يعتمد على‎ 
العلاقة بين رأس الترسيم بالنسبة للوحة الرسم. وتمثل قمة‎ 
رأس السهم المرسوم بدقة أقصى ارتداد للعلاقة غير المتوترة‎ 
. بين الفك العلوي والفك السفلي آي العلاقة المركزية‎ 
. زرنبخ » زرنيخي (متعلق بالزرنيخ) » أرسنيكي‎ 
(متعلقبالحمض الأرسنيكي)‎ 
التهاب الفم الزرنيخي‎ 
حالة فموية غير طبيعية تصاحب التسمم الزرنيخي » تتميز‎ 
بجفاف واحمرار وتقرح مخاطية الفم المؤللة » و فرفرية‎ 
انظر أيضاً‎ . )اeeth‎ mobility) وقلقلة الأسنان‎ » )Purpur( 


tracing = stylus tracing 


arsenic 


arsenic stomatitis 


تسمم زرنيخى )0iS01118ضP (Arsenic‏ . 


عديم الآنف . اللا اش arhinia = arrhinia‏ 
عوز الريبوفلافين »د 
نقص فيتامين ر8 
الريبوفلافين هو أحد أنواع فيتامين ب الم ركب ونقصه يسبب 
التهاب زوايا الفم » وتشقق الشفتين وحرشفتها » وتقشر 
البشرة الزهامى الحرشفى حول الأنف والعينين » والتهاب 
اللسان إلخ. 
حجر أركانسو 
النهايات القاطعة للأدوات السنية » كما يمكن تركيبه على 
حامل أقراص واستخدامه لسحل البورسلين أو حواف ميناء 
السن ؛ يسمى أيضاً بوليستون (ع00[9:5600) . 
مَزِيج أركوفي 
نسبة إلى ج أركوفي »,1923 511070 .1 طبيب أسنان 


ariboflavinosis 


تقص الريبوفلاقين 3 


Arkansas stone = polystone 


Arkovy's mixture 


مستحضر طبي يحتوي على 8 جرام فينول و4 جرام كافور 
و4 سنتيميتر مُكعب من زیت الإيكاليبتول » يستخدم في 
علاج أقنية الجذور العفنة . 


ذد »ساعد » عضد arm‏ 
ضَمّة ذات ذراع » مشبكة ذات ذراع arm clasp‏ 
سنادالذرا اع arm rest‏ 
الضّمة ذات العارضة والذراع arm , bar clasp‏ 
ذرا اع مقو ية arm , bracing‏ 


ذلك الجزء من الجهاز السني الجزئي المصمم لمقاومة الحركة 
الجانبية أو الإزاحة . 
ضّمةذات ذراع محيطي »› 
مشبكة محيطية الذراع 
ذراع ترددية 
ساعد التثبيت »ذراع التثبيت 


ذراع تثبيتية » ذراع مشبنة 


arm , circumferential clasp 


arm , reciprocating 
arm , retention 
arm , retentive 
armamentarium = armarium حقيبة الطبيب 3 مُعدّات‎ 
الطبيب‎ 


iT 


الأدوات والكتب والأجهزة والمواد والتجهيزات الأخرى › 
التى يستعملها الطبيب الممارس أو طبيب الأسنان فى مهنته . 


جهاز (طبيقة) أرنولد Arnold’s appliance‏ 
عقّدة أر نو لد = العقدة Arnold's ganglion = otic ganglion‏ 
الأذنية 


ف أرنولد » نسبة إلى 1803 -1890 , ٣۵1۵‏ .1 » مشرح 


ألماني : 
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شریان وارد artery , afferent‏ 
شر يان سنخى artery , alveolar‏ 


(Posterior superior الشريان الس العلوي الخلفي‎ ١ 
يخي الفك لوي » والشريان التق‎ alveolar artery) 
يدي‎ (Posterior inferior alveolar artery) السفلى الخلفى‎ 
. الفك السفلي والأسنان السفلية‎ 


شريان زاوي artery , angular‏ 
شر يان قوسى artery , arcuate‏ 
شريان سو artery , auditory‏ 
شريان أذنى artery , auricular‏ 
شريان شدقى »شریان خدي artery , buccal‏ 


شريان مبوق »شريان فمى artery , buccinator‏ 

و 5 

شريان سباتي 
1 عه ء : 4 

الشريان الرئيسي الذي يغذي الرأس » ويتفرع إلى فرعين » 

شريان سباتى باطن ((9إ31161 6310010 12161021) وشريان 


artery , carotid 


. (External carotid artery) سباق ظاهر‎ 


شريان كهفي 


artery ,cavernous 


شريان مخيخى artery , cerebellar‏ 
شر يان artery , cerebral E‏ 
0 يان رقبى (عنقى ( artery , cervical‏ 
شر يان ا عام» شريان سباتي artery , common carotid‏ 
عر 2 
شريان تاجی artery , coronary‏ 
يعدي عضلات القلب . 
شريان حلقى درقى artery , cricothyroid‏ 
شريان سنى د artery , dental‏ 


يغڌي الفكين والأسنان ؛ مثل الشريان السّني الأمامي 
والشريان السني الخلفي والشريان السني السفلي . 


شريان صادر artery , efferent‏ 
شر يان مر نْ artery , elastic‏ 
و يان غربالى artery , ethmoidal‏ 
شر يان سباتی قان artery , external carotid‏ 
يان لقني ظاهر artery , external maxillary‏ 
شر يان و س artery , facial‏ 
1 يغذي الوجه : 
ملقط شريانى artery forceps‏ 


أي ملقط يستعمل للإمساك والضغط على نهاية الشريان 
أثناء ربطه . مثل الجفت الشرياني ذاتي الغلق » والذي 


خطأ صنعي » نتاج اصطناعي 
يستخدم هذا المصطاح في علم النسج ليعبّر عن عيب أو 
شوه حدث بطريقة اصطناعية خلال تحضير العينة مسبباً 
انحسار اللثة الصناعى 
شريان arteria = artery‏ 


شريان سنخي سفلي 


artefact = artifact 


artefactual gingival recession 


arteria alveolaris inferior = 


inferior alveolar artery 


شريان سمعى = arteria auditiva = labyrinthine artery‏ 
شريان تبهي 
شريانى arterial‏ 
نزف شريانى arterial bleeding‏ 
و ین arteriole‏ 
فرع دقيق من شريان . 
تمزق الشريان arteriorrhexis‏ 
داء تصلب الشرايين arteriosclerosis‏ 


حالة مرضية تصيب الشرايين » وتتميز بزيادة ثخانة جدار 
الشريان وفَقّد مرونته ؛ وهى حالة تصاحب مجموعة من 
الأمراض . وتصلب الشرايين ينتج عنه قلة أنسياب تدفق الدم 
الذي يؤثر على كفاءة عمل العضو . 


تضيق شريانى لك 
ضيق القطر الداخلى للشريان . 

تعظّم الشريان arteriostosis‏ 

التهاب الشريان . التهاب شر ياني arteritis‏ 


التهاب الشريان القحفى arteritis, cranial‏ 
مرض خطير يتميز بالتهاب جدران الأوعية الدموية في 
الشريان القحفي عند المصابين الذين تكون أعمارهم فوق 
0 سنة » وقد يؤدي إلى العمى أو السكتة أو كليهما . 
يشخص المرض بواسطة خزعة (81059) من الشريان . 

لتهاب الشريان الصلاغي 

ران 

5 وعاء دموي يمر فيه الدم المؤكسج (Oxygenated blood)‏ من 
القلب إلى الجسم .يتكون جداره من ثلاث طبقات : الطبقة 
الداخلية «غلالة باطنة 15216108 1"10108'») وهى بسماكة خلية 
واحدة » والّطبقة الوسطى «غلالة وسطى 1 
تتكون من نسيج مرن » والطبقة الخارجية «غلالة خارجية أو 
برآنية ( ia ve ¡t14‏ وتتكو ن من نسيج ليفي .حينما 
يقطع الشريان يتدفق دم أحمر زاه » ويمكن أن تشعر بانقباض 
اران الک ف اها اقا 


arteritis , temporal 


artery 
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شريان ينقل الدم غير المؤكسد (الخالي من الأكسجين) » من 


القلب إلى الرئتين . 
شريان كعبرى artery , radial‏ 
0 يان جذرى artery , radicular‏ 


شر يان وتدي حنكى artery , spheno- palatine‏ 
ر يان قصى ترقو ي خشائي artery , sternocleidomastoid‏ 
رز يان إبر ي خشائی artery , stylo mastoid‏ 
شريان تحت التركوة 
شريان تحت اللسان » شريان تحت 
اللسانى 1 
كذ اسان 
شريان تحت الذكّن 
١‏ يغذي العضلة الضرسية اللامية (Mylohyoid muscle)‏ 
والغدة اللعابية تحت الفك) (Submandibular salivary‏ 
(0صواع والغدة اللعابية تحت اللسانية (Sublingual salivary‏ 
(0سصداع والجلد حول الذقن . 


artery , subclavian 


artery , sublingual 


artery , submental 


artery, supraorbital 


شريان فوق الحجاج 
شريان فوق البكرة 


artery , supratrochlear 


الشريان الصدغى artery , temporal‏ 
رهما الأمدقان أو الاسدراة, 

artery , thyroid شريان درقی‎ 

تر يان لو ف artery , tonsillar‏ 


0 يان مستعر ض artery , transverse‏ 
شّريان طبلي 

شريان فقري 

شريان وجني حجاجي 
(سابقة) مَفصل » مَفصلي 


artery , tympanic 
artery , vertebral 
artery , zygomatico- orbital 


arth- , arthro- 


مفصلى arthral‏ 
متعلق بالمفاصل . 

ألم المفصل ألم مفصلي arthralgia‏ 

ملتهب المفصل arthritic‏ 
متعلق بالتهاب المفاصل . 

التهاب المفصل arthritis‏ 


التها بمفصلي سني arthritis , dental‏ 
التهاب يؤثر على الرباط السنخى السنى . 
التهاب مزمن للمقصل كثير الحدوث في السن المتقّدم عند 
معظم الرجال » يصيب مفصل واحد أو أكثر فيسبب الألم 
والتيبس والتشوه والقصور في وظيفة المفصل .وينتج عن 
إصابة قديمة أو رضح أو مرض ؛ وتتظاهر الحالة في الأشعة . 


arthritis , osteo 


يحتوي على مقبض شبيه بمقبض المقص . يسمى أيضا 
الملقط الموقف للت ف (Hemostatic forceps)‏ . 
الشريان الجبهي 
شريان حنكي كبير 
الشريان اللامي 
الشريان تحت ا 
الشريان السباتي الباطن 
الشريان الفكي السفلي 
شريان شفوي 
الشريان الشفوي السفلى يغذي الشفة السفلى والشريان 
الشفوئ الوق ْدق الشفة الغلا 


artery , frontal 

artery , greater palatine 
artery , hyoid 

artery , infraorbital 
artery , internal carotid 
artery , internal maxillary 


artery , labial 


الشريان)لدمعى artery , lacrimal‏ 
الشر يان ي artery , laryngeal‏ 
الشر يان اللسانى artery , lingual‏ 
يُغذي اللسان . 
الشريان الفكى السفلى artery , mandibular‏ 
الشر يان الاضغي artery , masseteric‏ 


الشر يان الفكي العلو ي artery , maxillary‏ 
يعدي الفك العلوي ؛ مثل الشريان الفقمي الظاهر 
)Externa1 maxillary artery)‏ والشريان الفقمى الباطن 
(Internal maxillary artery)‏ . 

الشريان السحائي 

الشريان الذقنى 

شريان عضلي 

الشريان الضرسى اللامى 


artery , meningeal 
artery , mental 
artery , muscular 


artery , mylohyoid 


الشر يان الأنفى artery , nasal‏ 

الشر يان الحنكى الأنفى artery , nasopalatine‏ 
يغلي انك . 

artery, nutrient شريان مغذي‎ 


شريان نفو ي » شریان قذالی artery , occipital‏ 

شريان القناة اة ٠‏ 
شريان النفق الجناحي 

شريان يغذي العضلات الحتكية (وء1هءتاطة عصناة[ه0) والجزء 


العلوي مرخ البلعوم (Pharynx)‏ . 


artery of the pterygoid canal 


artery , ophthalmic شريان ينی‎ 
artery , palatine ١ شر يان حنكى‎ 
artery , palpebral شر يان د‎ 
artery, pharyngeal ns شر يان‎ 
artery , pulmonary : يان رئوي‎ 0 
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قطع المفصل المريض لإيجاد مسافة تسمح بتحريك المفصل 
اشخب 
E‏ بالإقحام 
وضع مواد ترقيع لاعضوية أو مواد ذاتية مثل : غضروف 
أو لفافة في منطقة المفصل لمنع التحامه ولتحسين حركته ٌ 
تقويم مفصلي بالإبدال 
تنظيرالمفاصل 
استخدام المنظار لرؤية المفصل الفكي الصدغي . 
التنظير التشخيصى للمفصل arthroscopy , diagnostic‏ 
مما ا سرض ا و دفي 
المقصل الصّدغي الفكي » لفحص المفصل بالنظر المباشر . 
تنظير جراحي للمفصل 


arthroplasty , interpositional 


arthroplasty , replacement 


arthroscopy 


arthroscopy , surgical =‏ 
arthroscopic surgery‏ 
عملية جراحية » تجرى بإدخال المنظار » وأدوات جراحية 
دقيقة داخل باه امار الصدغي الفكي للمعالجة 
الجراحية » ويعتبر بر التنظير الجراحى بديلاً عندما تفشل 
المعالجة بالطرق غير الجراحية فى إزالة أو تخفيف الأعراض 
التى تسبب الام الشديد والمتعارضة مع ممارسة النشاط 


اليومي للمريض مثل الكلام . 

arthrosis فصال‎ 

التهاب عظم المفصل arthrosteiti‏ 

التهاب الغشاء الزليلي للمفصل › arthrosynovitis‏ 
التهاب زليل 

شو شق المفصل »د بضع المفصل arthrotomy‏ 

articular مفصلى‎ 


متعلق بالمفاضل : 
العظم المفصلي 
الفك السفلي للحيوانات الفقارية غير الثديية مثل الزواحف 
ولق ورال اك 
غلاف من ا يحيط بمفصل متحرك > يتكون من 
طبقة خارجية E‏ وغشاء زليلى 
داخلي 3 أنظر أيضاً محفظة ليفية (Fibrous capsule)‏ . 
غُضروف مفصلي 
الغضروف الذي يغطي عظم المفصل ويحميه » وهو نوع 
من النسيج الليفى الزجاجى يغطي الأسطح المفصلية 
ضمن المفصل الزليلى . انظر غضروف «©1286نامة0) . 
غطاء مفصلي 
فرص مفصلي 


articular bone 


articular capsule 


articular cartilage 


articular covering 
articular disc= articular disk = 


meniscus 


التهاب اللفصل الروماتيزمى arthritis , rheumatic‏ 
التهاب الفصل الروماتويدي 
خلل التهابي في النسيج الضام يصيب العديد من المفاصل » 
لايوجد له سبب » يبدا في المراحل الأولى من العمر ويغلب 
في الإناث . والأماكن التي تغلب الإصابة فيها هي مفاصل 
الأصابع والقدم حيث تصبح متيبّسة ومنتوزمة ة ومؤللمة. 
يصيب المفصل الفكي الصدغي أيضاً . 
بزل المفصل 
سحب السائل الحيط بالمفصل » ويتم عادة بالإبرة والحقنة . 
التهاب العُضروف المفصلى 
إيثاق المفصل › تثبيت القضل = arthrodesis = arthrodesia‏ 
(جراحياً) = قط صتعي 


arthritis , rheumatoid 


arthrocentesis 


arthrochondritis 


artifical ankylosisi 


arthrodia مَفصل‎ 

arthrodial مسطح المفصل‎ 2 mE 
. متعلق بالمفصل الْمسطح‎ 

مفصل متسطح arthrodial joint‏ 
مفصل يسمح بحركة منزلقة بين أجزاءه . 

حركة تسطح المفصل arthrodial movement‏ 
حركة انزلاقية . 

ألم المفصل ؛وجع المفصل › arthrodynia = arthralgia‏ 

طلم 
التصوير الشعاعى للمفصل arthrogram‏ 
التصوير الشعاعي اللفصلي الظليل › arthrography‏ 


تصوير المفصل وصف المفصل 
تصوير الحيّز المحيط بالمفصل الفكى الصدغى بالأشعة 
السينية » بعدإدخال وسيط ظليل متباين مثل الصّبغة 


داخل هذا الحيّر ؛ وتظهر اللقمة والحفرة الحقانية أيضاً في 
الصورة الشعاعية . 

حَصاةمَفصلية arthrolith‏ 
ترسبات كلسية في المفصل . 

علم المفاصل › كه المفاصل arthrology‏ 


اعتلال arthropathy = arthropathia as‏ 
رأب المفصل › :5 تصنيع المفصل 2 تقويم المفصل 
1 - جراحة رأبية للمتقصل : إعادة تشكيل جراحي لمفصل 
مريض ليؤدي وظيفته الطبيعية » وقد يحتاج إلى استعمال 


arthroplasty 


مواد ترقيع غير عضوية . 
2-ت ركيب مفصل صناعي . 
تقود يم مفصلي بالإزالة arthroplasty , excision‏ 
ر أب المفصل لخلق فجوة arthroplasty , gap‏ 
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تعفن بُتمفصل يطبق عض" articulating‏ 
شامخة مفصلية 
ورق مطابقة الأسنان » ورق إطباق 
شريط مصبوغ باللون الأحمر أوالأزرق أوورق قحمي 
«كربون» أو ورق سطحه مغطى بالجرافيت » يستعمل للتأكد 
من درجة انطباق الأسطح الطاحنة للأسنان الطبيعية العلوية 
والسفلية المقابلة لها في حالة تصحيح الإطباق » أو لتعليم 
نقاط الانطباق بين الأسنان الطبيعية أو التعويضية فى حالة 
التركيبات الصناعية التعويضية . 1 
حامل ورق المطابقة 
يسك ورق الإطباق بواسطة حامل ورق إطباق معدني ؛ 
ويُستخدم ورق الإطباق لتحديد نقاط التماس ٠‏ 0 
مفصل » تمقصل ١١‏ 
«مخارج الحروف» 
مفصل 2 تمقصل » تطابق الأسنان « articulation = articulatio‏ 
النطق « تلفظ الكلام بمخارج حروف واضحة» 
1- الإطباق بين الأسنان العلوية والسفلية وعلاقة أسطحها 
الطاحنة خلال حركتها المفصلية أثناء أداء وظيفتها . 
2-تنضيد الأسنان ؛رصف وترتيب الأسنان فى الجهاز 
الصنعي التعويضي لتماثل الأسنان الطبيعية في الفم أثناء 
أداء وظيفتها . 
3-مفصل (10120) . انظر المفصل الفكى الصدغى 
(Temporomandibular joint)‏ . 1 ا 
4- تقطة التقاء أو تماس بين عظمين ثابتين أو متحر كين أو 
أكثر من عظمين من الهيكل العظمي . 
5 - تلظ الكلمات بشكل واضح عند التكلم » وهي عملية 
يستخدم فيها اللسان والأسنان وبنية التجويف الفموي 
بالتوافق مع اهتزاز الهواء الخارج . 


articulating eminence 


articulating paper 


articulating paper holder 


articulatio = articulation 


مفصل تشريحى articulation , anatomic‏ 
التحام صلب » أو متحرك بين جزأين من العظم . 
مفصلة articulation , articulator‏ 


استخدام جهاز يجسد حركة المفصل الفكي الصدغي 

صناعيا » بحيث توضع الأمثلة الجبسية بطريقة مماثلة لوضع 

حركات الفك السفلي المتعددة . 
مَفصل متوازن » مفصل موازن 

تماس الأسنان العلوية والسفلية المتزامن من العلاقة 

المركزية إلى كل الحركات الانزلاقية ؛ انظر الإطباق 

. (Occlusion) 
› مَفصل كرةوجوف‎ 
مفصّل كروي‎ 


articulation , balanced 


articulation , ball-and-socket 


تعمل كوسادة تتألف من نسيج ضام خاص متين يتكون من 
الآدمة المتوسطة التي لاتمتص » ضمن المفصل الفكي 


الصدغي ؛ القرص المفصلي قد يصاب بالتلف نتيجة 
لرضح أو عدوى أو ورم خبيث. 
شامخة مفصلية articular eminence‏ 
طرق (نتهاية )مفصلی articular end‏ 
حفرةمفصلية articular fossa‏ 
كُسبر مفصلى articular fracture‏ 
كسر يصيب الأسطح المفصلية. 
غشاء مَفصلى articular membrane‏ 
اتی مفصلي شاخَصة مفصلية articular process‏ 


articular space 


مسافة مفصلية »فراغ مفصلي 
المسافة بين الرباط المحفظي وبين أسطح الحفرة الحقانية 


واللقمة. 
سطح مفصلي articular surface‏ 
نظام مفصلي › جهاز مفصلي articular system‏ 
يتعلق نظام الجسم بمفاصل وعظام المجموعة الحركية . 
ثقطة مفصلية articulare = Ar‏ 
1- (في تقويم الأسنان) : علامة تستخدم في التصوير 
الشعاعي لقياس المنطقة الجمانبية لرأس المريض » وتتكون 
بانطباق أو تراكب الجانب الخلفي لرأد الفك السفلي على 


السطح السفلي للعظم القذالي » فتظهر الصورة بروز 
واضح للنقطة المفصلية نتيجة التراكب . 

2- نقطة تقاطع محيط الحافة الخلفية للفك السفلي والعظم 
الصدغي وهي علامة شعاعية «سيفالومترية» لقياس 
الرأس . 

3-نقطة تقاطع الحبط الخلفي للقمة الفك السفلي مع العظم 
الصدغي ‏ كما يظهر على فيلم جانبي سيفالومتري. 

4- نقطة التقاطع بين ظل القوس الوجنية والحافة الخلفية 
للشعبة الصاعدة بالفك السفلى . 


يتمفصل ؛يتلّفظ بوضوح articulate‏ 
1- إطباق الأسنان الطبيعية أو الصناعية فى علاقة إطباقية 
3 -يوصل أويلتحم بمفصل . 
ور 
متمفصل articulated‏ 
جهاز سنى تعويضى (بدلة) articulated partial denture‏ 


انظر جهاز سنى جزئی (عتنطمعل [دتاعمةد©) . 
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مطبق أو مفصلة محاكاة العلاقة بين الفكين فى كافة الحركات 
والأوضاع » أي محاكاة الحركات الطبيعية للفك السفلي 


خلال مضغ الطعام . 
مفصلة التيجان والجسور articulator , crowns & bridges‏ 
مفصلة سنية articulator , dental‏ 
مفصلة البدلة السنية الكاملة articulator , full denture‏ 
مفصلة جيزي articulator , Gysi's‏ 
مطبق رى » مَفصلة ررية » مفصلة = articulator , hinge‏ 
مستو 6 الفاصل plane line articulator‏ 
مفصلة بمفصل رزي للفتح والغلق فقط »أي أنه لايقوم بأي 
حركة جانبية أو حركة منزلقة . 
مفصلةالجهاز الستى الجزئى  articulator , partial denture‏ 
مفصلة شبه ضبو | articulator , semi-adjustable‏ 


مطبق بسيط » مَفصلة بسيطة articulator , simple‏ 
عضر وف جنینی ينشأ منه الفك 
السفلي 2 
1 -عمل صنعي 2 جاع ؛إرب 
2- - يبدل صنعي » تشوه 
غير طبيعي .اصطناعي » صنعي . مفتعل 
تصنيف تف للحفر artificial classification of OS‏ 
NEEL AE‏ 
(الخمس الأوائل وضعت بواسطة ج .ف . بلاك )ءه1ا6.۷.8) : 
الصنف الأول 1 55ة1© :حمر مضاحية لعيوب في النسيج 
السني في الأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية . 
الصنف الثاني 2 es Class‏ في الأسطح الملاصقة 
للضواحك والأضراس 
الصنف الثالث 3 1855© :حفر في الأسطح الملاصقة 
للأنياب والقواطع نشل الزاوية القاطعة . 
الصنف الرابع 4 Class‏ : : حفر في الأسطح الملاصقة للأنياب 
والقواطع وتشمل الزاوية القاطعة . 
الصنف الخامس 5 1255© : حفرعدا حفرالوهاد (Pits)‏ 
(Cavities)‏ في الكل اللثوي للسطح الشفوي والسطح 
الخدي والسطح اللساني للأسنان . 
الصنف السادس6 1255© : حفر في الحواف القاطعة وقمم 
الحدبات للأسنان (ليس موجوداً فى تصنيف بلاك 8180165 
(classification‏ . 
انظر أيضاً تصنيف الحفر (860ع125515ء و0051]6) » حفرة 
بسيطة (رازاهء عامدطذ5) » حفرة السطح الأملس (Smooth‏ 


. surface cavity) 


articulatory 


articulomachelian bar 


artifact = artefact 


artificial 


مفصل لقمي articulation , condylar‏ 
مفصل سني »إطباق سني 
العلاقة الإطباقية بين الأسنان العلوية والسفلية حينما تتحرك 
أثناء الإطباق المركزي أو خارجه . 
تطابق الحد القاطع للأسنان الأمامية العلوية والسفلية . 
مَفصل حر 
حالة من الاطباق الحر للأسنان » لايوجد فيها تعارض 
الجدبات أوتداخلها . 
مفصلة رزية 
مفصل فكي سفلي 
مَفصل ققمي › 
مفصل فكي علوي 
فصل صائري «بنصل ري 
مفصّل سكي 
مفصّل مُسطح | 
مفصلة شبه ضَبوط 
مفصل فكي سفلي 
صدغي 
تمفصل النتوء اللقمي للفك السفلي والقرص ضمن المفصل 
مع حفرة الفك السفلي للعظم الصدغي. 


articulation , dental 


articulation , edge-to-edge 


articulation , free 


articulation, hing 
articulation , mandibular 


articulation , maxillary 


articulation ,pivot 


articulation , plane 
articulation , semi adjustable 
articulation , simple 


articulation , temporomandibular 


مفصل فَقمى صدغى articulation,temporomaxillary‏ 
01 32 3 3 0 
1-مفصلة articulator‏ 


2- مطبق 
جهاز مخبري سني (Dental laboratory device)‏ ميكانيكي 
(آلي) بمثل المفصل الفكي الصدغي والفكين » يثبت به نموذج 
الفك العلوي والفك السفلي في علاقة إطباقية مركزية › 
حيث يؤدي الأوضاع المسجله لحركة الفك السفلي وعلاقته 
بالفك العلوي ؛ وه ويساعد في دراسة الإطباق السني 
وف ا اتر فة ا ا ر 
والحشوات الذهبية . انظر مطبق )۸۲٤0١(‏ . 

مفصلة ضبوطة 1 
مفصلة أو مطبق يستخدم بواسطة فني الأسنان » ويمكن 
ضبطه بحيث يسمح بحركة النماذج لتلائم الكثير من أوضاع 
وحركات الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي المسجلة داخل 
الفم . 


مفصلة تشريحية 


articulator , adjustable 


articulator , anatomical 
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صناعي أو تهوية صناعية للرئتين » يجب فحص الجرى 

التنفسى والتأكد من إزالة أي شىء يسدة. يسمى أيضاً تنفس 

صناعى (۸٥1ا‏ میم 60121 نهة) . انظر أيضاً إنعاش قلبى 

e. (Cardiopulmonary resuscitation) ركو ي‎ 

. (Ventilator) جهاز تهوية‎ « (Resuscitation) 
جدار صناعي » جدار اصطناعي‎ 


artificial wall 


ناش ر أصطناعى artifistulation‏ 
عملية تقب السمحاق المخاطي والضفيخة السنخبة للعظم 
ا 

طيات طرجهالية فكية › aryepiglottic folds‏ 


الثنية الطرجهالية اللسانية المزمارية 
عضله طرجهالية فكية › 
العضلة الطرجهالية اللسانية المزمارية 
حزمة «لفّة» غير ثابتة من العضله الطرجهالية المائلة 
«المنحرفة» 5 
طرجهالي 
عُضروف طرجهالي 
عُدد طرجهالية 
عَضله طرجهالية 
تغلق مدخل الحنجرة وتقرب الغضاريف الطرجهالية. 
أسبست «حجر فتيلي» »إميانت »حرير 7 
صخري » كتان حريري 
سيليكات الكالسيوم أو سيليكات المغنزيوم الليفي المقاوم 
للاحتراق » يستعمل فى بعض الضمادات » ويستعمل فى 
طب الأسنان ممزوجاً بالجبس كمادة كاسية في عمليات لحام 
المعادن . مع اسخدامه الآن في ضمادات الأنسجة الداعمة 
السنية وذلك لأسباب صحية . حيث يسبب استنشاق غبار 


aryepiglotticus muscle 


arytenoid = arytaenoid 
arytenoid cartilage 
arytenoid glands 


arytenoid muscles 


asbestos 


الاسستوضن التهاب الرئة (Pneumoconiosis)‏ . 


بطانة أسبستوس asbestos liner‏ 
قاعدة لحام | س asbestos soldering block‏ 
صاعد ascending‏ 
فرع صاعد ascending branch‏ 
شريان بلعو مي صاعد ascending pharyngeal artery‏ 


الر أد» الفرع الصاعد ascending ramus of the mandible‏ 
للفك السفلى 
متلازمةآشر 
حامض الأسكوربيك = فيتامين ascorbic acid = vitamin © C‏ 
فيتامين ذواب في الماء » مهم للحفاظ على حيوية جدران الخلية » 


وحيوية النسيج الضام »يستعمل لتسريع التثام الجروح ومنع 


Ascher’s syndrome 


تاج اصطناعي 
تعويض ثابت للجزء الأكبر أو لكامل تاج السن الطبيعية » 
عادة يكون من الذهب أو الخزف أو الراتين الأكريليكي. 


artificial crown 


بدلة أو جهاز سنى اصطناعى artificial denture‏ 
تغذية صناعية للأطفال artificial feeding of infants ١‏ 
بدلة أو جهاز سنى اصطناعى artificial full denture Jal‏ 
مفصل اطا artificial joint ١‏ 


بدلة أو جهاز سنى اصطناعى جز ئى  artificial partial denture‏ 
تعويض صناعي لإغلاق شق فبة الحنك , 
تنفس اصطناعي 
عملية دفع الهواء - مع أو بدون أكسجين - داخل وخارج 
الرئتين من أجل بدء دورة التنفس الطبيعي » أو إعادته حينما 
يتوقف ؛ ويجب أن تزال أولاً أية عوائق موجودة في مجرى 
التنفس . : 
لُعاب اصطناعي 
مخلوط من كرب وكسى ميثيل سيلو لوز الإطاعمإ«هطمة0) 
(©10105اء» » وسوربيتول(5015101) » وكلوريد الصوديوم 
(orideاchl )Sodium‏ » وكلوريدالبوتاسيو م (Potasium‏ 
(10106طه فى محلول مائى . يتوفر فى زجاجة للإرذاذ 
لعلاج عدا الفم (فم 58 (Dry-mouth‏ . 
رماي 
مادة شديدة الصلابة من مشتقات الجبس يتصلب حينما 
يخلط مع الماء بنسبة معينة في شكل جبس له خواص 
فيزيائية أفضل من جبس باريز لاستخدامه فيّ عمل ماذج أو 
أمثله خلال خطوات صناعة التيجان والجسور » أو التركيبات 
الصفاعية التعويضية . 
بديل اصطناعي » بديل صنعي 
أا امتطتافة اا ع 
حقاف اصطناعي » شراع اصطناعي 
سداد تعويضي صناعي لإغلاق شق الحنك الرخو . 


artificial palate 


عي 


artificial respiration 


artificial saliva 


artificial stone 


artificial substitute 
artificial teeth 
artificial vaccination 


artificial velum 


artificial ventilation = تهوية اصطناعية‎ 
artificial respiration تنفس اصطناعی‎ 


عملية لإعادة التنفس الطبيعى بالوسائل اليدوية أو الوسائل 
الآلية في حالة انقطاع التنفس الطبيعي أو توقفه تماماً . قد 
تفشل التهوية المؤثرة للرئتين بسبب انسداد الحنجرة أو ابتلاع 
جسم غريب أو زيادة الإفرازات أو ضعف عضلي عصبي أو 
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إبرة طويلة مجوفة تستخدم لسحب السوائل من تجويف ما 
في الجسم . 
1-شقْط » رشف 
أ- عملية سحب أو بزل لارتشاف أو إمتصاص الغازأو 
السائل أو المواد نصف الصلبة من تجويف مغلق في الجسم 
(مثل شفط الدم من تجويف بالنسيج ) . 
ب - عملية سحب اللعاب من الفم أثناء المداخله السنية 
بواسطة الشفاطة . 
2- استنشاق » تنفس 
عملية التنفس . 
عين ةبزل » خزعه شفطية 
أعذ شيع حي للفخض المتهرئ عن طريق ام :بوا 
إبرة دقيقة متصلة بمحقنة . تستخدم هذه الطريقة في المقام 
الأول للحصول على خلايا من منطقة الآفة ا حتوية على 
سائل أو حينما يتكون سائل في تجويف مصلي. 
تنفس اصطناعى (صناعى) 
عضن ۽ اة هة ماص شاط 
آله أو أداة ماصة ذات قدرة شفط عالية وتفريغ منخفض › 
تستخدم لمص الفضلات الناتجة عن علاج الأسنان أو اللعاب 
أو الدم من الفم بسرعة عالية أثناء مداواة الأسنان . 
طرف الشفاطة . ذروة أنبوب الشفط 
أنبوب صغير من البلاستيك أو المعدن يناسب فم المريض 
يشبت بأنبوب الممّص » يساعد على امتصاص السوائل » 
والدم » واللعابٌ » والفضلات الناتجة من علاج الأسنان في 
الفم » وتساعد على الحفاظ على صفاء مرآة طبيب الأسنان . 


aspirating syringe 


aspiration 


aspiration biopsy 


aspiration , artificial 


aspirator 


aspirator tip 


شفاطة ذات شفط منخفض aspirator , low-volume‏ 
بخص قناة الحذر aspirator , root canal‏ 


مص جراحى » شفاط جراحى aspirator , surgical‏ 
اس ين = الأستيل aspirin = acetylsalicylic a‏ 
ساليسيليك 
يوصف الأسبرين لخفض درجات الحرارة والحمى » 
ولتخفيف الألم » والالتهاب . 
موانع الاستطباب :ينع تناول الأسبرين فى الاعتلالات 
النزفية » والقرحة الهضمية » والحمل » كما يمنع تناوله مع 
مُضادات التجلط أو بوجود حساسية للسلسيلات غير 


معروفة السبب . 
لابوغي .عديم الأبواغ asporous‏ 
جبيرة۸ A-splint‏ 


مرض الإسقربوط (ر۷اuء؟)‏ (داء ا لحفر) الذي ينتج عن 
عوز فيتامين © . يؤخذ فيتامين © على شكل أقراص › 
ويوجد في كثير من الخضروات والفواكه وخصوصاً 
الحمضيات ؛ وهو من أهم العناصر في الغذاء . 

(لاحقة) إنزيم -ase‏ 

تطهير »عقامة 
غياب وجود جراثيم حيّة ممرضة أو عفونة ؛ للدلالة العملية 
على الوسائل التي تهدف للقضاء على الكائنات الدقيقة 
الممرضة . 

عقامة متكاملة 

طاهر »معفم »مُطهر 

متعلق بالطهارة » خال من العدوى أو مادة مطهرة معقمة . 

شاش مُعقم aseptic gauze‏ 
شاش طاهر مجهز ومغلف للاستعمال الجراحي . 
يقة التعقيم 

يقة » اللا لمس) (Non-touch technique)‏ تستخدم في 

أي عملية » حينما يوجد احتمال لتسرب جراثيم أو 
مكروبات ممرضة من الأنسجة أو الدم . ويجب أن تُعقم كل 
أداة مستخدمة فى العملية ولا يقتصر على تنظيفها . 

ash رماد‎ 

تاج آش ذو الوتد 
تاج مصنوع من المخزف المطبوخ على أنبوب بلاتنيوم يبت 
فى مكانه بواسطة دسار محزز (ا0076 )Fluted‏ . 

تقض أو ققد اللاب »قلة اللعاب 


asepsis 


asepsis , integral 


aseptic 


aseptic technique 


Ash's dowel crown 


asialia = aptyalism 
asialia = asialorrhoea نقص اللعاب‎ 
منظر ظهري‎ 
منظر أمامي » منظر بطني‎ 
اختناق‎ 
حاله تهدد الحياة » تتمثل في عدم وصول الأكسجين إلى‎ 
الرئتين » نتيجة انسداد أو تلف أي جزء من الجهاز التنفسي‎ 
وبذلك يتراكم غاز أول أكسيد الكربون في الدم ويسبب‎ 
. غيبوبة‎ 
يسحب من أو يبلع أو فق‎ -1 
سحب السوائل أو الغازات من تجويف ما بالجسم‎ -2 
بواسطة جهاز سيفونى (جهاز مُثعبى) 502886م/(5)‎ 
١ ١ . apparatus) 


إبرة ماصة »إبرة شفط 


aspect 
aspect , dorsal 
aspect , ventral 


asphyxia 


aspirate 


aspirating needle 
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عديم الفم »بلافم »لائغرى astomatous‏ 
غيبة فتحة الفم »قد الفم ععديم الفم astomia = astomus‏ 


غياب فتحة الفم الخلقية . 


قابض »مقبْض » دواء قابض »قاطع للنزف › astringent‏ 
عقول 
1 -دواء يحدث انقباضاً عضوياً أو يوقف الإفراز أو النزف أو 


2 - مادة تستخدم لانقباض الأنسجة اللثوية بعيداعن 


حواف السن الحضّر لتاج من أجل تسهيل إجراء الطبعة للسن 
ا محضرة » تستخدم أيضا عند التثبيت الدائم للتاج . 


غير متناظر »غير مُتماثل »عديم التناسق asymmetrical‏ 
لايمكن انقسامه إلى جزأين متماثلين . 
عدم التماثل . اللاتناظر asymmetry‏ 


عدم التماثل » أو التناسق بين جزئين متشابهين في العادة . 
بدون أعراض > لاعرضى ؛عديم الأعراض asymptomatic‏ 


عدم التعاون . اللاتعاون asynergia‏ 
عدم التعاو ن » عديم التازر asynergic‏ 
اللاتعاون . اللاتآزر asynergy‏ 
رنح ataxia‏ 
قصور في التناسق العضلي يؤدي إلى حركات منتفضة غير 
(سابقة) سوء تشكل »نمو غير كامل » نقص التطور atelo-‏ 
atelocheilia‏ 


سوء تكون الشفة » نقص نمو الشفة » عدم تكامل 
نمو الشفة 
سوء تكو ن اللسان »نقص النمو الخلقى للسان ateloglossia‏ 


سوء تكون الفك »نقص نمو الفك الخلقى atelognathia‏ 
سوء تكون الوجه »عيب تكامل الوجه ateloprosopia‏ 


قصور أو نقص في تكوين ونمو النواتئ الجنينية الوجهية . 
سوء تكون الفم » نقص أو عيب في تكون الفم atelostomia‏ 
عصيدة ».تصلب الشرايين 
مرض يصيب الوعاء الدموي حيث يضيق تجويفه بسبب 
ترسب الكوليسترول » ويتليف بعد ذلك ويتصلّب . 


atheroma 


عَيبة الغدة الدرقية athyroidea‏ 

هقی atlantal‏ 
متعلق بالفقرة العنقية الأولى . 

محور ي فهقي atlantoaxial‏ 


متعلق بالفقرة الفهقية وهى الفقرة العنقية الأولى المتمفصلة 
مع الجمجمة » والفقرة الحورية وهى الفقرة العنقية الثانية . 
محورى هقی atlantoepistrophic = atlantoaxial‏ 


جبائر سلكية داخل الفم » حيث يسستخدم الأكريليك أو 

الكمبوزيت لتثبيت سلك لين على الأسنان المراد تثبيتها . 
معايرة » مقايسة » اختبار 

قياس أو تحديد درجة نقاوة المعدن . 


assay 


معاير ةحيوية assay , biological‏ 
اة جرثومية حيوية assay , microbiological‏ 
جمع assemble‏ 
تجميع »ترکیب » تعشيق assembly‏ 
مشلث أسيز |= Assezat's triangle = facial triangle‏ 
المثلث الو جهي 


نسب ةإلى ج ٠»‏ أسيزا 1876-1836 »3.424 » عالم 
مُثلثة قحف ميحد ر بخطوط تصل النقطة القاعدية والنقطة 
السنخية والنقطة الأنفية. 


قابل للآيض . قابل للتمثل » قابل للهضم assimilable‏ 

يتمثل »يهضم » يتأيض assimilate‏ 
يمتص ويتحول إلى أنسجة با لجسم . 

تمثيل الغذاء »ابتناء » تمثّل » أيض assimilation‏ 


يساعد »يسعف assist‏ 
مساعدة »إسعاف .عون assistance‏ 
ماعل assistant‏ 
مساعد طبيب الأسنان assistant , dental‏ 
مساعدالجرا اح assistant , surgery‏ 
منوع مُشکل assorted‏ 
متنو عة» مُشكلة » تنسيق » تصنيف »2 assortment‏ 

نَجم » كو كب (بنية خلوية جمية) aster‏ 
الكويكبة (التجيمى) asterion‏ 


1- نقطة ملتقى الدروز » اللامي والجداري الخشائي والقذالي 
الخشائى . 


ا عي لم انيجي كرح لني ان الاي 
والعظم القذالي والعظم الجداري . وهي علامة لقياس 
الرأس . 


ضعيف » متعب »؛عديم القوة » واهن asthenic‏ 
ربو »أزمة » ضيق تنفس »النسمة asthma‏ 


حاله من الحساسية تُسبب صعوبة التنفس . تحدث الأزمة 
نتيجة فرط حساسية لمادة غريبة أو قلق عصبي . 


نوبة ربو » هجمة ربو asthmatic attack‏ 
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ضامر › ضّموري atrophic‏ 


يتآثر أو يتعلق بالضمور (ام80) . 


داء المبيضات الضمورى = = atrophic candidiasis‏ 
داء المنيضات الحمامو ی erythematous candidiasis‏ 


يتميز بظهور بقع ملساء حمراء على ظهر اللسان » وقبة 
الحنك » يحدث هذا النوع من داء المبيضات نتيجة لتعاطي 
مُضاد حيوي واسع الطيف لمدة طويلة ؛ فيشعر المريض 
بحرقة فموية . يعالج المريض باستعمال مُضادات الفطر 
حيث تزول العدوى عند معظم المرضى خلال يومين إلى 
ثلاثة أيام » مع الشفاء التام بعد 10 إلى 14 يوم . إذا 
استمرت الإصابة أو نكست مرة أخرى بعد وقت قصير » 
يصبح من الضرورى إجراء فحوصات أكثر لمعرفة إمكانية 
إصابة المريض باضطرابات الغدد الصماء أو عوز ال مناعة . 
التهاب اللسان الضموري 
ضامر ءضمّر 
متعلق بالضمور ء أو الانكماش » يتضاءل في الوزن . 
ضفن ر atrophy = io bh‏ 
نقص في حجم الأنسجة » أو في حجم عضو ما نتيجة 
تضاؤل في الحجم أو عدد الخلايا » إما أن يكون طبيعياً أي 
فيزيولوجياً » حيث يتضاءل الحجم والوظيفة نتيجة قلة 
الاستعمال »أو مرضيا كما فى إصابة العصب أو الوعاء 
الدمري الى الاس ع كس :تفشو معان 
(Hypertrophy)‏ . 
ضُمور حاد 
ضمور دهني ؛ضُمور شحمي 
ضمور ناتم عن نقص الأنسجة الدهنية . 
ضّمورالعظم 
امتصاص أو ارتشاف العظم داخلياً في كثافته » وخارجياً في 


الشكل (من الارتفاع السنخي التبقي) . 


atrophic glossitis 


atrophied 


atrophy , acute 


atrophy , adipose 


atrophy , bone 


ضموردماغى atrophy , brain‏ 
صم رالقلب صح رقلبى atrophy , cardiac‏ 
ب ربالاتضغاط atrophy , compression ١‏ 
مو رتنكسى atrophy , degenerative‏ 
عو رعدم الاستعمال atrophy , disuse‏ 
ضمور وجهى atrophy , facial‏ 
و - 0 


ضمور عَضلي 
تصاب الأنسجة العضلية بالهزال والضعف لعدم استعمالها . 
شمو رمابعدسن اليأس atrophy , postmenopausal‏ 
ضمور ما بعد انقطاع الطّمث 
ترقق النسيج الخاطي الفموي بعد انقطاع الحيض . 


atrophy , muscular 


الم هقة atlas‏ 
الفقرة الرقبية الأولى المتمفصلة مع العظم القذالي للجمجمة 
وا حور (كن×4) «الفقرة العنقية الثانية) . 


وحدة الضغط الهوائى > ضغط جوی عيارى atmos‏ 
جَوَى . لوحى . متعلق بالغلاف الجوى atmospheric‏ 


ضغط جوي atmospheric pressure‏ 
ذرة atom‏ 
أصغر جزء في العنصر 

نواةالذرة atom nucleus‏ 
دري atomic‏ 
العددالذري atomic number‏ 
الحجم الذري atomic volume‏ 
الوزن الذري atomic weight‏ 
3-1 يَردّد :يحول إلى رذاذ دقيق atomize‏ 
2 -يذري :يفصل إلى ذرات 

1 غالا :التحول إلى رذاذ atomization‏ 
2 -التذرية : الفصل إلى رات 

مرذاذ »مر شة »مر د atomizer‏ 


. جهاز أوآلة تدفع السائل على هيئة رذاذ دقيق‎ ٠ 
atonic = atonied وان » متر اخ »خائر. مُسترخ‎ 


متعلق بالعضلات التي تفقد نشاطها الطبيعي . 


عديم السمية › لاش atoxic‏ 
لاإصابى . غير مو ذى »غير رضحى atraumatic‏ 


المعالحة الترميمية اللارضحية atraumatic restorative‏ 

treatment = A.R.T 
يقة معالجة الأسنا ن المصابة بالتسوس تعتمد على مفهوم‎ 

القطع السني المتحفظ » طرحتها لأول مرة منظمة الصحة 
العالمية في سنة 1994 ضمن برنامج الرعاية الفموية 
الصحية ؛ وتتميز بعدم استخدام الأدوات الدوارة (المثاقب 
واستخدام الأدوات اليدوية مثل أزميل الميناء 
hatchets)‏ ,5اأوعط0) لإزالة ميناء السن غير المدعوم بالعاج 
وال مجاريف (5:ه8:0372:0) لإزالة العاج المتسوس .وبذلك 
تقلل الإحساس بالألم أثناء الحضير وعدم قطع كميات 
إضافية من النسيج السني .يتم حشو الحفرة بمادة الحشو 
المتاسية: 

ينان »أذينات (جمع أذين ) atria‏ 

أذين القلب »أذينة »دهليز أو بهو 
إحدى الحجرتين العلويتين للقلب » اللتين تضخان الدم من 
خلال صمّامات القلب إلى البطينين . (في علم التشريح) : 
عبارة عن فراغ أو حفرة تنفتح على حفرة أو أكثر . 


atrium = auricle 


- 85 - 


أية مشبكة تعمل على تثبيت الجهاز المتحركة الاصطناعي في 
الفم . 


مرتكزداخلى attachment , internal‏ 
مرتکز داخل التاج attachment , intracoronal‏ 
وصلة دقيقة » جزء منها داخل الحشوة الترميمية فى السن . 
مرتكزذات مز لاج وميزات « attachment , key & keyway‏ 
0 : 
وصلة ذات مزلاج وميزاب 
مستوى الارتباط attachment level‏ 
مرتكز العضلة attachment , muscle‏ 


وصلة الدقة »وصلةإحكام 
وصلة سابقة الصتع تستخدم لخت جسرأو جهاز سني 
جزئي » وتشمل على جزئين متطابقين : ذكر وأنثى » الأول 
متصل بالدمية أو بهيكل الجهاز السني المتحرك » والثاني 
يكون عادة مثبتاً فى محيط المثبات لجسر أو تاج مُثبت على 
السن الداعم > أوالجذر الداعم . 

مرتكزروتش »ضمة روتش 

مرتكز مشقوق 

إضعاف » تثبيط » تلطيف » توهين 
(في علم الأشعة ): امتصاص أو إضعاف حزمة الأشعة أو 
تخفيض طاقتها أو قوتها نتيجة مرورها من خلال مادة . 

جذب » جاذبية » اقتراب . تقارب 


attachment , precision 


attachment , Roach 
attachment , slotted 


attenuation 


attraction 


اقتراب الفكين attraction of the jaws‏ 
نوع امن سوة الان + حت وكوك الفك السقلى والعلوي 
أكثر تقارباً عن الطبيعي . 

attrition انسحال‎ 


تآكل بالاحتكاك » أي التآكل الميكانيكي لسطح الأسنان وفقد 
نسيج السن » أو تآكل الحشوة نتيجة مضغ الطعام أو نتيجة 
تماس جانبى أو سطحى بين الأسنان . 

انسحال فيزيولوجى تا كل طبيعى  attrition , physiological‏ 
التآكل التدريجي الاعتيادي لمادة السن نتيجة مضغ الطعام . 
تحدث في الأسطح القاطعة والأسطح الطاحنة والأسطح 
الملاصقة للأسنان . 

انسحال مرضي » تآكل باثولوجي 

انسحال غير طبيعي ينحصر في سن واحدة او مجموعة 

أسنان » ينتج عن وظيفة شاذة أو وضع غير طبيعي 
للأسنان . التآكل الحاد للأسطح الاضغة قديكون نتيجة 
الصريف أوالمضغ المستمر للدخان أو العلكة أو من 
العادات الفموية الأخرى . 

غير نمُوذجي » غير نّطي » لافطي 


attrition , pathological 


atypical 


ع 
ضمور كهلي 


atrophy , presenile 


صمو ر شيخوخى atrophy , senile‏ 
ضمور طبيعي لكل أنسجة الجسم نتيجة الشيخوخة . 
ضمق ر وجهى وحيد الجانب  atrophy , unilateral facial‏ 


أتر وبين »› قلوانى Atropine = atropina‏ 


دواء قلوانى يستخرج من نبات ست الحسن (Belladonna)‏ « 


يستعمل قبل إجراء الجراحة لمنع إفرازات الجهاز التنفسي 
والمعدة والمساعدة على استرخاء العضلات . 
سلفات الأتر وبين Atropine sulfate‏ 


تتحكم سلفات الأتروبين في إفراز اللعاب وا مخاط » فيصبح 
الفم والحلق جافاً » حيث تضبط هذه العملية الإفراز اللعابي 
وتكون هامة أثناء معالجة الأسنان تحت التخدير العام . 


ملتصق .مرتبط attached‏ 

attachced cementicle مليطة ملتصقة‎ 

حصاة لبية جدارية ملتصقة attached denticle‏ 

لثة ملتصقة attached gingiva‏ 
جزء اللثة الملتصق بالعظم السنخي وملاط السن » نسيج 
كثيف يمتد من قاعدة الميزاب إلى الملتقى اللثوي ال خاطي . 


كفة ظهارية مرتبطة 
ارتباط »التصاق »رابط »مرتكز 
1- وسيلة ارتباط بين شيئين . 


attached epithelial cuff 


attachment 


2 تعبير عام عن وصلة إحكام دقيقة . 
3 -مصطلح قديم لوصف أي مشبكة » أو تاج » أو حشوة 
مصبوبة تستخدم لتثبيت جهاز سني جزئي مع الأسنان 

جهازالربط .جهازارتباط السن attachment apparatus‏ 

مجموعة الأنسجة التي تحيط وتدعم الأسنان » وهي عبارة 

عن العظم » والرباط السنخي حول السني » وملاط السن . 

انظر الجهاز الماضغ (Masticatory system)‏ . 
عارضة رابطة 

عارضة تصل سنين أو أكثر » أو جذور السن لدعم وتثبيت 

جهاز صنعي (بدلة) كامل . 
وصلة شايز 


attachment bar 


attachment , Chayes's 


رباط ظهارى . التصاق ظهارى attachment , epithelial‏ 
(بينَ الخلايا الظهارية والأسنان) 
النسيج الظهاري في قاعدة الميزاب اللثوي أو الجيب حول 


السني يلاصق السن ويربط اللثة مع السن » ويعتقد أنه ينشأ 
من خلايا الظهارة المينائية الضامرة . 
مرتكز احتكاكي 


attachment , frictional 
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غشاء سمعى auditory membrane‏ 
عَصب سّمعي = العصب 
الدهليزي القوقعي 
أعضاء الع 
عظيمات سمعية 
تعرف بعظيمات الآذن الوسطى » وهى عظيمات : الركاب 
(وعمة5) » والمطرقة (5داء1ل302) » والسندان (Incus = anvil)‏ 
في الأذن الوسطى . 
لوست . 
القناة السمعية › حت 
سمعي بوق سمعي - ار (نفير أوستاش) 
أنبو ت نمع »بوق سمعي = auditory tube = external‏ 
صماخ 35 خارجي » قناة 
سمعية خارجية 
زيادة »ازدياد 
العملية التى تَحمَّر المادة أو الآلية على زيادة معدل النشاط 
الحيوي . مثال ذلك زيادة سرعة انقسام الخلية أو زيادة سرعة 


auditory nerve = nervus 
vestibulo-cochlearis 
auditory organs 


auditory ossicles 


auditory process 


auditory tube = eustachian tube 


auditory meatus 


augmentation 


زيادة الى لعظم augmentation , bone‏ 
۰ ۰ ا 2 
مزدوج الفك »ذو فكين سفليين augnathus‏ 


جنين ثُّنائى الفك السفلى » وهى حالة من الشذوذ النادر . 
[مختصر] التهاب اللثة AUG = acute ulcerative gingivitis‏ 
الشرجي الحاد 


o 


أورة »نسم نسمة aura‏ 


حس شخصي وتحذير داخلي يَسبق نوبة اشتدادية مثل 


الشعور الذي ينتاب شخص يعاني من الصرع وله تجربة به 
قبل حدوث النوبة . 

دی 2 سمعى أور ي » نسمي aural‏ 
متعلق بالأأذن والسمع ٠.‏ 

ذهبى ( لاتينية ) auric‏ 
متعلق بالذهب » أويحتوي على الذهب . 

auricle أذينة‎ -1 


'متعلق بأذينات القلب » أحد التجويفيين العلويين من القلب 
اللذين ساون الدم من الأوردة 
2- - صیوان الآذن 2 الأذن الظاهرة أو الأذن الخارجية › صوان الآذن 


يسني 3 أذني auricular‏ 
شريان أذنى auricular artery‏ 


يغذي العضلة ذات البطنين وغيرها من العضلات .ء والغدة 


الألم العصبي الوجهي اللافوذجي › 
ألم وجهي غير نمطي 1 
انظر . . ألم وجهي غير معروف المنشأ (Facial pain of‏ 
unkown origin)‏ . 
غي 


...ألم سني ذاتي الاعتلال (Idiopathic odontalgia)‏ . 


atypical facial pain 


atypical odontalgia 


م 2 سمع audi- , audio-‏ 
وسيلة من وسائل تسكين الألم خلال علاج الأسنان » وذلك 
بواسطة استماع المريض للموسيقى والأصوات الخفيفة من 
خلال المسماع الأذني (سماعات الأذن) . انظر تسكين 


: (Analgesia) 


audio-analgesia 


أخصائي آمر اض السمع audiologist‏ 
علم السمع مَبحث السمع audiology‏ 
سمعي بصري audiovisual‏ 

auditory 5 


بجي 


جهاز سمعى auditory apparatus‏ 
شريان سمعى الشريان التيهى auditory artery‏ 
عظام سيت auditory bones ١‏ 
قناة سمعية auditory canal‏ 


تشمل القناة السمعية الخارجية وتبدأ من الآذن الخارجية 
إلى الغشاء الطبلي وتستقبل النبضات الصوتية من الخارج 
لتصل إلى الأذن الداخلية » والقناة السمعية الداخلية 
المتواجدة في العظم الصدغى وير فيها العصب السمعي 2 
الذي ينقل النبضات السّمعية من الأذن الداخلية إلى المخ . 
قناة سمعية خارجية auditory canal , external‏ 
auditory canal , internal‏ 
auditory capsule‏ 
auditory cavity‏ 


auditory meatus = auditory canal 


الصماخ السمعي الظاهر auditory meatus , external‏ 
القناة السمعية الخارجية من محارة الأذن (8اعه20) إلى 
الغشاء الطبلى membrane)‏ ympanicا)‏ للآذن . 

الصماخ السّمعي الباطن 
القناة السمعية من الغشاء الطبلي (Tympanic membrane)‏ 
التي تمر من خلال الجزء الصّخري من العظم الصدغي 
(الصخرة) ويمر فيها العصب الوجهى والسمعى والشريان 
السمعي الداخلي . 1 


auditory meatus , internal 
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(سابقة) ذاتى . تلقائى 

موصدة » صاد مُوصّد »جهاز تعقيم 
جهاز تعقيم بالبخار المضغوط ؛ انظر معقمة (7ع2تلته)5) . 

ذاتى المنشا » ذاتى التكوين 
يتكون داخل الجسم نفسه » أي ينشأ داخل جسم الكائن ا لحي 
مثل السم أو اللقاح. 

عظم ذاتي التولد 

طُعم عَظمِي ذاتي المنشأ 
طعم عَظمي يؤخذ من منطقة أخرى من نفس المريض › 
ويستخدم ليحث على تشكيل عظم جديد في منطقة أخرى 


auto-, aut- 
auto-activation 


autoclave 


autogenous = autogenetic 


autogenous bone 


autogenous bone graft 


طُعم ذاتي التكون 
نقل وزرع طّعم جلدي ذاتي التكّون يؤخذ من مكان ويزرع 
في مكان آخر لنفس الشخص . انظر طّعم (310:©) . 

القاح ذاتي التكوين 

: لقاح يتكون بسبب جراثيم مصاب بها المريض فعليا . 

طلم ذاتي »رفخ ذاتي 
ل لاسن ار يليم ارش ول إلى ج 
في حالات الحروق والأنواع العديدة من حالات الجراحات 
التجميلية .انظرطعم (6:80) » طُعم ذاتي التكون 


. (Autogenous graft) 


autogenous graft 


autogenous vaccine 


autograft 


مناعة ذاتية »ذاتى المناعة auto-immunity‏ 
تفاعل ماثل للحساسية » حيث تسبب بعض العوامل داخل 
الجسم في خلق صفات ذاتية » تكون السبب في تكوين 
أضداد . 
قبضة الزاوية العكسية ذاتية القفل 
قبضة ذات زاوية عكسية وسرعة بطيئة (فائقة البطء 
500-0 لفة/ دقيقة) تستخدم لتحضير الأفنية في السن 
لتثبيت دبابيس لولبية بواسطة مثقب لوبي . 
automallet = thal condenser‏ 
ر ص آلية » محشاء آلي » آداة تكثيف آلية 
آلي ‏ تلقائي . أتوماتيكي 
راص الأملغم الآلي ٠»‏ 
مكثف الأملغم الآلي 
قبضة ذات قوة تتميز بإصدار ضَربات متتالية مختلفة 
السرعة » تستخدم لدّك ورص الأملغم داخل الحفرة المحضرة 
بالسن » من أجل تكثيف وانطباق الأملغم على الجدران 
الداخلية للحفرة . 


auto klutch contra angle 


7 000 5 2 
قة ذاتية -اداة 


automatic 


automatic amalgam condenser 


النكفية » وصماخ الأذن الخارجي » والخلايا الخشائية »إلخ » 
ويتفرع إلى ثلاثة فروع : شريان أذني خلفي وشريان أذني 
أمامى وشريان أ ذنی عميق . 


شق أذني في | لعظم 


auricular fissure of temporal 


الصدغى = bone = tympanomastoid fissure‏ 
الشق ا لطباي الخشائي 
العضلة الأذنية auricular muscle‏ 


العضلة التى تسحب الأذن الخارجية أو صيوان الأذن 

(Pinna)‏ للأمام أوللخلف أوترفعها .انظر جدول 

العضلات (1/0561653) » ومدخل الأذينية (Auricularis)‏ . 
عصب أذنى auricular nerve‏ 

يعصب صيوان الأذن (©اءةس) وصماخ الأذن الخارجية » 

انظر مدخل الأذينية (Auricularis)‏ 2 
نقطة صوان الأذن (الأذينى) 

نقطة تتو سط الصماخ السمعي الخار جي (External auditory‏ 


auriculare 


. meatus) 
auricularis الأذينية‎ 
. متعلق بالأذن مه6) أو الأذينة (عاءتسه)‎ 
auricularis muscle العضلة الأذينية‎ 


مستوى تحت الحخجاج = auriculo-infraorbital plane‏ 
النقطة الأذينية - مستوى فرانكفورت 
المستوى الأنفى الأذنى › 


النقطة الأذينية = مستوى كامبر 


Frankfort plane 
auriculo-nasal plane = 
Camper's plane 


مستوى حجاجى نقطة أذينية = = auriculo-orbital plane‏ 


مستوی فرانکفورت Frankfort plane‏ 
أذنى صدغی auriculotemporal‏ 
عصب أذنى صدغى auriculotemporal nerve‏ 


يعصب الجلد فوق الصدغ وفروة الرأس . انظر مدخل 
أذنى صدغى (10]6202012115تاع تتتاك) . 
ألم عصبي أذني صدغي 
متلازمة صدغية أذنية » 


auriculotemporal neuralgia 

auriculotemporal syndrome = 

تناذر صدغى أذنى = متلازمة فراي Frey's syndrome‏ 
غانة ا 
أمراض الغدة التكفية (0صقاع )Par0td‏ » وتتميز بزيادة 
التعرق » واحمرار الخدين في منطقة انتشار العصب الصدغي 


. (Auriculotemporal nerve) الأذنى‎ 


aurification تذهيب‎ 

أَذنى أنة aurinasal‏ 
متعلق بالآنف والأذن . 

aurum ذهب‎ 
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بوظائف الجسم » مثل نشاط الغدد وعملية هضم الطعام 
ونشاط العضلات اللاإرادية ويستمر هذا التحكم خلال 


النو م 
عصبون مستقل autonomic neuron‏ 
طعم ذاتي » رؤبة ذاتية autoplast = autograft‏ 
ذاتى الرا أب autoplastic‏ 
ر 5 ذاتي autoplasty‏ 


عملية جراحية تجميلية باستخدام طعم ذاتي » أو أجزاء من 
أنسجة المريض نفسه لتحل مكان مناطق الجسم التالفة عرض 
أو إصابة » أو لترميمها . 
ذاتى التبلمر 
العو لتر الذرات من نفس المادة بشكل ذاتى دون 
استخدام حرارة خارجية أو إضافة حافز أو منشط . 1 


autopolymer 


autopolymer resin = activated  نيتار‎ = راتين ذاتى التماثر‎ 


نشط = راتین يتصلب = resin = cold-curing resin‏ 
بالبر ودة = راتين سريع التصلب = = quick-cure resin‏ 
راتين يتصلب ذاتيا self-curing resin‏ 
راتين يتماثر ذانيا بواسطة مُنشط وحفاز دون استعمال 
حرارة خارجية . 
بلمرةذاتية . تبلمر ذاتي autopolymerization‏ 


ج 


ة تلقائية نتيجة إضافة منشط وحفاز دون استعمال حرارة 
ا ( 3 أجزاء بيسفينول (62012م815) أو ميثاكريليت 
جليسيديل (361186اعمم 619:003:1©) وجزء واحد ميثيل 
ميثاكريليت (06]861/1266 )Methy1‏ ويتحقق يتحقق التبلمر أو 
التماثر باستعمال بنزويل بروكسيد (202106عم 20[/1مء8) 
قان 

وقاية ذاتية » صيانة ذاتية 

تشريح الحثة » الصفة التشريحية 

تشريح الحثة لأغراض طبية قانونية 

مُحول كهربائي ذاتي » محول ذاتي 
محول له لقّة واحدة والعديد من الأفرع التي تسمح برفع أو 
خفض الفولت (الجهد 1013286؟) ومثاله ا حول الذاتي الذي 
يضبط الجهد فى جهاز الأشعة فى دارة عالية التوتر 


autoprotection 
autopsy = autopsia 
autopsy , medico-legal 


autotransformer 


انسمام ذاتي autotoxicosis = autotoxis‏ 
التسمم بمواد يولدها الجسم . 
ذاتی autotoxin‏ 
شب ذاتي autotransplant‏ 
زرع ذاتي autotransplantation‏ 
نق ذاتي حج القحف autotrepanation‏ 


أداة الرص الآلية » راص آلى » automatic condenser‏ 
أداة حشو آلية 1 
وزع آي 
معالجة الفلم الشعاعي آليا » 
التظهير الآلي للفلم 
جهاز تظهير آلي للفلم الشعاعي automatic film processor‏ 
جهاز آلي يتكون من مجموعة من الأحواض تحتوي على 
محاليل لمعالجة الفلم وإظهار الصور الشعاعية »أي 
لتحميض الأفلام التي تحمل على حامل لتمّرآليا على 
أحواض إظهار وعَسل وتثبيت الصور الشعاعية على 
التوالي » تتراوح درجة حرارة محلول إظهار الفلم بين85 
إلى 105 درجة فهرنهايت » حيث تُقلل من الزمن الكلي 
لإظهار الفلم وزمن عملية التحميض . لاتحتاج أجهزة 
التحميض الآلية المعدة للاستخدام في ضوء النهار غرفة 
0 ؛ يتم من خلاله إدخال 
الأفلام حيث تفتح وتثبت في حامل الأفلام . أما المعالج 
الآلي للأفلام بدون e‏ » فيحتاج إلى غرفة مظلمة 
لرفع الغلاف عن الفلم ووضعه في الحامل . يجب ارتداء 
قفازاليد أثناء عملية التحميض . لتحاشى التأثير الضار 
لأحماض التظهير . ٠‏ 
مطرقة آلية أداة رص أو تكثيف آلية 
أداة صمّمت برأس راص «مُكتّف)» مختلف الأشكال 
يعمل كالمطرقة لإيجاد ضغط على المادة المراد رصّها 
وتكثيفها » مثل الذهب والأملغم داخل الحفرة الحضرة في 
السن » وتتولد الضربات إما يدوياً بواسطة نابض مضغوط 
أو كهربائياً بواسطة الهواء المضغوط . 


مسئدة ذاتية 


automatic dispenser 


automatic film processing 


automatic mallet 


auto matrix 
مسندة تستخدم في الحشوات الكبيرة من الأملغم » شريطة أن‎ 
» يكون النسيج السّني كافياً لإحكام طوق المسندة حول السن‎ 


وبذلك يتحقق إحكام جيد لصنع حشوة جيدة ذات قوة 


احتمال عالية . 
مستقل › اااي مستقل في أداء وظيفته » autonomic‏ 
أوتونومي 
عقدة مستقلة autonomic ganglion‏ 
عصب مستقل (أو تونومی) autonomic nerve‏ 
أحد أعصاب الجهاز العصبي المستقل . 
جهاز عصيي تلقآئي »جهاز autonomic nervous system‏ 
عَصبِي مُستقل 
نظام مستقل في الجسم ينضبط ذاتياً وليس إرادياً » ويتحكم 
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3- تنظيف السن من العوالق دون إلحاق الأذى بالرباط . 
4- إعادة غرس السن في مكانها وتثبيتها باستعمال الجبيرة 


المناسبة . 
5 متابعة الحالة لتقييم مدى ثبات السن ومدى الحاجة إلى 
المعالحة اللبية . 
سن مَقْلو عة جزئيا avulsed tooth , partially‏ 


سن خَرجت جزئيا من السنخ العظمي بحيث أنه مازال جزء 
من السن مصلا بالأنسجة الرخوة والارتباط العظمي . 
مصطلح يستخدم للدلالة على الأذى أو الضرر السني نتيجة 
رضح أو صّدمة أو كدمة حيث يَنفصل السن تماما عن 
الست : 

avulsion , nerve = neurectomy تلع = استتصال‎ 

الخضيت 

استئصال جراحي جزئي » ونّزع العصب أو جزء منه » كما 
في استئصال العصب (107ماءعتناء1) . 


avulsion 


قلع العتصب الحجابي avulsion , phrenic‏ 
اة فا i‏ 
محو ري axial = axile‏ 
راود يةمحورية axial angle‏ 
ميل محوري axial inclination‏ 
زاوية ميل ا حور الطولي للسن بالنسبة للقوى الطاحنة . 
حو اف محورية axial margins‏ 
خط نح ري ا axial pulpal line‏ 


انظر زاوية خطية محورية ل (Axial pulpal line angle)‏ . 
دحيلة محورية تلم axial spillway‏ 
يعبر الارتفاع الحدبي أو الارتفاع الحفافي ويمتد على 
سطع الى اشر ا ا قن لد 
(11173397م5 اInterdenta)‏ » الدحيلة الاطباقية 501تتآءء0) 
spillway)‏ . 
بطح وري 

السطح الطولاني للسن من السطح الطاحن أو الحافة 
القاطعة إلى الذروة . الأسنان الأمامية لها أربعة أسطح 
محورية وحافة قاطعة ؛ والأسنان الخلفية لها أربعة أسطح 
محورية وسطح إطباقى أو سطح أفقي. 
جدار محوري 

جدار في حفرة محضرة تقع في اتجاه ا حور الطولي للسن › 
أي قريبة من لب السّن في ا حفرة المحضرة في السطح المحوري 
0 ب 


axial surface 


axial wall 


ذاتى التغذى autotrophic = autotroph‏ 
يتعلق بالكائنات الدقيقة التي تستطيع الحصول على غذائها 
من ثاني أكسيد الكربون في بيئة لاعضوية وهو عكس غيري 


التغذية (Heterotrophic)‏ . 
(سابقة) نمو »تزايد . تنامى -21150 و لتاق 
إضافى ( اعد ؛معاق ن auxiliary‏ 


auxillary spring 


نابض إضافي 
غا ن سنى » افد auxiliary , dental = dental therapist‏ 
سني = خبير بالمداواة السنية » خبير با لمعا جات الستية 

طول القوس المتاح 
الطول أو المسافة الموجودة ضمن القوس السنية لاحتواء 
الأسنان الطبيعية للشخص. أنظر أيضاً طول القوس طاء1ش) 
length)‏ « تقص طول القوس (Arch length deficiency)‏ « 
عرض القوس )A ch wd)۸(‏ . 


available arch length 


لاو عائي »عديم الأوعية avascular‏ 
لا يوجد له تغذية بالأوعية الدموية . 

معدل » متوسط »نسبی » قياسى » وسطى average‏ 

avitaminosis عوزالفيتامين‎ 


مرض ناتج عن نقص الشيتامينات مثل : الرخد (نقص 
فيتامين 2 ) أو البثع (نقص فيتامين ©) . 
افُتلع بالقوة 
سن مقلوعة »سن اقتلعت 
سن اقتلعت بالقوة من السنخ العظمي كليا نتيجة رضح . 
أو إصابة » يمكن أن يعاد رَرْعها في السنخ بدرجات مختلفة 
من النجاح . يحدث أكبر معدل لنجاح إعادة رع الأسنان 
الدائمة حينماتزرع السن خلال 30 دقيقة من حدوث 
القع .عادة زرع الأسنان الأولية (اللبنية) » تتزايد فرص 
النجاح في إعادة رَرْع السن الُقتلعة »إذاتمّت بسرعة» 
لذلك يجب على الأهل اتباع مايلي : 
1- انتشال السن القتلعة فى الحال . 
دلت العق قان لل .: 
3 - الذهاب إلى طبيب الأسنان مباشرة . 
يقوم طبيب الأسنان بإجراء عملية إعادة زرع السن المقتلعة 
كمايلى : 
تشقن المزيقن الخد امرض في المنطفة المرادإعادة رع 
السن بها . 
2- إجراء الصور الشعاعية » غالباً صورة حول ذروية » 
وصورة إطباقية لبيان وجود أية شظايا سنية أو عظمية في 


السنخ . 


avulsed 


avulsed tooth 
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الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » المحوري 
والوحشي واللثوي » وهي زاوية نقطية (عاوصة نصذه©) . 
محور ي ر قاطع axiodistoincisal‏ 
1 متعلق بالجدار ا حوري والوّحشي والقاطع لحفرة شفوية أو 
حفرة لسانية في قاطع أوناب. 
كبا حورا وح باق 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » محوري والوحشي 
والقاطع » وهي زاوية نقطية (عاعمة غصذه2) . 


axiodistoincisal angle 


axiodisto-occlusal = axiodistocclusal محوري وحشي‎ 

إطباقي«طاحن» 

زاوية 5-8 رية وحشية إطباقية axiodisto-occlusal angle‏ 
«طاحنة» 


الزاوية المتتكونة من التقاء الجدران » المحوري والوحشي 
والإطباقى » وهى زاوية نقطية(ءاعمة (Point‏ . 
محوري لتو ي axiogingival‏ 
متعلق بالجدار ا حوري واللثوي لحفرة أنسية أو حفرة وحشية 
أوحفرة جانبية طاحنة لسن أمامية مركزية «قاطع» » أو 
ناب »أو حفرة شدقية » أو حفرة لسانية لرحى » أو 


ضاحك . 
زاوية محورية لثوية axiogingival angle‏ 
الزآوية المتكونة من التقاء الجدران » ال حوري واللثوي » وهي 
زاوية خطية (عاعصة عصنآ ) . 1 
تخطيط حر كة المحور اللقمى axiography‏ 
محوري قاطعي 1 axioincisal‏ 


١‏ متعلق بالجدار ا حوري والجدار القاطع لحفرة إنسية أو حفرة 
وحشية في قاطع أوناب . 

الزاوية المحورية القاطعة 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار المحوري والقاطع »إما أن 
تكون زاوية خطية أو زاوية نقطية . 

محوري شّفوي 

متعلق بالجدار الحوري والشفوي لحفرة إنسية أو حفرة 
وحشية أو حفرة جانبية قاطعة في قاطع أو ناب. 

الزاوية المحورية الشفوية 
الزاوية المتكوتة بالتقاء الجدارين » ال حوري والشفوي »وهي 


axioincisal angle 


axiolabial 


axiolabial angle 


زاوية خطية (عاعصة عصنآ) . 
محوري شفو ي عنقى = axiolabiocervical‏ 
محوري شفو ي 2 3 axiolabiogingival‏ 
بحورق شفو ي الشو ي = = axiolabiogingival‏ 
محوري شفو ي عنقي axiolabiocervical‏ 


(سابقة) محوري axio-‏ 
متعلق بوضع الحفرة ة المعدة والمحضرة في السن » خصوصاً 
محور السن الطولاني . 


محور ي شدقي » محورى فموى- axiobuccal = bucc0oaxial‏ 


محوري خدي 
محو ري شدقي axiobuccocervical = gingivobuccoaxial‏ 
عنقي ج جوري تَموي لثوي 
عر ري شلقي axiobuccogingival = gingivobuccoaxial‏ 


لوي = محوري فمو ي لثوي 
محوري شدقي لساني = محوري 
فموي لساني 
المستوى المحوري الشدقي اللساني « axiobuccolingual plane‏ 
المستوى المحوري القَموي الاي 


محوري إطباقي جوري طاحن axiocclusal = axio-occlusal‏ 


axiobuccolingual 


محو ري عنقي = محو ري لثو يي axiocervical = axiogingival‏ 


محوري وحشي 
متعلق بالجدار الوحشي والجدار ا موري لحفرة شدقية 
«خدية» أو حفرة لسانية فى رحى أو ضاحك. 


axiodistal 


زاوية مسحو ريةوحشية axiodistal angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدارين الحوري والوّحشي » وهي 
زاوية خطية (عاعصة عصنآ) . 
بجو ري وحشي إطباقي ري axiodisto-occlusal‏ 
وحشي طاحن 
متعلق بالجدار ا حوري والوحشي والإطباقي لحفرة شدقية 
«خدية» أو حفرة لسانية ور ارقا اف 1 
زاوية محورية وحشية إظباقية axiodisto-occlusal angle‏ 
«طاحنة» 


الزآوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » ال حوري 
والوحشى والإطباقى «الطاحن» » وهى زاوية نقطية )غصذهط) 


. angle) 
axiodistocclusal = axiodisto-occlusal محوري وحشی‎ 
طاحن «إطباقي»‎ 
axiodistocervical = axiodistogingival ر ي و حشي‎ 
عنقي = محوري وحشي لثوي‎ 
axiodistogingival = = محوري وحشي لتّوي‎ 
axiodistocervical محوري و حش يعدي‎ 


متعلق بالجدار المحوري والوحشي واللثوي لحفرة شدقية 
«خدية» أو حفرة لسانية في رحى أو ضاحك . 


زاوية محورية وحشية لثوية axiodistogingival angle‏ 


- 91 - 


محوري إنسي و حشي axiomesiodistal‏ 
المستة ی الجر ري الإنسي الوحشي axiomesiodistal plane‏ 
ميحوري الس لثو ي axiomesiogingival‏ 


متعلق بالجدار حوري والإنسي واللثوي لحفرة شدقية أو 
لسانية في رحى أوضاحك . 

الزاوية المحورية الإنسية اللثوية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » الحوري والإنسي 
واللثوي ؛ وهي زاوية نُقطية (واعهة (Point‏ . 

محوریى إنسى قاطع axiomesioincisal‏ 
متعلق بالجداراتحوري والإنسي والقاطع لحفرة شَفوية أو 
لسانية في قاطع أوناب . 

الزاوية المحورية الإنسية القاطعية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » المحوري والإنسي 
والقاطع » وهى زاوية نقطية (عاعمة غصذه2) . 


axiomesiogingival angle 


axiomesioincisal angle 


محوري أنسى إطباقى «طاحن» axiomesio-occlusal‏ 
مشعاى بالمجدار الخوري: اليو الاق ر دة ار 
لسانية في رحى أو ضاحك . 
زاوية محورد 3 إنسية إطباقية axiomesio-occlusal angle‏ 
«طاحنة» 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » المحوري والإنسي 
والإطباقى » وهى زاوية نقطية (Point angle)‏ . 1 
النخاع و ادل الشّو کي axion‏ 
محوري إطباقي «طاحن» 
متعلق بالجدار ا حوري والإطباقي لحفرة شدقية أو لسانية في 


axio-occlusal 


رحى أو ضاحك. 
الزاوية المحورية الإطباقية «الطاحنة» axio-occlusal angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدارين » المحوري والإطباقي » 
وهى زاوية خطية (Line angle)‏ . 
5 وس 
محوری لبى axiopulpal‏ 


9 متعلق بالجدار ا حوري واللبي في الجزء الدرجي للحفرة 
الجانبية الإطباقية في رحى أو ضاحك . 


زاوية محورية لْببّة axiopulpal angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدارين » ال حوري واللبّي ؛ وهي 
زاوية خطية (Line angle)‏ . 

axis 1-محور‎ 


الخط الذي يدور حوله جسم ما » أوقد يدورإذا ما أمكن 
ذلك ؛ كل جسم له ثلاثة محاور تمر خلال مركز كتلته . 

من الناحية التشريحية : خط مستقيم وهمي يمر بطول العضو 
(مثال : السن أو العظم) يستخدم لوصف وضع أو اتجاه ؛ في 


متعلق بالجدار المحوري والشفوي واللثوي لحفرةإنسية أو 
حفرة وحشية أو حفرة جانبية قاطعة في قاطع أو ناب . 

الزاوية المحورية الشفوية اللثوية 
زاوية متكونة من التقاء اللحدران الثلاثة » المحوري والشفوي 
واللثوي » وهي زاوية نقطية (عاعصة غصذه) . 


axiolabiogingival angle 


محو ري شفو ي لساني axiolabiolingual‏ 
٠‏ هوالحد القاطع لسن 

امشو ی إلخى ري ل ي اللاي axiolabiolingual plane‏ 
و دضع محو ري شفو ي السأني axiolemma‏ 
عمد و رالعقتصب محوري لاي axiolingual‏ 


متعلق با لجدارالمحوري واللساني لحفرة إنسية أو حفرة 
وحشية » أو حفرة جانبية قاطعة في قاطع أوناب . 


زاوية محورية لسانية axiolingual angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدارين » المحوري واللساني ؛ 
وهى زاوية خطية (عاعمة عصنا) . 
تجو ب لساني عنقي = = axiolinguocervical‏ 
محوري الساني لثوي axiolinguogingival‏ 
محو ري ساني نوي = 2 = axiolinguogingival‏ 
محوري لساني > عنقي axiolinguocervical‏ 


متعلق بالجدار ا حوري واللساني واللثوي لحفرة إنسية أو 
وحشية أو جانبية قاطعة لقاطع أو ناب. 
الزاوية المحورية اللسانية اللثوية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران » اوري واللساني 
واللثوي » وهي زاوية نقطية (Point angle)‏ . 
1 


axiolinguogingival angle 


axiolinguocclusal =‏ 
axiolinguo-occlusal‏ 
محوري لساني إطباقي «طاحن» = axiolinguo-occlusal‏ 
axiolinguocclusal‏ 
متعلق بالجدار المحوري واللساني والإطباقي لحفرة في السن . 
متصوري إنسي axiomesial‏ 
متعلق بالجدار حوري والإنسي لحفرة شدقية أو لسانية في 
رحى أو ضاحك. 
زاوية محورية أنسية 
الزاوية المتكونة من التقاء » الجدارين المحوري والإنسي ؛ وهي 
زاوية خطية (عاعصة عصناآ) . 1 ١‏ 


axiomesial angle 


محورى إنسى إطباقى «طاحن» = axiomesiocclusal‏ 


axiomesio-occlusal 


محورى إنسى عنقى ار قبى) = = axiomesiocervical‏ 
١‏ محورى إنسى لثوى axiomesiogingival‏ 
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محور الفك السفلى = محور axis , mandibular = condylar‏ 
1 لقمى = محور الأقمة = محو ڍر axis = condyle axis = hinge‏ 


3 ا _- و 
رزی » محور بکری = محور معترض axis = transyerse axis‏ 


خط وهمي يمر من خلال لقمتي الفك السفلي » يمكن نظرياً 


أن يدور حوله الفك السفلى . 


المحور السّهمي 


axis , sagittal 


1 خط عمودي وهمي يمر خلال لُقمة الفك السفلي » ويدور 
حوله الفك السفلى فى حر كة متعرجة أو حركة مسننة . 


و 5 
محور معترص 
محورالدوران 


axis , transverse 


axis of rotation 


محور التماثل » محور التناظر 
فّقرة محورية عنقية ثانية »المحور 
ون وه 1 


تسمية قديمة للرحى . 
وان 
محوار صي وارد 
محوار عصبي صادر 
محوار عبي متحرّك 7 
محوار عصبي حسي 
فتتحدواز 
سن آزل -الرحى 


axis of symmetry 
axis vertebra 


axle tooth = azzle tooth 


axon = axone 
axon , afferent 
axon , efferent 
axon , motor 
axon , sensory 
axone = axon 


azzle tooth = axle tooth 


التصويرالشعاعى لقياس الر أمن (Cephalometric‏ 
radiography)‏ : الخط القيابئ المستخدم في قياسات الزوايا 
لتقييم النمو وأهداف العلاج أو نتيجته أو الكل معاً . 

انظر قياسات الرا اسن (Cephalometrics)‏ . 

2- المحور ( الفقرة العنقية الثانية teb1aںvVe (Second cervical‏ . 
محوررزي axis , hinge‏ 
محور القَم والقك › محور لُقمي 

OEE 


axis , cerebrospinal 
axis , condylar 


axis , condyle 


محور قَحفي وجهي axis , craniofacial‏ 

axis of eye محورالعين‎ 

مخ ربصر ي axis , optic‏ 

axis of rotation مخ رالدوران‎ 

نقطة يدور حولها أنبوب الأشعة والفلم لإجراء فحص 
مقطعي شعاعي وهي إما ثابتة أو متحركة . 


محور التماثل » محور التناظر 

محور طولي 

الخط الذي يمر بطول الشيء عبر مركزه . 

محور طُولي . محور طولاني : 
خط وهمي أمامي خلفي يمر من خلال إحدى لُقمتي الفك 
السفلي ويمكن أن يدور حوله الفك السفلي في حركة 


دورانية 5 


axis of symmetry 


axis , long 


axis , longitudinal 
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النقطة 8 = النقطة فو ق الذقنية B' point = supramentale‏ 
في المستوى الإنسي : تقع في أقصى الجزء الأمامي من قاعدة 
الفك السفلي وأقصى نقطة خلفية من الحيط الخارجي للناتئ 
السنخي من الفك السفلي . وفي علم وصف الإنسان 
(Anthropology)‏ :عراف بالنقطة فوق الذقنية وتقع بين 
النقطة تحت السنية ونقطة الشامخة الذقنية. 

Babbitt’s metal معدن بابيت‎ 

نسبة إلى أ .بابيت » 1862-1799 » )طط8 .1 » مخترع 

أمريكي . 
خليطة تستعمل أحياناً في طب الأسنان » وتحتوي على 
النحاس (Tin) EEN (Copper)‏ والأنتيمون 
(Antimony)‏ . 

مُتلازمة الرضاعة من 

الزجاجة (الرضاعة) 
تسوس السن بسبب الرضاعة 
من الزجاجة (الرضاعة) 

حالة سنية تصيب الأطفال بين 12 شهر و3 سنوات من 
العمر » بسبب رضاعتهم من زجاجة الرضاعة في وقت 
النوم » تمايؤدي لتعرض الأسنان للحليب (اللبن) أو 
العصير لفترة طويلة . يحدث التسوس بسبب تجمع 
الحليب أو العصير في الفم أثناء الليل » حيث تتحلل إلى 
حامض اللاكتيك مع المواد الأخرى المسببة للتسوس . لمنع 
حدوث مثل هذه الحالة » يجب اتباع الإجراءات الوقائية 
والتي تشتمل على منع إطعام الطفل وقت النوم » 
واستبدال الحليب أو العصير بالماء فى رُجاجة الرضاعة 
وقت الليل . كانت تُسمى سابقاً تسوس زجاجة الرضاعة 
(Nursing bottle caries)‏ . 

baby teeth = deciduous teeth jli « أستان الطفل‎ 

الرضيع - أسنان ساقطة » أسنان لبنية 


baby bottle mouth syndrome 


baby bottle tooth decay 


فر شاة أسنان الطفل baby tooth brush‏ 

تو تي الشكل عتبي الشكل bacciform‏ 
شبيه بثمرة التوت (لتتاع8) . 

المبوقة » العضلة المبوقة baccinator‏ 


الوظيفة : تضغط الخدين باتجاه الأسنان » وتشد زوايا الفم . 
المنشأ : الجزء الخلفي للشواخص السنخية بالعظم العلوي 
والعظم السفلي . 

الإرتكاز : آلياف العضلة المستديرة الشفوية كتعهة1ناء1ط:0©) 
(٣ه‏ عند زواية الفم . 

التعصيب : العصب الوجهي (Facial nerve)‏ . 


م 


B = buccal [مختصر] شدقى » خدی » فمى‎ 
B = point B ١ 8 نقطة‎ 


انظر النقطة 8 (8 6مذه2) . 
محوري خدى ‏ 7 
[مختصر] شدقي محوري 
[مختصر] شدقي محوري لثو ي « BAG = buccoaxiogingival‏ 
محوري خدى لنويٍ 1 7 
[مختصر [ شدقى عنقى › عنقى خدى BC = buccocervical‏ 
[مختصر] شُدق ی وحشی »› خدى وحشى اھانفهںuط‏ = 80 
مرتان في اليوم b.d. = bis die ee‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] شدقى لثوي »خدى لثوي BG = buccogingival‏ 
مرتان في اليوم »مرتان يومية 7 b.i.d. = bis in die‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
ر 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


BA = buccoaxial 


BAC = buccoaxiocervical 


bib. = bibe 


BL = buccolingual 


لسانى 
[مختصر] معجون بارافين  BIPP = bismuth iodoform‏ 
يودوفو رم بزموت paraffin paste‏ 


يستعمل في علاج أقنية الجذور . 
[مختصر] شدقي إنسي ١‏ خدي إنسي  BM = buccomesial‏ 
[مختصر] شدقي إطباقي 2 
خدي إطباقي 
[مختصر [ اق 5 2 خدي 0 
[مختصر] دسّتور الأدوية B.P. = British Pharmacopoeia‏ 


BO = bucco-occlusal 


BP = buccopulpal 


البريطاني 
يستخدم في وصف العقاقير » ليبن مصدر تركيب العقار في 
الوصفة الطبية . 


[مختصر] مدونة دستور الأدوية البریطانى 8159 = 8.۲.٤.‏ 
Pharmaceutical Codex‏ 
يستخدم في وصف العقاقير » ليبن مصدر تر كيب العقار في 
الوصفة الطبية . 
و 
[مختصر] وحدة حرارية بريطانية = B.T.U. , B.TH.U.‏ 
British Thermal Unit‏ 


وحدة لقياس الحرارة ؛ يمكن أن تكتب »ا8 . 
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خلفية إشعاعية background radiation‏ 
إشعاع كلي الوجود ينبعث من مصادر طبيعية ؛ حيث توجد 

فى التربة » 
والمياه الجوفية » ومواد البناء » والمواد النشطة إشعاعياً في 
الجسم وخاصة البوتاسيوم 40 ©401) » والأشعة الكونية 
من الفضاء الخارجى . معدل مايتعرض له الشخص فى كل 
عام من الأفبعة الكولية 4 مللي راد (كلهتم: 44) ا 
الأشعة الأرضية الخارجية 44 مللي راد » ومن منابع الأشعة 
النشطة الداخلية الموجودة طبيعياً 18 ميللى راد (18 5لقمص) ؛ 
مستويات الخلفية الإشعاعية قد تختلف فى اماک غليرة : 

مَسام الضغط الخلفي » تخلخل 

بالضغط الخلفي 
دوعا ف یو عدوي ك یف 
الضغط العالي الخلفي للغاز الناتح وا لمحصور داخل القالب 
عندما لاايوجد تصريف كاف لتحريره حين دخول سبيكة 
المعدن المنصهر في القالب . 


background 


الأشعة في الطبيعة » وتنبعث من مواد موجودة فى 


back pressure porosity 


back teeth = posterior teeth أسنان خلفية‎ 
backing ظهارة » مسند‎ 


الخلفية المعدنية التي يرتكز عليها الوجه الخزفي للتاج . 
صفيحة معدنية أو خلفية معدنية لحماية وتقوية وجه خزفي 
أو وجه أكريليكي لتاج أو جاسرة . 
خلفية رصاص » مسئد رصاص 
خلفية الفيلم الشعاعي » لتقليل الجرعة الإشعاعية على 


backing , lead 


فن 
خلفية معدنية backing , metal‏ 
خلفية فولاذية backing , steel‏ 


شتت خا »تبدد خلفي شتت ارتدادي backscatter‏ 
ذلك الجزء من الأشعة المبعثرة أو الشتتة التي تنعكس بزاوية 
أكبر من 90 درجة من الشعاع المركزي للأشعة . 
حبرم اندم 
1-حالة مرضية تتسم بوجود جراثيم في مجرى الدم . 
- أي مداخلة سنية بمكن أن تتسبب فعلياً في تجرثم الدم » 
على الرغم من أنها ليست دائما السبب في حدوث 
التجرثم . وقد تكون هذه ا حالة المرضية عابرة » أو متقطعة 
أو مستمرة » ويمكن أن يؤدي تجرثم الدم في حالات نادرة 
إلى إنتان دموي أو إلى التهاب الشغاف . 
جراثیم , بكتيريا 


مفرد : جرثوم » جرثومة ؛ مكروبات مجهرية نباتية وحيدة 


bacteraemia = bacteremia = bacteriemia 


bacteria 


العصور يات فصيلة العضود يات bacillaceae‏ 
عائلة من الكائنات الدقيقة عصوية الشكل تشكل أبواغ 
كروية » عادة متحر كة ؛ تعيش بالهواء أو لا هوائية اختيارياً 
وغالباً ما تتواجد في التربة . 


عصوى bacillary = bacillar‏ 
متعلق بالعضيات أ والأشكال عَضُوية الشكل الأحرى أو 

عغعصيّات bacilli‏ 
جمع عصية us(‏ ا1 8) . 

bacillicide قاتل العصيات‎ » E 
. أي عقار يستخدم لقتل العصيات‎ 

bacilliform lT ي‎ 

bacillus »عصوية‎ 


جنس من العائلة الباسيلية » موجبة الجرام » يعتاش بالهواء 
أو لاهوائي اختيارياً » وهي كائنات دقيقة عصوية الشكل أو 
5 . المجمع : عصيات (Bacill)‏ . 
عصبة ة حيوائية » عصية هوائية 
وهي تحتاج أكسجين لتعيش وتتكائر . 
عصيّة لاهوائية 
تنمو بقوة في عدم وجود هواء أو أكسجين » تتميز العصية 
الهوائية والعصيّة اللاهوائية بتكوين الأبواغ ؛ أمثلة : الملبنة 
(11105أعةطماء1.3) » والعقدية الطافرة (Streptococcus‏ 
mutans)‏ « والمتفطرة (Tubercle baci1li)‏ « و عة الكزاز 
(Tetanus bacilli)‏ . 


العصوية المغزلية = المغزلية المثواة 


bacillus , aerobic 


bacillus , anaerobic 


bacillus fusiformis =‏ 
fusobacterium nucleatum‏ 
جراثيم سالبة الجرام 
اا الشعرية ية الرقيقة leptotrichia buccalis‏ 
خلف > ظهر back‏ 
فعل خلفي › »فعل راجع 
مشبكة ذات فعل جي 
راص ذوفعل خلفي فكت ذو 
فعل خلفي 
أداة لرص وتكثيف الأملغم » ذات عنق بشكل حرف ا 
لتطبيق قوة تكثيف ناتجة عن حركة سحب » وليس حركة 
دفع كما هو معتاد . 
أداة حشوذات فعل حلفي 
أداة حشو ذات عنق صممت بزاوية بحيث يعود رد فعل 
ضربة المطرقة باتجاه الطبيب » تستخدم لرص وتكثيف رقائق 
الذهب على السطح الوحشى 5 


bacillus , Vignal's = 


back action 
back action clasp 


back action condenser 


back action plugger 
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أي عقار طبيعي أو كيميائي أو حَيوي يُستخدم لإبادة 


الكائنات الدقيقة . 

تراص جرثومى المنشاً bacteriogenic agglutination‏ 

علم الجر اثيم 2 البكتر يولوجيا bacteriology‏ 

انحلال ا لحر اثيم 2 حل الجر اثيم bacteriolysis‏ 
تحطيم وإبادة أو تفتيت البكتيريا . 

حال للجرا اثيم bacteriolytic‏ 

تعلق بحل البكتيريا أو الجراثيم . 

العاثية bacteriophage‏ 
كائنات دقيقة تهاجم الجراثيم » وتنجح أحيانا في تحطيمها . 

كبح الجرا اثيم توقيف الجرا اثيم bacteriostasis‏ 
عملية منع أو إعاقة نموالجراثيم . 

كابح للجرا اثيم bacteriostat‏ 


أي عقاريوقف نمو وتكاثر البكتيريا مثل أي عنصر من 
مجموعة السلفوناميد (Sulphonamide group)‏ . 

كابح للجراثيم 1 
متعلق بتوقيف نمو الجراثيم . أي عقار يوقف نمو أو تكاثر 
الجراثيم 1 

جرثومية . جرثوم 
الجمع e‏ .الاسم السابق لجنس من الكائنات 0 2 
بع جرم ترى كالقطع الناقص أو عصوية الشكل ؛ أما 
الآن فيطلق الاسم على العديد من الأجناس الختلفة من 
الكائات الدقيقة . 

2م : 

عائلة الجراثيم ا ٠‏ سالبة الجرام غير قادرة على 
الحركة «ساكنة» » وهى عصيات غير بوغية . 

العصوانية 
نوع من فصيلة العصوانيات » سالبة الجرام ؛ كائنات دقيقة 
لاهوائية تصاحب عادة عدوى الفم » وتشمل أنواعاً مثل 
العَصوا انية الميلانينية (Bacteroides melanogenicus)‏ « 
والعصوانية الهشة (Bacteroides fragilis)‏ « والعصوانية 
القَمو ية (Bacteroides oralis)‏ . 


داء بيلز 


نسبة إلى | . فون بيلز »1913-1845 » 83612 8.700 » طبيب 


bacteriostatic 
bacteritic 
bacterium 
bacteroid 


bacteroidaceae 


bacteroides 


Baelz's disease 


مرض يتميز بظهور حطاطات غير مؤلمة فوق الغشاء المخاطي 
الشفوي . 


الخلية » وحيدة الصبغي » ليس لها جدار خلية قوي ٠‏ تتواجد 
في كل مكان ومعظمها غير ضار بالأشخاص » والمجموعة 
الضارة تسمى المجموعة الممرضة (10هءع0100) » وهى 
صغيرة يمكن صّبغها ورؤيتها تحت الجهر » وتوضع في 
مجموعات حسب أشكالها : العصيات » باسيلاات وهى 
عَصوية الشكل » أو المكوّرات وهي مُكورة الشكل » أو 
الخيوط » أو اللولبية وهي لولبية الشكل » وتتكاثر بسرعة 
رؤيتها بالعين المجردة. بعض الحراثيم تبقى لسنوات في حالة 
سكون بشكل الأبواغ التي يمكن أن تبقى حية في الأحوال 


يو المؤائنة. : 

الرا اجيّات bacteriaceae‏ 
رتبة من الفطور اجزأة . 

جر ثومي . بكتيري bacterial‏ 


ا ا 


bacterial cell خلية ثومية‎ 

bacterial culture مستنبت جرثومى‎ 

التهاب الشغاف ا ثومی= = bacterial endocarditis‏ 
التهاب الشغاف = subacute bacterial endocarditis‏ 
الجرثومى دون الحاد = infective endocarditis‏ 


التهاب شغاف القلب العدوائى 
اقات لاء انطو تول( عا شكامات القلن )2 
وتسببه المكورات العقدية الحضرة » والتى يمكن أن تنساب فى 
مجر الدم . ديت ترات التهابية تتمثل في ترس 
ابرق وصفيحات الدم مشكلة النوابت (05متاماععء؟1) ؛ 
يجب أن تعطى المضادات الحيوية للمرضى الذين يعانون من 
هذه الحالة (والتي يمكن أن تستمر لمدة طويلة) ويحتاجون إلى 
علاج أسنان حيث يحتمل أن تنتقل الجراثيم إلى مجرى الدم 
أثناء القلع أو تقليح الأسنان » أو جراحة اللثة . 

لويحة سنية مخاطية جرثومية bacterial mucinous plaqu¢‏ 

لويحة جرثومية » لويحة سنية 
غشاء أو طبقة تحتوي على كائنات دقيقة مع الطهاوة 
المكتسبة » تلتصق بأسطح الأسنان مسببة التسوس 
والتهاب النسيج اللثوي . أحد مكونات اللويحة الأخرى 
هو الخاطين وتفرزه العُدد اللعابية ؛ تختلف اللويحة 
الجرثومية من شخص لآخر في الشخانة والقوام حسب 
التمثيل الغذائى » وصحة الأسنان والغذاء والعوامل البيئية 
المحيطة . ا . . . لويحة سنية (Dental plaque)‏ . 

مسي الجرا اثيم »قاتلالجرا انيم bactericidal = bactericide‏ 

مُبِيد الجراثيم = عقار قاتل 

للبكتيريا أو للجرائيم 


bacterial plaque 


bactericide = bactericidal 
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بعد الحد القاطع أكثر من 2 ملليميتر من احور الطولي للأداة 
يمكن أن تدور فى يد طبيب الأسنان عند استعمالها ) . 
إطباق متوازن balanced occlusion ١‏ 
1-يتمثل الإطباق المتوازن فى التطابق المثالى للأسنان حيث 
توجد علاقة توافقية ليان أسطح الأسنان في الحركات 
المركزية » أو الجانبية في حدود المدى الوظيفي لعملية 
الو ا ١‏ 

2 -في الاستعاضة الصناعية : التلامس المتزامن أو التلقائي 
للأسنان العلوية والسفلية من الناحية اليمنى واليسرى › 
وفي المناطق الإطباقية الخلفية والأمامية في الأوضاع المركزية 
والجانبية » ما يؤدي إلى التوازن ويقلل أويّحد من ميل أو 
دوران قاعدة الجهاز السنى بالنسبة للبنية الداعمة للفك . 
يتعلق هذا المصطلح في المقام الأول بالفم » ولكنه قد 
يستتخدم لاختبار [طباق الجهاز السني على المغصلة . 

إطباق متوازن آلياً . 
إطباق متوازن ميكانيكياً 
إطباق متوازن بغض النظر عن الاعتبارات الفيزيولوجية كما 

هوا حال في المفصلة . 


balanced occlusion , physiologically 


balanced occlusion , mechanically 


إطباق متوازن َ 
فيزيولوجياً 
إطباق متوازن متوافق مع دور فيزيولوجي طبيعي متوازن 
لكل من المفاصل الفكيّة الصدغية والجهاز العصبى 
العضلى . 
مُوازن 
و 
تماس موازن 
تماس بين الأسنان العلوية والسفلية الطبيعية أو الصناعية 
على الجانب المقابل للجانب العامل » أي التماس على 
الجانب غير العامل للأسنان . انظر تماس الجانب غير 
llعcontacts)Jnl (Non- working side‏ . 
تلع مُوازن 
أجل موازنة التقص في المسافة بعد الخَلع » ومنع ميل الأسنان 
عن الخط النصف للفك » وبذلك يمكن الحفاظ على تناظر 


balancing 


balancing contact 


balancing extraction 


القوس السنية . 
و 

تداخل موازن balancing interference‏ 
انظر تماس إطباقى غير عامل (Non - working occlusal‏ 
contact)‏ . 

تماس إطباقى مو ازن balancing occlusal contact‏ 
انظر تماس إطباقى غير عامل (Non - working occlusal‏ 
contact)‏ . 


baffle 1-صارفة‎ 

2 - حاجز لمنع دخول الضوء إلى غرفة تحميض أفلام الأشعة . 

حقيبة إنعاش بقناع ذي bag-valve-mask resuscitator‏ 

صمام 
جهاز يتكون من حقيبة بلاستيكية يمكن ضغطها يدويا » 
متصل بها مصدر الأكسجين من طرف صمام يسمح رور 
الأكسجين دون رجوعه وقناع ينطبق تماما على الفم والأنف 
للشخص لمراد إفاقته من الطرف الآخر . انظر أيضاً حقيبة 
أمبو (Ambu bag)‏ . 

بوتقة بيلي 
صندوق للكسو يستخدم في طب الأسنان في تصنيع 
القوالب (1(165) والقوالب المعاكسة (Counter- dies)‏ . 

يخبزء يقَسى بالحرارة bake‏ 
عملية تصليب مادة الخزف السني بالحرارة في درجات 
حرارة يتم التحكم بها كهربائياً . وذلك في فرن مرغ من 
الهواء . عملية تفريغ الهواء في الفرن تُقَلّل من حدوث 
فقاعات هوائية داخل الخزف . يُخبزالخزف أولا فيتحول 
إلى خرف غير مصقول ثم بعد ذلك يُصقل في درجات 
حرارة عالية . 

إرساء بيكر » التفبيت بطريقة بيكر 
نظام للتثبيت يتم التحكم به من خلال استعمال أطواق مرنة » 
تربط أجزاء مختلفة من القوس السنية في محاولة للوصول 
إلى توازن متبادل للقوى . 

خبز > ظهار »مستد 

1 -ميزان 
جهاز لوزن المواد أو المعادن مثل الدهب بدقة . 

2- توازن 
حالة الاتزان . 

ميزان الخليطة والزئبق 

تمّفصل متوازن 
الإطباق المتزامن للأسنان العلوية مع السفلية بانزلاقها فوق 
بعضها » حينما يتحرك الفك السفلي من العلاقة المركزية إلى 
اقات الك ك ةا انط أبس اة اة 


. (Balanced occlusion) 


Bailey's flask 


Baker’s anchorage 


baking 


balance 


balance , alloy-mercury 


balanced articulation 


اتز ان الأدوات balanced hand cutting instrument‏ 
القاطعة اليدوية » أدوات يدوية قاطعة متزنة 
لانزان إزميل قاطع يدوي تقوم الشركات الْمصنّعة بتصنيع عنق 
الأداة بحيث يكون الحد القاطع أوالشفرة أو التتصل بعيداً في 
حدود 2 ملليميتر عن احور الطولي لساعد الآداة (إذا تجاوز 
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يستخرج بلسم بيرو من شّجر « بلسم بيرو» الأمريكي 
ويستخدم في الطب وصناعة العطور . 
سر band n‏ 
E 2‏ 
تُستخدم لتشبيت جهاز جزئي اصطناعي أو جهاز تقويمي 
معدل الشريط . مُهايء الشريط مكيف 
الشريط 
أداة للمساعدة فى انطباق محيط الطوق التقويمى على 
السن » وتستخدم لإحكام الطوق التقويمي حول السن . 


band adapter 


شريط قبل للضبط (ضبوط) band , adjustable‏ 
طوق ذو لولب أو طريقة أخرى لتعديل حجم الطوق حين 
تطبيقه على السن . 

شريط كامل الإحاطة band , all-closing‏ 
طوق يحيط بكامل السن 


E 


band و‎ anchor 


يغبت حول السن » ويستخدم 


کمرتکز لتحريك سن ا . 
و 
شريط وعروة band and loop‏ 
شريط آمجل . طوق أجل band , Angle’s‏ 


شريط مئزرې » شريط واق » طوق مئزري band , apron‏ 
طوق ارتكازي تقويمي له امتداد شفوي أو لثوي أو قاطعي 
للمساعدة في وضع وتثبيت الحاصرة . 1 
رباط معدنى شريطى band blank‏ 
قطعة من الشريط المعدني المصنوع من الفولاذ الذي لايصداً » 
تستخدم لتشكيل شريط تقويمي باستعمال زردية تشكيل 
الطوق ؛ تتطابق حو اف الطوق وتلحم إما باللحَام الذاتي أو 
بمادة لحام . تبداً الشرائط المعدنية عادة من منتصف الشريط 
حتى تتطابق تماما مع السطح الشّفوي أو السطح الخدي 
للأسنان . ويجعل خط اللحام على السطح اللساني أو 
السطح الحنكي . 
تتوافر الشرائط المعدنية الطوقية بشخانات مختلفة » باختلاف 
الأسنان المستخدمة : 


الأسنان الأمامية 


(anterior teeth) 


0.125 0.004-0.003 


الناب والضاحك 0.004 0.150 


(canine & premolar) 


الضرس ( 710133) 


0.200-0.180 | 0006-5 





إطباق مو ازن balancing occlusion‏ 


جانب مو ازن balancing side‏ 
مصطلح مُستخدم في دراسة الإطباق » يعني الجانب غير 
الوظيفي للأسنان في الفم » حينما يكون الفك السفلي في 
حركة انزلاقية جانبية . 

الجانب الذي تكون فيه الأسنان الطبيعية أو الصناعية المقابلة 


للجانب العامل في الفم » حينما يكون الفك السفلي في 

حركة انزلاق جانبية . 
تداخلات الجانب الموازن balancing side interferences‏ 
لسان أملس 2 لسان أجلح bald tongue‏ 


سان باون عليمات على د راحب الات عو 
فيتامين 8 (8 (Vitamin‏ . 

bald tongue , Sandwith's 
ball هة‎ 
ball and socket 


ball and socket joint 


نوع من الفصل الزليلي jin0‏ اSynovia)‏ الذي يسمح 
بمدى واسع للحركة » مثل مفصل الورك » ومقصل الكتف 
يسمى أيضاً مفصل كروي Spheroidea (Spheroid joi)‏ « 
ومفصل كرة وحق (50311610515) . قارن مع مفصل اللقمة 
(اoinز‏ 00203:1010) » ومفصل إر تكازي (Pivot joint)‏ « 
ومفصل سرجى ذه[ 530016 . 

تا ورا ا 

أداة ذات رأس كروي 

كرات التحميل (كرات متدحرجة) 

صقالة ذات كُرة » مصمّلة ذات كرة 

مشبكةذات كرة 2 


ball applicator 


ball bearings 
ball burnisher 


ball clasp 


مسار حول سنى ذو ball-pointed periodontal probe‏ 
0 : 

نهاية كروية 
بالونالجيب balloon , sinus‏ 


بالون من المطاط أو من البلاستيك يمكن أن يملا بالهواء أو 
بالسائل » ويستخدم داخل الجيب الفكي العلوي لدعم 
كسور الناتيء الوجني الفكي . 
بلسم = بلّسم بيرو 
البلسم ؛ مادة زيتية راتينية عشبية عطرية ( تسيل من بعض 
الأشجار) . تُستخدم في مستحضر ورنيش وايتهيد 
varnish)‏ 620'5طاء11/1) » وفى بعض لواصق أكسيد الزنك 
واليوجينول » وسادات قناة الجذر . 


balsam = Peru balsam 
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شريط ES‏ التشكيل band , preformed‏ 
شريط من فولاذ صامد بلا حام (مقطوع من أنبوب معدني) » 
مصتع بأشكال وأحجام متعددة من أجل مطابقتها التامة 
حول تيجان الأسنان التي يشملها الجهاز التقويمي الثابت 
العلاجى . 

دافع الشريط = موجه الشريط 
أداة نُستخدم لوضع وتوافق الطوق الفولاذي الصامد على 
السن . 

نازع الشريط 
مطواة تقوبمية صّمّمت لنزع الأطواق من على الأسنان . 

شريط مَطاطي = شريط 

مرن 

شريط بدون لحام » طوق جاهز 
عبارة عن طوق مقطوع من أنبوب من ا معدن ليست به وصلة 


band pusher = band driver 


band remover 


band , rubber = elastic band 


band , seamless 


ا 

شريط تقويمي بلا لحام band , seamless orthodontic‏ 

دافع الشريط band seater‏ 
أداة ذات حد مسطح » تستخدم لدفع الأشرطة لتستقر على 
السن بواسطة قوة العضة » أي عن طريق العض عليها . 

band - splitting pliers مطواة شق الطوق‎ 

مو سعة الطوق band stretcher‏ 
أداة صّممت لتوسيع الطوق النحاسي » أو الطوق التقومي 

band , vestibular الشريط الدهليزى‎ 

خلايا ظهارية ابتدائية . 


ضماد » رباط » تضميد » عصابة bandage‏ 
شريط من الشاش » أو من الموصلين (نسيج طبي رقيق) » أو 
أي نسيج لين آخر - إما بشكل لفافة أو مثلشي الشكل » 
ويربط حول جزء من الجسم للضغط على المكان لدعمه 
ومنعه من الحركة » أو لتثبيت ضماد الجرح في مكانه . 
ضمادبارتون 
رباط لدعم وتشبيت كسر الفك السفلي » وهو عبارة عن زوج 
من الأربطة على شكل الرقم 8 » يوضع حول الفك السفلي 


bandage , Barton's 


وقمة الرأس . 
ضمادالفك bandage , jaw‏ 
رباط ضاغط bandage , pressure‏ 
رباط يستخدم للضغط على مكان جراحي ٠‏ نع تكوين ورم 
دموي . 
تشكيل الشريط » تطويق banding‏ 


عملية إحكام وتثبيت الأطواق التقويمية على الأسنان 


شريط ذو ملقاط band , clamp‏ 
شريط يثبت في مكانه بواسطة برغي (801617) وصمولة 
(عرقة) ود . 

شريط حفافي band , contoured‏ 
طوق محيط بالسن يطابق شكل السن . 

زردية تشكيل حواف الشريط band contouring pliers‏ 
انظرزردية (25عنا©) . 

شريط تُحاسى band , copper‏ 
يستخدم لعمل حشوة مؤقتة في حالة وجود النخر أو 
التسوس في السطح الملاصق للسن وممتد تحت اللثة أو في 


حالة الحاجة إلى دعم حدبة ضعيفة أو أكثر للسن . 

يُستخدم الشريط النحاسي في التركيبات الثابتة لأخذ طبعة 
دافع الشريط . موجه الشريط band-driver = band pusher‏ 

أداة تستخدم فى تقويم الأسنان لجعل الطوق يستقر في مكانه 


على تاج السن . 
شريط رأسى . ضماد رأسى band , head‏ 
شريط أخدودي شفوي 2 = band , lip furrow‏ 
صفيحة دهليزية vestibular lamina‏ 
صائن الحيرَ ذو الشريط والعروة › band maintainer , loop‏ 
حافظ المسافة ذو الشريط والعروة 
شرد يط المسندة band , matrix‏ 


شريط رقيق من ا معدن يستخدم للتعويض المؤقت عن جدار 
زائل من السن ليكون دعامة » أو سناداً أثناء عملية حشو 
السن . 

band , orthodontic = anchor band شريط تقويمى = شريط‎ 

ق 

شريط رقيق السماكة في شكل طوق » عادة من الفولاذ الذي 
ا و اانا ين لدی بعكم ربكو ت 
الوؤصلات التقوبمية المختلفة على الأسنان. تتواجد الأطواق 
التقويمية عادة بأحجام وأشكال متعددة ويمكن إحكامها 
وضبطها على السن بحيث تكون مطابقة تماما لأسطح السن 
وأعلى قليلاً عن الحافة اللشوية لتصل إلى مستوى أعلى من 
نقطة التماس وتكون موازية للحد القاطع أو الحد الإطباقي . 
ويمكن إحكام الأطواق مع الوصلات التقويية الملحومة بها 
لتطابق أسطح محيط السن با حاولة والتجربة وحينما تتطابق 
الأسطح » تلصق في مكانها بأسمنت لاصق . 

شريط داعم »رباط داعم 


band , pier 
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المشبكة حيث تكون الأذرع امتدادا مباشرا للعوارض الرابطة 
لطقم الأسنان . 
أذرع مشبكة القضيب 
ذراع المشبكة التي تنشأ من قاعدة الجهاز أو الوصلة الرئيسية 
وتشمل الذراع التي تعبر الأنسجة اللثوية وينتهي طرفها 
بملاصقة السن في الاتجاة اللثوي الإطباقي . 
قضيب الوصيلة 
قضيب ثخانته أكبر من عرضه بالمقارنة مع الوصيلة الحنكية 
التي يكون عرضها أكبر من ثخانتها . 


bar clasp arms 


bar و‎ connector 


وصيلة القضيب bar connector‏ 
عارضة أو شريط تربط أجزاء الجهاز السني الجزئي . 
قضيب دولدر bar , Dolder’s‏ 
قضيب لساني ثنائي « قضيب لساني  bar , double lingual‏ 
7 5 
عارضة مَفصلية bar joint‏ 


bar , Kennedy’s = قضيب كندي = مثبات العارضة المستمرة‎ 
continuous bar retainer 1 1 

عارضة مُعدنية »تستقر عادة على الأسطح اللسانية 
للأسنان » لتساعد على اتزانها واستقرارها » وتعمل كمثيّتات 
وا 
قضيب معدني » يلاصق الأسطح اللسانية للأسنان 
الأمامية » ويساعد فى تثبيت الامتداد الوحشى لجهاز جزئى 
متحرك .انظر واا القضيب اللسانى الرئيسية Ei‏ 
١ . bar major connector)‏ 

قضيب شفوي bar , labial‏ 
وصيلة معدنية رئيسية تستقر وتتطابق مع القوس الشفوية 
لأسنان الفك السفلي وتصل جزئين أو أكثر من البدلة ا جزئية 
المتحركة ثُنائية الجائب . 
وصيلة معدنية تتطابق وتستقر على السطح اللساني من 
أسنان القوس السنية للفك السفلي » وتصل جزئين أو أكثر 
من جهاز جزئي متحرك سفلي ثنائي الجانب . 

قضيب إطباقي » قضيب طاحن 


bar , lingual 


bar , occlusal 

قضيب ذو سنادة إطباقية 
وصيلة رئيسية تعبر الحنك الصلب وتصل وتقوي جزئين أو 
أكثر من الجهاز الجزئي المتحرك بالفك العلوي . 

عارضة باسافانت = وسادة Passavant's = Passavant's‏ ر bar‏ 
باسافانت = ارتفاع باسافان 


bar , occlusal rest 


bar , palatal 


pad = Passavant’s ridge 


أشرطة آنجل للكسور 
أشرطة هنترشريجر = خطوط 


bands,Angle's fracture 


bands,Hunter-Schreger’s = 


شريحر فى الميناء Schreger's lines in enamel‏ 
بنج »مادة مخدارة بات شائع حش bang = bangue‏ 
1-بار bar‏ 


وحدة لقياس الضغط الجَوي تساوي مليون ١‏ داين » في 
السنتيمتر المربع . 
2- عارضة » قضيب » سلك 
قضيب معدنى أو سلك يُستعمل فى الأجهزة التقويمية » 
كجزء من الجهاز أو يستعمل في الأجهزة التعويضية المتحركة 
تيا وسسكة رك ابي كيار ار مس الدب 
معدني يبت بسنين طبيعيتين أو أكثر » أو يشبت بجذور 
الأسنان » من أجل دعم وتثبيت جهاز كامل أو جهاز جزئي 
- مثال ذلك : عارضة دولدر (682 1201067*5) » وعارضة 
لسانية (مهط ([ingual‏ . 1 
قضيب حتكى أمامى › 
ا 
وصلة رئيسية ( عارضة ) بجهاز جزئي فكي علوي متحرك 
توجد في المنطقة الأمامية الحنكية وتقع في مستويين › 
مستوى بطول سقف الحنك والمستوى الآخر على الحنك 


bar , anterior palatal 


الأمامي . 

bar , anterior- posterior » قضيب أمامى - خلفى‎ 

E 

قضيب قو سي bar , arch‏ 
جهاز تقويمي : سلك يمدد حول القوس السنية ويثبت على 
الأسنان المعترضة : 

قضيب ماكيلين اكفصلى bar , articulomachelian‏ 
مورت عند ريشا ا ا 

القضيب الرا ال bar, attachment‏ 


وتثبيت طقم الأسنان : 


زردية حنى القضيب bar bending pliers‏ 
تضيب دهليزي »قضيب خَدي » قضيب قَّموي bar , buccal‏ 
قضيب المشبكة bar , clasp‏ 
مشبكة القضيب bar clasp‏ 


مشبكة من نوع العارضة ذات الأذرع تمتد من الوصيلة 
الرئيسية أومن قاعدة جهاز الأسنان الصناعى بمحاذاة 
اا اترو ور هن ك الاي ارا 
التماس في السن والاتجاه اللثوي الإطباقي ؛ أي هي نوع من 
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1-جذع أسطوانى » برميل barrel‏ 
خزانة المحقنة التى تملا با محلول . 
2- طوق التاج السني المعدني 
barrier‏ 


حاجز »سد »مانع »عائق . حائل 
هنادة مناصة للإشعاع كالرصاص(620.]) » أوالأسمنت 
(Concrete)‏ » أو الجبس (2135]65) » تستعمل لحماية منطقة 
من تأثير الإشعاع . 


التهاب قناة بارثولين bartholinitis‏ 
نسبة إلى س . بارثولين . 1738-1655 « C.Bartholin‏ « 
مشر دارگ 
الا ا روو افر رات ا حت 
اللسائية . 

قناةبارثولين Bartholin's duct‏ 
أكبر قنوات الغدة اللعابية تحت اللسانية . 

Barton's bandage ضما بارتون‎ 


نسبةإلى ج .ر.بارتون .1871-1794 « J.R.Barton‏ « 
جراح أمريكي . 
فجماد على شكل رف8 يستعمل فی دعو وریت كسور 
الفك السفلى . 
قاعدي ‏ أساسي 
مساق اعد ا 
عظم قاعدي 
1-(في التركيبات الصناعية) : النسيج العظمي في الفك 
السفلي والفك العلوي الذي يقدم الدعم للأجهزة السنية 
الصناعية . 
2-(في تقويم الأسنان) : الأنسجة العظمية الثابتة التي تحد 
من حركة الأسنان لإيجاد إطباق مستقر . 
انظر قاعدة ذروية(©695 1هع1أمف) . 


basal = basilar 


basal bone 


خلية قاعدية basal cell‏ 
أية خلية من الخلايا في أعمق طبقة من الظهارة الطبقية . 

الورم الشائكي قاعدي الخلايا basal cell acanthoma‏ 
انظر ورم حليمي قاعدي الخلايا (Basal cell papilloma)‏ . 

basal cell carcinoma سرطانة الخلايا القاعدية‎ 


ورم خبيث في الخلايا الظهارية » يبدأ ببثرة تمتد محيطياً 
لتكون آفة مركزية »ثم تتآكل وتتقشر وتنزف . انتشار 
امرض نادر » ولكن انتشاره الموضعي يدمر الأنسجة 
السحبية والمياؤرة فى 2/80 من االات الى تمصب الرخة 
بيخ خط الفكر والعقة الا اليف ال ت للسترطاة 
هو التعرض الشديد لأشعة الشمس أو الأقبعة السينية . 


بروز في الجدار البلعومي الخلفي يشكله الجزء العلوي من 
العضلة القابضة العلوية للبلعوم خلال عملية البلع أو 


إخراج الصوت . 

حرف من نسيج متمدد على الجدار الخلفي للبلعوم. 
مثبات القضيب المستمر = = bar retainer , continuous‏ 
قضيب كندي Kennedy’s bar‏ 


عارضة معدنية تستقّر عادة على الأسطح اللسانية للأسنان 

للمساعدة في تثبيتها » وتعمل كمثبتة غير مباشرة . 

عارضة معدنية تلاصق الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية 

وتساعد في تثبيت الامتداد الوحشي لجهاز سني جزئي. 
قضيب الجبيرة ١‏ 
قضيب تحت اللسان 

الوصيلة المعدنية في جهاز جزئي سفلي التي تمتد تحت 

اللسان في قاع الفم . 


bar , splint 


bar , sublingual 


قضيب عبر الحنك bar , transpalatal‏ 
1- شوكة barb‏ 
2- شو كة الملسك 


في طب الأسنان : بروز دقيق على المقبض الخلفي للأداة 
ا لمنع انزلاقها عند الاستعمال . ٠‏ 

باربتبورات (دواء) barbiturate‏ 
عقار من مجموعة الأدوية الُْنومة والُْسكنة والهدئة 
للأعصاب ء تؤثر على مراكز المخ بدون التسبب في فقدان 
الوعي ؛ تقلل القلق أوالاضطراب قبل إجراء العمليات 
اة (تمهيد التخدير (Premedication‏ + ترفك على 
شكل حبوب » ويجب على المريض حين تناول هذه الأدوية 
الامتناع عن شرب الكحول أوقيادة السيارة . وتُقسم هذه 
الأدوية إلى : طويلة المفعول : أكثر من 8 ساعات » وتستعمل 
كمسكنات وفي حالات الصرع ؛ ومتوسطة المفعول : من -8 
6 ساعات ؛ وقصيرة المفعول : من 3-2 ساعات وتستعمل 
كمنومات » وكأدوية قبل أو بعد الجراحة ؛ وذات مفعول 
قصير سريع المفعول : وتستعمل كمخدر للحقن في الوريد 
ولإحداث تأثير منوم قبل التخدير العام بالغاز . 

داء بارلو ‏ داء الحَمّر الطّفْلي » الإسقربوط 


Barlow's disease 


عند الأطفال 
(سابقة) ضغط › ثقل > وزڙن baro-‏ 


ألم سني طيرا اني barodontalgia = aerodontalgia‏ 
ألم في الأسنان نات عن انخفاض الضغط الهوائي نتيجة 
الارتفاعات الشاهقة . 

التهاب الجيب الضغطي 


barosinusitis 
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سطح النسيج الخاطي «مخاطية الفم » الذي تغطيه قاعدة 
الجهاز السنى (البدلة السنية) الجزئى أو الكامل . يسمى 
أيضاً منطقة ل الجهاز السنى (Denture-bearing e‏ « 
منطقة تحميل الضغط (23162 (Stress- hs‏ . 
حدود المرتكز القاعدي » حواف المقر 
القاعدي . محيط الُرتكز القاعدي 
الحد الخارجي للمساحة الكّلية التي تُغطى بواسطة قاعدة 
ا لجهاز السّني المتحرك » وتظهر على الغشاء الحاطي في الفم 
أو على المثال المصبوب . 
الحدود المحيطية على الغشاء المخاطي أو على النموذج 
المي لكل اة رة “الي سوق تش باخهار 
ال انظر أيضاً مرتكز قاعدي (Basal eA‏ . 
سطح قاعدي basal surface‏ 
عبارة عن سطح الجهاز السني (البدلة السنية) المتحرك › 
حيث نسخت تفاصيل سطحه عن النموذج المصبوب وهي 
بدورها مأخوذة عن الطبعة . 
سطح الجهاز السني القاعدي - 
سطح الطبعة 


مساحة سطح الجهاز السني الذي يتحدد محيطه أو حدوده 


basal seat outline 


basal surface denture = 


impression surface 


بواسطة الطبعة . 

وريد قاعدي basal vein‏ 
يتكون الوريد القاعدي من اتحاد الوريد الدماغي الأمامي 
والوريد الخى الأوسط العميق . 

قاعدة ا base‏ 


1- قاعدة الجهاز السني الكامل أو الجزئي المتحرك الذي يستقر 
على لبان السققى ء وتيت به الأنيتان الصداعية : 

2- طبقة عازلة ءتكون أحنيانامن الإسمنت الممزوج بمادة 
طبية « الإسمنت الطبي» » توضع في الأماكن العميقة في 
الحمّرة المحخضرة فى السن » لحماية لب السن وللمساعدة فى 
إزالة الغؤور 01 »انظر إسمنت كيو 
الكالسيو م hydroxide cement)‏ سساك1ة0) » إسمنت 
متعدد الكربوكسيلات (Poly- carboxylate cement)‏ « 
إسمنت أكسيد الزنك واليوجينول (Zinc oxide-eugenol!‏ 
cemen‏ » إسمنت فوسفات الزنك (Zinc phosphate‏ 
cement)‏ . 

3 قاعدة أو أساس يستقر عليها تعويض ما أو يبنى عليها ؛ 
أو أسفل الشىء . 

ف ف 0 هوم سين مومه 
الهيدروكسيل » مثل : هيدر وكسيد الصوديوم . 

5- المواد الأولية لُكب ما أو العنصر الأساسي في مزيج . 


العلاج : استئصال الإصابة جراحيا » دائما بواسطة 
التجفيف الكهربائي أو المداواة بالتبريد . تُسمى أيضا ورم 
ظهاري قاعدي الخلايا (هددهذاعط)زمء 1اءه 82521) » سرطان 
قاعدي الخلية (8235110:02) » سرطانة خلوية قاعدية 
carcinoma)‏ نة1ن[اء»ه835) . انظر قرحة قارضة »قرحة 
أكالة (Rodent ulcer)‏ . 
الورم الحليمى قاعدي الخلايا 
نموورمي ظهاري حميد يتميز بإصابات عديدة مرتفعة 
E‏ صفراء أو بنية » يحدث عادة فى الأعمار 
المتوسطة . يسمى أيضاً الوم لمتكي بالخلايا القاعادية 
cell acanthoma)‏ 521ة8) » التقران المثي (Seborrheic‏ 


basal cell papilloma 


. keratosis) 

خلل التنسج القاعدي 2 عكر النمو القاعدي basal dysplasia‏ 

سوء علاقة في الهيكل العظمي متعلقة بعيب في حجم » 

أو شكل أو وضع العظم القاعدي . 

basal ganglia 3 0 
basal ganglion 

basal lamina = basement 

lamina = lamina basalis 

الصفيحة القاعدية التي تصل النسيج الظهاري بالأنسجة 

الضامة الواقعة تحته » وهي تشمل الصفيحة الشفافة 


والصفيحة الكثيفة . 
طبقة قاعدية basal layer‏ 
طبقة ويل القاعدية basal layer , Weil's‏ 
الغشاء القاعدي basal membrane‏ 
الغشاء القاعدي الداخلى basal membrane, inner‏ 
الغشاء القاعدي الخار چ basal membrane, outer‏ 


معدل الأيض القاعدي › basal metabolic rate = BMR‏ 
معدل الأيض الأساسي » معدل الاستقلاب الأساسي 
الجسم » والفضلات الناتجة من الجسم i‏ 
أيض قاعدي » استقلاب أساسي 
حرف قاعدى » حافة قاعدية - 
ارتفاع لساني لثوي 
مرتكز قاعدى .مقر قاعدى 
بنية النسيج الفموي التي تدعم قاعدة الجهاز السني الجزئي أو 
الكامل . انظر أيضاً حدود المرتكز القاعدي (Basal seat‏ 
outline)‏ . 


منطقة الُرتكز القاعدي 


basal metabolism 


basal ridge = cingulum 


basal seat 


basal seat area 
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base metal foil رقاقة معدنية قاعدية‎ 

قاعدة المحم base of the skull‏ 
أرضية الجمجمة وتشتمل على الحمر القحفية الأمامية 
والمتوسطة والخلفية والعديد من الثقوب مثل الثقبة 
البصرية » والثقبة البيضوية » والثقبة الممزقة » والثقبة 
العظمى . 

مستوى القاعدة » المستوى القاعدي 
مستوى تخيلي يُستخدم لتقدير ثبات الأجهزة الاصطناعية عند 

قاعدةلدنة base , plastic‏ 
قاعدة الجهاز السنى الُصنّعة من الراتين أو من البلاستيك . 

صفيحة القاعدة ت قاعدية base plate = record base=‏ 
= قاعدة التسجيل = قاعدة مؤقتة = 
قاعدة التحربة = قاعدة البدلة trial base = denture base‏ 
السنية 
1- قاعدة مؤقتة تمثل قاعدة الجهاز السني وتشتمل على 
الراتين أو الأكريليك أو الشمع » عليها ارتفاع شمعي 
لتسجيل العلاقة بين الفكين رارف ري سام 
الصناعية أو لتجربة جهاز سني فيه أسنان منضدة : 50 
أيضاً قاعدة تسجيل (62356 0150ع16) » قاعدة مؤقتة 
(Temporary base)‏ . 
2- (في تقويم الأسنان) : الجزء من الراتين الأكريليكي من 
الجهاز التقوبمي المتحرك »الذي يطابق الخاطية وأعناق الأسنان 

تثبت به النوابض » والأسلاك » أوالضيّمات . 


base plane 


temporary base = 


صفيحة قاعدية طبرخية baseplate gutta-percha‏ 
صفيحة قاعدية متوازنة » صفيحة baseplate , stabilized‏ 
قاعدية مستقر ê‏ 
صفيحة قاعدية من صمغ السلاك (Shellac baseplate)‏ « 
تُبطّن بمادة عالية الدقة بالنسبة للانطباق على سطح النسيج 
الفموي مثل : الراتين الأكريليكي » وذلك لتحسين 
الانطباق . ١‏ 
قاعدة التسجيل = صفيحة قاعدية base , record = baseplate‏ 
قاعدة مطاطية base , rubber‏ 
قاعدة صمغ السلاك base , shellac‏ 


صفيحة قاعدية » مصنوعة من الراتين الُركب » انظر 
صفيحة قاعدية (ع]12مء825) . 


base , soft قاعدة رخوة‎ 
base , sprue = crucible former قاعدة الصب = مُشكّل‎ 
البوتقة‎ 


قاعدة الراتين الأكريليكى 

قافا ق 1 

قاعدة للحفرة » ساس عازل للحفرة base , cavity‏ 
نوع من أنواع الإسمنت » يستخدم ليغطي قاع الحمّرة ا حضرة 
في السن قبل وضع الحشوة الدائمة وذلك لحماية لب السن 
من المؤثرات الخارجية . 

إسمنت قاعدي - أساس 
عازل للحفرة 

قاعدة الحمحمة »القاعدة القحفية 
العظام الداعمة للدماغ » وهي التي تفصل القّحف عن 


base , acrylic resin 


base , arch 


base , cement = cavity base 


base , cranial 


الهيكل العظمي الوجهي لتكون قاع التجويف الجمجمي . 
قاعدة البدلة السنية base , denture‏ 


ذلك الجزء من البدلة السنية «طقم الأسنان» » للدم يستقر 
على الحيد الستخي ويمتد على الحنك وتثبت به الأسنان 
الاصطناعية . 

قاعدة نمتدة » امتداد للقاعدة base , extension‏ 
امتداد خلفى بدون أسنان لقاعدة الجهاز السنى الاصطناعى 
المتحرك لتأمين الدعم الوحشي للخلف بدون أسناق ٠.‏ 

خط قاعدي » خط اا 
خط رئيسي تخد أو تل قاعدة . 

مادة القاعدة » مادة أساسية base material‏ أية 
مادة تصنع منها قاعدة البدلة السنية مثل الراتين الأكريليكي › 
أو المطاط المقسى «الفالكانيت» أو متعدد الإستيرين 
(الستيرين Styrene:‏ مادة هيدر وكربونية سائلة عطرة غير 
مشبعة ة » نُستخدم في صنع المطاط واللدائن ن ) » أو المعدن مثل 
معدن الكروم كويالت (Chrome cobalt)‏ . 

قاعدة معدنية base , metal‏ 
الجزء المعدني من البدلة الذي يستقر على المرتكز القاعدي » 
وامستحيع تر ميل الزاكرن و ن و 
يكون من الذهب > أو الكروم »و الفولاذ الذي لايصداً . 

معدن قاعدي 

خليطة معدنية قاعدية base metal alloy‏ 
من الخلائط المستخدمة في طب الأسنان » التي لا تحتوي على 
أي معدن نفيس ؛ الخليطة التي تحتوي على الكوبالت 
والكروميوم » والنيكل بكميات مختلفة . السبائك القاعدية 
الأكثر شيوعا والمستخدمة في طب الأسنان هي : خليطة 
النيكل كروم (7إ2110 )Nicke1-chrome‏ » وخليطة الكر وم 
كوبالت (لإ2110 0726-0216© ) التى تستعمل فى طب 
الأسعاق لفقل مبوطب الأسداة اريفس كيك 
ركفن عن الفلاقط المعانية الفيسة : 1 


base line 


base metal 


وجهي قاعدي basifacial‏ 
متعلق با جز السفلي من الوجه . 

قاعدى basilar = basal‏ 
ون بالقاعدة أو المنطقة القاعدية . 

basilar artery الشريان القاعدي‎ 


الجذع الشرياني الخلفي المفرد » يتكون بالتقاء الشريانين 
الفقاريين عند قاعدة الجمجمة »ويمتدمن الأسفل إلى 
الحافة العلوية من الجسر لينقسم إلى الشريان الحي الأبمن 
والشريان الى الأيسر ليغذي الأذن الداخلية وأجزاء من 
الام و ال اتروع الف لكل فا وق : 
الشريان الجسري » والشريان التيهي » والشريان الخي 
السفلي الأمامي » والشريان الخي العلوي » والشريان لخي 
اسن 1 1 
مؤشر قاعدي » منسب قاعدي »دليل قاعدي  basilar index‏ 
غشاء قاعدى 
تة رة كرة قاغدة القداة اتر فة أو الل وة 
المدعمة بالنتوءات الليفية والعظمية من الجدار القوقعي . 
وهي تمد عضو كورتي ا حلزوني بقاعدة ليفية . 
ثقرة قاعدية »وهدة قاعدية 
نقرة في تاج قاطع علوي فوق عنقه : 
ضفيرة قاعدية 
ضفيرة وريدية » تتشابك بين طبقات الأم الجافية فوق الجزء 
القاعدي للعظم القذالي » وهي تربط الجيبين الصخريين 
لتتصل مع الضفيرة الوريدية الفقارية » وتفرغ فيها الجيوب 
الصخرية السفلية . انظر مدخل ضفيرة قاعدية 5نءرءاط) 


basilar membrane 


basilar pit 


basilar plexus 


. basilaris) 
basilar suture درز قاعدي‎ 
basilaris قاعدي الارتكاز‎ 
basilaris cranii قاعدة الجمجمة »قاعدة القحف‎ 
basilomental ذقني قاعدي‎ 


متعلق بالذقن وقاعدة الجمجمة. 
قاعدي تحت الأنفي = قاعدي 
قاعدي أنفي 

نعلق بالحقطة القاعذية ون البقطة العوسظة على الا 

الام لف الحظدى + قةت 


basilosubnasal = basinasal 


basinasal 


طول قاعدي أنفى basinasal length‏ 

الط الأنفى القاعدي basinasal line‏ 
دقن لأساف NS AB‏ 
والنقطة لاغذ 


قاعدة يثبت عليها النموذج الشمعي »وهي التي تُمثل 
الشكل النهائي لحفرة غائرة في المسحوق الكاسي في 
أسطوانة الصب ينصهر فيها المعدن ثم ينقل المعدن المنصهر 
إلى فتحة الصب . وتُعرف أيضا بمشكل البوتقة ءاطنمتصع) 
former)‏ . 
قاعدة مستقر ة » قاعدة متو ازنة base , stabilized‏ 
صفيحة قاعدية تغطى أو تبطن بمادة من البلاستيك لتحسين 
انطباقها التام على اليد السنخي . 


قاعدة مو قتة base , temporary‏ 
قاعدة الاستناد السنى base , tooth-borne‏ 


قاعدة الجهاز السنى »المرتكزة على الأسنان الداعمة على 
جانبي المنطقة عديمة الأسنان بحيث أن المنطقة الذرداء لا 
تدعم الجهاز السني ١‏ 
قاعدة استناد نسیحی سنى 
قاعدة الجهاز السنى الدعومة بالأسنان والمرتكز القاعدي . 
قاعدةالتجربة ` 


base , tooth-tissue-supported 


base , trial 


قاعدة اطاط الصَلْب base , vulcanite‏ 
سلك القاعدة »سلك أساسى base wire‏ 
الغشاء القاعدى basement membrane‏ 


basi- , basio- , baso- (سابقة) قاعدة » قاعدى‎ 


basial = basialis قاعدى › أساسى‎ 


ee 5‏ 
قاعدى سنخى . فاعدى دردری basialveolar‏ 


خط سنخي قاعدي basialveolar line‏ 
ف قامات الشيجيدة) ؟ انط ار توق الفط القاعدية 
والقطة اة 

قاعدي غلصمي (خيشومي) basibranchial‏ 

basic ١ قاعدي اا‎ 

basic life support = (BLS) الدعم الأساسي للحياة‎ 


إجراء التنفس القلبي الرئوي » والعناية القلبية الطارئة لإعادة 

الو أن رقي و لسري أن لقي ين 
في المعالجة الطارئة للمريض الذي يعاني من توقف القلب 
توقف التنفس . ۰ 

أجزاء أساسية 

إجراءات أساسية . عمليات أساسية 


basic parts 

basic procedures 
(حسب تصنيف تر وجان 01255102600 8 «ھڑ٥1۲) تعتبر‎ 
الحشوات الفضية (الأملغم) » والحشوات المركبة والجراحة‎ 
حول السنية »وجراحة أقنية الجذور والجراحة الفموية‎ 


إجراءات أساسية . 
جمجمى قاعدى basicranial‏ 
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basophil leucocytes 


batch 
bath number ر قم الوجيبة‎ 
bath حمام »تجاج‎ 
bath , alkaline حمام قلوي‎ 
bath , chemical حمام كيميائي‎ 
bath , electric حمام كهربي‎ 
bath , hot حمام ساخن‎ 
bath , hot air حمام هواء ساخن‎ 
bath,immersion حَمآم عطس‎ 
bath , metal حمام معدني‎ 
bath , thermal حمام حراري‎ 
bath و‎ vapor حمام تخار ي‎ 
bath , warm حمام دافيء‎ 
bath , water حمام مائي‎ 
bath , wax حمام شمعي‎ 
batrachoplasty ر ب ا 2 تميكل ر غوف‎ 


(ضفيدعة) (داتتصهع) . 


حربة »يطعن بالحربة bayonet‏ 
زاوية مضاعفة لرأس أداة بحيث يكون موازياً كقبض الأداة . 
حربة مشكلة للزاوية bayonet, angle former‏ 


زوج من الأدوات القاطعة بشكل الفأس » تستخدم 
لتشكيل وإبراز الزوايا في تحضير حفر الصنف الثالث ؛ 
حدها القاطع يشكل زاوية مع محور التصل الموازي لحور 
الساق ؛ م أيضاً مشكل الزاوية » مُكون الزاوية 
(Angle former)‏ . 

ر اص ذو حربة› مكنف ذو حربة bayonet condenser‏ 
أداة لرص وتكثيف مواد الحشوء لها رأس ملتو وساق 
ذات زاوية قائمة تُثنى لتغيير خط القوة تستخدم في المقام 
الأول لص وتكثيف الذهب اللصاق مباشرة فى الحفّرة » 
ور ا وزاوية 
الرأس ٠‏ 

حربة ملتوية » حربة مُنحنية 
مجموعة ذات زاوية مضاعفة بانحنائين لأنها تثنى السلك 
التقويمى بعيداعن بشكل مواز لاتجاهه الأصلى 00 

ملقط بشكل الحربة » كلابة بشكل الحربة ‏ .م 
أداة سنية تستخدم لقلع الأسنان الخلفية » أو الجذور في الفك 
العلوي » انظر الكلابات (05عع6©01) . 


bayonet , bend 


banyonet forceps 


قاعدى قذالى basioccipital‏ 
متعلق بالجزء القاعدي أو النتوء القاعدي من العظم 
القذالى . 

قاعدي لساني basioglossus‏ 
جزء من العضلة اللامية اللسانية . 

قاعدة العظم الو تدي basisphenoid‏ 

صدغي قاعدي basitemporal‏ 

متعلق بالجزء السفلي من العظم الصدغي . 

نقطة القاعدة »› فور نعدة basion‏ 


وى حر لادان : النقطة المتوسطة على الحافة الأمامية 
للثقبة العظمى في العظم القذالي » مقابل النقطة الخلفية في 
منتصف الحافة الخلفية وهى علامة لقياس الرأس » 
تُستخدم عادة كعلامة على الصورة السيفالومترية الجانبية 


اران 

قاعدي أنفي basirhinal‏ 
متعلق بقاعدة الخ والأنف 

قاعدة» أساس basis‏ 


basis cranii externa 


قاعدة الدماغ الخارجية 
قاعدة الدماغ الداخلية 


basis cranii interna 


قاعدة ا basis linguae‏ 
عدة سور بقة ة اللخ basis pedunculi‏ 
قاعدة العظم الو تدي basisphenoid‏ 
جزء من العظم الوتدي الواقع بين الأجنحة الكبيرة. 
قاعدى basitemporal‏ 
متعلق بقاعدة العظم الصدغي . 
خلية سلية » خلية سبتية » خلية شبيهة بالسلة basket cell‏ 


تاج شبيه بالسلة : تاج سبتي basket crown‏ 
عبارة عن ثلاثة أرباع تاج معدني مصبوب » وهو تاج جزئي 
يستعمل كتاج مؤقت لأسنان مكسورة أو سيئة التشكّل 
خصوصاً عندطلبة المدارس 
داء بازن = = اللطاخ الأبيض ) الشدقي ( 2( 
الطلاوة » الطّلّوان . الصداف » 7 
التقرن الأبنيض ) الشدقى ( 
نسبةإلىأ .ب £ .بازن » 1878-1807 AP.E.Bazi«‏ » 
طبيب فرنسي . 
اة اة 


Bazin's disease = 


leukoplakia (buccalis) 


= basophile 
إحدي خمسة أنواع من خلايا الدم البيض تحتوي على‎ 
هيولى حبيبية ونواة من فصين أو ثلاثة فصوص » تشغل‎ 
حوالي نصف الخلية وتحتوي على الهستامين والهيبارين . لا‎ 

يعرف إلا القليل عن عن هذه الخلايا » لأنها قليلة الحركة . 


basophil 
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تاج بين = تاج ذو تد Bean’s crown = split-dowel crown‏ 
منفصل 

1-احتمال » القّدرة على الاحتمال 

2- سناد » مرتکز » سطح ارتكاز » مسند 

منطقة ضّغط . منطقة ارتكاز » منطقة تحمّل 

كرات التحميل » كرات متدحرجة 

تحميل مركزي » ضَغط مركزي 

أداة ضتغط 

نقطة الضغط .ء نقطة الارتكاز 

مسمار الضغط » مسمار الارتكاز 


Bears' crown = Morrison’s crown 


bearing 


bearing area 
bearing , ball 
bearing , central 
bearing device 
bearing point 
bearing screw 
تاج بيرز- تاج‎ 
موريسون‎ 
. 1.8.8 نسبة إلى ج .ب بيرز ته‎ 
صقالة ذات دنب ناتىء‎ 
Bechterew بختريف‎ 
. )8 انظر بختريف (اع1عاكاء‎ 
نواة بختريف‎ 
. النواة السمعية الإضافية‎ 
مثلث بيكلارد‎ 
« P.A.Beclard « 1825- 1785 « نسبة إلى ب .أ .بيكلارد‎ 


beaver tail burnisher 


Bechterew's nucleus 


Beclard's triangle 


مشرح فرنسي . 

المساحة المعصورة بين الحافة الخلفية للعضلة اللامية اللسانية 

والقرن الكبير للعظم اللامي والبطن الخلفي للعضلة ذات 

البطنين . 

كيل 
وحدة جديدة لقياس النشاط الإشعاعي الناج عن تفكك 
العناصر غير المستقرة » واستخدمت سنة 1985 لتحل محل 
الكوري (116©) (وحدة قياس النشاط الإشعاعي ) . 

أشعة بيكريل : 


Becquerel 


Becquerel’s rays 


أشعة مادة ذات نشاط إشعاعى . 

ثلاع بدتار Bednar's aphthae‏ 
نسبة إلى ألوى بتار » قبل 1816 » مقصةء8 وزماه » طبيب 
أطفال ا 


تقرح الحنك الصلب عند الأطفال : وهي قرحتان متماثلتان 
تظهران على جانبي خط الوسط للحنك الصلب وهي بقع 
صغيرة صفراء مُتقرحة مرتفعة قليلاً» توجد على الجزء 
الخلفي للحنك الصلب للأطفال الذين يضعون أشياء ملوثة 
في أفواههم . يعتقد بأنها تنتج عن رضاعة حلمة الثدي أو 
مص الإبهام أو مص أشياء صلبة . تكون مصاحبة للسفل 


حر بةذاترا أس bayonet , gold foil condenser point‏ 
را ص لرقائق الذهب 


تستعمل لتصل إلى الزوايا النقطية القاطعة لر ص ودك رقائق 


عقدة » خرزة » كرية » حَبة bead‏ 

و 

bead , enamel عقدة مينائية‎ 

كرية اة »عقدة زجاجية bead , glass‏ 

رأس .منقارءئّرن » أف beak‏ 
(فى طب الأسنان) :فكا الزردية (وتعنام) أو الملقط 


. (Forceps) 
منقارالملقط »فكاالكلابة‎ 
مَنقارالزردية » فكا الزردية أو المطواة‎ 
منقار ملقط العيادة » فكا الملقط‎ 


beak , forceps 
beak , pliers 


beak , tweezers 


مرتان يوميا ء مرتان في اليوم (لاتينية) b.d.bis die‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
1-عارض »دعامة beam‏ 


2- حزمة شعاعية »ضوء 


دعامة كابولية beam , cantilever‏ 
دعامة ناتئة متبتة من طرف واحد . 
حز مة شعاعية مركزية beam , central‏ 
عارضة تر ة »دعامة مُتصلة » beam , continuous‏ 
دعامة متو اصلة 


قُطر الحز مة الشعاعية beam diameter‏ 
انلصي قط ب ا واف عع عراب ا 
جهاز الأشعة . 
أداة مر شدة للإشعاع أداة دليل = beam guiding instrument‏ 
الحزمة الشعاعية = 
جهاز بيان وضع فلم الأشعة 
أداة تستخدم في حالة اجراء صورة شعاعية داخل الفم 
لضبّط الحزمة الشعاعية الموجهة إلى الفلم الْمُثبت بالحامل . 
يقة التوازي يعمل الجهاز على 
توجيه مركز الحُزمة الشعاعية بزاوية قائمة على محور الأسنان 
الطولي » ويكون الفلم بزاوية قائمة على مستوى الأسنان . 
دعامةبسيطة 
دعامة مستقيمة طرفاها مثبتان على دعامتين . 
حجم الحّزمة الشعاعية 
حجم الحزمة الشعاعية للأشعة عند نهاية مخروط جهاز 


position indicating device (PID) 


ففي حالة استخدام الأشعة ب 


beam , simple 


beam size 


beam , X-ray 


جر سى الشكل »ناقوسى الشكل bell shape‏ 
بلادو تناءست الحسن belladonna‏ 


نبات يستخرج منه الأثروبين » يستعمل لتنبيه القلب وكمضاد 
للتشئْج » من الفصيلة الباذنجانية . 

شكل بل » شلل العصب الوجهي . الشلل 

الوجهي ٬لَقَوة‏ ۰ 

« Sir 0.811» 1842 - 1774 » السيرس .بل‎ e 
غَال فيزيولؤيكي اسكتلندئ..‎ 
شلل العصب الوجهى (3121995815م ۷eامہ 1:36181) ؛ شلل‎ 
جيل اة قد تسو عو ردم الت :أو الضخاط‎ 
العتصب بسبب ورم أو ربما عدوى غير معروفة السبب ؛‎ 
» وهو شلل مؤقت أو عابر في جانب واحد من الوجه‎ 
بميعةت ةركل فر الس رجي ورم‎ 
شلل نصفي وجهي » فيصبح المريض غير قادر على إغلاق‎ 
. العين أو التحكم باللعاب في الجانب المصاب‎ 

1 البطن : التجويف الحتوي للأحشاء belly‏ 

2- بطن : الجزء البارز من العضلة 


Bell's palsy 


بطن العضلة belly of a muscle‏ 
الجزء المنتفخ من العضلة . 
حزام »خبط »› رثار belt‏ 
يدور بوسيلة الخيط والبكرة belt and pully driven‏ 
يدور بوسيلة الحزام »يعمل بواسطة حزام belt-driven‏ 
حزام المحرك » محرك حزامي حزام belt , engine‏ 


من الجلد » لتشغيل محرك آلة الأسنان . 

طاولة التبريد » منصة التبريد 
تسمح للصبات السنية والأدوات الأخرى التي تصل إلى 
درجة حرارة عالية » بأن تَبرد إلى درجة حرارة الجو خلال فترة 
وجيزة من الرمن : 

يثني 2 يلوي 2 يُحنى bend‏ 
ذفن تقون اعات تل او تو الاك الشوين 
وتغيير اتجاهه عن الأصل بغرض تكييفه مع الأسنان المراد 
تقويمها . 

ثنية المرتبة الأولي 
(في تقويم الأسنان) : ثنيات (Bends)‏ في سلك القاعدة 
لتغيير اتجاهه في المستوى الأفقي . تستخدم أصلاًفي 
الأسلاك القوسية الشفوية لمعادلة الاختلافات فى الثخانة 
الشفوية اللسانية » أو وضع الأسنان أو كلاهما ؛ مثال ذلك 
ثنية (0مع8) بين الثنية (1501ه1 [هتامع0) والرباعية (Lateral‏ 
109ء1 فى الفك العلوي أو ثنية (650ع8) بين الرباعية 
والناب (Canine)‏ 1 


bench, cooling 


bend , first order 


(313135122115) . قارن مع لآلىء إيشتاين (Epstein's‏ 
pearls)‏ « سلاق (Thrush)‏ . 
كريوزوت شحرة الزان beechwood creosote‏ 
مادة قوية مُضادة للجراثيم » تستعمل غالباً في علاج 
الأسنان ذات اللب غير الحى ؛ محلول مطهر ومسكن 
خفيف يحتوي على مخلوط من الكريزول (اموعيت) » 
والجيكول (61021001) وفينولات أخر ى(6062015) » تستعمل 
لتطهير اللب الجذري المتنخر خاصة بالأسنان اللبنية . 
شمع النحل 
مادة صلبة هشة » ذات درجة ذوبان منخفضة تفرز بواسطة 
النحل لبناء أعشاشها » تستخدم في طب الأسنان ضمن 
الرئيسى فى شمع الإلصاق)wax (Sticky‏ . 
طبيقة ثابتة وت بواسطة ب .ر بج P.R.Begg‏ « 
معدلة . 
بج ريموند 
مكتشف الجهاز التقوبمي الثابت ذي الأطواق المتعددة 
والمرتبطة » والذي يحمل اسمه » انظر طبيقة (ععصهناممه) . 
يقة للتقويم الثابت للأسنان ظهرت بواسطة الدكتور 
ب .ر .بج 51.۴.۸.8٥8‏ » وبدأ تطبيقها في سنة 1950 . 
باستخدام الجر مابين الفكين (Intermaxillary traction)‏ . 


beeswax 


Begg’s Appliance 


Begg' Raymond 


Begg technique 


متلازمة بَهحت = Behet's syndrome= Behcet’s disease‏ 
مرض بهجت 
نسبة إلى ه . بَهجّت » 1889 - 1948 » إءداء11.8 » أخصائى 
أمراض جلدية تركي . 


تتظاهر بتقرّح قُلاعي في الشفتين » واللسان » والخاطية 
الخدية » أو الحنك مع إصابة أو مرض العين بالإضافة لآفات 
تقرحية للأعضاء التناسلية . 
تة إلى قاو بسع كييك 21857 1927 
V.M.Bekhterev‏ « أخصائى أعصاب روسى . 
يتظاهر بتهيج الخاطية في جانب واحد من المَمّرة الأفية » أو 
التجويف الأنفي مسبباً لتقلص وجهي في نفس الجانب . 

تاج ناقو سي افاج جر سي 0 bell crown‏ 
تاج اصطناعي لسن يكون فيها القطر الأنسي الوحشي » أكبر 
عند زاوية السطح الإطباقي مما هو عند العنق . 


Bekhterev's reflex 
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ت aaa‏ 1890 47و زم 
1.0866 » طبیب أسنان بريطانى . 
الزات المتكو ن الى اليس اوه ا 
ا لول حر كات القاك المقلى اانه كينا اة 
المستوى الأفقي ؛ أي الزاوية التی توجد خلال E‏ 
للفك السفلي بين المستوى اهدي ومسار اللقمة . 

Bennett’s mandibular ioe الحركة الفكية ال‎ 


انظر حر کة بينيت (†ئ110Ve€1 (Bennett's‏ . 


حركة بينيت = Bennett’s movement = Bennett’s shifl‏ 
نقلة بينيت الانزالاقية 


الحركة الكلية ا لجانبية » أو التقلة الجانبية للفك السفلي الناتجة 
عن حركة اللقمتين على طول الميل الجانبي حفر الفك 
السفلى . التقلة الجانبية للقمتين لتر اننا عدا خلال 
انزلاق الفك اا 
بنزوكاين 
دواء مسکن يستعمل موضعيا على شكل حبوب استحلاب 
أو رذاذ أو مراهم لإزالة ألم فُرحة القّم » أولتسهيل أخذ 
الطبعات عند المرضى الذين لديهم قابلية القيء اللاإرادي. 
البنزويل بيروكسايد ١‏ 
مادة حافزة » أو مُسرعة للتفاعل » تُستعمل فى الراتين 
الأكريليكي ذاتي البلمرة . 
بنزيل بنسيلين = © 
البنسيلين 
أول أنواع البنسيلين » يُحقن في العضل لتَحَقيق تركيز عال 
وسريع في الدم » ويفرز بسرعة من الجسم . ا 
0 
مرض عوزي ينشأمن عور الفيتامين 8 . مع عدم توازن 
الكربوهيدرات (Carbohydrates)‏ والثيامين (Thiamine)‏ 
فيتامين |8 (81 (Vitamin‏ . 


benzocaine 


benzoyl peroxide 


benzylpenicillin = penicillin G 


beriberi 


متلازمة بیری وفرانسیشیتی = Berry-Franceschetti’s‏ 
خلل التعظم الفكي 
الوجهي 
نسبة إلى سير ج .أ .بيري 1940-1853 « Sir 6.A.Berry‏ « 
أخصائي عيون إنجليزي » وأ .فرانسيشيتي » قبل 1896 


. A.Franceschetti 


syndrome = mandibulo-facial 


dysostosis 


بين .مابين between‏ 
جلفة » شطبة مائلة على سطح الحفرة bevel‏ 
1-ميل أو انحراف ؛ زاوية ميل خط أو سطح بالنسبة لآخر 


بغير الزاوية القائمة . 


ثنية المرتبة الشانية 
(في تقويم الآسنان) : ثنيات لتغيير اتجاه سلك القاعدة في 
المستوى العمودي . 

ثنية المرتبة الثالثة bend , third order‏ 
( في تقويم الأسنان) : ثنيات لتغيير الاتجاه الدوراني أو اللي 
أو لتغيير مستوى سلك القاعدة . تسمى أيضاعزم اللي أو 
ع م التدوير(عه3و:ه1) . 


bend , second order 


ثنية الإمالة إلى لخلف bend , tip-back‏ 
(في تقويم الأسنان) : ثنية بالسلك التقويمي لإمالة الأسنان 
إلى لخلف . 

ثنية الإمالة إلى لأمام bend , tip-forward‏ 
(في تقويم الأسنان) : ثنية بالسّلك التقويمي لإمالة الأسنان 
إلى الأمام . 


ثنية الجملو ن = ثنية خيمية bend , gable = tent bend‏ 
(في تقويم الأسنان) : ثني السلك التقويمي في شكل خيمة 
لمعل الأسنان في وضع عمودي مكان السن المقلوعة . 

bend , tent = gable bend ثنية خيمية › ثنية الجملون‎ 

ثنية فی شكل ۷ bend, V‏ 
زفي تقويم الأسنان) : توضع لتعليم وتحديد مكان اللحام 
أو مكان ثنى السلك 

ثنية جمالية ا تجميلية bend , aesthetic = beauty bend‏ 
لوضع الأسنان الأمامية في أفضل شكل جمالي . 
وصف لورم غير خبیث أو غير ناكس أو غير متكرر »لا 
يُهدد الحياة أو الصحة » مثل الورم ا لحليمي)Papi110^4(‏ 2 
الذي لايدمّر الأنسجة التي ينشأ منها » ولايتتشر إلى أجزاء 
أخرى في الجسم وا ولايعاود الظهورثانية بعد 


benign = benignant 


استئصالة . 
تضخم العضلة المضغية benign masseteric‏ 
الحميد hypertrophy‏ 
شبيه الفقاع benign mucous membrane pemphigoid‏ 
الحميد فى الغشاء المخاطى 
التهاب اللسان الهاجر = benign migratory glossitis‏ 
الحميد = لسان حر افى = = geographic tongue‏ 
حمامى هاجرة اة erythema migrans linguae‏ 
الفقاع الد benign pemphigus‏ 
غشي سليم »إغماء حميد benign syncope‏ 
ورم حميد benign tumour‏ 


Bennett’s angle زاوية بينيت‎ 
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إزميل ذو زاوية مُضاعفة 
صدرية »> صدار bib‏ 
صدرية المريض . صدار المريض 
يشرب . شراب( لأنينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
ثنائى لفلف مشطوب من الجانبين bibeveled = bibevelled‏ 
9 ثنائى الجلفة bibeveled drill‏ 
ا الکن مسف ا او رن 
خراج ذو غرفتين › خراج ثنائي الخوف  bicameral abscess‏ 
حفَرة بيشا = حفرة جناحية حنكية 


bi-angle chisel 


bib , patient 
bibe = bib 


bicameral 


Bichat's fossa =‏ 
pterygo-palatine fossa‏ 
نسبة إلى م .ف .ز .بيشاء 1771- 1802 « M.F.X.Bichat‏ « 
مشرح فرنسي . 
حلقة بيّكل . حلقة والداير اللوزية 
نسبة إلى ج . بيكل 61كاءذ6.8 » طبيب ألماني عاش في القرن 
التاسع عشر . 
تلك المنطقة من النسيج اللمفاوي التي تشمل اللوزتين 
البلعوميتين واللوزتين اللسانيتين والنسيج اللمفاوي في 
الحنك الرخو . 


Bickel's ring 


ثُنائى التقعر »ذو سطحين مقعرد ين biconcave‏ 

َك تی التحدب »ذو سطحين محدبین biconvex‏ 

8 ت الحدبة = ذو حديتين = = bicuspid = two-cusped tooth‏ 
حك premolar‏ 


1- سن ذات حدبتين » وهما اثنتان : السن الرابعة والسن 
الخامسة من منتصف الفم إلى الخلف » تعتبران من الأسنان 
الخلفية » وتستخدمان في طحن الطعام » وتقعان بين 
الرحى الأولى والناب ؛ تسمى الضواحك وعددها 
ثمانية » اثنتان على كل من جانبي الفك العلوي والسفلي » 
وهما الضاحك الأول والضاحك الثانى » و يتوضعان بين 
الناب والرحى الأولى ؛ وهي أسنان بديلة للأضراس 
اللبنية (الضواحك العلوية لها حدبتان بينما الضواحك 
السفلية يمكن أن تكون لها حدبة واحدة إلى ثلاث 
حدبات . 

2- ثنائي الشرف : الصمام المترالي للقلب الذي يقع بين 
الأذين والبطين وهو صمام ثنائي الشرف . 


bicuspidal = bicuspidate ثُنائى الحدبة‎ 
bicuspids الضواحك‎ 
bidental = bidentate تُنائی السن‎ 


منشطر , مشقوق » مشق bifid = bifidus‏ 


منقسم إلى فرعين أو جرئين. 


2- (أثناء تحضير حفرة في السن) ؛ قطع حافة السن لتشكيل 
زاوية أكبر من الزاوية القائمة مع جدار الحمّرة . ميل حافة أو 
سطح أداة يدوية قاطعة . 

جلفة حادة ميل حاد » شطبة حادة 

زاوية الجلفة . زاوية الميل » زاوية الشطبة 

أداة قاطعة حدها ذو جلفة » 

شطبة الحفرة الخارجية ثنائية الجانب 
أداة يدوية قاطعة حَدّها ذو جلفة من الجانبين لتشكيل الحد 
القاطع . مثال ذلك كما في الفأس (Hatchet)‏ . 

جلفة الحفرة الخارجية » 
شطبة الحفرة الخارجية 
شطب أو ميل الزاوية الخارجية لخفرة محضرة بالنسبة لمستوى 
جدارالميناء . يقطع بزاوية منفرجة مع سطح السن من أجل 
إزالة العيدان المينائية القصيرة وسهلة التفتت . 

جلفة معاكسة. 
شطبة معاكسة 
دفع تَصل الأداة باتجاه قاعدة الجيب حول السني » بحيث 
يفصل النسيج الظهاري الخارجي عن الميزاب. 


bevel , acute 
bevel angle 
bevel , bi-beveled cutting 


instrument 


bevel و‎ cavo surface 


bevel , contra = reverse bevel 


جلفة عميقة » شطبة عميقة bevel , deep‏ 
جلفة الحافة » شطبةالحافة bevel , edge‏ 


جلفة خارجية » شطبة خارجية bevel , external‏ 

جلفة كاملة » شطب كامل bevel , full‏ 
شطب يشمل جدار المّرة ال محضّرة بالكامل » أي يشمل ميناء 
وعاج السن . 

جلفة الأداة » أداة ذات شطبة 
شطب على الجانب المقابل للجانب العامل للأداة . 

جلفة داخلية . شطبة داخلية 

جلفة معكوسة » جلفة مقلوبة » شطبة 
معكوسة 

جلفة طويلة » شطبة طويلة 
جلفة تشمل أكثر من ثلث جدار الحفرة ال حضرة في السن » 
ولكن أقل من الثلثين . 

جلفة مُلاصقة » شطب ملاصق 

جلفة قصيرة » شطبة قصيرة 
جلفة لاتتعدى أكثر من ثلث جدار الحفرة المحضرة فى السن . 

(سابقة) اثنان » مرتان » ثنائي , مُزدوج » مُضاعف  bi-‏ 
ثنائي الزاوية » مضاعف الزاوية 


bevel , instrument 


bevel , internal 


bevel , inverse 
bevel , lateral 


bevel , long 


bevel , proximal 
bevel , reverse 


bevel , short 


bi-angle 
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بروز محصور ضمن حدود الأسنان والنواتى السّنخية في 


كلا الفكين . 
تبارز كلا الفكين 2 اندفاع كلا bimaxillary protrusion‏ 
الفكين للأمام 


بروز شاذ لكلا الفكيّن ؛ أي أن النواتىئ السنخية والأسنان 
تتعدى الحدود الطبيعية بالنسبة للقاعدة الجمجمية . 
وضع أمامي أو بارز للفكين بالنسبة للبنية الوجهية 


والقحفية . 
أداة مزدوجة للقياس bimeter‏ 
مقياس قوى اضغ bimeter gnathodynamometer‏ 


المز دوج= مقياس قوی المضغ gnathodynamometer‏ 
1 - أداة لقياس القوة المبذولة لإغلاق الفكين . 
2 أداة نُستخدم لقياس ضغط العض . 
طبيقة بيملر » جهاز بيملر 
طبيقة ناتجة عن تعديل طبيقة وظيفية منشطة نزوعة » انظر 
طبيقة بيملر (appliance , Bimler’s)‏ . 


Bimler’s appliance 


ثنائى الزاوية »ذو زاويتين » زاوية مُضاعفة binangle‏ 
أداة يدوية عنقها ذو زاويتان » بحيث يكون الحدّ القاطع 
للأداة على بعد 3 ملليمتر من محور الساق » مثال : بليطة 
الميناء hatchet)‏ اعسهمط) ‏ أو القدو م (Hoe)‏ . 

أداة بعنق ثنائى الزاوية 

ثنائية الزاوية » زاوية مضاعفة 
لوصف الأدوات اليدوية » مثل بعض أزاميل الميناء » ذوات 
العنق بزاوية مضاعفة » بحيث يكون حدها القاطع بزاوية 
قائمة مع ال حور الطولي للأداة . 

أثنائي » مُزدوج 
1-(في الكيمياء) :يشمل عتصرين : 
2-(في التشريح) : منقسم إلى فرعين أو جزئين . 
3-(في الرياضيات) : أي نظام رقمي يعتمد على 0 و1 
ويستخدم بشكل خاص في الحاسبات الرقمية . 


يشمل عنصر الزئبق وعنصر آخر . 


binangle of an instrument 


binangled 


binary 


binary amalgam 


یربط »رباط .ربط bind‏ 
رابط binder‏ 
مادة رابطة تساعد على تماسك أو التحام الجزيئات الصلبة 


قوة رابطة .طاقة رابطة binding energy‏ 
القوة أو الطاقة » مقاسة بالإلكترون قولت (ءااەv‏ همماء116) 
التى تربط الإلكترونات فى مدارها ا لخاص بها حول تَواة 
الذرة: 


لسان مَشقوق bifid tongue‏ 
عيب فى النمو ناتج عن عدم اكتمال التحام جزئي اللسان 
عند خط الوسط ابتداء من طرفه . 


bifid uvula لهاةمشقوقة‎ 
bifocal ثنائى البؤرة‎ 
biforate 


ذو فتحتيز »ذو ثقبيز 
ذو شعبتين »ذو قفرعين » متُشعب » مفروق » أشعب bifurcate‏ 
۰ و 0 .و 
انشعاب ثنائى »ذو شعبتين » مفترق ›تشعیب 021102 ناكلط 
أى مو 2 0 ٣‏ 2 
شعبتين »كما في تفرع جذري الرحى »أو حينما ينقسم 
8 ۽ و 
الوعاء الدموي إلى فرعين أو شعبتين . 


انشعاب الجذور »تشعب الجذور bifurcation , roots‏ 


ساعتان ( لانينية ) bihora‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
ذو صفيحتين bilaminar‏ 


منطقة ذو صفيحتين bilaminar zone‏ 
انظر رابط خلف المفصل الفكى الصدغى اi0oإم)ءم٥)‏ 
EEE « attachment , TMJ)‏ خلف قر REO‏ 

. tiSSUES) 


ثنائى الجانب » مُضاعف الجانب 
يحدث على الجانبين أو متعلق بالجانبين . عكس : وحيد 


bilateral 


. (Unilateral) الجانب‎ 
bilateral alveolar cleft فلح سنخي ثنائي الجانب‎ 
bilateral harelip العلمةالمزدوجة‎ 
bilateral posterior open bite عضة مفتوحة خلفية ثنائية‎ 

الجانب 


الصفراء ءالمرة bile = bilis‏ 
عع 3 ٠‏ و 34 م 07 

سائل يفرز من الكبد » لونه بني مصفر ويخزن في المرارة » 

يعمل على تحذل المواد الدهنية ويساعد على هضمها 

وامتصاصها .ويمنع تفسخ محتويات الأمعاء . 


صفرار ي biliary‏ 

ثنائى اللسان biligulate‏ 

مزدوج أعراف الأسنان bilophodont‏ 
الارتفاعان أو الحيدان المستعرضان ويشكلان التاج . 

مُتعلق بكلا الفكّين bimaxillary‏ 


بشكل دقيق » يخص" الفك العلوي الأمن والأيسر . وبشكل 
غير دقيق » وبالأخص في تقويم الأسنان » لشرح »أو وصف 
علاقة الفك العلوي بالفك السفلي . 

bimaxillary dentoalveolar protrusion تبارز سنخي سني‎ 


١ لكلاالفكين‎ 
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عظم بيولوجي bio- oss‏ 
الفيزياء الحيوية » الفيزياء 
الأحيائية = الآلية الإحيائية الميكانيكية البيولوجية 
1- العلم الذي يتعامل مع القوى التي تؤثر على الخلايا 
الحية للجسم . 
2 -العلاقة بين التصرف الحيوي للأنسجة الحية والتأثير 
الفيزيائي الذي تتعرض له هذه الأنسجة . 
5ت الحلامة اال ين الغاثوة اللنيوي والقائوة الال أن 
ا 1 
4- (فى طب الأسئاة) : تأثير الترميمات السنية على البتى 
الفيزياء الأحيائية السنية » الفيزياء الحيوية = biophysics , dental‏ 
السنية = الآلية الإحيائية السنية 
العلاقة بين التصرف الحيوي للأنسجة الفموية والتأثير 
الفيزيائي للترميمات السنية . 
تصور حيوي » تصرف حيوي = 
ابتناء » التماء ا لحيوي 


خزعه ,2 عينة 


biophysics = biomechanics 


dental biomechanics 


bioplasis = anabolism 


biopsy 
نزع أو استئصال جزء صغير من نسيج مريض في الجسم من‎ ٠ 
أجل دراسته وفحصه مجهرياً لتشخيص الحالة المرضية‎ 
. الموجودة‎ 

خزعة شفطية biopsy , aspiration‏ 
شفط نسيج سائل أو نسيج شبه سائل » من الجسم تحت 
ضغط ماص لإجراء تحليل مخبري. 

خزعة خَلوية 
أخذ النسيج الخلوي بواسطة كحت الخلايا من السطح 
(جوف الفم أوعنق الرحم) »أو من الآفة » وذلك للتقييم 
المجهري . 

خزعة استئصالية 
استئصال الآفة كليا وبعض من النسيج الطبيعي المجاور » 
وذلك لفحص النسيج المريض كجزء من المعالجة . 

خزعة اقتطاعية (استئصالية) 
استئصال جزء صغير من الآفة وبعض من النسيج الطبيعي 
المجاور » لفحص النسيج المريض . تعتمد المعالجة التالية لللآفة 


biopsy , cytologic 


biopsy , excisional 


biopsy , incisional 


biopsy , needle خزعةبالإبرة‎ 
biopsy , punch خزعة بالمقراض‎ 
biopsy و‎ surface خزعة سطحية‎ 
biopsy , surgical خزعة جراحية‎ 


جسر بينج Bing’s bridge‏ 
نسبة إلى ب .ج بينج « B.J.Bing‏ « طبيب أسنان أمريكي : 


و و 
جسر لسن واحدة مثبت على سن مجاورة . 


(سابقة) حياة » حيوى > أحيائى . بيولوجى bi, bio-‏ 
منشط حيوى »)محر ض عضوى bioactive‏ 


الكيمياء الحيوية biochemistry = biological chemistry‏ 
دراسة كيميائية للعضويات الحية والمواد المشتركة فى أيضها » 
وتعنى أيضا الكيمياء الفيزيولوجية اaءعه1هsiرطP(‏ 


. chemistry) 


يدمر الحيوية » مبيد الأحياء biocidal‏ 
التقبل الحيوي » التقبل العضوي biocompatibility‏ 


biologic = biological بيولوجى‎ 
biological chemistry = biochemistry كيمياء بيولوجية‎ 
biological requirements متطلّبات بيولوجية‎ 


bio-occlusion 


إطباق حيوي .إطباق بيولوجي 


علم الحياة .علم الأحياء » البيولوجيا biology‏ 
biomehanical‏ 


ميكانيكي حيوي » الي حيوي 


تحضير ميكانيكى حيوى › biomechanical preparation‏ 
انظر تحضير (2)00مهمء:2) . 


الآلية الأحيائية = الفيزياء 
الأحيائية » الميكانيكية البيولوجية 
1- العلم الذي يتعامل مع القوى التي تؤثر على الخلايا الحية 
aS‏ للأنسجة الحية والتأثير 
الفيزيائي الذي تتعرض له هذه الأنسجة . 
علم قياس الحياة « مبحث القياسات biometry = biometrics‏ 
الحيوية » علم الإحصاء الحيوي 
عام تبي الطرق الإلحصافية هلق فاق البرلوسية 
«الأحيائية » »كالتحليل الرياضى للبيانات الحيوية . 
علم قياس الحياة » مبحث القباسات biometrics = biometry‏ 
الحيوية » علم الإحصاء الحيوي 
تطبيق الطرق الإحصائية على العلوم الحيوية . 
طبيقة بيوناتور » جهاز بيوناتور 
طبيقة وظيفيةنزو عة مُعدلة (Modified removable‏ 
(ععصقتاممة funectiona1‏ » ابتكرها بيترز 883311615 لتحسين 
التحكم بالجهاز العضلي الفموي . انظر طبيقة بيوناتور 


. (Appliance , bionator) 


biomechanics = biophysics 


bionator appliance 
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يتصلب الراتين ميثاكريليك (Methacrylicresi)‏ الذي ینتج 

اصطناعياً بواسطة تفاعل سيول . (Pisphenol-A)‏ 

« (Glyceryl methacry1ate) وميثاكريليت اللجليسريل‎ 

رکرو اکرب الشاغ الطردن في نظاء اران ارکب 

. (Composite restorative resi) الث ميمى‎ 

مشرط 2 مضع 2 مبزغ bistoury‏ 

مشرط جراحي طويل رفيع » مستقيم أو مُقوّس من الأمام » 
يُستعمل في القطع من الداخل إلى الخارج . 

bistoury , electrical مشرط كهربائى‎ 

عا ا تن bite‏ 

1- مصطلح غير محدد يطلق على إطباق الأسنان . 

2-تسجيل الإطباق بواسطة الشمع » أو أية مادة أخرى . 

3- (في تقويم الأسنان) : مُصطلح يصف مختلف أصناف 
الإطباق . 

4- إمساك أو قطع أي شيء بالأسنان . 

5 إجراء طبعة بمادة لدنة للأسنان أو اللثة في وضع إطباقي » 
لتسجيل علاقة الفكين (المركزية) » تُستخدم في عمل 
الأجهزة الاصطناعية . 

6 - جرح في الجلد ناتم عن عضة بالأسنان . 

7-الإطباق المركزي والتسجيل الإطباقي لعلاقة الأسنان 
العنوية و لكان NOE E‏ جنال الطناق 
الأسنان على بعضها . 

8 ال اللساق لسن متاعية ماين كف الس وان 
القاطع ٠.‏ 

عضّة مفتوحة أمامية 
إطباق لاتتراكب فيه قواطع الفك السفلي مع قواطع الفك 
العلوي في المستوى العمودي ولاتتطابق معها حينما تكون 

الأسنان الخلفية في حالة إطباق . 


bite و‎ anterior open 


عضة مفتوحة خلفية bite , bilateral posterior open‏ 
ثنائية الجانب 


عضة الشمع » حافة إطباقية 
1- مصطلح قديم لم يعد يستعمل الآن » يطلق عادة لوصف 
كتلة الشمع أو المركب الذي يغبت على الصفيحة القاعدية 
التي تستخدم لتحديد العلاقة الإطباقية للفكين ولتنضيد 
الأسنان الصناعية حين تصنيع الجهاز السني الجزئي أو 
الكامل التعويضي .والصطلح مضل الان هو 531نااءء0) 
(صنته . انظر حتار إطباقي 2 ارتفاع إطباقي (Occlusal rim)‏ . 

2- بدلة سفلية أو علوية متحركة » عادة تغطي الأسطح 
الإطباقية للأسنان » تستخدم لضبط البعد العمودي 


bite block = occlusal rim 


خزعة بالمنقب 
استئصال النسيج العظمي بواسطة أنبوب مفرغ قاطع » حيث 
تنزع قطعة صغيرة من العظم المريض »أو من داخل العظم 


biopsy , trephine 


المريض. 
ثبات عضوي biostability‏ 
سكا ن حيوي » علاقة الوظيفة بالبنية › biostatic‏ 
الإسكانيكا لج رة 
الإحصاءات الحيوية biostatistics‏ 
ثنائى الطور biphase‏ 
دبو س تُنائى الطو ر biphasic pin‏ 
انظر يون ثنائى الطور (عأكعقطمنط , صذط) . 
ذو قُطبين » ثنائى الب bipolar‏ 


BIPP = bismuth iodoform مختصر عجينة بزموت‎ 

يودوفورم 

paraformaldehyde paste بارافورمالدهيد‎ 

زردية منقار الطائر ‏ ملقط منقار الطائر bird beak pliers‏ 
انظرَ زردية (Pliers)‏ 2 

انكسار مزدوج » انکسار مضاعف birefringence‏ 


مرتان يوميا » مرتان في اليوم ( لاتينية) ‏ .0.لط = من صذ زط 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
مرتان يوميا » مرتان في اليوم (لانينية ) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
بَسكيت = خزف غير مصقول 
ا لحزف بعد خبزه للمرة الأولى في الفرن وقبل صقله » حيث 
يكون سطحه خشناً » انظر أيضا لز (Bake)‏ : 
يقطع إلى جزئين . 
يقة تنصيف الزاوية 
(في علم الأشعة) : طريقة توجه فيها حزمة الأشعة عموديا 
على خط وهمي » ينصف الزاوية المتكونة بين مستوى الفيلم 
والمحور الطولي للسن المراد تصويرهاء انظر التصوير 
الإشعاعى (Radiography)‏ . 
شطر ENE‏ » قسمة 
القسمة إلى جزئين بواسطة القطع . 
عحينة بزموت يودوفو رم bismuth iodoformaldehyde‏ 
بارافورمالدهيد paste = BIPP‏ 
عجينة صفراء تستعمل كضماد فى بعض العمليات 
اا 1 
بيس جما 


bis die = b.d. 


biscuit = bisque 


bisect 


bisecting angle technique 


bisection = hemisection 


BIS-GMA 
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الجبيرة الواقية للعضة 
جهيزة مصنوعة من الراتين » لتغطية الأسطح الإطباقية 
والأسطح القاطعة للأسنان لحمايتها من القوى الإطباقية 
ا أثناء عمليات تثبيت واستقرار الأسنان . انظر أيضا 
جبيرة جننج (Gunning's splint)‏ . 
عضة لة قافزة 
حركة قّسرية نحو الأمام لفك سفلي متقهقر » من أجل 
الوصول إلى إطباق طبيعي . 
قفل العضة »مقفل العضّة bite lock‏ 
1 -أداة يمكن تثبيتها بالارتفاع الشمعي للعضة في الأجهزة 
التعويضية الصنعية المتحركة خلال تصنيعها » وذلك لحفظ 
العلاقة بين الفكين خارج الفم كما هي داخل الفم . 
2-أداة سنية للحفاظ على الحافة الإطباقية فى نفس 
العلاقة » خارج الفم كمافي داخل الفم . 1 
عضة مُقفلة bite , locked‏ 
تشابك أو تداخل الأسنان أثناء الإطباق بشكل يمنع أو يحد 
من الحركة الجانبية للفك السفلي . 


bite guard splint 


bite , jumping 


bite , medium 
bite , mush = squash bite = عضة رقيقة » عضة طرية‎ 
عضة رخوة » عضة لينة » ارتفاع شمعي لین‎ 
تسجيل الإطباق المركزي (تسجيل إطباقي) بواسطة كتلة من‎ 
الشمع اللين بين الفكين . أي تسجيل علاقة الحدبات بين‎ 
. السطوح الإطباقية لأسنان الفكين‎ 
عضة مفتوحة‎ 
نوع من سوء الإطباق لاتنطبق فيه مجموعة من الأسنان في‎ 
. القوس السنية العلوية مع مقابلتها في الفك السني السفلي‎ 
: في حالة الأسنان الأمامية تسمى عضة مفتوحة الات‎ 
وعندما لاتنطبق الأسنان الخلفية من جانب واحد لمي‎ 
عضة مفتوحة خلفية وحيدة الجانب وعندما لاتنطبق الأسنان‎ 
الخلفية من كلا الجانبين » تسمّى عضة مفتوحة خلفية ثنائية‎ 


bite و‎ open 


. (Bilateral posterior open bite) الجانب‎ 


ر فع العضة bite opening‏ 
ر فع العضة › فتح العضة bite , opening the‏ 


عضة فوقية » تراكب العضة » إطباق فوقى bite , over‏ 
الأسنان الأمامية العلوية ( القواطع 1570150:5) تغطي القواطع 
BNE‏ 

عضّة مفرطة الغلق 
انظر فرط إطباق خلفى (Posterior overclosure)‏ . 

مستو ى العضة = bite plane = occlusal plane = e‏ 
الإطباق = صفيحة العضة 


bite, overcl osed 


bite plate 


لتصحيح مشاكل الاختلال الوظيفي للمفصل الفكي 
الصدغى . انظر طبيقة مستوى العضة (Appliance bite‏ 
E)‏ 
مفحص الإطباق 
حرف شمعي رفيع » يحتوي على رقاقة معدنية لينة ورفيعة 
منطمرة داخله » يستخدم لتسجيل العلاقة الإطباقية للأسنان 
ا ا ن 
المطبق وحن قبل الا جال لبن ثم د مید 
الاستعمال . 
نوع من سوء الإطباق حيث يوجد تراكب عميق شاذ للقواطع » 
حينما ينطبق الفكان . 
عضة مقابلة 
عضة متصالبة » عضة معكوسة 
نوع من سوء الاطباق لأحد أو كلا الجانبين للفكين » يشمل 
شذوذاً في العلاقة الجانبية لسن واحدة أو أكثر في القوس 
المت : 


bite , check = check record 


bite , closed 


bite و‎ counter- 


bite ور‎ cross- = X-bite 


سوء إطباق تتراكب فيه الأسنان » الأمامية خاصة » عمودياً » 
( تراكب العضة) » فتتجاوز الحدٌ المقبول ؛ وكثيراً ما يترافق 
بتناقص البعد العمودي وقصر ارتفاع الجزء السفلي الأمامي 


bite , deep 


من الوجه . 
عضة مضاعفة » عضة مزدوجة bite „, dual‏ 
إطباق الحافة على bite , edge-to-edge = end-to-end bite‏ 


الحافة = عضة نهاية لنهاية » عضة حد لحد 
نوع من سوء الإطباق » تتطابق فيه الأسنان الأمامية 
(القواطع) بحدها القاطع دون أن تتراكب . انظر تمفصل 
(Articulation)‏ . 
عضة طرف لطرف = bite , end-to-end = edge-to-edge bite‏ 
إطباق الحافة على الحافة » عضة نهاية لنهاية 
قياس العضة bite gauge‏ 
أذاة مضممة ة للمساعدة فى الوصول إلى إطباق صحيح 
خلال عمل الأجهزة التعويضية ال تحركة في طب الأسنان 1 
حماء العضّة 
مصطلح قديم لطبيقة تغطي السطح الإطباقي للأسنان . 
طبيقة راتنجية تغطي الأسطح الإطباقية والأسطح القاطعة 
للأسنان ؛ مصممة لتثبيت واستقرار الأسنان بعد المعالجة 
التقومية ولتقديم صفيحة إطباقية للانزلاقات الفكية السفلية 
الجانبية . ا أيضاً مستوى النعضةBiteplane)ã(‏ . 


bite guard 
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عضة ضحلة » عضة سطحية ‏ عضة غيرعميقة 5811017 , مط 


عضة رقيقة ٠»عضة‏ رخوة › bite , squash = mush bite‏ 
ارتل شمعي إن 
تسجيل العلاقة بين حدبات الأسنان العلوية والسفلية بدون 
تفاصيل واضحة للأسنان . 
عضة بارزة » عضة ناتئة 
نوع من سوء الإطباق تنطبق فيه القواطع الأمامية السفلية على 
السطوح الشفوية للقواطع العليا المقابلة لها . 


bite „, underhung 


عضة مفتوحة خلفية bite , unilateral posterior open‏ 
وحيدة الجانب 

bite wafers رقاقات العضة‎ 

عضة الشمع »عضة شمعية bite , wax‏ 

شمع العضة » شمع الإطباق bite wax‏ 
انظر شمع (Wax)‏ . 

bite „, working عضة عاملة‎ 

متعلق بالصدغين (معاً) bitemporal‏ 
متعلق بالصدغين أو بالعظام الصدغية . 

عضة جناحية bitewing‏ 


(في التصوير الإشعاعي) :نوع من أفلام الأشعة » يثبت في 
مكانه في الفم بواسطة جناح مركزي أو عروة السان طها» 
تنطبق عليه الأسنان » ويظهر في الصورة الشعاعية كل من 
يجان الأسنان الحلوية والسفلية بوضوح لفحضهاء 

فلم العضة المجنحة »فلم جناحي 
نوع من الأفلام الشعاعية السنية له لسان مركزي أو جناح 
مركزي » تعض عليه الأسنان للحفاظ على وضع الفيلم في 
الفم أثناء إجراء صورة شعاعية للأسنان . يسمى أيضاً فيلم ما 
بين الأسنان (Interproximal film)‏ . 


bitewing film 


حامل فلم العضة لحنحة bitewing film holder‏ 
صورة فلم العضة ألحنحة = = bitewing film projection‏ 
صورة للأسطح المتلاصقة interproximal projection‏ 


صورة إشعاعية جناحية bitewing radiograph‏ 
لوي اللتتماعي E‏ »على 
نفس الفلم داخل الفم .يثبت الفلم في وضعه الصحيح في 
الفم بإطباق الأسنان على جنال الفلم المركزي خلال التصوير 
الإشعاعي . ويظهر الفلم بعد تحميضه . الأجزاء التاجية 
للأسنان العلوية والسفلية والتى تكشف وجود النخر أو 
التبودن ف تمان الأبعاف م رارف ةه اة 
والقلح » ومستوى الأعراف العظمية السنخية أو الحواجز بين 
السنية . انظر أيضاً صورة شعاعية إطباقية [58نااء»0) 
radiograpah)‏ . 


جهاز تقويمي من الراتين الأكريليكي يوضع على الأسطح 

الإطباقية للأسنان العلوية » يستخدم لعلاج ألم المفصل 

الفكي الصدغي والعضلات المصاحبة . على الرغم من أنه 
نزوع » يثبت الجهاز في مكانه بواسطة الأسلاك الشفوية 

والضمّات السلكية المكيّفة . انظر طبيقة مستوى العضة 181]6) 

. (Occlusal plane) المستوى الاطباقي‎ » ماane‎ appliance) 

صفيحة العضة = مستوى العضة 

1- صفيحة قاعدية مؤقّتة من مادة صلبة » تحمل الحرف 
الشمعي أو البلاستيكي (عضّة الشمع) تُسجل عليها 
العضة . 

2- (في تقويم الأسنان) : طبيقة تقويمية نزوعة » صّممت 
لفتح العضة أو لمنع إطباق أسنان مختارة أو لكلا 
الغرضين ؛ أي لإصلاح علاقة غير سوية للقواطع الأمامية 
وذلك بإضافة نتوء أو صفيحة من المعدن أو المطاط المقسى 
أو الأكريليك على إحدى القوسين السنيتين لتعض عليها 
القواطع المقابلة لها » وحينما يكون التتوء » أو الحافة ذات 
ندر ولیس بشكل مسطح مستو (5180) یعرف هذا 
الجهاز بطبيقة مستوى العضة (عصدام 816) . قد يستخدم 
أيضا لتصحيح مشاكل المفصل الفكي الصدغي أو 
كجبيرة (1120م85) لتعويض كامل للفم : 


bite plate = bite plane 


عضة مفتوحة خلفية bite , posterior open‏ 
حالة من سوء الإطباق لاتنطبق فيها الأسنان الخلفية على 


طبيقة رفع العضة » جهاز رفع العضة bite raising appliance‏ 
مصطلح قديم لطبيقة تغطي السطح الإطباقي للأسنان 
(Occlusal overlay appliance)‏ . 


عض لاإرادي مفاجىئ يحدث نتيجة استثارة في 


bite reflex 
التجويف‎ 
الفموي ؛ قديكون من الصعب تحرير العضة في بعض‎ 
الحالات » مثل : عند وضع ملعقة أو خافض لسان في فم‎ 
: المريض.‎ 
تسجيل العضة‎ 
مادة تسجيل العضة‎ 
. (Bite انظر شمع العضة (×س‎ 
عضة الراحة . إطباق الراحة‎ 
حافة العضة - حافة إطباقية‎ 
عضة المقص »إطباق مقصي‎ 
عضة عميقة من سوء الإطباق > حيث تكون العضة متصالبة‎ 


سانيا بشكل كامل »> خيث نتوي الأسنان العلوية الأسنان 


bite registration 


bite registration material 


bite ,و‎ rest 
bite rim = occlusal rim 


bite , scissors 
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كيان أسو د 
انظر التهاب اللسان الطفيلي (Parasitic glossitis)‏ . 
E‏ امد رياني 
quaternary amalgam‏ 


نسبة إلى ج .ف .بلاك › 1836- 1915 « G.V.Black‏ « 


black tongue = nigrities linguae 


Black's amalgam = 


طبيب أسنان أمريكي . 
تصنيف بلاك Black's classifcation‏ 
تصنيف بلاك للحفر Black's classification of cavities‏ 


يعتمد تصنيف بلاك مر الأسنان على نوع السن . ومكان 

السن والأسطح المصابة بالتخر (التسوس) . 

1-الصنف الأول 1 01255 : أي تسوس بسيط في الأسطح 
الطاحنة للأرحاء والضواحك . والثلثان الطاحنان من 
الأسطح الخدية » أوالحنكية » أو اللسانية من الأرحاء » 
وفي الأسطح اللسانية للقواطع العلوية وأحيانا في 
الأسطح اللسانية للأرحاء العلوية . كما في نخور الوهاد 
والشقوق وهي حفر تبدأ من عيوب في التركيب النسيجي 
للأسنان . 

2 الصنف الثانى 11 01255 : بسيط (ع1مصذة) : أي نخر في 
السطح الا أو السطح الوحشي للأضراس أو 
الضواحك . 
مركت (Compound)‏ :آي نخر أو فة بسيطة في السطح 
الإنسي » أو الوحشي للأضراس » أو الضواحك مع سطح 
آخر . 

3 -التصنف الثالث 111 و15 © : حفرة في الأسطح الوحشية 
والإنسية للأنياب والقواطع » لاتمتد إلى الزاوية القاطعة 
(Incisal angle)‏ . 

4 الصنئف الرابع 1۷ Class‏ : حفرة في الأسطح الوحشية أو 
الإنسية للأنياب والقواطع » تمتد لتشمل الزاوية القاطعة . 

5- الصنف الخامس ۷ 1255© تحفرة فى لعلف اللغوئ مخ 
السطح الشفوي »أو الخدي أو اللمازي أو الحنكي لأي 
سن . 

حفر الصنف الأول لبلاك 
حفر تبدا في العيوب التركيبية للأسنان كالوهاد والشقوق 
وتوجد على الأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية » وعلى 

الثلثين الإطباقيين للأسطح الشدقية واللسانية للطواحن » 

وعلى السطح اللساني للقواطع العليا . 


Black’s class I cavities 


حفر الصنف الثانى لبلاك Black’s class IH cavities‏ 
حفر الأسطح المتلاصقة للضواحك والأضراس (الأرحاء). 
حفر الصنف الثالث لبلاك Black’s class 111 cavities‏ 


صورة شعاعية ذات جناح bitewing x-rays‏ 
إجراء صورة بالأشعة السينية لتيجان الأسنان للتحقق من 
وجود النخر في الأسطح الملاصقة . 
عون تضم 
1-عملية تمزيق الطعام بالأسنان الأمامية بغرض مضغه 
وطحنه . 
2- عملية جرح شخص بواسطة استخدام الأسنان » كسلاح 
لاختراق وقطع وتمزيق أنسجة الجسم . 
عض الخد 
عبارة عن عادة يقوم فيها الشخص بمص الأنسجة الرخوة 
للخد بين الأسطح الطاحنة للأسنان ثم يعضّها » وفي بعض 
الأحيان يسبب ذلك تعطن الأنسجة . 
عض الشفة 
عبارة عن عادة يقوم فيها الشخص بسحب شفته » أو الشفتين بين 
الأسنان » ثم يعض أو يمضغ الأنسجة الرخوة » وقد تصل إلى 


حد تعطن الأنسجة . 


biting 


biting , cheek 


biting , lip 


قُوَة العضة > ضَغط العض biting pressure‏ 
و 
bitter ١‏ 
ام 
وجني مزدوج bizygomatic‏ 
و 5 ع 5 1 5 3 
متعلق بأكثر النقاط بروزأ على القوس الوجنية على كل من 
جانبی الوجه . 
اسو a‏ اللو ن black‏ 
إسمنت نحاسى أسو د black copper cement‏ 


إسمنت فوسفات الزنك يحتوي على أكسيد الكبريك ينتج 
عنه اللون الأسود الذي يميزه . كان يستخدم في السابق في 
ترميم الأسنان اللبنية » وفي تثبيت الجبيرة » والأشرطة 
ا 

لسان أسود مشعر 
بقع سوداء » أو بنية على ظهر اللسان مصاحبة لحليمات 
خيطية . ترافق هذه الحالة التدخين الشديد أو تناول 
المضادات الحيوية واسعة الطيف . انظر أيضاً التهاب اللسان 
الطفيلى )Parasitic glossitis (glossitis parasitica)‏ ؛ انظر 
أيضاً اللسان (Tongue)‏ . 

رصاص أسود = جرافيت 
شكل من أشكال الكربون الأسود »طري ؛ تصنع منه أقلام 
ا 

عيب البقع السوداء في فلم الأشعة black spots film fault‏ 
عيب في الصورة الشعاعية يظهر كبقعة سوداء » بسبب 
وجود جزيئات غبار أو نقطة صغيرة من الْمظهر على الفلم 
الشعاعي قبل تظهيره أو بسبب انتهاء صلاحية الفلم . 


black hairy tongue = nigrities 


black lead = graphite 
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نسبة إلى ب .ف .بلاندان » 1789 - 1849 « P.F.Blandin‏ « 
جراح فرنسي . 
غُدة بلاندين = الغْدة اللسانية الأمامية 
anterior lingual gland‏ 
غدة لُعابية مختلطة قرب طرف اللسان على سطحه السفلى » 
وقد E‏ غل نيهن (لصداع (Nuhn’s‏ . . 
عملية بلاندين Blandin's operation‏ 
عملية جراحية لتصحيح شّق قق الشفة المضاعف وذلك بقطع 
مثلث من عظم الميكعة » مع تصغير الناتئ الفكي البارز . 
1-عُفل 
قطعة معدنية غير مصئّعة ( مُعدّة لكي تصبح أداة ماء 


Blandin's gland = 


blank 


كمفتاح أو غيره ) . 
2- رباط معدنى » شريط معدنى . 

(في تقويم الأسنان) : شريحة من المعدن قت ومفوسة 

قليلآ » تستعمل في تشكيل شريط تقو 
3- أبيض » خال »قراغ 5 

شرائط معدنية blanks‏ 
قناة بالاسيوس وين Blasius' duct = Stensen's duct‏ 
«الغدة النكفية» 
نسبة إلى ج .بلاسيوس »أو بلاس G.Blasius , or Blaes‏ « 
1682-6 » مشرح هولندي . 


ورم جذعي »ورم رومي »ورم جرثومي blastoma‏ 
ورم حقيقي » يظهر كنمو مرضي موضعي مستقل . 

واس و 

يبيض › يزيل اللون bleach‏ 


1- يبيض عن طريق الكيماويات . الأسنان المتلونة يمكن 
علاجها بهذه الطريقة . 

2-أية مادة تستعمل لهذا الغرض . 

تبييض إزالة اللون 

1 - إزالة البقع بواسطة استعمال مواد كيميائية مؤكسدة » مثل 
فوق الأكسالات وبيربورات الصوديوم »إمامعا أو كل 
على حدة . 

2-(في طب الأسنان ) : عملية تبييض الجزء التاجي لسن 
غير حية بواسطة وضع مواد مبيضة على أو في تاج السن 
مؤقتاً » مثل بيروكسيد هيدروجين (الماء الأكسيجيني) › 
ويمكن أن تُسرّع عملية التبييض بواسطة استخدام الحرارة أو 


bleaching 


الضوء فوق البنفسجى . 
مسحوق التبييض bleaching powder‏ 
أسلو ب تبييض الأسنان bleaching system‏ 
معحو ن أسنان للتبييض bleaching tooth paste‏ 


حفر في الأسطح المتلاصقة للقواطع والأنياب » لاتشمل 
الزاوية القاطعة . 

حمر الصنف الرابع لبلاك 
حفر في الأسطح المتلاصقة للقواطع والأنياب » تمتد وتشمل 
الزاوية القاطعة » وبذلك يلزم تعويض الزاوية القاطعة 
بالحشوة . 

حمر الصنف الخامس لبلاك 
حمر (ليست وهاداً) في الثلث اللشوي من السطح الشفوي 


Black’s class IV cavities 


Black’s class V cavities 


أو السطح الشدقي أو السطح اللساني للسن . 

تاج بلاك ˆ Black's crown‏ 
نسبة إلى ج .ف .بلاك »1836 - 1915 « G.V.Black‏ « 
طبيب أسنان أمريكي . 


تاج ذو وجه خَرَفِي للأسنان الأمامية » يثبت بواسطة وكّد 
محَلرَّنَ داخل قناة الجذر المبطنة بالذهب . 

Blake's universal gingivectomy knife کان بلاك لقطع‎ 

اللثة الجزئي المعمم . مشرط بلاك لقطع اللثة ال جزئي المعمم 

انظر أدوات الأنسجة الداعمة السنية (Periodontal‏ 
instruments)‏ . 

تصل حك شفرة »نصلة 
الحد القاطع للسكين » أو تصل المقص المتقابل . 
ا لحد القاطع من الأداة السنية الموصول بساعد الأداة بواسطة 
عق الأداة » أما في الأدوات السنية غير القاطعة مثل أدوات 


blade 


الرآص فيطلق عليه اسم الرأس » أو الطرف (8016) بدلا من 
النصل أو الشفرة (81206) ويسمى السطح العامل (Working‏ 
surface)‏ بالوجه (Face)‏ . 
تصلة دائرية blade,circular‏ 
حد يشبه القُرص . نّصلة شبيهة القُرص ‏ عكلناتونة,0هاط 
حد مُسطح » حد مستو »نصلة مسطحة blade,flat‏ 


حد مُجوف ؛ شفرة ممجوفة »نصلة محوفة blade ,hollowed‏ 


نصلة منبسطة مستدقة blade ,pointed flat‏ 
تصلة المشرط › شفر ةالمشرط blade,scalpel‏ 
نصل جراحى blade, surgical‏ 
تصلة عاملة blade,working ١‏ 
يبيض اللون › شخب اللون blanch‏ 


يصبح شاحباً أو يفقد لونه » نتيجة لخوف أو برد أو انفعال 


قوي أو نتيجة لمرض. 
تبييض اللو ن» طلي بالقضدير blanching‏ 
0 ¢« ميف 2 غير مهج bland‏ 


عقدة بلاندان - 
العقدة العصبية تحت الفكية 


Blandin's ganglion = 


submandibular ganglion 
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نقطة » صوت كصوت انفجار الفقاقيع blob‏ 
نقطة من شمع أو دهن أو سائل . 
-كتلة 
2- حاجز »إحصار » إعاقة 
انظر تسكين الألم (Analgesia)‏ . 
تخدير إحصاري » تخدير عوقي- 
تخدير ناحي 
اعتراض عصب مغ لمنطقة ما بإصابة أو رضح أو جرح » أو 


block 


block anaesthesia = 


regional anesthesia 


بآفة مرضية . 
سَدثلم غائر block out‏ 
تقليل أو إزالة العُؤورات من القالب الرئيسي لعمل جهاز 
تعويضي قبل نسخ المثال . 
حَجَِرْ. حَصر إرتاج .إحصار 
دم blood‏ 
سائل أحمر لزج ينتقل من القلب إلى الأوعية الدموية › 
يحمل المواد الغذائية والأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم » 
ويزيل ثاني أكسيد الكربون والفضلات . يتكون الدم من 
ملايين الكريات الدموية (خلايا الدم (Blood cells‏ التي 
تسبح في بلازما الدم . تحتوي الخلايا الحمراء (كُرِيَّات الدم 
ا حمراءو1813/6100(/]6) على الهيموجلوبين خضاب الدم» 
الذي يعطي للدم لونه الأحمر .هذه الخلايا تحمل الدم 
المؤكسد والمستضدات التى تعرف بعامل ريسوس . تتكون 
كريات الدم الحمراء في نش التنفناء عند الأطفال » وفي 
بعض العظام الطويلة عند البالغين . عمر الكريات الحمراء 
الطبيعي أربعة أشهر »ثم تدمرأوتتلف في الكبد أو 
الطحال » ومحتوياتها من الحديد تحفظ لحين استعمالها . 
الخلايا البيضاء (كُريات الدم البيضاء sءارءمعuم1)‏ قليلة 
العدد نسبياً وتختص بالدفاع عن الجسم ضد الميكروبات . 
أعدادها تزداد إذا أصيب الجسم بالعدوى (Infection)‏ . 
تختص صفيحات الدم (الصفائح الدموية (Thrombocytes‏ 
بعملية تجلط الدم (التخثر الدموي) . 
آغار الدم 
وسط استنباتي يحتوي على دم وآغار مغذ » يُستخدم في 
علم الجراثيم لاستنبات بعض الكائنات الحيّة الدقيقة مثل 
العتقودية البشروية » والمكورة المزدوجة الرئوية » والمطثية 


blocking 


blood agar 


الحاطمة . 
بنك الدم blood bank‏ 
عدوى محمولة بالدم blood- borne infection‏ 


خلايا دموية » كريات دموية blood cells‏ 


فُقّاعةءنفطة 
1- نفطة جلدية ممتلئة بالدم أو بسائل مصلي . 
2- (في طب الأسنان ) : كرية صغيرة معيبة تبرز على سطح 
صبة المعدن تحدث نتيجة انحصار فقاعة هوائية بين 
النموذج الشمعي ومادة مسحوق الكساء » بحيث يملا هذا 
الفراغ الزائد بالمعدن المنصهر عند الصب 

bleed ينزف‎ 

bleeder 


bleb = bulla 


نازف »نراف »نزوف »نعرءفاصد 
شخص تُصيبه نوبات نزف متكررة . 
و کا 
مصطلح يطلق على المرضى ذوي الاستعداد النزفي . 


2< هه 34 3 2 6 ۰ 3 3# * Ek‏ 0 
يستعمل عادة لوصف مريض يعاني من زمن نزف شاذ أو غير 


نزف bleeding = haemorrhage‏ 
اضطرابات نزفية bleeding disorders‏ 
مؤشر دموي »دلیل دموي » منسب نزفى bleeding index‏ 

1 20 ب م 
تقاط تزف bleeding points‏ 


عمل علامات » أي نقاط نازفة على اللثة اللتصقة بواسطة 
قاعدة الجيب . تستخدم هذه العلامات النازفة كدليل عند 
قطع اللثة في قطع اللثة الجزئي . 
استعداد (أهبة) للترّف 
من التَرّف 
الزمن منذ بدء تزف الدم حتى وقوف انسيابه بعد وخز 
الإصبع . زمن النزف الطبيعى 4-3 دقيقة . 


bleeding tendency 


bleeding time 


شبيه ألخاط » نظير ال مخاط » مُخاطانى blennoid‏ 

وقف الثر المخاطى » توقّف السيلان ااا blennostasis‏ 
١ E ERE E‏ 

جفنی blepharal‏ 
متعلق بالجفون 

جفن جفن العين blepharon = eyelid‏ 

تشنج الحفن blepharospasm‏ 

1- أعمى »أکمه blind‏ 


2- غير ناف » مسدود من جانب واحد » مغلق النهاية 
2 « + 
خُراج سقفل 


خراج بلا فتحة ناسورية . 


blind abscess 


ناسورمقفل blind fistula‏ 
ناسور ذو فتحة واحدة فقط عند أحد طرفيه . 
تفطة. بَثْرة blister‏ 


حويصلة تنتج عن تجمّع موضعي للسائل تحت الجلد . 
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والأضداد ؛ يخزن في بنك الدم لنقله إلى المستشفيات 
لإعطائه لمن يحتاجه من المرضى . 


الصفائيح الدمود ب blood platelets‏ 
انسمام الدم 2 تسمم الدم blood poisoning = septicaemia‏ 
ضغط الدم blood pressure = B.P.‏ 


الضغط فى الدورة الدموية »الذي يطبقه الدم على جدران 
الشرايين . ويعتمد ارتفاع ضغط الدم على قوة ضخ الدم 
بواسطة القلب » ومرونة جدران الأوعية الدموية » ومقاومة 
الشعيرات الدموية وحجم ولزوجة الدم . 
مصل الدم 
سائل رائق مُصفْر ينفصل عن الدم عندما يتتجاط (يتخكر) . 
خلال عملية تجلط الدم يتكون الفيبرينوجين من مصل الدم . 


blood serum 


مجرى الدم blood stream‏ 
فحص الدم »اختيارالدم blood test‏ 
نقل الدم blood transfusion‏ 
فئة الدم زمر ة الدم = مجموعة blood type = blood group‏ 
الدم 
وعاء دموي blood vessel‏ 
أية قناة تحمل الدم خلال الجسم . 


blood vessels أو عيةدموية‎ 


تشمل :الشرايين . والأوردة » والشّعيرات الدموية . 
الشرايين الصغيرة ت : الشرينات )Arterioles)‏ » 


0 


والأوردة الصغيرة ته الوريدات (esاu«م۷)‏ . 
فاقد الدم » شاحب bloodless‏ 
نفخ blow‏ 


blow line = flexture line خط النفخ = خط الانثناء‎ 

أنبوب معدني أجوف متصل بانتفاخ مطاطي يستعمل لنفخ 
الهواء لإزالة اعاب أو الفضلات من حمّرة فى السن خلال 
تحضيرها . 

1 E 

أنبوب نفخ »بوري > حملاج » قصبة النفخح 
ملهب غاز مضغوط مع هواء امعد فل عات الإلجام 


blower 


blower , chip 


blower , foot 


blowpipe 


التقويمي ٠‏ 
شمع أزرق للحشوة المصبوبة blue inlay wax‏ 
خط أزرق فى اللثة = خط رصاصى blue line = lead line‏ 

خط يظهر على حافة اللثة في حالة التسمم بالرصاص . 
لسان أزرق blue tongue‏ 





الدورة الدموية blood circulation‏ 
تجلط الدم 3 تخثر الدم 


عوامل تجلط الدم »عوامل تخثر الدم blood clotting factors‏ 


blood clotting 


کر يات دموية blood corpuscles‏ 

تعداد کر يات الدم blood count‏ 
حساب عدد خلايا الدم في كل ميليميتر مكعب باستعمال 
المجهر . 


مُستنبت دم »مز رعة دم » زَرع الدم blood culture‏ 
زمر ة الدم » مجموعة الدم = فئة blood group = blood type‏ 
الدم 


تصنيف فئات الدم بالنسبة لنقل الدم : 


زمرة دم الأشخاص 
الذين يمكن أن يتبرعوا 
إليهم دم من هذه الزمرة | بدم الأشخاص من هذه 

(المتلقي) الزمرة (الواهب) 

A, O A, AB 

B, O B, AB 

A,B, AB, O AB 
0 A,B, AB, O 


زمرة دم الأشخاص 


الذين يمكن أن ينقل 


يقسم الدم إلى زمر مختلفة » وتشمل ۸ » 8 » 88 »0 » 
اعتماداً على وجود أو عدم وجود مُستضد خاص على 
سطح الخلية ا حمراء » قد تكون المستضدات عالية التواتر 
أو منخفضة التواتر » وترتبط الأهمية النسبية لهذة 
المستضدات بأهميتها السريرية في المعالجة بنقل الدم » 
وزراعة الأعضاء » والتوافق الأمومى الجنينى » والدراسات 
الوراثية . ۰ ۰ 
نظام زمر ةالدم 
نظام تصنيف الفئات المتعددة من الدم الإنساني . في عمليات 
نقل الدم » يجب أن تكون مجموعة دم المستقبل من نفس 
مجموعة دم ا معطي أو متوافقة معها » وذلك لمنع أي تفاعل 
شديد يمكن أن يكون قاتلاً أو تميتاً . توجد أربع مجموعات 
رئيسية من الدم البشري :4۸ 8 48۰ .0 . يعتبر الشخص 
ذو الدم من الزمرة 0 معطياً عاماً لكل الزمر . 
بلازما الدم 
الجزء السائل من الدم ويتكون في الغالب من ماء (92/) » 
ويحتوي على البروتينات . والأملاح » والهرمونات » 
والفضلات » والمواد الغذائية » ومواد التجلط (التخثّر) » 


blood group system 


blood plasma 
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1- التجويف الخلفى (الظهري) (رازهء 1001531) ويحتوي 
على أنسجة الجهاز العصبي التي تُنسّق وظائف الجسم ؛ 
وينقسم إلى التجويف القحفى cavty(‏ لمنمون) :الذي 
يحتوي على الدماغ > والتجويف الشو کی (3517ه ٣21‏ iمSp)‏ 
الذي يحتوي على الحبل الشوكي . 

2-س التجويف الأمامى (35119ء )Ventra2‏ : يحتوي على 

الأعضاء الحيوية للجسم 3 وينقسم إلى التجويف الصدري 

الذي يحتوي على القلب والرئتين وينقسم بدوره إلى 
جور يِف تأمو ري (Pericardial cavity)‏ و جور يفين جنبيين 

(Abdomi”aا ؛ والتجويف البطنى‎ )Pاeuraا‎ cavties( 

(وازهء الذي يحتوي على الأعضاء الكبري الهضمية ؛ 

والتجويف الحوضي (رانهء 261710) الذي يحتوي على 

الأجهزة التناسلية وأجهزة الإخراج . 

أقسام تستخدم لوصف مكان عضو من أعضاء الجسم . 

1- المستوى السهمى (12806م 53810181) : هو أي مستوى 
عمودي يقسم الجسم من قمة الرأس إلى الأسفل إلى 
جزء أيسر وجزء أبمن . 

2- مستوى منصف سهمى (Midsagittal plane)‏ بنش 
أيضاً الخط الصف > وهو مستوى عمودي يقسم الجسم 

3- مستوى أمامي (مستوى جبهي) (Frontal plane)‏ : 
E‏ مستوى تاجى (13806م 0010231) » وهو أي 
مستوى عمودي على المستوى السهمي > حيث يقسم 
الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي . 

4 - مستوى أفقى u: : (Horizontal plane)‏ أيضاً مستوى 
مستعرض (13060م 113576156) » وهو يقسم الجسم إلى 
جزء علوي وجزء سفلي . 

ازج تصوير طبقي » تصوير رصفي (Tomography)‏ . 

عبارة عن مجموعة أعضاء وأنسجة تؤدي وظائف خاصة ؛ 

وتشتمل على : الجهاز العَظمي » والجهاز العَضَّلي » 

والجهاز القلبى الوعائى » والأنظمة اللمفية والمناعية » 

والجهاز البولى » والجهاز الجلدي » وجهاز الغدد الصماء » 

وجهاز التكاثر . 


body planes 


body section roentgenography 


body systems 


1- قناةالبندقية القصيرة 
مُصطلح يطلق على قنوات جذور الأسنان غير مكتملة النمو 
عند ثلثها الذروي لأن قناة الجذر تكون متسعة أكثر في الجزء 
العنقى » انظر قناة (لهصه0) . 1 

2 - قناة مختلطة 


blunderbuss canal 


blunt 
blunt dissection 
. قصل الأنسجة بواسطة استعمال أداة غير حادة‎ 
طرف غير حاد‎ 
ضبابي »غير واضح‎ 
blurred vision رؤية ضبابية » غشاوة‎ 
blush dentin عاج وردي‎ 
BMR = basal metabolic rate [مختصر] معدل الاستقلاب‎ 
القاعدى » معدل الاحتراق . معدل الاستقلاب الأساسى‎ 
1 عقدةبوكدالك‎ 
» 1883-1801 بةإلىف.أ.بوكدالك‎ 
. مشرح نحساوي‎ « V.A.Bochdalek 
العقدة العصبية الموجودة في الفك العلوي » والمتكونة من‎ 
. التقاء العصب:السشخي الأوسط والعضب السنخي العلوي‎ 


blunt end 
blurred 


Bochdalek's ganglion 





عصب بول البلعومى = = Bock's pharyngeal nerve‏ 
العقدة الجناحية الحنكية pterygopalatine ganglion‏ 


5 5 1 5 و5 
نسبة إلى أ .س .بوك › 1782- 1833 » 4.0.8001 » مشرح 


الماني . 
بوكوسان = بیربورات 
الصوديوم 

منسب بوديكر 
النسبة بين عدد أسطح السن المصابة بالتسوس » وعدد 
الأسطح الكلية المعرضة للإصابة بالتسوس . 

حركة جسمية 
حركة انتقالية للسن » أو لمجموعة من الأسنان » عادة ما 
تكون عمودية على احور الطولي للسن أو الحاور الطولية 
للأسنان . 


Bocosan = sodium perborate 


Bodecker's index 


bodily 


bodily movement 


جسم body‏ 
٠‏ 1- التركيب اللي للشخص مع كل الأعضاء . 
2-أكبر جزء » أو الجزء الرئيسي لأي عضو ؛ مثل جسم 
عظم الظنبوط (4ذطذ۴) . 
تجاويف الجسم »أجواف البدن 
يشتمل الجسم على تجاويف تحوي الأعضاء الختلفة الوظائف 
وهى : 


body cavities 
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1- ربط » وصل » يلص › يلحم bond‏ 
2- رباط 
3- مادة رابطة » رابط 
تستخدم في ربط الأجهزة التقويمية بأسطح الأسنان 
باستعمال طريقة التخريش بالحامض والراتين المبلمر . 


ربط كيميائى bond , chemical‏ 
رابط مباشر bond , direct‏ 
تكز مباشر يوخ السن دون استعمال مسندة 
0 شر يوضع على سطح لسن : 
رابط غير مباشر bond , indirect‏ 


يقة لوضع الطبائق التقويمية حيث تثبت أولاً في مكانها 
على مثال الجبس باستعمال لاصق يذوب بالماء »ثم تعمل 
مسندة لينّة من الراتين المبلمر » حيث تُستخدم كدليل نقل 
وضع الوصلات بدقة في التجويف القّموي . يزال اللاصق 
عن المسندة بواسطة إذابته بالماء الحار . خرش الأسنان وثثبت 
الوصلات بمادة الربط بالطريقة المعتادة . 


رابط طبيعى (فيزيائى) bond , physical‏ 
تاج مز تبط . تاج ملتحم bonded crown‏ 


تاج ذو وجه خزفي حيث يتصهر الخزف على التاج المكون 
من الذهب والبلاتين ليشكل السطح الإطباقي للتاج . 
حشوات تجميلية bonded tooth-coloured restorations‏ 
مرتبطة بالسن 
وجه تجميلي مرتبط 
انظر وجه تجميلى مباشر (اعع0ء7 أع1(116). 
التحام ‏ ارتباط . التصاق 
1 -القوة التى تظل بها المادة ملتصقة بمادة أخرى . يمكن أن 
تكون ميكانيكية مثل بعض مواد الحشو التي ترتبط مع ميناء 
السن » أو تكون كيميائية » مثل ارتباط الخزف مع الذهب 
أو أي معدن آخر » أو تكون وظيفية . 
2-١في‏ طب الأسنان التحفظى) : عملية التخريش الحمضى 
لبناء السن افا ارط جيك كاد ادر او لوجه 
تجميلي . 
3-(في تقويم الأسنان) : العملية التي يتم بها تثبيت 
الوصلات التقويمية مباشرة على الأسنان » بواسطة مادة 


bonded veneer 


bonding 


رابطة (لاصقة) . 
مادة رابطة bonding agent‏ 
مادة مؤثّرة على الربط . 
التحام مباشر »إرتباط مباشر bonding , direct‏ 
طريقة داخل الفم توجه فيها الوصلات التقويية بدقة وثثبت 
كل واحدة بمفردها . 


لآلىء بون الظهارية = عقيدات Bohn's epithelial pearls‏ 


بون = لآلىء إبشتاين = Bohn's nodules‏ 

Epstein's pearls ١ 
كتل صغيرة بيضاء مصفرة توجد على طرفي الخط المتوسط‎ 
1 : للك عبد الولادة‎ 

عقيدات بون 

م 

خراج جلدي موضعي يتكون عادة عند البصيلة الشعرية . 

Boley’s gauge مقياس بولى‎ 

* أذاة قاض لقان ا الغ ارخا :وع عن 
حافة مستقيمة مُقسمة إلى ملليميترات بها فرجا ثابت 
ومسمارآخر منزلق عليه وعتبة (مقياس صغير) مدرجة » 
تقّيس حتى العشرمن المليميتر . (فى طب الأسنان) : 
تُستخدم لقياس البعد الطولي لسن أو للوجه . 

تحليل بولتون Bolton’s analysis‏ 
طريقة صمّمت بواسطة واين بولتون Wayne Bolton‏ 2 
لتقدير التناقضات في حجم السن (قُطر التاج الوحشي 
الي يرن الرس اللي براوش ا 

تناقض 8 لتون . تباين بولتون Bolton’s discrepancy‏ 

مُستوى بولتون 

مستوى بولتون - برودبنت 

نسبة إلى س .ب .بولتون 0.8.801608) » راعى 
(Sponsor)‏ ¢ ب a.‏ . برودبنت B.H.Broadbent‏ « أخصائى 
تقؤیم أسنان أمريكي معاضر ۰ 
مستوى وهمي يُحدّد التقسيم بين الوجه والجمجمة »ويقع 
تقريباً على الخط بين نقطة بولتون والنقطة الأنفية . 

أنقطة بولتون 
س .ب .بولتون «ه0.8.80[0 ووالدته السيدة 
س .س .بولتون 0.86108.© مولا الأبحاث التي أجراها 
ب .هھ .برودبنت 8.11.810205626 » والتى كانت نتيجتها 
تحديد هذه النقطة . 1 
أعمق نقطة على الثُلمة خلف اللْقَّمة (خلف اللقمية 
(Retrocondylar‏ للعظم القذالي » وتشاهد على الصور 
الشعاعية الجانبية لتحدد ارتفاع التقوس ؛ أو أعلى نقطة في 
تجويف الحفرة القذالية (خلف اللقمية) » كما تشاهد من 
الأشعة الجانبية ؛ الاختصار هو 80 . 

لُقّمة » بلعة , مضغة » حبّة كبيرة bolus‏ 
1- كتلة مستديرة شبة صلبة من الطعام واللعاب » تكونت 
بفعل اللسان » والأسنان » والحنك » خلال عملية المضغ 
لكي تكون جاهزة للبلع . 


2 -حبة كبيرة مستديرة . 


Bohn's nodules 


boil= furuncle 


Bolton’s plane 


Bolton-Broadbent’s plane 


Bolton’s point 
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عَظم مَفصلي bone , articular‏ 
الفك السفلى للحيوانات الفقارية غير الثديية . 
عظم قاعدي 
قاعدة عظمية داعمة للفك > وهي جزء من الفك العلوي 
والفك السفلي » يستقر عليها الناتئ السنخي السني » وتبقى 
بعد فُققدان الأسنان وامتصاص الناتئ السنخي السني . 
عتطم خرن 
العظم الذي يندمج في نسيجه كثير من حزم الألياف 
الكولاجينية » وهو جزء من الجدار العظمي لحيب السن » 
أي هو العظم ا جاور للرباط حول السني والذي تنطمر فيه 
لياف شاربي (Sharpey's fibers)‏ . 
E E‏ 
aU N Es‏ 
يمكن أن ينتج العظم بكثرة ويأخذ شكل سنخ بَصلي 


bone , basal 


bone , bundle 


bone , buttressing 


. (Bulbous) 
bone , cancellated = cancellous عظم إسفنجي › عظم‎ 
bone = spongy bone مسامى البنية‎ 
bone cancellous = spongy bone = « عظم ان 0 النخاع‎ 
the medulla الأب‎ 


عظم شبيه بقرص العسل يحيط به الغلاف الخارجى للعظم 

الكثيف الذي يسمى القشرة أو اللحاء )Corte×(‏ . 
إزميل العظم 

أداة لقطع العظم ذات حد أو نصل مسطح مع نهاية مربّعة 


bone chisel 


bone clamp 
bone , compact 
› الطبقات الخارجية الكثيفة » أو الصلبة من عظم كامل النمو‎ 
. (Cortical bone) أحيانا سم العظم القشري‎ 
عظم قشري‎ 
طبقة خارجية رقيقة من العظم الكثيف » تتكون من حلقات‎ 
. صفيحية متتالية من ألياف كولاجينية‎ 
كحت العظم » تجريف العظم‎ 
كاحت العظم » مجرفة العظم » مكشطة العظم‎ 
bone cutting forceps مقر اض العظم » ملقط تَر ض العظم‎ 
نوع من الملاقط ذو ساعد طويل » وحيد المفصل أو ثنائي‎ 
. (Forceps) المفصل وذو نصلين قويين . انظر كلابة » ملقط‎ 
كيس عظمي أمدي = زف‎ 
تلقائى » دزف مجهول السبب‎ 


bone , cortical 


bone crypt 
bone curettage 


bone curette 


bone cyst , aneurysmal = 


hemorrhagic idiopathic 


يقة لالصاق جهاز تقويمي مباشرة على أسطح الأسنان 
بوسائل مثل التخريش الحمضي » بدون استعمال مشبكة 
أو شريط . 
التحام غير مباشر » ارتباط غير مباشر 
طريقة من خطوتين : وفيها تثبت الوصلات التقويمية مؤقتاً 
على أسنان نموذج الدراسة .ثم تنقل إلى الفم عن طريق 
مسندة مشكلة محافظة على الاتجاه المسبق تحديده » تح 
تثبيتها في وقت واحد . 


bonding , indirect 


سائل رابط bonding liquid‏ 
سائل يؤثر على الربط . 

ارتباط ميكانيكى bonding , mechanical‏ 
كيت ميكانيكي بسيط . 

bonding resin راتين رابط‎ 


نظن 1 التحام راتيني (وسنفههط (Resin‏ . 

bone = osseous ر‎ 

1- المادة التي يتكون منها الهيكل العظمي لمعظم الفقاريات » 

وتشتمل على نسيج ضام يحتوي على الأوستين المشبع 

بأملاح الكالسيوم » ويتكون من طبقة خارجية صلبة 
تُسمى : العظم الكثيف وشبكة داخلية تُسمّى : العظم 
الإسفنجي تحتوي على نقي العظم الأحمر . تبدي الدراسة 

ا مجهرية وجود أنظمة من القنوات الصغيرة تُسمّى قنوات 

هافرس » تحتوي على الأوعية الدموية وكمية كبيرة من 

النسيج الضام الرقيق والخيوط العصبية والأوعية اللمفاوية . 

السطح الخارجي للعظم مغطى بطبقة رقيقة من النسيج 

الليفي تسمى : السمحاق الذي يمد العظم الواقع تحته 
بكميات وفيرة من الأوعية الدموية . يوفر العظم أماكن 
ارتكاز لعضلات الجسم لتسمح بحركته » كما يقوم 

بحماية الأعضاء الضعيفة مثل الدماغ » والعينين » 

والرئتين إلخ . ويوفر الدعم للجسم كله . ينتج نقي العظم 

كريات الدم الحمراء الجديدة . 

2- أي جزء مستقل من الهيكل العظمي . انظر تحت اسم كل 
عمر العظم. العمر العظمي 
عظم ألبريخت 
عظم سنخي .عظم دردري 

ذلك الجزء من عظم الفك المحيط بالأسنان »الذي يدعم 

الأسنان في الفك السفلي والفك العلوي مكونًا الناتئ 
السنخي » ويشتمل على عظم إسفنجي » وعظم قشري 
كثيف . وينمو مع بزوغ الأسنان وبمتص حينما تفقد 

الأسنان . 


bone age 
bone , Albrecht's 


bone , alveolar 
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طم عظمى متجانس bone graft , homogenous‏ 
4 . 1 وى 59 000 3 5 
طَعم متجانس (Homograft)‏ . 


bone graft , 15086261 


متماثل الطراز الجينى 4۴0إعهء1) . 
طعم عظمي راصعي 


انظر طَعم راصعى (اكهتع '133م0) . 


bone graft , onlay 


bone growth 

bone , hard 

bone , interproximal 
العظم الإسفنجي والصفائح القشرية بين سنين متلاصقتين‎ 
ويكون جدران جيوب الأسنان من الناحية الإنسية‎ 


والوحشية . 
عظم صفيحي bone , lamellar = lamellated bone‏ 
1- عظم كثيف كامل النمو » حيث تكون الألياف 
الك ولاجينية متوازية في صفوف : 


2 عظم حزمي (Bundle bone)‏ . 
فقدالعظم 
انحلال وفقدان العظم الداعم للأسنان » بسبب العدوى » أو 
الضغط الإطباقي طويل الأمد في مناطق المضغ . 
علطم وجي 
عظم حفافي . عظم 
حافوي - حافة سنخية 
قي المظم 


يوجد ضمن العظم الإسفنجي ءانظر التخاع »النقي 


bone loss 


bone , malar 


bone , marginal = alveolar margin 


bone marrow 


. (Marrow) 
bone marrow , central نقى العظم المركزى‎ 
bone marrow , red نقى العظم الأحمر‎ 


المكون للخلايا الدموية > حيث تتشكل الخلايا الدموية 
الحمراء » والهيموجلوبين » والخلايا الدموية الْبّيضاء » 


والصفيحات 5 
النقى العظمى الشو كى › تھی عظمى bone marrow , yellow‏ 
أصفر 


يتكون أساساً من خلايا دهنية ويوجد في أجسام العظام 
الطويلة . 

ملقط قضم العظم 
تقضم العظم بمقدار صغير جداً ورقيق . 
انظر ملقط (ومعع:201) . 


bone nibbing forceps 


آفة داخل العظم » بدون أعراض » منفذة للأشعة . ليست 
حاط یع شای رار كينا فقا رن عادة 
عاق کا دیل م سال ناتالز غير 
معروفة . 

كيسة عظمية متعددة الكهوف 
انظر كيسة متعددة الكهوف (Multilocular cyst)‏ . 

عيوب عظمية » خلل عظمي ٠‏ نَقص عظمي 

انظر عيوب عظمية (هاءعاء0 5نامء055) . 

عظم غربالي 

عظم أيسون 

مظم رجي 


ألياف العظم = ألياف شاربى 


bone cyst , multilocular 
bone defects 


bone, ethmoid 
bone , Eysson's 
bone, facial 
bone fibres = 
Sharpey's fibres 
bone fibrous dysplasia خلل تنسجى ليفى عظمى‎ 
. (Fibrous A) انظر خلل اليج الليفي‎ 
مبرد العظم‎ 
» أداةيدوية » خلل التنسج الليفي ثنائية الطرف غالباً‎ 
بنصلات مسننة قاطعة . تستعمل لتنعيم الحواف المتعرجة‎ 
: من العظم‎ 
bone gouge مظفار عظم » إزميل مُجوّف للعظم منقر عظم‎ 
أداة يدوية تماثل أزميل العظم » ولكنها ذات نصل مجوّف‎ 
. (Coupland’ 5 مثل إزميل کوبلاند (اعوتك‎ 
قطعة من العظم تؤخذ من مكانها وتوضع في مكان آخر‎ 
لتصحيح عيب في العظم . أو عرسة منقولة من عظم سليم‎ 
لفحل محل جزء ناقضن من الحظم أو جرء عظمي مريض‎ 
. بعد استئصاله‎ 
طُعْم عظمي ذاتي المنشأ‎ 
عظم يؤخذ من مكان ويوضع في مكان آخر لنفس‎ 
. (Autograft) الشخص هق أيضاً العم الذاتي‎ 
. طْعْم يشمل على نقي إسفنجي لين موجود في العظم‎ 
bone graft , corto-cancellous َعم عظمي إسفنجي كثيف‎ 
» طْعّْم يشمل على عظم إسفنجي وعظم كثيف صلب‎ 
. يوجد قريباً من السطح في أكثر العظام‎ ٠ 
bone graft , heterogenous طعم عظمي متغاير المنشأ‎ 
طْعّم عظمي بين نوعين أو جنسين مختلفين . يسمي أيضاً‎ 
. (Xenograft) العم الغيري العم المغاير‎ 


bone file 


bone , frontal 


bone , Goethe's 


bone graft 


bone graft , autogenous 


bone graft , cancellous 
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ي bone , spongy‏ 
يضم الجزء الداخلي من العظم كل من العظم الإسفنجي 
والنقي 2 والعظم الإسفنجي هوالمادة الإسفنجية الداخلية 
الموجودة ف في العظلم ا ي ويتكون من شبكة من حجب 
عظمية بينها فجوات مُتصلة ببعضها ممتلثة بالنقي العظمي 


ومتصلة بالنقي العظمي المركزي . 
جراحة عظمية bone surgery‏ 
عظم صدغي bone, temporal‏ 
نسيج العظم > نسيج عظمي bone tissue‏ 


نوع صلب من الج العام مكولاسن خلايا عظمية » 
ومادة بين خلوية متكلسة منتظمة في صفائح رقيقة . تسمى 


أيضاً نسیج عظمى (Bony tissue)‏ . 
ترابيق عظمية bone trabeculae‏ 
شمع عظمى bone wax‏ 


عظم محبو ك bone , woven‏ 
شكل من شكال العظم الإسفنجي غير الناضج قبل الولادة » 
يحتوي على فراغات وعائية متصلة مع الألياف الكولاجينية 
العظمية تكون شبكة غير صفيحية تُستبدل بعظم كامل 
النموء وقد يتواجد كمبطن لجيوب السن حتى عند 


البالغين » وفي عملية ترمي ميم العظم الطبيعية » وفي حالة النمو 
السريع لأورام العظم . 

عظام القحف bones of the cranium‏ 
عظام القحف الثمانية » تشكّل غطاءاً صلباً للدماغ › 
ا : 


العظم الجبهى (Frontal bone)‏ : عظم مفرد يكون الجبهة 
وجزءاً من قاع القحف ومعظم سطح الحجاجين (الحجاج 
ويقع كل جيب فوق إحدى العينين . 

العظمان الجداريان (50265 23116]31) : وهما عظمان » 
يكونان معظم الجوانب العلوية » وسطح القحف . يتلاقيان 
عند الدّرز السّهمي على الخط الُنصف للرأس 
التمفصل بين العظم الجبهي والعظام الجدارية يسمى الدرز 
التاجي (0]01ا5 0010021) . يتواجد اليافوخ عند الأطفال 
وهو منطقة لينة عند نقطة تلاقي دروز العظم الجبهي 
والعظم الجداري التي لم تغلق بعد » وتختفي حينما ينمو 
الطفل ويتم التحامها . 

العظم القذالى (Occipital bone)‏ : عظم مفرد 2 يَشْكّل 
خلفية قاعدة القحف > ويلتقي مع العظام الجدارية عند 
الدرز اللآمي . بمرالحبل الشوكي من خلال الثقبة العظمى 
في العظم القذالي . 


عظم غير آ صفبحي = bone , nonlamellated = woven bone‏ 
5 ي 
عظم متموج 
عظم قذالي 
عظم جداري 


bone , occipital 
bone , palatine 


bone , parietal 


دبوس العظم 2 مسمار العظم bone pin‏ 
صفيحة العظم صفح عظمية bone plate‏ 


محرية مسد ا نيم ره اساو وق مركن نيا 
ثقوب عديدة على أبعاد متساوية » تثبت في العظم بواسطة 
مسامير » تستخدم لعلاج كسور العظم . 
عظم بدائي - عظم 
متموج » عظم محبوك 
عظم مُربع 
الفك العلوي في الفقاريات غير الثديية ؛ أحد عظمين في 
جماجم كثير عق الققا ريات الدنيا يتمفصل به الفك السفلي . 
عظم جذري 
العظم السنخي الذي يغطى جذر السن من الناحية الوجهية 
واللسانية . 
مبرد العظم المحبب #قاشط العظم سيره العظم bone rasp‏ 
أداة يدوية » تماثل مبرد العظم » > على نصلها عدد كبير من 
النتوءات (نقط ناتئة بدلا من الخطوط ) » تستخام لتنعيم 
العظم المتعرج . 
انحسار العظم 
تراجع ذروي لمستوى النتوء السنخي مصاحب لمرض 
التهابي حول سني ؛ أو مرض حول سني ناتم عن سوء 
التغذية ينجم عنه انخفاض مستوى العظم الداعم للأسنان . 
ر 
ارتشاف العظم » امتصاص العظم 
عظم شبكي » عظم شبكاني = 
« شبكي الشكل » = عظم متموج » عظم محبوك woven bone‏ 
تفرس العظم bone scanning‏ 
التصوير الشعاعي للعظم باستعمال عناصر مشعة » حيث 
تظهر التغييرات الأيضية أو الاستقلابية داخل أو حول الآفة . 
مقراض العظم 


1 يماثل كلابة قر ضِ العظم (5مء1010 (Bone -cutting‏ . 


bone , primitive = woven bone 


bone , quadrate 


bone , radicular 


bone recession 


bone repair 
bone resorption 


bone , reticulated 


bone shears 


عَظم هيكلى bone , skeletal‏ 
العظم لكا بايا من الهيكل العظمي وتستند عليه الأنواع 
الأخرى » مثل 2 مثل العظم السنخي(6موط Alveolar‏ ( . 


bone, sphenoid 


عظم وتدي 
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علامة عظمية bony landmark‏ 
انخفاض أو نتوء على العظم » تستخدم كدليل لتحديد 
وضع بنية أخرى في الجسم . 

حنك عظمى . حنك صلب bony palate‏ 


انظر حك صلب (Hard palate)‏ . 
بُروز عظمي 
6 لاي » جيب عدي 

انظر نسيج العظم (Bone tissue)‏ . 


bony prominence 
bony socket 
bony spicules 


bony tissue 


bony wall جدار عظمى‎ 
borax 


بورق » بوراكس « بورات الصوديوم» 
مادة كيميائية »الأسم الشائع لرباعي بورات 
الصوديوم Sodium tetraborate‏ « تُستخدم في طب الأسنان 
كط نو جات ان مكل جين ارون ابن 
الحجري» » وكمادة مقوية للغرويات آلمائية العكوسة ؛ كما 
تستخدم كمادة مسيلة خلال عملية صب المعادن أو عملية 


جام لسبائك الذهب . 

قرقّرةالأمعاء borborygmus‏ 
صوت قرقّرة وقَرقّعة يحدث بسبب تحرك ريح أوغاز البطن 
فى الأمعاء . 

ا حافة border‏ 


حافة محيطة حول عضو أو حول كتلة نسيجية . 
حافة سنخية 
حافة قاعدة الجهاز السنى الاصطناعى › 
حافة جهاز الأسنان الصناعى 20 
1-حافة قاعدة الجهاز السني عند التقاء السطح المصقول » 
والسطح اللثوي الفموي (حافة سطح الطبعة Impression‏ 
(surface‏ . 
2-النهاية القصوى لحافّة قاعدة جهاز الأسنان » عند النهايات 
الشفوية » واللّسانية » والخلفية . 
تشكيل الحواف - تشذيب 
عضلى حفافى = تشكيل = trimming = tissue moulding‏ 
ا = شذبب نسیحی حفافی tissue trimming‏ 
نكي راف مادة الطبعة باليد أو بفعل الأنسجة الرخوة 
الجاورة لحواف الطبعة . 
حركة حدية » حركة حدودية 
حركة الفك السفلى في أي اتجاه حتى نهايتها القصوى » 
والتي يحددها العظم » والأربطة » أو النسيج الرخو . 


border, alveolar 
border , denture = 


denture periphery 


border moulding = muscle 


border movement 


العظمان الصدغيان (50265 0181م1620) : وهما عظمان 
يشكلآن جانبي وقاعدة القّحف . يشتمل العظم الصدغي 
على الأذن والصّماخ السمعي الخارجي وهو اكمر العظمي 
للأذن الخارجية . 
العظم الوتدي (Sphenoid bone)‏ : عظم مفرد > يتألف من 
جسم وزوج من الجناحين الأكبر و الأصغر للعظم الوتدي 
ويشكل الجزء الأمامى من قاعدة الجمجمة . يتمفصل 
الجناح الكبير مع العظم الصدغي في كلا الجانبين »ومع 
العظم الجبهي والعظم الوجني في الأمام لتكوين جزء من 
الحجاج .يتمفصل المقاج الأصعر مخ العظم الغربالي 
والعظم الجبهي ليشكّل أيضا جزءاًمن الحجاج. توجد 
الجيوب الوتدية في العظم الوتدي خلف العين مباشرة . 
العظم الغربالى(026ط (Ethmoid‏ : عظم مفرد » يشكل 
جزءاً من قاع القحف » والحجاج » والتجويف الأنفي . 
معجون بو يلا Bonjela’s paste‏ 
انظر معجون أسنان ساليسيلات الكولين عصنامطع) 


. salicylate dental paste) 


تاج بونود يل Bonwill's crown‏ 
نسبة إلى و .ج .أ .بونويل » 1899-1833 › 1|" W.6.A.80‏ » 
طبيب أسنان أمريكي . 


تاج حرفي يتصل بجذر السن بواسطة ود لوبي «مُحَلزنَ» 
يثبت في مكانه بواسطة الأملغم . 

مُثلثك بونويل Bonwill's triangle‏ 
نسبةإلى وليم ج .أ .بونويل » 1899-1833 » Wii‏ 
B11‏ » طبيب أسنان أمريكى . 
لث متساوي الأضلاع » طول أضلاعه 4 بوصة قاعدته خط 
يمتد بين اللُقمتين » وضلعاه خطان يمتدان من اللقمتين 
ويلتقيان في نقطة التماس الإنسية » للقاطعين المركزين 
اليفلتين» أو الق الترسظة للف ال الف 
للفك السفلي . قارن مع زاوية تويد (اوصدتنا 0 : ١‏ 

عظمى bony‏ 
طاح بالكل ركسي E‏ 

سط عظمي »تيبس عظمي » التحام عظمي 

مرتكز عظمي ا راط عي 

تصلب عظمي دشبذ عظمي 


bony ankylosis 
bony attachment 
bony callus 


bony complex 


bony crypt خبيئة ية‎ 
bony foramina ثقوب عظمية‎ 
bony fragment شظية عظمية‎ 


2-(في تقويم الأسنان) : سلك تقويمي يثنى ليصبح بشكل 
القوس السنية . يثبت بإحكام بواسطة عرى سلكية على 


القواطع الأمامية من الناحية الشفوية أو اللسانية . 


قوس وجهية bow , face‏ 
قوس شفوية منطبقة bow , fitted labial‏ 
قوس شفوية عالية bow , high labial‏ 
قوس رزية »قوس مفصلية bow , hinge‏ 
قوس وجهية ذات محور متكيّف أي يمكن تعديله . 
قوس شفوية bow , labial‏ 


Bowen's disease of the mouth داء بوين للفم‎ 


نسبة إلى ج .ت .بوين . 1941-1857 « J.T.Bowen‏ « 


أخصائى أمراض جلدية أمريكى . 
رضن جلدي يُصِيبَ مخاطية الفم يتميز ببثرات حمراء 
مغطاة بطبقة قرنية سميكة . 
وعاء » تجويف »أمعاء bowl‏ 
وعاء مطاطى bowl , rubber‏ 
دد بومان Bowman's glands ١‏ 
نسبة إلى وليم بومان « 1816 « William Bowman‏ « 
طبيب جراح إنجليزي . 
غدد بالغشاء الخاطي للفم . 
صندوق »علبة »عب box‏ 
الجزء العميق من الحفرة الركبة . 
طابع التعليب box tray‏ 
انظر حامل الطبعة (Impression (ray)‏ . 
علبة النفايات box for refuses‏ 
قالب غلبت boxed cast‏ 
تعليب boxing‏ 


مسندة من الشمع » أو إطار من الشمع يحيط بالطبعة لمنع 
اعبس (الجبس الحجري Stone‏ أو احص rءاsا۴)‏ من 
التَبَعثّر . وبهذايعمل على الحفاظ على دة الطبعة والتوفير 
في استخدام المواد . َ 
تعليب الطبعة 

تغليف الطبعة بواسطة إحاطتها بسور شمعي يشكّل صندوقاً 
حول الطبعة بحيث يمكن إنتاج قاعدة المثال بالحجم والشكل 
المناسب مع المحافظة على تفاصيل الطبعة » وبذلك يتحقق 
توفير للوقت والجهد المبذول في تشذيب الأمثلة وهي الخطوة 
الغ تلن صب أمعلة ا 1 
(في تقويم الأسنان) : إحداث تجويف في السطح الإطباقي 
خواز قري مرك »سباح ترك اض شط . 


boxing of an impression 


boxing out 


علاقة الحافة الخلفية border jaw relation , posterior‏ 
أقصى علاقة خلفية للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي » 
في أي علاقة عمودية توعية 0 

حر کا الحافة الخلفية border movement , posterior‏ 
الجر كة الجانبية للفك السفلى حتى الحد الخلفى لحركته . 

border bi posterior وضع الحافة المخلفية‎ 


أقصى وضع خلفي للفك السفلي في أية علاقة عمودية 
نوعية بالنسبة للفك العلوي . 
سد مُحكم للحواف . إحكام إغلاق الحواف 
إحكام تام لحواف الجهاز السني الصنعي مع الأنسجة الحيطة 
والمجاورة لها لمنع مرور الهواء أو أي مواد أخرى . 
بنى حفافية » أنسجة الحافة 
الأنسجة القَمّوية التى تحيط بحافة الجهاز السنى الصنعى . 
خركة الاس المقافة iê i‏ 
فعل العضلات والأنسجة الأخرى الجاورة لحواف الجهاز 
الس الصتم :. 
حافةتُرمُزية ‏ 
الحافة الحمراء للشفتين » وتمثل منطقة انتقال من الجلد بلونه 
الطبيعى إلى الغشاء الخاطى الأحمر . 
التورلية ۰ 
نسب ةإلىأ.بوريل » 1867- 1936 « A.Borrel‏ « 
بكتيريولوجي فرنسي . 
جنس من فصيلة الملتويات (36ع10126]30م5) » عبارة عن 
كائن دقيق من الجراثيم اللولبية » سالبة الجرام » اللا هوائية » 
وتعيش متطفلة على الأغشية الخاطية للثدييات ومن ضمنها 


border seal 


border structures 


border tissue movements 


border , vermilion 


Borrelia 


الإنسان . 
حدبة عقدة »برزة boss‏ 
بروز مستدير بشكل العقدة على سطح العظم أو الورم . 
حدبة جبهية boss, frontal‏ 
ذوبرزات bosselated‏ 
زجاجة . قارورة bottle‏ 
الور ضاع الصناعي (بالقارورة) bottle, feeding‏ 


الور ضاع الصناعي (بالقارورة) bottle, nursing‏ 

سرج محاط » سرج محدد سرج مرتبط bounded saddle‏ 

ذلك الجزء من الجهاز التعويضي الذي تحده الأسنان من الجانبين . 

bouche = mouth ١ فم‎ 

توس bow‏ 
1- آي جهاز أو أداة مقوسة على شكل قوس. 
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)Cephaic inde»)‏ مابين 81 »85 . يسمى أيضاً الصعل أو 
قصر الر أس (Brachycephalia = Brachycephalism)‏ ¢ 
انظر أيضا تضبق اة (Craniostenosis)‏ « قصير الرأس 
أو عريض الرا أس المستدير = (Brachycephalic‏ 


. brachycephalous) 
brachycranial = brachycranic قصيرالقحف‎ 
brachycrany قصر القحف‎ 
brachycheilia =brachychily =  هافشلارصق‎ « قَصّر الشفة‎ 

microcheilia ٤ 1 
brachydont = brachyodont قصير الأسنان‎ 
brachyfacial = brachyprosopic قصير الوجه »ذو وجه‎ 

قصير وعريض 


نموذج وجهي يتميز بوجه عريض مربع » المصطلح المفضل 
هو عريض الوجه (Euryprosopic)‏ . 


brachyglossal = brachyglossia قصراللسان »ذولسان‎ 


قصير شاذ 

قصر الفك › الروق brachygnathia = brachygnathous‏ 
قَصّر الفك brachygnathous = brachygnathia‏ 
قفر الأسنان brachyodont = brachydont‏ 


أسنان ذات تيجان قصيرة وجذور طويلة . 
قصرالوجه »ذو وجه 
قصیر شاذ 


brachyprosopic = brachyfacial 


قصر الف »ذو آنف قصير شاذ brachyrhinia‏ 

قَصّر الأنف والحنك «الفك العلو ي brachyrhyncus‏ 

قَصر الجسم brachysomia‏ 

قصير الحنك . قصير القوس السنخية brachystaphyline‏ 
ذو حنك عريض وقصير . 

ضيق الحنك والفك العلو ي brachyuranic‏ 


ذو حنك شاذ قصير وعريض »۰ ودليل حنكى 5318]81) 

(«علهة أعلى من 115 . ۰ 
كتاف 

أي شيء يقاوم العناصر الأفقية لقوي المضغ . انظر إطباق 

الأسنان المحكم Clenching‏ . 
ذراع الكتاف 

ذلك الجزء من الجهاز الجزئي الصمم لمقاومة فعل قوة 


الإزاحة الجانبية له »أو لمقاومة حركته الجانبية » يسمى 


bracing 


bracing arm 


أحياناً ذرا اع المقاومة الجانبي (Lateral resistive arm)‏ . 
1 - حاصرة » سناد » سناد فّوسى bracket‏ 
(في تقويم الأسنان) : وصلة تقويية تُستخدم كوسيلة لنقل 


شمع التعليب boxing wax‏ 
شمع يستخدم بشكل خاص ل لتعليب الطبعة . 
سناد » دعامة »رباط » حاصرة > طوق brace‏ 


(في تقويم الأسنان) : أي جهاز تقوبمي » خصوصا الذي 
يشمل أطواقاً أو أسلاكاً عبر الأسنان الأمامية . مُصطلح 
قديم. 

مَشابك » دعامات . حاصرات 
(في تقويم الأسنان) : انظرطبيقة ثابتة لععنقة) 


. appliance) 


braces 


ضفيرة عضدية brachial plexus‏ 
شبكة من الأعصاب في الرقبة » تمّر تحت الترقوة وتحت 
الط اشامن العضب الرقني اشام والسنادس والسايم 
والثامن » ومن العصبين الأوليين الشوكيين الصدريين » 
وثغذى عضلات وجلد الصدر والكتفين والذراعين . 

عَضّدي راسي 

الجذع العضّدي الرأسي 


brachiocephalic 
brachiocephalic trunk = 
truncus branchiocephalicus 
وعاء دموي يغذى الطرف العلوي الأمن والجانب الأيمن من‎ 
اراس وار فة نادم »«ويسمي الشريان غير‎ 
انظر مدخل ام‎ » ) [nominate 21161(( المسمى‎ 
. (Truncus brachiocephalicus) العضدي الرأ اسي‎ 
= وريد عضدي رأسي‎ 
الوريد قير السبى‎ 
الوريد الموجود فى الجزء الأوسط من قاعدة الرقبة » أعمق من‎ 
العف الاس ال تر الا ب مى الؤريد‎ 


brachiocephalic vein = 


anonymous vein 


الأجوف العلو ي 
وجهي لساني عضدي brachiofaciolingual‏ 
متعلق ب » أو يؤثر في » أو يصيب اليد والوجه واللسان . 
(سابقة) قصير > قصر brachy-‏ 
قصير الرأ أس » عرد يض الرا أس المستدير › = brachycephalic‏ 
الصعَل brachycephalous‏ 


مصطلح في قياس الجسم البشري »يسعخدم في تقويم 

الأسنان لوصف الوجه الذي يكون أعرض من الْمعدّل أو من 

الطبيعى . المؤشر الرأسى يكون أكبر من 81.0 ؛ عكس 

متطاول الى أس )000 : 
قصّر الرأس ‏ الصّعّل 

سوء تكون خلقي اراق »> حيث يحدث انغلاق سابق 
في النمو الجانبي 
للرأس فيصبح قصيراً وعريضاً في المظهر وذا دليل رأسي 


brachycephaly 


لأوانه للك التاجي ۽ ينتج عله زيادة شديدة ذ 
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بثلاثة أغشية تسمى السحايا (816010865) » ويتكون الدماغ 
من المادة السنجابية والمادة البيضاء . 

واس 5 

خراج الدماغ 1 
جيب إنتاني في جزء من الدماغ » ينتج عادة عن انتشار 
العدوى من مصدر آخر » مثل الجمجمة أو الجيوب الأنفية 
لمرض في العظم أو في الجهاز العصبي خارج الدماغ أو 
القلب . يسمى أيضا الخراج الدماغي لهتداءره©) 
abscess)‏ « الخراج داخل الدماغ (Intracranial abscess)‏ . 


brain abscess 


brain cells خلاياالدماغ‎ 

brain sand رمل الدماغ‎ 

brain stem جذع الدماغ‎ 

brain sulci أثلام الدماغ‎ 

03 7 

فرع »شعبة branch‏ 
فرع من الجذع الأساسي » كما في حالة الأوعية الدموية 
والأعصاب. 

خش می .2 غلصمی branchial‏ 

قو س e‏ مية branchial arch‏ 
إحدى البنى القوسية في البلعوم الجنيني » في الفقَاريات 
المائية » تتطور الأقواس إلى خياشيم . 

branchial arch , first توس خيشومية أولية‎ 


فلح غَلصمي »شق خيشو مي branchial cleft‏ 
وى * 3 + 9 ۰ 5 32 ع 8 


الجيبة الخيشومية أو الجيبة البلعومية . 


كيسة الفلح الخيشو مي branchial cleft cyst‏ 

كيسة خيشومية branchial cyst‏ 
كيسة تنشأمن البقايا ا خيشومية في الرقبة . 

ناسو ر خيشومي branchial fistula‏ 


رج فا و ان :إلى ا قار يس ل 
ناخ عن عدم انغلاق القع الذلستمي:اناءا الدجو ا 
تسم أيضاً ناسور عنقي (Cervical fistula)‏ . 

كلم يسوبي 

البرانهاميلة = الموراكسيلة 
سميت تكريماللعالمة سارة برنهام (Sara Branham)‏ التي 
ساهمت في معرفة تغييلة الفيسريانت اللترثوشية '(المكوزات 
الجر ثومية) (Neisseriaceae family of bacteria)‏ . وهى 
جين من جنس الموراكسيلة من فصيلة النيسريات 
الجرثومية وهي مكورات غير متحركة » غير حاملة 
للأبواغ » سالبة الجرام وهوائية ؛ تحدث تزلة (التهاب غشائي 


branchial groove 
branchial pouch 


Branhamella = Moraxella 


القوى المؤثرة من القوس السلكية السنية أو ملحقاتها مثل 
الجر المرن بالأسلاك التقوبمية أو حزام الرأس لتسبب حركة 
السن . تصنع المشابك أو الحاصرات عادة من البلاستيك أو 
الخزف أو من معدن الفولاذ الذي لايصدأ » حيث تلحم بمادة 
لحام أو تُلحَم ذاتياً بالأشرطة أو تلصق مباشرة على أسطح 
الأسنان . انظر طبيقة (ععصةناممة) . 

2-حامل » طاولة » صينية 


زردية تزع الحاصرة › زردية تزع bracket removing pliers‏ 


السناد 
انظر مطواة (15عنا©) . 
س شق الحاصرة ة »شق السناد bracket slot‏ 
طاولة محمولة » صينية الأدوات المحمولة bracket table‏ 


طاولة متحركة وهي جزء من الجهاز السني . 
ذراع صينية الأدوات المحمولة 
أنبوب الحاصرة »أنبوب السناد 
مسبار براكت . مجس براكت 
نسبةإلىس .ا .براكت »1850 - 1927 « C.A.Brackett‏ « 


bracket table arm 
bracket tube 
Brackett's probes 


طبيب أسنان أمريكي . 
مسبار دقيق مرن مصنوع من سلك فضي يستخدم لسبر 
آناسور الخراج الستخي . 
(سابقة) بطىء » بطء brady-‏ 
بطء القلب brady cardia‏ 


أثقل اللسان › بطء التكلم بطء التلفظ bradyglossia‏ 
بطء غير طبيعي في الكلام » ناتج عن صعوبة في حركة 
اللسان . 

بطء الحركة bradykinesia‏ 

بطء التكلم »ثقل النطق = bradylalia =bradyarthria‏ 

bradyglossia 

بطء التلفظ أو نطق الكلام الناتم عن آفة مركزية . 

بطء التنفضن bradypnea = bradypnoea‏ 
بطء شديد في التنفس غير الطبيعي » حيث يكون مُعدّل 
التنفس أقل من 17 نفساً أ في الدقيقة . 

دماغ > كتلة النسيج العصبي داخل brain = encephalon‏ 

الجمجمة 


ذلك الجزء من الجهاز الحصبي المركزي الموجود داخل 
الجمجمة (ku1؟)‏ أو القحف (سنائمةت) فى الفقاريات ؛ 
يشمل الحيخ .والمخ » وجذع الدماغ والبصلة » والدماغ 
المتوسط وجسر فارولي . يُغلّف الدماغ والحبل الشوكي 
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حمر مُمتد bridge , extension‏ 
جسر سني ذو جاسرة »هي امتداد للجسر متصلة به من 
طرف واحد . 


جسر ثابت = جسر قوسى  bridge , fixed = arch bridge‏ 
جسر سني مشبت في مكانه بشكل دائم على دعمه » لا 
يستطيع المريض تزعه بنفسه . 
و ثابت - ثابت bridge , fixed-fixed‏ 
جسر قطعة واحدة » حيث تكون الدعمة » أو الدعم امتداداً 
كاماد للمثبتات من طرفيه . 
جسر ثابت-متحر ك = bridge , fixed-movable‏ 
Fixed-free bridge‏ 
تكون الدعمة أو الدعم ( الجزء الذي يحل مَحل الأسنان 
المفقودة ) متصلة بمثبات الجسر من طرف واحد » ومتحركة 
من الطرف الآخر بحركة محدودة تتحكم بها مثبات الجسر 


فى نفس الطرف . التّسمية القديمة هى (Fixed-free‏ 
١ : 57‏ 
جسر ثابت-شبه متحر ك bridge , fixed-semimovable‏ 
00 مصبوب بالكامل bridge , full cast‏ 
جسر عاجل ر فوري bridge , immediate‏ 
جسر ميرد يلاند” bridge , Maryland‏ 


عبارة عن تعديل في حبدررؤقيت ك لصق اناك 
بأسطح الأسنان الداعمة الحرة: شة بالحامض مع تحضير بسيط 
للأسنان الداعمة » يخَرش أيضاً معدن الأسطح الداخلية 
المطابقة للمثبتات بواسطة التخريش بالتحليل الكهربائى » 
فدهن ایت اکان للمادة الرابطة المستخدمة لتثبيت 


الجسر . 
بخ مختاط bridge , mixed‏ 
دعمة الحسر bridge , pontic‏ 
جسر حَلفی bridge , posterior‏ 
خر نزوع 1 bridge , removable‏ 
جسر سني يمكن للمريض أن ينزعه من مكانه لتنظيفه أو 
عرض آخر . 
مثبات الجسر bridge retainer‏ 


ترميم بشكل تاج أو حشوة مصبوبة يؤدي إلى ثبات الجسر 
عند لصقه بالسن الداعمة . 

خسو روشيت bridge , Rochette’s‏ 
نوع من الجسورالثابتة الصغيرة حيث ترتبط ا تات 
بالأسطح الخرشة بالحامض للأسنان الداعمة »مع تحضير 
بسيط للأسنان الداعمة ؛ يتم تزويد أسطح الشبتات بثقوب 


تسمم بالنحاس الأصفر 


مخاطى) الموراكسيلة (البرانهاlميJةBranharnella‏ 
لسو في التجويف الفموي 
نحاس أصفر brass‏ 
علطام اا ر 
brass poisoning‏ 
لحام بالنحاس الأصفر 
عملية وصل المعادن ( يحدث أحياناً التباس بينه وبين عملية 
اللّحام ) بواسطة السحب ؛ حيث يملا ا معدن المصهور المسافة 
بين سطحين معدنيين متقاربين بواسطة الفعل الشعري . 


brazing 


انكسار . انقطاع 2 رضح breakage‏ 
فاصلة.قاطعة breaker‏ 
قاطعة الإجهاد > فاصلة الجهد . فاصلة breaker , stress-‏ 
جهدية 1 
کس »قطع رضح breaking‏ 
نقطة الكسر breaking point‏ 
قوة الكسر breaking strength‏ 
تفس breathing = respiration‏ 
عسر التَتَفْس breathlessness‏ 
هامة bregma‏ 
مكان تلاقي الدرزالتاجي والدرز السهمي . أي مكان 
اليافوخ الأمامي 1 1 1 
جسر bridge‏ 


جهاز تعويضي لتعويض سن مفقودة أو غير بازغة أو أكثر » 
يثبت على الأسنان الداعمة عن طريق مثبتات مثل التيجان 
يستطيع المريض نَرْعه أوإزالته بنفسه . ويستخدم الجسر 


للتعويض الجمالي والوظيفي . 
حمر تجميلي bridge , aesthetic‏ 
جسر تشريحي bridge , anatomical‏ 
جسر أمامي bridge , anterior‏ 
جسر قوسي = چ = bridge , arch‏ 
جسر ثابت span bridge = fixed bridge‏ 


جسر عتلي » جسر جناحي > جسر كابوا لي bridge , cantilever‏ 


جسر طرقه م* مثبت على سن داعمة والطرف الآخر يستقر 

على اليد الستخي eT‏ بمثبات جسر أو 
جسر مر کب bridge , compound‏ 
ر Heze) dentine‏ 

e TT 
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كلماارتفع الرقم »دل على صلابة المادة . يدل رقم 
الصلابة بشكل عام على مقاومة المادة للانسحال والتآكل » 
يُستخدم اختبار برينيل لصلابة المادة في طب الأسنان عادة 
لقياس كيفية استخدام المواد الختلفة في مقابل بعضها » وفي 
مقابل الأسنان الطبيعية » لتحاشي التأثيرات الضارة 
لانسحالها وتآكلها مثل الأملغم والإسمنت والخزف . قارن 
مع اختبار نوب للصلابة (Knoop’s hardness test)‏ . 
ماكينة برينيل ( لقياس صلابة المعدن ( Brinell’s machine‏ 
ووه 35 5 - 0 
هلب 2 شعرقاس خشن »وبر 
فرشاة ذات شعر قاس . فرشاة هلبية 
كتاب الوصفات الطبية ˆ 
الوطني البريطاني 
دستو ر الأدور يةالبريطانى  British Pharmacopoeia = BP‏ 
دستور الصيدلة البريطاني 
قائمة الأدوية الرسمية والمستعملة بشكل عام » تنشر تحت 
رعاية مجلس الطبي العام » حيث توضع معايير صارمة 


bristle 
bristle brush 


British National Formulary 


. للأدوية وجرعاتها‎ 
British Thermal Unit = (8TU) وحدةالحرارة البريطانية‎ 


مقدار الحرارة اللازمة لرقع حرارة باوند واحد من الماء درجة 
فهرنهايت واحدة . 


هش » قَصيف . سهل الكسر brittle‏ 
قصافة »هَشاشة brittleness‏ 


شو كة = إبرة الأب « شوكة العصب  broach = nerve broach‏ 
إبرة شائكة 

أداة يدوية تستعمل داخل قناة الجذر »وتتصل بماسك 
الشوكة لتحاشي سقوط الشوكة المفاجيء داخل البلعوم 
خلال المداخلة السنية . وهي شوكة رفيعة مستدقة إما إبرة 
ملساء تستخدم لاستكشاف قنوات الجذور » أوشائكة 
تستخدم لاستئصال وإزالة أب الجذر . تتوفر بأحجام 
مختلفة » سميت سابقاً إبرة العصب (Nerve broach)‏ . 

شو كة شائكة » شوكة مسدّنة »إبرة شائكة broach , barbed‏ 
شوكة بأحجام مختلفة ذات نتوءات أو أسنان باتجاه ممسّك 
الشوكة . تستخدم أساسا لاستئصال اللب الحي » وإزالة 
الأنسجة المتعفنة وإزالة الضمادات من قناة الجذر . 

شو کة دونالدسون broach , Donaldson’s‏ 

شوكة ملساء » إبرة ملساء 

شوكة جيروماتية = شوكة 

عن ا 
شوكة مائلة للشوكة الشائكة ولكنها تستخدم مع القبضات 
اليدوية الآلية ذوات الحركة التبادلية العكسية . 


broach , fine smooth 
broach , giromatic = 


mechanical nerve broach 


لتحقيق التثبيت الميكانيكى للمادة الرابطة وهى الإسمنت 
ركب . ويُستخدم عم زوين لدعم القواطع الأمامية 
المركزية أو الجانبية المتقلقلة أو لتعويض قاطع جانبي أو 
مركزي أمامي مقلوع وذلك لفترة محدودة 1 


جسر سرجي » جسر ذو سرج bridge , saddle‏ 
جسر صحى bridge , sanitary‏ 
حار نوف تات bridge , semi-fixed‏ 
تسر بسيط bridge , simple‏ 


مسر درا اعي = جسر َو سي bridge , span = arch bridge‏ 

جسر كابولى مرن bridge , spring cantilever‏ 
جسرتكون فيه الدمية بعيدة عن الْثبتة أوالمُبتات ومتصلة بها 
عن طريق عارضة ١‏ قضيب» منطبقة على مُخاطية الفم التي 


تجاورها . 
جسر مُقاو 1 للإجهاد bridge , stress breaker‏ 
جم مو قت bridge , temporary‏ 


جسر مصنوع من مواد مؤقتة يحل محل الجسر الدائم ويثبت 
على الأسنان المححضّرة لحين انتهاء فني الأسنان من تصنيع 
[ الجسر الدائم . 
وحدةالجسر 
جزء مستقل من الجسر » مثل الجاسرة أو المثبات . 
1-صنع الجسر 7 
2- الجسر نفسه 
جهازتعويضي ثابت يثشبت بشكل دائم على الأسنان 
الداعمة . 
جسر الف . قَصبة الأنف 
الجسر الذي يتكون عند التقاء عظمتي الأنف »أي الجزء 
العلوي من الأنف . 
بريتال = ميثوهيكسيتون ‏ ت<تتنان500 Brietal = methohexitone‏ 
الصوديوم 
محلول بيربيتيورات الخدر يعطى عن طريق الوريد . 
كَعان brilliance‏ 
ماع .لامع brilliant‏ 
صلادة برينيل » صلابة برينيل 
صلابة المعدن مقاسة بكرة فولاذية تضغط عليه . 
عدد برينيل للقساوة › رقم 
برينيل للصلابة 
اختبار برينيل للصلابة 
تحديد متوسط صلابة سطح المادة بواسطة قياس كمية 
المقاومة لضربة كرة فولاذية » تسجل نتيجة الاختبار كرقم 
الصلابة لبرينيل (81121) (Brinell’s hardness number)‏ « 


bridge unit 


bridgework 


bridge of the nose 


Brinell’s hardness 


Brinell’s hardness number 


Brinell’s hardness test 
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الشعب الهوائية . يحدث عادة لأفراد الأسرة الواحدة . 
والسبب غير مُحدد » وقد يَشمل أياً من العوامل الآنية : 
الحساسية للأنربة أوغبار الطلّع » أو بودرة الوجه » أو بعض 


الأطعمة أوالأدوية » أو العدوى التسعحبية »أوالإرهاق 
الذهنى . 


شعيّبة هوائية › قُصيبة هوائية bronchiole‏ 
اسع رار عات 


الهوائية في الرئتين . 


متعلق بأو مُصاب بالتهاب القصبات bronchitic‏ 
تزلة عة » التهاب شعبى » التهاب القصبات bronchitis‏ 


الهوائية 


التهاب القصبات الحاد bronchitis , acute‏ 

التهاب القصبات المزمن bronchitis , chronic‏ 

مو سع الشعب الهوائية bronchodilator‏ 
أية مادة تتسبب في توسيع الشعب الهوائية . 

تشتج شعبي 3 تقلص قصبي bronchospasm‏ 


صعوبة التنفس نتيجة تقلّصات تشنجية للشعب الهوائية » 
كما يحدّث فى الربو أو فى السعال الديكى . 
ف رئوية › تعب هوا ا ) bronchus ) pl. bronchi‏ 
قصبة هوائية 
إحدى فرعي الممر الرئيسي للهواء ( اليسار واليمين) الذي 
يصل القصبة الهوائية بالرئتين ؛ ثم تتفرع في الرئتين لتكوين 
الشجرة القصبية . 
أي جزء من الممرات الهوائية حيث تنقسم القَصبة الهوائية 
إلى شعبة هوائية يمنى وشعبة هوائية يسرى » حتى الشعيبات 
الهوائية في الرئتين . 
عمليةبروفي 
نسبة إلى ت .و .بروفي 1848 - 1928 « T.W.Brophy‏ « 


Brophy's operation 


جراح أمريكي . 
عملية جراحية لرّق فلح الحنك بواسطة عرز سلكية 
مشدودة » ثبت في مكانها بواسطة صفائح من الرصاص 
تجذب أطراف الشّق إلى بعضها . 
اللسان المشعر البنى 
ليد ا عقاو مكنمي كا 


brown hairy tongue 
brown pellicle 

Brown’s crown تاج براون‎ 

نسبة إلى أ .ب .براون »1844 - 1916 « «E.P.Brown‏ 

طبيب أسنان أمريكي . 

تاج خزفي ذو قاعدة محدبة فيها وتد من البلاتين لتشبيته 

بجذر السن . 


ممسك الشوكة » مقبّض الشوكة broach handle‏ 
ماسك الشوكة› حامل الشوكة broach holder‏ 


شو كة العصب ٠‏ إبرة شائكة broach , nerve‏ 
شو كة ملساء = 
مسبار قناة الجذر 
شوكة رفيعة مستدقة مصنوعة من سلك لين من الفولاذ 
مستدير » أو مربّع وذات أحجام مختلفة تتدرج من فائقة 


broach , smooth = root canal explorer 


الدقة إلى الأحَن . 
شوكةرخوة broach , soft‏ 
شوكة مر نة broach , spring‏ 
شوكة مر ع المقطع broach , square‏ 
شوكة الساعاتي broach , watchmaker's‏ 


شوكة ذات إنحناء حاد » بأربع أو خمس زوايا جانبية حادة » 


تستعمل لتوسيع قنوات الجذر 


عريض .واس broad‏ 

واسع الطيف broad-spectrum‏ 

مضاد حيوي واسع الطيف broad-spectrum antibiotic‏ 
مُضاد حيوي ذو تأثير على أنواع عديدة من الكائنات الحية 
الدقيقة المعدية . 

broad-spectrum polyantibiotic paste معحون مضاد حيوي‎ 

متعدد واسع الطيف 

خط برودبنت وبولتون Broadbent-Bolton’s line‏ 
مستوي بولتون عمهام 801005 . 

Broadbent’s line خط برودبنت‎ 


خط يستخدم في التحليل السيفالوميتري ا جانبي يربط نقطة 

السرج بالنقطة الأنفية . 
شوكة » سفود 

عيب تطوري في عملية تمّعدن السّن » تظهر كنتوء على 

سطح السن عند ال حافة العنقية غير مغطى بالميناء . 
ماكز ردغ م لكين 


broche 


broken 


شوكة عصب مكسورة broken nerve broach‏ 
-ه وه 
بخر »نفس منتن 2 - bromopnea‏ 


ا کہ يل “تي 59 و 
(سابقة) شعبة » قصبة › شعبى › قصبى ‏ -ronch0oڵbD‏ , bronch-‏ 


الشعَّب الهوائية › قصبات هوائية bronchi‏ 
شعيّبات هوائية » فصيبات هوائية bronchia‏ 
تي 2 قَصبى bronchial‏ 


ربو شعبي . ربو قَصبي 


bronchial asthma 
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إطباق الأسنان المحكم وسحلها ؛ يحدث عادة خلال النوم 
ودون وعى من المريض . هذه الحالة غالبا ما تكون مصاحبة 
لكبج الغضب + والإجهاد العطبي ء أو الإتفغال اللخاطفئ + 
يمكن أن يكون التداخل الإطباقى من العوامل الأساسية 
المسببة لها . أعراضه الأكثر شيوعا هي نماذج الاهتراء الشاذة 
على الأسنان » وتلف الأنسجة الداعمة السنية » واضطراب 
المفصل الفكى الصدغى .قد يعكس أيضا عادة وظيفية شاذة 
(Parafunctional habit)‏ : 

صريف الأسنان bruxing‏ 

صر يف الأسنان bruxism = brux‏ 
سحل الأسنان الاعتيادي أو صرير الأسنان اللاإرادي » 
يحدث عادة أثناء النوم ؛ يتسبب بتآكل حاد للأسنان » 
ونقص الدم الموضعي في العضلات والألم » وتلف للأنسجة 
الداعمة للأسنان . كثيرا ما يكون مصاحباً للإطباق الحكم 
للأسنان » ومشاكل الخلل الوظيفى الفكى الصدغى . 

لبي فريك او 00 /. 
طبيقة داخل الفم تستعمل للحد من التأثيرات الضارة من 
صرير الأسنان النشط . 

هوس الصريف . صريف الأسنان الهوسي 
سحل الأسنان لاإراديا » نتيجة لاضطراب عصبي أو عادة 


bruxism appliance 


bruxomania 


صرير الأسنان الف نی brychomania‏ 
سج ايدان و او 

صرد يف > سحق الأسنان 2 طحن الأسنان brygmus‏ 

bubble فُقاعة‎ 

bubble , air فُقاعةهوائية‎ 

خد شدق bucca‏ 


الخد » وخصوصا الجانب الداخلي من الفم . 
فمّي ‏ خدي ‏ شدقي ‏ دهليزي » فموي 
اظح الأسدان العحمودية »الك كمس باط الخد ار 
مخاطية الفم . نسبة للخد أو الشدق »أو نسبة لدهليز الفم » 
باتجاه الشّدق . مصطاح يشير إلى أسطح الضواحك 
والأرحاء التى تراه الخد 0 أيضاً وجهى (لداعة) . 
التطبيق الشدقي 
للآدوية 
تطبيق فَموي للدواء » على شكل فرص » يوضع بين الخد 
والأسنان أو اللثة حتى يذوب . 


buccal 


buccal administration of medication 


زاوية شدقية »زاوية خدية 
زاوية التقاء السطح الشدقي لسن أو جدار حفرة في سن 


buccal angle 


أنبو ب براون Browne's tube‏ 
عبارة عن أنبوب صغير زجاجي للتحكم وضبط التعقيم 
يحتوي على سائل أحمر يتغير إلى اللون الأخضر حين يصل 
إلى درجة حرارة معينة . هذا التغير يدل على تحقيق درجة 
الحرارة المطلوبة ولايشكل أي دليل على التعقيم . يستخدم 
الأنبوب ذو النقطة الخضراء فى معقّمة الحرارة الجافة » 
والنقطة السوداء أو النقطة الصفراء في معقمة البخار . 

كدمة ».رض »سّحج » رضح 
إصابة سطحية بسبب كدمة بدون قطع الجلد » حيث يتغير 
لون الجلد والأنسجة تحت الجلد نتيجة نزف وتجمع الدم في 
الداخل . 

فرشاة 

فرشاة آلية = فرشاة 

كهربائية 7 

فرشاة سوداء الهلب 


bruise = ecchymosis 


brush 


brush , automatic = electrical brush 


brush , black bristle 


فرشاةهلبية brush , bristle‏ 
فر شاة الممحر كالهلبية brush , bristle lathe‏ 
فر شاة صقل خامية brush , calico buff‏ 
فرشاة شمواه للصقل brush , chamois buff‏ 
فرشاة شمواه جلدية brush , chamois leather‏ 
فرشاة تنظيف brush , cleaning‏ 
فرشاة قُطن صوفى brush , cotton flannel‏ 
فرشاةعَزل القطن brush , cotton yarn‏ 
فر شاة سنية brush , dental = tooth brush‏ 
فر شاة كهربائية brush , electrical‏ 
فر شاة زائدة العو مة brush , extra-soft‏ 
فر شاةالإتهاء brush , finishing‏ 
فر شاةقاسية brush , hard‏ 
فر شاة متوسطة القساوة brush , medium-hard‏ 


فرشاة ذات حرّم شعيرات متعددة  brush , multitufled‏ 
فرشاةالصَّقلَ » فرشاة التلميع 
فرشاةلينة ‏ فرشاة ناعمة 
فرشاة ناعمة لَلمُحرك المخبري 
اسلوب الفرشاة » طريقة الفرشاة 
فرشاة سنية . فرشاة الأسنان 
تفريش ` 

استعمال الفرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان . 
brushing , teeth‏ 


brush , polishing 
brush , soft 
brush , soft lathe 
brush technique 
brush , tooth 
brushing 


تفريش الأسان 


صرد يف الأسنان brux = bruxism‏ 
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حافّة خَدَيةِ » حافة شدقية . حافّة دهليزية 
00 + هه و 3 هه 
مخاطية فموية = مخاطية buccal mucosa = cheek mucosa‏ 


buccal margin 


خدية 

غشاء مُخاطي قموي 

عصب شدقي 2 ععصب خَدَي 
اا ا ا فة التي تخي الجلد («ن؟) 
والغشاء ا ليخن . انظر مدخل شدقي (Buccalis)‏ . 

كله شدقية لم خدية 
ثُلمة على شكل حرف“ فى البدلة السنية » والطبعة » 
تكونت بواسطة اللجام الشدقي » تؤدي إلى انخفاض في 
جناح الجهاز السني » يحتوي اللجام الذي .انظر أيضاً 
ثُلمة شفور (Labial notch) û‏ . 


buccal mucous membrane 


buccal nerve 


buccal notch 


إطباق شدقي buccal occlusion‏ 
تراكب خَدي » بروز شدقي 
وسادة خدية ا » وسادة شدقية 
حلیمات خدية 2 حليمات دهليزية 
رفاء شدقى »حتار شدقى 
يل اتصال حي الكبلاق اة اة الا راا 
oe‏ 
مبعاد شدقى 
انظر مبعاد (Retractor)‏ : 
تصنيف القطع الشدقية 
أو الجانبية 
تصنف العلاقة الأمامية الخلفية الشاذة للفكين حسب علاقة 
الأسنان السفلية الحدية أو الجانبية مع الأسنان العلوية الخدية 
أو الجانبية » اعتماداً على الأرحاء الأولى بشكل خاص 
كدليل . عادة ما تتداخل حدبات الناب » والضاحك الأول » 
والضاحك الثاني العلويين وحشيا مع الأسنان السفلية 
المماثلة لها . انظر سوء الإطباق (5100اءء0/1210 . 
نتوء خدي »رف خدي buccal shelf‏ 
سطح الفك السفلي من الحافة أو الارتفاع السنخي إلى الخط 
المنحرف الظاهر. 
ره قلتي وکن لي و 
غاي نك مالي 
لطاخة شدقية » أطاخة خدية buccal smear‏ 
عيّنة من خلايا المخٌاطية المَدّية . تؤخذ بغرض الخُصول على 
ال ارق لدي الي اورا اص 
جبير buccal splint EEE‏ 


أية مآدة (عادة تكون من الجبس ) توضع على الأسطح 


buccal overjet 
buccal pad 
buccal papillae 
buccal raphe 


buccal retractor 


buccal segment clasification 


buccal shelf , mandibular 


ا ف حو ا ê‏ 
غدد شدقيةءغددفموية 


الشريان الشدقى - 
شان 

يغذي العضلة المبوقة » والغشاء المخاطي للخد » وجلد الخد . 
سين أيضاً شريان المبوقة )Buccinator E‏ . انظر 
مدخل شدقی (5ذلهء8100) . 

منظر شدقي » وجه شدقي 
السطح الوجهي أ السطح ادي للأسنان الخلفية . 

1 -حفرة الفم 2 ار شدقية 

2- - تجويف المخد 

محيط شدقى . حفاف شدقى 
كك ات الشذقي كيهان للق يضيك كو اكير 
ارتفاع مُحيطي عند الثلث اللثوي . 


حدبة خدية 


buccal artery = buccinator artery 


buccal aspect 
buccal cavity 


buccal contour 


buccal cusp 

إزاحة خدية » إزاحة فموية buccal displacement‏ 

دحيلة شدقية »فر جة شدقية « فتحة شدقية  buccal embrasure‏ 
فرع بين الأضراس الطاحنة والضواحك تجاه الخد . 

buccal flange 
جو مق جباح اهار الي البعيد عن الأسنان » ويشغل‎ 
. (Flange) الدهليزا لخدي للفم . انظر أيضاً جناح‎ 

لجام خَدَي 3 لجام شدقي buccal frenum‏ 
يوجد اللجام ا لخدي في منطقة الرحى العلوية الدائمة 
الأولى » وبر من مخاطية الفم على السطح الخارجي للقوس 
الفكية العلوية إلى السطح الداخلي للخد . 

لثة خدية »لثة شدقية buccal gingiva‏ 

buccal glands 


الغدد اللعابية امختلطة > في مخاطية الخد ؛ وهي غدد لعابية 
USNS‏ لوقه ة والغشاء ء ا خاطي في دهليز 
الفم . 

كم شدقي 

فُرجة شدقية 

َعم ي »تطعيم خَدَي 
انظر فقوا تقويم الدهليز بطْعم جلدي (Skin grafting‏ 


. vestibuloplasty) 


buccal groove 
buccal hiatus 


buccal inlay 


buccal involution 


انكماش شدقي . أوب فموي 
انطواء الوريقة البرانية للداخل في الجنين » مكونة الفم 


البدئى 
صفيحة ا = صفيحة لثوية خدية = = buccal lamina‏ 
صفيحة دهليزية = buccogingival lamina‏ 


vestibular lamina 
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الأسطح الطاحنة للأسنان. تسمى أيضاً عضلة الخد ءاء16©) 
muscle)‏ . 


شريان المبوكة 


الشريان الذي يغذي مخاطية الشّدق وجلد الخد والعضلة 


المبوقة . 


buccinator artery = A.buccalis 


e 7 0 7 
buccinator crest عرف المبوقة‎ 
buccinator mechanism ميكانيكية المبوقة‎ 


العضلة ا مبوقة = العضلة السنخية = buccinator muscle‏ 
الشفوية ١‏ 
العضلة المبوقة = العضلة السنخية 
الفكية العلوية 7 
عضلة الخد )Cheek muscle)‏ وهي عضلة نة رفيعة 
على كل من جانبي الوجه بين الفك العلوي والفك السفلى. 
عصب المبوقّة ١‏ 1 
العصب الذي يعصب العضلة المبوقّة . 
ظل العضلة المبوقّة 
ر ا ايبن مداع ني ار 
الشعاعية للضواحك العلوية » وتمثل كثافة العضلة المبوكة . 
خراج المسافة المبوقّة 
دعم المبوقة 


(سابقة) 2 خَدى 2 شدقى 


alveololabialis muscle 
buccinator muscle = 


alveolomaxillary muscle 


buccinator nerve = N.buccalis 


buccinator shadow 


buccinator space abscess 
buccinator support 
bucco- ,bucca-, bucci - 
buccoaxial محوري خَدَي > محوري شدقى‎ 
متعلق بالجدار الذي والجدار ال حوري في الجزء الإنسي » أو‎ 
. الوحشي من حفرة جانبية إطباقية في رحى أو ضّاحك‎ 
buccoaxial angle زاوية محو رية خدية » زاوية محورية‎ 
شدقية‎ 
زاوية تتكون من التقاء الجدار ا حوري والجدار الذي . وهي‎ 
١ . زاوية خطية (عاعصة عصفآ)‎ 


عثقى محوري خَدَي = = buccoaxiocervical‏ 
و ي خَدَي لثو ي gingivobuccoaxial‏ 
لثوي محوري حَدَي = = buccoaxiogingival‏ 
1 محو رې خَدَي لثو ي gingivobuccoaxial‏ 
غلصمی خَدَي = تله می شدقى = buccobranchial‏ 
تلو مي مي ل buccopharyngeal‏ 


عنقى خَدى = لثوى شدقى buccocervical = buccogingival‏ 
متعلق بالخد )16٥(‏ والعتق (ء6) . 
حيد عنقى خدّى » الحرف الشدقى 
١‏ قن ا 
ميل شدفي 


buccocervical ridge 


buccoclination 


الخدية للوحدات المكونة للجهاز السني الثابت » لتثبيتها في 
موضعها بغرض تجميعهامعاً ٠.‏ 
نابض خدي »نابض شدقي 
سلك نابض تقويمي يعمل من الجانب الذي للسن . 
ثلم خدي »كلم شدقي 
نية » في النسيج الفموي في الغشاء الْخُاطي محاطة خارجيا 
با لخد وداخلياً بالأسنان. 
بطع حدي يسك ي 
جانب السن أو جانب الجهاز السني الجاور للخد. 
سطح البدلة الذي أو ١‏ 
الشدقى 
ا المجاور للخد . 
أنبوب خَدّي »أنبوب جانبي 
أنبوب يُربّط عادة على الجحانب الذي من الجهاز التقويمي 
و ا ی كاله بلق ۰ 
دهليز خَدَي > دهليز الفم » دهليز شدقي 
1 ذلك الجزء من التجويف القّموي الحاط من أحد جانبيه 
بالأسنان » واللثة » والارتفاع السنخي »ومن الجانب الآخر 
بأطخل:. 
2-في الفم الأدرد » الجزء من التجويف الفموي الحاط من 
أحد جانبيه » بالارتفاع المتبقي بعد خلع الأسنان ومن 
الجانب الآخر بالخد. 
جدار الخد » جدار الشدق 
خاو حهزة دة موازي للسطح ادي للمدن.: 
سلك خَدَي » سلك شدقي 


buccal spring 


buccal sulcus 


buccal surface 


buccal surface of dentures 


buccal tube 


buccal vestibule 


buccal wall 


buccal wire 


فی اتجاه الفم أو الشدق buccally‏ 
دک › بشو buccellation‏ 


إيقاف التزف » بدك أو حشو الجرح بضمادة كتانية . 


(سابقة) خَدَى » شدقى - bucci-, bucco‏ 


فمى لسانی › شدقى لسانى buccilingual‏ 
امبو فة العضلّة المبوقة buccinator‏ 


العضلة الرئيسية في الخد » وهي واحدة من اثنتي عشرة 
عضلة في الفم . تنشأمن الأعلى من الفك العلوي › 
ومن الأسفل من الفك السفلي » وترتكز على الشفتين ؛ 
يغطى سطح العضلة باللفافة البلعومية الفمية والوسادة 
الخدية ؛ ويخترق الجزء العميق منها قناة الغدة التكفية مقابل 
الرحى الثانية . تعصب العضلة الْمبَوقة بالأفرع الشدقية 
للعصب الوجهي » وتعمل على انضغاط الخد » وهي 
عضلة هامة في عملية مضغ الطعام حيث تدفع الطعام على 
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الثالوث اضغي اللساني buccol inguomasticatory triad‏ 
الشدقى 
مركب من حركة لاإرادية للشفة واللسان والفك والرأس » 


تشاهد في خلل الحركة المتأخر . 


فکی خَدَي »فكى شدقی buccomaxillary‏ 
ا اك ای وان 
ل ا رة وات اي 

إنسي خدي »إنسي شدقي buccomesial‏ 


متعلق بالسطح الإنسي والسطح الذي لرحى أو ضاحك 

أو للجدار الإنسي والجدار الذي في الجزء الدرجي لحفرة 

ا ٠ ٠‏ 
زاوية إنسية خدية » زاوية إنسية شدقية buccomesial angle‏ 
زاوية متكونة من التقاء الجدار الإنسي والجدار ا لخدي وهي 
زاوية خطية (عاعصه ١ .Line‏ 1 


أنفى خَدَي 2 أنفى شدفى bucconasal‏ 
متعلق بالأئف والخد أوالبلعوم والفم . 

تلكو مى أنفى حَدى » بلعومى أنفى bucconasopharyngeal‏ 
متعلق بالبلعوم والأئف والخد. 


إطباقى خَدَى » إطباقى شدقى bucco-occlusal‏ 
متعلق بالسطح الإطباقي والسطح الذي لرحى أو ضاحك 


أو لجدار إطباقي وجدار خدي لحفرة في السن . 


زاوية خطية إطباقيةخدية bucco-occlusal line angle‏ 
حنكى شدقی buccopalatal‏ 
Ne‏ مى خَدىء ل می شدقی buccopharyngeal‏ 
متعلق بالبلعوم والخد أو البلعوم والفم . 
لفافة لعو مية فموية buccopharyngeal fascia‏ 
غشاء بلعو مى فموى buccopharyngeal membrane‏ 
0 9 5 
المنطقة التي تتطور إلى بلعوم وفم في الحنين البدئي 
و 
عضلة بلعومية فموية buccopharyngeal muscle‏ 


جزء من العضلة العلوية المضيقة للبلعوم . انظر مدخل 


بلعو مى فمى (5ناء0811620721817/18) . 


إزا احةخدية »انز ياح شدقى buccoplacement‏ 
انحراف أو إزاحة السن فى اتجاه الخد. 
خدىء لے شدقى buccopulpal‏ 


متعلق بالجدار اللَبّي وال جدار الذي في حفرة إطباقية أو في 
الجزء الدرجي من حفرة جانبية إطباقية في رحى اقاس 
زاوية نة خدية buccopulpal angle‏ 
زاوية متكونة من التقاء الجدار اللْبّى والجدار الذي وهي 
زاوية خطية (عاعمة عصفآ) . 


طاحن خَدَي »إطباقى buccoclusal = bucco-occlusal‏ 
إطباق خَدَي 
نوج من سوء الإطباق » حيث تنطبق الأسنان الخلفية العلوية 
خحديا أو شدقيا خلافاً او 
وحشي خَدي » وحشي شدقي 
1- متعلق بالسطح الذي والسطح الوحشي للسن. 
2- متعلق بالجدار الذي والجدار الوحشي في الجزء الدرجي 
من الحفرة الجانبية الإطباقية في رحى أو ضاحك . 


buccodistal angle 


buccoclusion 


buccodistal 


زاوية وحشية شدقية 
زاوية تتكون من التقاء الجدار الوحشي والجدارا لخدي . 
وهى زاوية خطية (عاعمة عصنآ) . 
وجهي خَدَي » وجهي شدقي 
سدادة وجهية قّموية » سدادة وجهية 
شدقية » جهاز وجهي خدي 
جهاز يسد الفتحة مابين الخد والتجويف الفموي . 
0 0 > 8 
لنوي سدفي عنمي 
خَدَى 
2- متعلق بالجدار ا لخدي » أو الشدقي والجدار اللثوي للجزء 
الإنسي والجزء الوحشي لحفرة جانبية إطباقية في رحى أو 
ضاحك . 
زاوية لثوية شدقية 
زاوية متكونة من التقاء الجدار اللثوي والجدار الذي . وهي 
زاوية خطية (عاعمة (Line‏ 


buccofacial 


buccofacial obturator 


buccogingival = buccocervical 


buccogingival angle 


صفيحة لثوية شدقية- صفيحة = buccogingival lamina‏ 


buccal lamina = vestibular خدية = صفيحة دهليزية‎ 


lamina 
buccoglossopharyngitis sicca = التهاب شدقي لسانى‎ 
بلعو مي جاف‎ 
Sjogren's syndrome متلاز مةشوجرر رين‎ 


شفو ي خَدَي 3 شفو ي شدقي buccolabial‏ 
متعلق بالخد والشفة . 

لساني خَدَي » لساني شدقي 
متعلق بالسطّح اللساتي والسطح الذي للسن. 

المستوى اللساني الشدقي buccolingual plane‏ 
مستوى يمر خلال السطح اللساني والسطح الذي للسن. 


علاقة شدقية لسانية buccolingual relationship‏ 
الوضع الفراغى بالنسبة للسان والخد. 


buccolingual = buccilingual 
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بناء تاج السن build-up , crown‏ 
بَصلة »انتفاخ » نُخاع مستطيل bulb‏ 
أي تركيب مستدير » مثل الّقلة » وجذور الشعر » وبعض 
النهايات العصبية الحسية . 
بصلة شريانية bulb , arterial‏ 
بصلة سمعية bulb , auditory‏ 
مُقلةالعين bulb , eye‏ 
بصلة الشعرة bulb , hair‏ 
بصلة القلب bulb , heart‏ 
انتفاخ مُجوف bulb , hollow‏ 
الجزء لمر من البدلة السنية لتقليل وزنها . 
تصلة نُخاعية bulb , medullary‏ 
انتفاخ العصب . بصلة عصبية bulb , nerve‏ 
المّصلة الشمية bulb , olfactory‏ 


الشلل البصلى bulbar paralysis‏ 
حالة ضمور عصبي تتميز بشلل متقدم للأعصاب القحفية » 
يصيب الشفاه واللسان والفم والبلعوم والحنجرة . تحدث 
كثيراً للأشخاص الذين تعدوا سن الخمسين من العمر الذين 
يعانون من التصلب المتغذد » أوالتصلب الوحشي 
الضموري . 


bulbi ( pl.of bulbus) بصلات ( جمع بصلة)‎ 


بصلى الشكل bulbiform‏ 
بصلانى » شبيه البصلة bulboid‏ 
بَصلي »ذو بّصلات » منتفخ bulbous‏ 


له مظهر البّصلة » لأنه يماثلها في شكلها أو طبيعتها ؛ بازغ 
ا bulbous alveolus‏ 


bulbous end 


صل الشكل bulbous shape‏ 
نُتوء و 2 انتفاخ bulge‏ 
ناتيء » بارز » منتفة bulgy‏ 
منظفة بارزة › منتفخة bulgy area‏ 
كتلة bulk‏ 
أسلو ب الحشو بالكتلة bulk pack technique‏ 
تقنية الحشو الكتلي 
عمق تقو ية الكتلة bulk strength depth ١‏ 


يكون عمق حفرة حشوة الأملغم أكثر أهمية من عرضها »› 
لأن أقل عمق أو أقل ثخانة مطلوبة لحشوة الأملغم من 
1.1-9 مم ؛ وكل إضافة مقدارها 1 ملليميتر مربع لعمق 


انقلاب شدقى buccoversion‏ 
اتخات اة نحو الخد بصورة تختلف عن الوضع 
ال 

0 


buccula 
. ئنية لحمية تحت الذقن تشكل الذقن الضاعفة‎ 
buck knife سكين شبيهة بالحربة‎ 


مشرط بشكل الحربة يستعمل لقطع النسيج بين السني خلال 
إجراء عملية قطع اللثة الجزئي . 
معجون باكلي لإزالة 
اتن ١‏ 
خليط من البارافورمالدهيد مع 12 جزء ثيمول «زيت 
السعتر» » و11 جزء نيوثيزين ؛ يستعمل كملطف للألم 
لإبطال حساسية العاج . 


Buckley's desensitizing paste 


سن ناتئة من أسنان الفم »سن بارزة bucktooth‏ 
برعم bud‏ 


1- تركيب شبيه بالعقدة » وهو المرحلة الأولى من النمو لأي 
نبات »أو ورقة أو فرع . 

أ 2 ا 
2- أي تركيب تشريحي صغير يماثل البرعم . 


مرحلة المَرْعَمة > المرحله البرعمية bud stage‏ 
برعم التذوق bud , taste‏ 


إحدى الخلايا الحسية عالية التخصص المستقبلة للتذوق فى 
اا ا ات ا و 
للسان هى الخلايا النهائية لعصب التذوق المسؤولة عن 
القائرة على انتوق 5 

برعم سني bud , tooth‏ 
تركيب شبيه بالعقدة من الصفيحة السنية أثناء النمو الأولي 
للسن » يتطورإلى عضو مينائي داخل الكيس السني . 

budding تبرعم‎ 

دارئي ١‏ مُنظم »صاد » مادة حاجزة buffer‏ 
مادة تثبت تركيز أيونات الهيدروجين في الحلول عند إضافة 
الاحنافين ب أز القلويانت.: ١‏ 

ملح دارئي 

٠‏ مادة كيميائية تسمح بحدوث تغير طفيف في الحلول عند 
إضافة أحماض أو قُلويات وهي توجد ضمن محاليل 
التخدير الموضعي للمحافظة على التوازن المنسجم والمتناغم 
للحمض/ القلوي مع الدم والخلايا النسيجية. 


buffer salt 


عجلة الصَفّل 2 فرص الصقل buff wheel‏ 
بناء 2 إنشاء 3 إقامة build-up‏ 


build-up , tooth 


بنية السن 
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بمزلاج »فتستعمل مع القبضات اليدوية ذات الزاوية 
المعاكسة . أما السنابل ذات الساق الأصغر والناعم فتلائم 
القبضة اليدوية عالية السرعة وتثبت برأس القبضة بواسطة 
الاحتكاك:. قيتع اسابل من الفولاة أومن كربية 
التنجستين (0810106 «eائع«ںآ)‏ وتكون ذات شفرات 


00 

نة برميلية bur , barrel‏ 
سنبلة عريضة في الوسط ومسطحة الطرفين . 

تة فُندو سية bur , beaver‏ 


سنبلة مطورة لتجريف وإزالة حشوات الذهب أو الأملغم 
تقلل التهيج أو الإثارة والإنزعاج عند المريض . تحتوي على 6 
شّفرات على كل منها 17 نتوءاً » وبذلك تقطع المعدن 
بسهولة وتقلل من صوت صرير القبضة اليدوية » 
والصدمات » وبناثر الجسيمات » واحتمال انكسار النتوء . 


مثقب كليل bur , blunt bladed‏ 
مشقب عَظم bur , bone‏ 
مثقب جراحي يستعمل لإزالة العظم . 
ومو 
مشقب برعمي bur , bud‏ 


كلتب فر 
مثقب مصنوع من كربيد التنجستين (Tungsten carbide)‏ « 
ويستعمل مع القبضة اليدوية عالية السرعة والقبضة اليدوية 
فائقة السرعة . 

محفظة المثاقب 

مدل المثاقب 

مشقب إنهاء الراتين ال ركب 


bur , carbide 


bur cassette 
bur changer 


bur و‎ composite finishing 


مثقب به 12 شفرة . 
مشقب مخر وطي bur , cone‏ 
يستعمل لإنهاء وتلميع وصقل المعدن. 
مثقب مخروطى مُستدقالرا أس bur , cone pointed‏ 
مثقب معتر ن القطع = = bur , cross-cut = x-cut bur‏ 
مثقب متقاطع = مثقب متصالب = مثقب مسان «ناط e٤4٤‏ 
مثقب شاق معتر ض القطع = = bur , cross-cut fissure‏ 
مثقب شاق متصالب x-cut fissure bur‏ 


مثقب برأس مخروطي أو برأس اسطواني . 
و 
مثقب شاق مستقيم مخرو bur , cross-cut tapered‏ 
م لك A‏ 
معترض القطع 
مثقب شاق مصنْع بطرف مستدير » يعرف عادة بإضافة بادئة 
عددية مثل ٠1‏ وبذلك فإن كان رقم السنبلة 556 يكون 
1556 ؛ بعض المصانع ينهي العدد بحرف مثل ۸ وبذلك 


stright fissure 


الحفرة »أو ثخانة الأملغم يضيف للأملغم القدرة على 
مقاومة قوى المضغ الضاغطة حتى 4 أو 5 مم من ثخانة 
الأملغم أو عمق الخفرة .(لاينطبق هذا على عرض 
الحشوة) . 
1 ضس bulky‏ 
ET‏ 
مُفّاعة » بثرة » بَقبوقة bulla (pl.bullae)‏ 
(الجمع :فقاعات ) حويصل كبير أو َفطة أوبثرة 
تكونت ضمن أو تحت الغشاء المخاطي وتحتوي على سائل 
صاف . 
فُقاعيء تُفاطي 
متعلق بالفقاقيع أو البثرات أو ُقاعي الشكل . 
مَرض فُقَاعي »مُرض نفاطي ‏ , 
أي مرض يتميز بطفح أو نفط أو فقاعات » تمتلئ بسائل 
تحت الجلد أو الغشاء المخاطي . مثال ذلك داء الفقاع 


bullous 


bullous disease 


. (Pemphigus) 
bullous pemphigoid شبيه الفقاع الفُقاعي‎ 
bumper مخف الصدمة‎ 
bundle حزمة»ربطة‎ 


عظم حز می bundle bone‏ 
سن مدملكة 
ذو حدبات مستديرة ¢ أو مخروطية على الأرحاء 53 


مصطلح في علم الحفريات لأسنان ذات أعراف مستديرة . 


bunodont = bunolophodont 


سن مدملكة مهللة bunoselenodont‏ 
مصطلح في علم الحفريات لأسنان ذات أعراف أو نواتيء 
طولانية مستديرة : 


موقد بنزن “ملهب بنزن bunsen burner‏ 
سنبلة » مثقب أسنان »مسحل 
أداة مُثلّمة ( مسننة » دوارة قاطعة بشفرات حادة متعددة 
الأشكال صّممت لتتلائم مع القّبضات اليدوية . مُصطلح 
يُطلق أيضا على الأدوات الدؤارة الماسية الصغيرة . تشتمل 
السنبلة على جزء قاطع ( الرأس) » وساق ثثبت بالقبضة 
اليدوية » وساق مستدقة (العنق) تصل الرأس بالساق . 
وتستعمل السنابل متعدّدة الأشكال والأحجام لتحضير الحفر 
وتشذيب الحشوات ولكل شكل نظام ترقيم يتزايد على 
التوالي مع زيادة الحجم »وتسمى السنابل حسب الشكل 
ونموذج الرأس أو الغرض من استعمالها . تستعمل السنابل 
ذات الساق الناعم الطويل مع القبضات اليدوية المستقيمة » 
والسنابل ذات المقابض القصيرة من النوع الذي يقبت 


bur =burr 
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تحني ری bur , pear‏ 
مثقب شاق مستدق الرأس 2 
ورس 


مثقب مروس 
مشقب سطح الجذر 
مثقب لتحضير سطح الجذر أو وجه الجذر . 
0 #7 


bur , pointed fissure 


bur , root facer 


bur , round = rose head bur مثقب مستدير‎ 
بو و‎ 5 . 2 

يستعمل لإزالة العاج المتنخر » وعمل غؤور مستدير . 

bur , short مثقب قصيرة‎ 


bur , single-cut 
bur , smooth 


bur , spiral 


منصة المثاقب » قاعدة المثاقب » حامل المثاقب » لمدهاء bur‏ 
علبة المثاقب 

مشقب جراحى bur , surgical‏ 
مشقب شاق 2 وطى bur , tapering fissure‏ 
مثق ب تنحستن ١‏ ور bur‏ 
مقت نو ر بيني bur , turbine‏ 


مثقب هراز bur , vibrating‏ 
مثقب يهتزآليا لرص ودك الأملغم . 
مشقب دولابي 
مثقب تفيد في الحصول على تثبيت في الحفرة في حالة 
عضي حر E‏ 5 
دولاب بيرلو » قرص بيرلو 
دولاب ذو حافة حادة غير مركب » مُصنع بتشبع المطاط 
بجزيئات من المواد الساحلة » يستعمل للتلميع والصقل 
الدقيق . يجب تطبيق الضغط الخفيف التقطع »عند 
استعماله حتى لايتسبب في رفع حرارة السن أو الحشوة 
المراد صقلها . 
لو منة سركت 
نسبة إلى د .ب .بيركت » ڼ(D.P.Burki‏ »جراح إنجليزي من 
القرن العشرين . 
ورم لمفي خبيث سريع النمو يتكون من خلايا لمفية شبكية 
غير متمايزة تؤدي لحدوث ورم كبير حال للعظم في الفك › 
وتحدث عند الأطفال كتلة بطنية . يشاهد الورم فى وسط 
أفريقيا . ويتميز بكتلة بيضاء رمادية ذات قوام شبه 
النخالة » يحتوي أحياناً على مناطق نزف وتنخر ؛ غالبا ما 
يصيب الجهاز العصبي المركزي وأعضاء أخرى . فيروس 
إبشتاين - بار )Epstein-Bar v¡rus( )٤8۷(‏ » وفيروس 
الهريس (71115 5و116706) » يصاحبان هذا الورم اللمفى . 
تؤدي المعالجة الكيميائية عادة إلى الانكماش السريع للورم 


bur , wheel 


Burlew’s disk 


Burkitt's lymphoma 


يصبح رقم السنبلة 5561 ؛صممت هذه السنبلة لقطع 
الشقوق في السن . 2 
شفرات قطع المثقب 
مثقب أسطواني ٌ 
مثقب أسطوا اني ذو bur , cylinder square spiral blades‏ 
شقرات لولبية متعامدة 
و 


LET 3-5‏ ذو 


bur , crown saw 
bur cutting blades 
bur , cylinder 


bur, cylinder pointed 


bur , dentated = dentate bur 


0 


اسئان 

مثقب ذو حدوده القاطعة مسننّة »أي مزودة بأسنان وذلك 
لإعطائه سرعة قطع عالية . 

bur , denture trimming مثقب تشذيب البدلة‎ 

bur , diamond مشقب ماسى‎ 

مثقب ذو نهاية قاطعة bur , end cutting‏ 
مثقب يكون الجزء القاطع منه في طرفة » أو في نهاية رأس المثقب 
فقط . 

bur , finishing مشقب إنهاء‎ 


مثقب إنهاء وتلميع وصقل » يكون له عادة العديد من 
الشفرات الدقيقة والمتقاربة (مثقب إنهاء ساد) . 
مثقب شاق 
مثقب سنى أسطوانى يستعمل لتحضير الحفر السنيّة » 
اة الستوق الأطاقة لرن أو اض 
مثقب شاق مُسطح النهاية 
مثقب شاق أملس النهاية 


bur , fissure 


bur , fissure flat end 


bur , fissure plane end 


مثقب له bur , flame‏ 
مثقب بث الشعلة › bur , flame-shaped‏ 
مثقب لهب الشمعة 
مثقب يثبت بالاحتكاك bur , friction grip‏ 
مثقب منز لق القناة bur , gates-glidden‏ 


يستعمل لإزالة الطبرخي )(Gutta-percha)‏ فقط من داخل قناة 

الجذر المحشوة بالطبرخى . 
حامل المثاقب القابل للتعقيم 
مشقبالحشوةالمصبوبة 


bur holder autoclavable 


bur , inlay 


مشقب قفَمعى bur , inverted cone‏ 
محص ران عن شك اندم العو مهاد هنين 
الغؤور للتثبيت . 
مثقب مخبري bur , laboratory‏ 
مشقب طويل bur , long‏ 
ور 0~ 


مثقب منمنم » مثقب صغير جدا bur , miniature‏ 
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الشعاعي للدلالة على منطقة شديدة السواد على الفلم 
الشعاعى نتيجة اختراق زائد نسبياً للأشعة السينية . 

في ا 
منطقة شديدة السواد على الصورة الشعاعية السنية ترى عند 


الحافة العنقية للسن » يمكن تشخيصها خطأ بأنها تسوس أو 


burn out , cervical 


,چ 
فرنالحرق burnout oven‏ 
فرن يعمل بالكهرباء » وينتج حرارة عالية تدريجية لإزالة 
النموذج الشمعي أو الأكريليكي من قالب المسحوق 
الكاسي » ورفع درجة الحرارة المناسبة لصب المعدن المصهور 

داخل القالب . 
خط بيرتون = خط رصاص » 
خط التسمم بالرصاص 


نسبة إلى ه . بيرتون » 1799- 1849 » 05نا11.8 » طبيب 


Burton's line = lead line 


بريطاني . 
ومو 
سنبلة » مثقب burr = bur‏ 
جراب . کسن مَصلى bursa‏ 


جر اب فليتشمان bursa , Fleichmann's‏ 
يقرب »يوصل بالتناكب »يتاخم butt‏ 
1- يوضع مباشرة ليغطي أنسجة ا حافة السنخية. 
2-وصل النهاية المسطّحة لأي سطحين متجاورين أو 
متلاصقين بدون تراكب كما فى الوصلة التناكبية اا8) 
١ . joinb)‏ 
مفقصل تناکبی . مَمُصل التناكُب 
مقي ان بان سلجا ف بدو اک 


butt joint 


تاج تتن Buttner’s crown‏ 
E‏ : 4 1 : ر 
تاج قشري ذو وجه خزفي يرتبط بالجذر بواسطة وند 


1- زر »برعم ٠»‏ حبة button‏ 

2- طابع الذقن » نُقّرة في الذقن 

3- كرية معدنية تتخلف بعد الصّهر 
المعدن الزائد والمتبقّى بعد عملية الصب ويوجد عند مدخل 
ال ` 

طابع الذقن ‏ ثُقرة في الذقن 

زر لساني نر و زلساني button , lingual‏ 

بروز بشكل الزر يربط بالسطح اللّساني للسن »أو يلحم 
بالسطح اللساني للطوق . يُستخدم هذا الزّر لربط الأسنان 
معاً » أو يستخدم كنقطة جر للأطواق المرنة أو الحبل المرن ؛ 
يستعمل لتعديل دوران الأسنان » أو شذوذ العلاقة 
الجانبية للفكين «إطباق متصالب» ٠‏ أو علق المسافة. 

حصيلة ثانوية » نتاج ثانوي »محصول ثانوي by-product‏ 


button , chin 


الحال للعظم » والشفاء الكامل للمّرض . يُسمى أيضاً 
الورم اللمفى الاأفريقى(14 1y p10‏ من )A‏ » ورم بيركيت 
(Burkitt's tumor)‏ . 


حرق کی burn‏ 
إصابة في الجلد » أو الأنسجة أو الغشاء الخاطي نتيجة حرارة 
زائدة أو تيار كهربائي »أو احتكاك » أو إشعاع ‏ أو مواد 


كاوية » أو كيميائية . 


حرق كيميائى burn, chemical‏ 
حرق كهر ن burn, electric‏ 
حرق اقتخاع burn, radiation‏ 
حرق حرار ۴ burn,thermal‏ 
حارق » ا »> ملهب burner‏ 


ذلك الجزء من الموقد أو المصباح الذي يحدث فيه اللهب . 

Burner , Bunsen 8‏ 
ملهب غاز مضغوط مع الهواء burner , gas- compressed air‏ 
رقة » الإحساس بالحرقة 


ا عه . 
burnish 5‏ 
عم 


يلمع وينعم بالاحتكاك للحصول على بريق عال . 
دك وتلميع بانزلاق أداة يدوية ناعم ةملساء » تحت 
الضغط » كما في إنهاء ستطح حشوة الذهب . 
صقالة أداة الصّقل 
أداة يدوية بطرف مستدير تستعمل لتنعيم الخشونة أو 
التعرجات في الحافة المينائية لطوق تقويمي ولانهاء وتلميع 
وصقل الحشوات المعدنية » أو التيجان أو الأجهزة السنية . 
تسمى أدوات الصقل بحسب المواد التي تصقّلها » أو بحسب 
شكل الرأس العامل » مثل الصقالة الكُروية 1له8) 
burnishen)‏ » صقالة ذيل القندس (Beavertail burnisher)‏ « 
صقالة بشكل ذيل السمكة (Fishtail-shaped burnisher)‏ . 
صقالة ذات كرة » أداة صقل ذات كرة 


burnisher , engine-driven صقالة دوارة‎ 


مكل 1 
إزالة بالحرق » تبديد بال حرق » منطقة محروقة burnout‏ 
1- في الحشوات الذهبية والتيجان والجسور : إزالة النموذج 
الشمعي »أو النموذج الأكريليكي من قالب المسحوق 
الكاسى بواسطة الحرارة (600 درجة مئوية أو أكثر تقريبا ) 
ليصبح النموذج فارغا لاستقبال معدن الصب المنصهر . 
هذه العملية » أي عملية الإزالة بالحرق تبدأ مباشرة قبل 
عملية الصّب (صب المعدن المنصهر) داخل الفراغ المتبقي 
بعد إزالة نموذج الشمع ٠‏ أو نموذج الأكريليك . انظر 
أيضاً عملية فَقَد الشمع (Lost wax process)‏ . 
2-(في علم الأشعة) : مُصطاح يستخدم في التصوير 


burning sensation 


burnisher 


burnisher , ball 


burnishing 
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حبّة سكرية » حبّة عطرية » قرصة وطيبة cachou‏ 
حبة أو فرص للاستحلاب » لتعطير النفس وإزالة رائحة الفم 
الكريهة. 


(سابقة) فاسد » ردىء » مَرضى caco-‏ 


فساد الأسنان »عليل الأسنان ٤ز‏ داءة الأسنان cacodontia‏ 

مصطلح قديم لخحالة مرضية تتميز بأسنان مريضة. 
سيء المذاق »› طعم كريه » استكراه المذاق cacogeusia‏ 
أمرا اض اللسان » غنغرينة اللسان » فساد اللسان cacoglossia‏ 
cacostomia‏ 


البَخر » رائحة الفم الكريهة 
ان 
1- متعلق بقّاة أو مسال ذات فتحة واحدة . 
2 متعلق بالأعور .(Cecum)‏ 
ثُقبة عوراء ثُقبة مسدودة 
ثقبة اللسان المسدودة » 
ثُقبة اللسان العوراء =ثقبة موراند Morand's foramen‏ 
انخفاض على ظهر اللسان فُرب جذرة موضع فتحة القناة 
الدرقية اللسانية المغلقة . 
أعور , الأعور »ممرغة 
1- أي ممرء أوقناة أو جيب ذات فتحة واحدة . 
2- الجيب المتمدد المغلق وحيد الفتحة » وهو بداية الأمعاء 
الغليظة . 
داء كافي = قرط التعظّم 
القشري الطفولي 
نسبة إلى ج .كافي » قبل 1895 » لإعثنه1.0 » طبيب أطفال 
أفريكن:: 


بشكل خاص الترقوة » والفك السفلي » ويتميز بانتفاخ في 
الأنسجة الرخوة يتبعها فرط تعظم أونموزائد للعظم 
القشري. 

بَلْقاء كاجيبوت > حب السلاطين 
انظر زیت حب السلاطين 10100از2»© ۴ه 011) » وهو زیت 
أخضر زكى الرائحة . 


0 


كليو اجر 
كلسي جمري 
متعلق بالكالسيوم أويحتوي على الكالسيوم أوأملاح 

الكالسيوم ؛ طباشيري (Chalky)‏ . 
حصاة كلسية 


caecal = cecal 


caecal foramen 


caecal foramen of the tongue = 


caecum = cecum 


Caffey's disease = infantile 


cortical hyperostosis 


cajuput = cajeput 


calcarea 


calcareous = calcarous 


calcareous calculus 


[مختصر] مع ( لانينية ) c.= cum‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

[مختصر 5 C = canine‏ 
السن الثالثة فى الفكين . 
ف حال ظهور الالبعان الناكجة , 

زمر الگ رون C = carbon‏ 
رفن كيياتي للكريوك 

[مختصر] عنقى . رقبی C = cervical‏ 

[مختصر] ت ري عنقی CA = cervicoaxial‏ 

CA = chronological age عمر رمنی‎ 

رمز الك سيق 1 Ca = calcium‏ 
رمز كيميائي للكالسيوم 


cap. = capsula = capsule 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
س = سنتیمیتر مکعّب 
وو 
[مختصر] محورى عنقى لسانى CLA = cervicolinguoaxial‏ 
cm = centimetre‏ 


ce = cubic centimetre 


بم د 


رمزالكروم 


Cr. = chromium 


الرمزالكيميائي للكروم . 

رمز النحاس Cu. = copper‏ 
الرمز الكيميائي للنحاس . 

خزانة حجرة » مُقصورة cabinet‏ 


cabinet , dental خزانة سنية‎ 


کبل تر » سلك cable‏ 
الأنبوب المرن للمحرك السني الذي ينقل الحركة من المحرك 
التي إلى القبفة البدرية ٠:‏ 
دافع ذو بل 


cable drive 


ميحد ك ذو کبل cable engine‏ 

دنفی › هز الى cachectic‏ 
لی بال الا 

برشامة » برشانة cachet‏ 

مسو لجر يو ورة لان شتوو طن te‏ 
غير مقبول المذاق . 

دف › هزر ال cachexia‏ 


حالة مرضية » تكون مرافقة لأمراض مزمنة » أو مرض عضال 
مثل السرطان ؛ تتميز باعتلال عام في الصحة » وتقص في 
الوزن » وضعف عام وهزال في الجسم . 
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ورم غير شائع » ينشأ من النسيج | لظهاري سني المنشاً 2 
ويتميز بطبقات مُتراصة من السيج الظهاري . . يشابه ورم 
أرومات ا )Ameloblastom2(‏ إكلينيكياً . 


كيس کل سنى المنشاً calcifying odontogenic cyst‏ 
حامل الكالسيو م متتج الكالسيوم calcigerous‏ 
منتج للكالسيو م »ناقل للكالسيوم . 
تكليس تكلس كانه calcination‏ 
ول نادة إلى يوقرة: أو إزالة مكؤتاتها المتطايرة باخرارة ., 
يَكَلّس »یکېبسن calcine‏ 


1- فصل المواد غير العضوية من مادة بتعريضها لحرارة 
شديدة »أي تحويل المادة إلى مسحوق أو تجفيفها بواسطة 
الحرارة . 
2- تعريض المادة للحرارة من أجل إزالة أي ماء فيهاء 
وتحويلها إلى مسحوق جاف . مثال ذلك : الجبس الحجري 
«#جبس باريس ١ . «Plaster of Paris‏ 
داء الكلّس » كلاس 
حالة تتميز بترسب أملاح الكالسيوم إما موضعيا » أو 
بشكل شامل في عقيدات صغيرة في الأنسجة الرخوة. 
ا 
عنصر كيميائي أبيض ضارب إلى الرمادي ثنائي التكافق » 
ورمزه الكيميائي 087» » وهو عنصر رئيسي في الكلس 
الموجود في كل الأنسجة العضوية ت تقريبا مثل العظم » 
والأسنان > والدم » » يكون معدن الكالسيو م الأملاح مثل 
أكسيد الكالسيوم وكربونات الكالسيوم . المعدل اليومي من 
الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم هو 500 » ملليجرام ؟ ويزيد 
هذا المعدل فى حال حدوث حَمّى أو حمل أو رضاعة » وفى 
طور الشمو . يوجد الكالسيوم أيضاً في منتجات الأبان . 


calcinosis 


calcium = Ca 


تفرز الغدد الدرد GS NEE‏ 
كربونات الكالسيوم = calcium carbonate = chalk‏ 
الطباشير 


ملح من أملاح الكالسيوم » يستعمل بعد طحنه أو سحقه » 
كمادة ساحلة في معاجين الأسنان » وكمادة للتلميع أيضا : 
هيدر وكسيد الكالسيوم 
ملح من أملاح الكالسيوم على شكل بودرة بيضاء تخلط مع 
الماء لتصبح عجينة » أو بشكل مخلوط جاهز في أنابيب » 
تستعمل كمادة قاعدية أي مبطنة على عاج حديث القطع 
لتوفر طبقة حامية للب السن » وخاصة في الحفر العميقة ؛ 
وقد توضع مباشرة على لب السن خلال مُداواة الأسنان 


calcium hydroxide 


استحالة كلسية کس كلسي 


calcareous degeneration 


calcareous deposit رواسب كلسية‎ 

calcareous stone حصوة كلسبة‎ 

كالسيفرول = فيتامين:12 وط calciferol = vitamin‏ 
انظر فيتامين (صنسة)1؟) . 

مكلس مكو ن للكلس calcific‏ 

حاجز كلق »عاد تو كلس calcific barrier‏ 
حاجرٌ أو جسر من مّادة كلسية يتكوّن تدريجيا فوق لب 
مكشوف »يتكون الحاجز الكلسي استجابة لتطبيق 


بدقة أسلوب تأثير مادة هيدر وكسيد الكالسيوم . انظر عو 
الذروة المستح .(Apexification)‏ 


تكون العظم المتكلْس 


calcific bone formation 


calcific lines = Retzius lines خطوط التكلس = خطوط‎ 
رتزيوس‎ 
calcification تكلس‎ 


عملية ترسيب أملاح الكالسيوم في أنسجة عضوية 
متخصصصة فيحدث التصلب الذي يمكن أن يكون طبيعياً 
كما في حالة تكون الأسنان أو العظم ؛ أو أن يكون شاذاً غير 
طبيعياً كمافى حالة فرط نشاط نظائر الدرق . تزيل 
الكمدامن التكرة وا اله رهن اه 
كلس النسيج المينائي للسن » وهو عكس عملية النكلّس ؛ 
اتظر ی زمن التكلس (Ages of calcification)‏ . 
تكلس لم calcification , diffuse pulp E‏ 
كس لب الس » حيث يترسب الكالسيوم في أعمدة أو 
صفوف أو جدائل » تشمل النسيج اللبي كله . 
تكس ف السن calcification , pulp‏ 
ترسيب أملاح الكالسيوم في نسجة لب السن ما يؤدي إلى 
تصلبه » وتمعدنه » وتضيق حجرة اللب ؛ يحدث هذا نتيجة 
التقدم في السن » أو نتيجة التسوس أو التَحَر » أونتيجة 
رضح . 
خطوط التكلّس = خطوط التطبق = calcification lines‏ 
incremental lines‏ 
خطوط فاصلة بين الطبقات . 
متصلّب بسبب ترسب أملاح الكالسيوم . 
منطقة غضروفية متكلسة 
الصفيحة المتصلبة » جليدة متصلبة 
ورم ظهاري متکلْس 
سني المنشأ عورم ذو منشاً سني 


ظهاري متكلّس = ورم بينبورج 


calcified 


calcified cartilage zone 

calcified pellicle 

calcifying epithelial odontogenic 
tumour = Pindborg's 


tumour 
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حصاة لُعابية 2 قلح لُعابى calculous , salivary‏ 
1- تحجر شاذ فى الغدد اللُعابية أو القنوات اللعابية . 
2- قلح فوق اللثة 


calculus 
حجر ؛ مصطلح عام لأية كتلة متحجرة أو حصاة توجد‎ 
مصادفة بالجسم . (في طب الأسنان) : الرواسب الكلسية‎ 
وتتكون من لوبحة متمعونة فيها‎ » )Ccarous (0510مع06‎ 
رواسب صّلبة ملتصقة على الأسئان . وتصنف حسب‎ 
موقعها بالنسبة للحافة اللثوية إلى القَلح فوق اللثوي‎ 
وا القَلح حت التي ي‎ « (Supra- gingival calculus) 
زتهي الفَلْح تحت الحافة‎ « (Subgingival calculus) 
والقَلح فوقالحافة‎ « (Sub- marginal calculus) 
في الطب) : الحصاة التي‎ (Supra-marginal calculus) 
» يمكن أن تحدث في كثير من أعضاء التخزين أو قنواتها‎ 
مثل : الحصاة الكبدية » أو الحصوات الصفراوية »الحصاة‎ 
. الكلوية » الحصاة البولية » والحصاة اللُعابية إلخ .انظر‎ 
. حصاة لعابية (طاثا51210)‎ 

كلح سني 


calculus , dental 


قلح لشوى calculus , gingival‏ 
قلح لُعابى تلح فوق لثوی = calculus , salivary‏ 


supragingival calculus 

1- حَصاة غير طبيعية تتكون فى العُدة اللُعابية أو القناة 
اللّعابية . 1 

2- القلح فوق اللثوي . 
قلح علي - قلح تحت الت 


seruminal calculus = subgingival calculus 


calculus , serumal = 


القَلح تحت اللثو ي calculus , subgingival‏ 
قلح سني ملتصق بالسن تحت حافة اللثة » داخل الجيوب 
اللثوية . 

قلح تحت الحافة calculus , submarginal‏ 

القَلح فوق اللثو ي calculus , supragingival‏ 
قلح سني يلتصق بالسن فوق حافة اللثة . 

calculus , supramarginal قلح فوقالحافة‎ 

عملية كلدويل - لوك Caldwell-Luc’s operation‏ 


نسبة إلى ج .و .كلدويل › 1918-1834 6.W.°21d we11»‏ » 
جراح أمريكي ؛وه .لوك › 1855 -1925 » H.Lu‏ » 
اختصاصى أنف وأذن وحنجرة فرنسى. 

مانلا المي دست عبر دوهي لبج المي 


اة »وتسمى في هذه الحالة تغطية لب السن (Pulp‏ 
(عصاممهء وذلك لحماية الاب ا جي وحث الاب على كرين 
عاج مرم أوتكوين جسرمن العاج بعد عملية بر الأب ؛ 
يستعمل أيضا في محاولة تشجيع استمرار تكوين جذر السن 
بعد استئصال نب السن فى حالة الأسنان ذات الفتحة 
او لبيك 
(1662100ءم4) . يسمى هيدر وكسيد الكالسيوم تجارياً : 
دايكال (123631) « وهيدروكسلين (Hydroxline)‏ « 
وهيبوكال (لهءهم8159]) » ومبطن حفرة الاب السنى ماناط) 
١ . Dent cavity liner)‏ 
معجون هيدر وكسيد الكالسيوم 
سلفات الكالسيو م = = calcium sulfate = gypsum‏ 
الجبس الحجري = جبس باريس 
ملعاين ا ایو مك او عليه بن خلال 
عملية تكلس » أو حرق الجبس الموجود طبيعياً » حيث ينتج 
تكوينانمنالهيمهيدرات (Hemihydrate)‏ : 
ألفاهيميهيدرات (05216لإتسرعط -قطمله) وهو المكون 
الأساسى للحجر الصناعى ؛ وبيتا هيميهيدرات -ها86) 
5-0 المكونة 0 باریس » وكلاهما يستخدمان 
في تصنيع النماذج السنية » وأيضا كمادة كسو أو تغليف 
للنماذج الشمعية . 
ألفا calcium sulfate , alpha-hemihydrate of E‏ 
هيميهيدرات سلفات الكالسيوم 
شكل من أشكال سلفات الكالسيوم ؛ ينتج بعد تسخين 
ا لجبس تحت ضغط البخار لدرجة 120 - 130 مئوية . الجبس 
ا حجري السني هو آلفا نصف هيدرات سلفات الكالسيوم . 
بيتا هيميهيدرات calcium sulfate , beta-hemihydrate of‏ 
سلفات الكالسيوم 
شكل من أشكال سلفات الكالسيوم » ينتج بتسخين الجبس 
في الهواء إلى 130 درجة مئوية ؛ وهو جبس باريس »و 
تعمل فى الاعات کج لاط وک لا 
البينية:: 
تنحستات الكالسيو م calcium tungstate‏ 
مادة متألقة » تستعمل لطلاء الأفلام الشعاعية لزيادة 


calcium hydroxide paste 


plaster of Paris 


حصو ي calcular‏ 
متعلق بالحصى . 

حصو ي“ قلحي calculary‏ 

حصوي الشكل قَلَحى الشكل calculous‏ 
لق باش ا بالقلح . 
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1- حجرة ءثمرة 
(في التشريح) : أي تجويف أو حجرة مثل العين والقلب . 
2-آلة التصوير 
صندوق أوحجرة خاصة » أو آلة تستعمل لالتقاط الصور 
الفوتوغرافية . 
صندوق العين ‏ الحجاج 
صندوق الدماغ » الجمجمة 
حجرة لب السن 
فراغ داخل السن يحتوي على اللّب . 
زاوية كامبر› Camper's angle = maxillary angle‏ 
زاوية الفك العلوي 
نسبة إلى ب .كامبر 1722 -1789 » ۲.٣4۳۲‏ » مشرّح 


camera 


camera oculi 
camera of cranium 


camera,pulp 


هولندي . 
نسبة إلى ب .كامبر 1722 -1789 » P.٣4۲‏ » مشرّح 


Camper's line 


هولندي . 
1- خط بمتد من الحافة السفلية لجناح الأنف إلى الحافة 
العلوية لزغة الأذن. 
2 خط يمتد من مجرى السمع الظاهره الصّماخ» إلى النقطة 
تحت الشوكة الأنفية . 
مستوى كامبر Camper's plane = Camper's line‏ 
نسبة إلى ب .كامبر 1722 -1789. 2.06 » مشرح 
هولندي . 
مستوى أفقى يمر خلال وتدة الأذن إلى النقطة أسفل الأنف 
على جانبي الوجه 2 وهو في العادة موازللمستوى 
الإطباقى . انظر خط الجناح -الوتدة (Ala-tragus line)‏ . 
باراكلوروفينول مشي camphorated parachlorophenol‏ 
بالكافور 
۰ 5 2 0 
بارامونوکلوروفینول مشبع بالكافور 
paramonochlorophenol = CMCP‏ 
عقار يستعمل كضماد لقناة الجذر منذ القرن أل 19 » ومازال 
لاستعماله شعبية على الرغم من معرفة خواصة السامة : 
العطيفة 
0 7 3 ا “2 
جنس من الحراثيم يرى كعصية حلزونية رفيعة » متحركة » 
سالبة ا جرام » توجد في التجويف الفموي و القناة المعوية. 
انثناء الفك »فك أرنبي 
تشوه خلقى أو سوء تكون فى الفك أو الشفة يشابه مظهر 
فك الأرنب . 
قناة » مجری 


camphorated 


Campylobacter 


campylognathia 


canal 


العلوي »› يتم فيهاعمل فتحة فوق وخلف الناب العلوي 
خلال جدار جيب الفك العلوي أي إجراء فغر الغار 
)Antrostomy(‏ (إحداث فوهة فى الجيب) عن طريق المداخلة 
ا E‏ 
بالمطهرات ويمكن أيضا تطبيقها لإزالة جذر سن انزلق داخل 
ال 
ارتسام كلدويل » بُروز كلدويل 
انظر تحت التصوير بالأشعة (لإطمهرع12010) . 
مُعايرة » تدريج » تع 
1- تحديد أو قياس فُطر قناة أو أنبوب أسطواني . 
2-تدريج ااا لاس ج ا اة 1 
قدمة » مسماك » قائس الثخانة › 
مقياس الأقطار » فرجار 
1- أداة لقياس سماكة الشىء أو ثخانته . 
افا اور »معدل یاو الط 
وتكون في شكل خاص لقياس القطر الداخلي والخارجي 
للأجسام الأسطوانية . 
2- سماكة أو ثخانة . 
3-يقيس بالفرجار . 
يقة كالاهان Callahan's method‏ 
نسبة إلى ج .ر .كالاهان « 1853 - 1918 J.R.Callahan«‏ « 
طبيب أسنان أمريكى . 
يقة لعنظيف قناة الجذر يستعمل فيها حامض الكبريتيك 
ليساعد على فتح وتوسيع القناة » وتفتيت لب السن المتعفن . 
تصلب جلدي = دشبذ عظمي 
تصلب مساحة من الجلد » بسبب الاحتكاك » أو الضغط أو 
التهيّج المستمر لهذه المنطقة . 
لبن 
1- نسيج ترميمي يترسب حول نهايتي العظم المكسور وهو 
نوع رديمي من عظم جديد » يبتدئ بشكل رخو »ثم 
يتصلب ويدشبذ العظم الجديد ليمنع حركة الأجزاء 
المكسورة . 
2- تنسح موضعي في الطبقة القرنية للنسيج الظهاري الذي 
تعرّض للضغط والاحتكاك . 
قحف .قمّة الجمجمة » قمة القحف 
1 غطاء الجمجمة(مته 51611) » القّبة القحفية لةتصمت) 
vault)‏ « أو صدقة المنحمة (Concha of cranium)‏ : 
2- قمّة الجمجمة المتكونة من العظم الجبهي » والعظم 
الجداري » والعظم القذالي. 


Caldwell’s projection 


calibration 


calipers = callipers 


callosity = callus 


callus = callosity 


calvaria = calvarium 
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قّناة توجد عرضا في قاع الحفرة اللقمية »يمر بها وريد من 


canal , dental القناةالسنية‎ 


أبة قَّناة من القنوات في الفك العلوي أوالفك السفلي » 
ان قز اكاد موئ انعضي لفن الأسنان اراتك 
الال تكون بالقك العذوي ) والقدوات اة 
السفلى » وتكون بالفك السفلي. 


canal , dentinal = dentinal tubule قُنبّة عاجية‎ 


أنبوب عاجى دقيق . 
قناةغربالية canal , ethmoid‏ 


نة بين العظم الغربالي والعظم الجبهي »يمر خلالها العصب 
الغربالي الخلفي والعصب الأنفي الهدبي والأوعية الغربالية . 


canal ,external auditory القّناة السمعية الخارجية‎ 
canal , facial قّناةوجهية‎ 


قناة تمتد من الجزء الصخري من العظم الصدغي إلى الثقبة 
الإبرية الخشائية » ويمر خلالها العصب الوجهي 5 


أداة حَشو القّناة canal filler‏ 
تَناة حنكية كبيرة canal , greater palatine‏ 


قّناة تمر من الحفرة الحنكية الجناحية إلى الثقبة الحنكية 
الكبيرة خلال الجدار الجانبي للحفرة الأنفية » بين الفك 
العلوي والعظم الحنكي » وير خلالها الشريان الحنكي 
الكبير والعصب الحنكى الكبير. 
كناة رملية كنا مقودية : 
قناة الحبل السني 
قَناة تمر خلال العظم السنخي » يوجد فيها رسن السن 
(حزمة النسيج الضام التي تربط جريب السن الدائمة إلى اللثة 
المحيطة) . 
قّناة هيرشفيلد = 
القّناة المغذية 
القناة الزجاجية » القّناة الهيالينية 


canal , gubernacular 


canal , Hirschfeld's = nutrient canal 


canal , hyaloid 


القّناة تحت اللسانية - canal , hypoglossal = anterior‏ 
القناة اللقمية الأمامية condylar canal‏ 
القّناة القاطعة canal , incisive‏ 
قناة تمتد من الحفرة القاطعة إلى قاع الحفرة الأنفية . 
ثّناة سنخية سفلية canal , inferior alveolar‏ 
كنا سنية سفلية canal , inferior dental‏ 
القناة تحت الححاجية canal , infraorbital‏ 


أحد الممرات من الأثلام تحت الحجاجية إلى الثقبة تحت 
الحجاجية في الفك العلوي »ير عبرها الشرايين تحت 
الحجاجية والأعصاب تحت الحجاجية . 


(في تشريح) : أنبوب ضيّق أو قناة يكون عادة داخل العظم ؛ 
بعض أنواع القنوات هي القناة المقربة (Adductor canal)‏ « 
القناة السنخية (Alveolar cana)‏ . 

(في طب الأسنان) : مم رأنبوبى أومجرى داخل السن » 
بمتلى عادة بالنسيج الأّي. 0 

قناة ثانوية » قناةإضافية 

فرع من قناة الجذر الرئيسية » توجد غالبا في النصف الذروي 
من جذور الأسنان أو في منطقة تشعب الجذور. 


canal , accessory 


canal , alimentary قناة غذائية‎ 
canal , alveolar = dental canal قناة سنخية . قناة‎ 


ب م« ]اس 5 
دردرية- قناة سنية 
قناة سنخية سنية canal , alveolodental‏ 


مصطلح قديم قناة السنية([هصهه (Dental‏ . 


canal , anterior condylar = القناة اللقمية الأمامية-‎ 
anterior condyloid canal = القناة تحت اللسانية‎ 


hypoglossal canal 
مر للعصب تحت اللساني » خلال العظم القذالي ؛ تسمى‎ 
. أيضاً : القناة تحت اللسان (لهصقء [دووماعمم819)‎ 
القناة الحنكية الأمامية = القناة‎ 
الحنكية العظى‎ 
قناة تمر من الحفرة الجناحية الحنكية إلى الثقبة الحنكية‎ 
الكبيرة » في الجدار الجانبي للتجويف الأنفي » بين عظم‎ 
الفك العلوي وعظم الحنك »يمريهاالعصب والشريان‎ 


canal,anterior palatine = 


greater palatine canal 


. الحنكيين الأعظمين‎ 
canal , auditory = auditory meatus القناة السمعية‎ 


تَناةولادية » محری ولادى canal , birth‏ 
تَناة البندقية القصيرة َ 
و 5 

النمو » حيث يكون الثلث الذروي لقناة الجذر أوسع في 
قطرة من الجزء التاجى الذي يعلوه . 

القّناة السباتية canal , carotid‏ 
تمر أو قّناة في الجزء الصخري للعظم الصدغي 3 يمر خلاله 
الشريان السباتي الغائر . 

القّناة المخية الشوكية 

2 وو 

قناة عنقية 


قّناة دورانية = قّناة 


canal , blunderbuss 


canal , cerebrospinal 
canal , cervical 


canal , circulatory = nutrient canal 


8 
م 

0 
7 


۰ 
0 


كنا لقّمانية » قناة شبه اللقمة 


canal condylar 


canal , condyloid 
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تناة الفك العلوى = الثقبة 


canal , superior maxillary = 


foramen rotundum العظمية المدورة الوتدية‎ 
ossis sphenoidalis 
canal, vertebral القّناة الفقارية‎ 


القناة الحجاجية الوجنية = 
القناة الححاجية العذارية 
مر خلال النتوء التجاجي للعظم الوجني يمر بها الفرع 
الوجهي والفرع الصدغي للعصب الوجني . 


ت ر و 
قناة وجنية صدغية = 


canal , zygomatico-orbital 


canal , zygomaticotemporal = 


foramen zygomaticotemporale 


قنيات (لاتينية) canaliculi‏ 
قُنيّات عاجية canaliculi dentales‏ 
فة »قّناة صغيرة (لانينية) canaliculus‏ 


مر أنبوبي شديد الضيق يوجد في العظم . قناة دقيقة يمر فيها 
السائل النسيجى . 
فنية سنية » فُنية عا canaliculus dentalis‏ 
قَناة من القنوات الدقيقة التى تحمل داخلها نتوءات أرومات 
الملاط . أثناء تكون الملاط 7 
قّناةدمعية canaliculus lacrimalis‏ 
قَناة canalis‏ 
عصب القّناة الجناحية 
انظر جدول الأعصاب (Nerves)‏ . 


إسفنجي . مُسامي » شبكي 
ذو تركيب شبكي » ذو تركيب إسفنجي ؛ يطلق على النسيج 
العظمى . 

عظم إسفن 

سرطان 
نموخبيث ينشأمن الخلايا الظهارية يستعمل هذا المصطلح 
بكثرة لوصف كل الأورام الخبيثة . 


canalis pterygoidei , nerve 


cancellous 


cancellous bone = spongy bone 


cancer 


cancer cell خلية سرطانية‎ 

cancer , jaw سرطان الفك‎ 

cancer , lip سرطان الشفة‎ 

cancer , tongue سرطان اللسان‎ 

سرطانى cancerous‏ 
متعلق بالسرطان (Cancer)‏ . 

تقرح »فرحة مواتية >أكلة »قارحة cancrum‏ 
فرحة غنغرينية . 

قار حة أنفية cancrum nasi‏ 


قّناة مابين السنية = 
قّناة مغذية 

القناة السمعية الداخلية 

القّناة الدمعية 

القناةالحنكية الصغيرة 
إحدى تفرعات القناة الحنكية الكبيرة » وتحمل تفرعات من 
الأوعية الحنكية الكبيرة إلى أنسجة الحنك الرخو . 

قناة الفك السفلي = القَناة السنيّة 


و 


canal , interdental = nutrient canal 
canal , internal auditory 


canal , lacrimal 


canal , lesser palatine 


canal , mandibular = 


inferior dental canal السفلية‎ 
canal , maxillary = = قَناة الفك العلوى‎ 
superior dental canal القناة السنية العلود ية‎ 


القّناة الأنّفية الدمعية 
القناة التي تحوي المجرى الأنفي الدمعي . 


canal , nasolacrimal 


القّناة الأنفية الحنكية canal , nasopalatine‏ 
أحد الممرات من الحفرة الأنفية إلى الحنك » عادة ما تكون 
مقفلة عند الرجل . 

canal , neural القَناة العصبية‎ 

canal , nutrient = Hirschfeld's canal = القّناة المغذية‎ 


قّناة هي رشفيلد 

واحدة من القنوات الأنبوبية أو الأثلام التي توجد في بنية 
العظم الستخي للفك العلوي والفك السفلي تمرخلالها 
شبكة الأوعية الدموية . 


قناة العصب البصر ي canal , optic‏ 
قناة حنكية canal , palatine‏ 
قَناة تخو مية » محرى تلج می canal , pharyngeal‏ 
قناة لُقمية خلفية canal , posterior condylar‏ 


قّناة توجد عرضاً في قاع الحفرة اللقمية يمر بها وريد من 
الجيب الوريدي المستعرض . 


canal , posterior palatine = = القناة الحنكية الخلفية‎ 
lesser palatine canal القّناة الحنكية الصغرى‎ 


أحد فروع القّناة الحنكية العظمي » وهي تنقل فروع الأوعية 
الحنكية العظمى إلى أنسجة الحنك الرخو. 


القناة الجناحية الحنكية - = canal , pterygopalatine‏ 
قّناة حنكية خلفية posterior palatine canal‏ 


قناةلبية - قّناةالجذر 
قئاة جذرية = قّناة لبية 
قّناة تحتوي على لب السن ماراً من خلال جذر السن إلى 
حئزة الل 
قّناة شوكية 


canal , pulp = root canal 


canal , root = pulp canal 


canal , spinal 
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حالة التسنين غير الدائم ؛ يقع وحشي القاطع الجانبي وإنسي 
الرحى الاولى المؤقتة » في كل ربع من القوس السنية . في 
الإثغار الدائم يقع وحشي للقاطع الجانبى » وإنسي 
الضاحكة الأولى الدائمة في كل ربع من القوس السنية . 
وهو معد لتقطيع وتمزيق الطعام . الناب العلوي الدائم هو 
أطول الأسنان . من المهم الحافظة على الأنياب في الفم من 
أجل الناحية الوظيفية والجمالية أو كلتيهما » وذلك بسبب 
وضع الناب في القوس السنية وطول جذره يطلق عليه اسم 
سن العين (Eye tooth)‏ . يميل تاج الناب السفلى تجاه 
اللسان . تبدأ الأنياب المؤقئة (اللبنية) بالتَكلّس قبل 
الولادة » وتبزغ في الفم بعد حوالي 18 شهر .تتم عملية 
التَكلّس عادة بعد سنتين ونصف وتبدأالجذور فى 
الامتصاص بعمر 7 سنوات » قبل سقوطها فى السنة 12 . تبدأً 
الأنياب الدائمة بالتَكلّس عند 5-4 شهور وتبزغ في الفم 
كاملة في سن 12-10 سنة . 
انفصال إطباقي نابي 
انظر . . إطباق ذو حماية بالناب »إطباق واقي بالناب 


. (Canine- protected occlusion) 


canine disclusion 


بارزة نابية رۆز نابى » شامخة نابية » canine eminence‏ 
ارتفاع نابي ١‏ 
مرتفع عظمي في الفك العلوي يغطي جذر الناب . منحنى 
مقوس ظاهر من العظم والنسيج الرخو» يغطي جذور 
الأآباب اليا وها ا ر حي جدرانات: 
ووضع السن في زاوية القوس السنية . ويساعد النتوء النابي 
على دعم الشفة العلوية على جانبي المتخَرين (الفتحات 
الأنفية). 
حفرة نابية نّقرة نابية 
منخفض على السطح الخارجي للفك العلوي خلف 
الارتفاع النابي . 
الارشاد النابى »دليل نابى 
E‏ لواف عدون NERS‏ 
في حالة عدم إطباق الأسنان «اللاانطباق » » أثناء الانز لاق 
الجانبى » والمتعلق بحركة الفكين . فى حالة الانزلاق 
الجانبي »على الجانب العامل ء يلامس السطح الوحشي 
الوجهي للناب السفلي » السطح الإنسي اللساني للناب 
العلوي حينما يتحرك الفك السفلي جانبياً » مُسبباً عدم 
إطباق للأسنان الأخرى .انظر . .إطباق ذو حماية نابية » 


إطباق ذو وقاية نابية (Canine- protected occlusion)‏ . 


canine fossa 


canine guidance 


قارحة الفم cancrum oris = noma‏ 
التهاب الفم الغنغريني ؛ غنغرينة الفم (Mouth‏ 
(#معتدوهدع ؛ وتبدأ بالغشاء ا لخاطى بالخد أو باللثة. يمكن أن 
تمتد إلى الأنسجة الوجهية 5 الحدوث في الأطفال 
الواهنين. 

شمع كانديليلاء شمع الفربيون 

الملبيضة = طوقيّات »فُطور 
جنس من الفطريات الجرثومية الممرضة » شبيه الخميرة » 
بيسنت داء المبتيضات (كلكة نل نلهدع) أو داء الطوقيّات 
(iasisاMoni)‏ أو داء السلاق (طونامط1) » يَسمَى أيضا 
الطوقية (112نمده810) . 

الميضمّة البيضاء 
أكثر الأنواع شيوعا حيث تسبب داء البيضات وهناك أنواع 
أخرى من البيضات يكن أن تسببه . 

داء الطلوان الْبْيّضي 


داء الْبِيّضّات » السلاق 


candelilla wax 


candida = monilia 


candida albicans 


candidal leukoplakia 
candidiasis = moniliasis = 
thrush 
عدوى حادة أو مزمنه نتيجة للإصابة بنوع من فطر‎ 
الْبْيّضات البيض شبيه الخميرة تصيب الأغشية الخاطية‎ 
ومظاهره الفموية آفات بيضاء سرعان ما تتقشر تار كة أسطحاً‎ 
» نازفة » كما في السلاق الفموي أو التهاب الفرج والمهبل‎ 
. وبمكن أيضا أن يصيب الجلد » والقلب » أو الرئتين‎ 
candidiasis, chronic hyperplastic داء الْنْيَضات التنسجي‎ 
المزمن‎ 
داء الْبَيَضْمَّات الحامى‎ 
ذه ل ات التق‎ 
عدوى الفم بالْبيضًات البيضاء يمكن أن تترافق مع الحالات‎ 
المزمنه قبل السرطانية.‎ 
داء الْبيضّات الغشائى الكاذب‎ 
الفموي الحاد = سلاق‎ 
داء الْبْيَضّات‎ 
candidosis, acute atrophic داء المبَيَضمَاتَ الضمور الحاد‎ 


0 


سمعه 


candidiasis, erythematous 


candidiasis , oral 


candidiasis , oral acute 
pseudomembranous = thrush 


candidosis = candidiasis 


candle 

ناب canine‏ 
السن الثالثة من خط الوسط فى التسنين الأولى 
E‏ ولي ا 
a‏ شو Bg‏ 
نسبيا » وارتفاع لساني لثوي ظاهر في التسنين الدائم ؛ في 
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نابض عتلي »نايبض كابوا لي cantilever spring‏ 

1- قُبَعةء كلنسوة cap‏ 
تعبير عامي ؛ يطلق على التاج كمصطلح آخر » يستخدم 
جايس ناح لمن اليج Ce CAS‏ 

2 - قمة » غطاء يحمي نسيج 
أية مادة e‏ لل 


2 


تاج ذو قلنسوة = تاج قشر 
عة التاج :غطاءالتاج - 
قبعة الميناء » غطاء مينائي 

الميناء الذي يغطي ف كن ال اام 
غطاء معدني 1 


cap crown = shell crown 
cap , crown 


cap , enamel 


cap , metal 
غطاء بلاتيني » قبعة بلاتينية‎ 
cap , pulp غطاء اللب > قلنسوة اللب‎ 
فرص معدني أو بلاستيكي أو مادة كيميائية يُغطى بها الأب‎ 
۰ E 
غطاء الرأس . غطاء‎ 
الجمجمة = قمة الحمحمة » قمة القحف‎ 


cap , platinum 


cap , skull = calvaria = calvarium 


cap splint 
2 جبيرة سنية معدنية مصبوبة » أو جبيرة أكريليكية راتينية‎ 
لطبيعية ا‎ E کک‎ 


2 الفك : 
4„ و ن 
غطاء مطر ق »غطاء يشكل بالتطريق cap , swaged‏ 
تغطية مباشرة capping , direct‏ 


تغطية أب السن المكشوف بضماد طبي في محاولة للحفاظ 
على حيويته » والتغطية المباشرة تعمل بشكل فعّال في حال 
الانكشاف الآلى للب السن وعندما تكون الأسنان حديثة 
البزوغ «الأسنان الفتية . 
تغطية غير مباشرة 
يوضع هيدروكسيد الكالسيوم أو أكسيد الزنك 
واليوجينول » فوق طبقة متبقية من العاج البَخَر ؟ وبعد مرور 
فترة تتراوح بين 6 إلى 12 أسبوعاً » يرفع العاج التَخَر 
المتبقّي . يتوقع حدوث عملية التكلّس » أي عودة التمعدن 
للأنسجة المتأثرة بالعسومن من الحا (هذه العملية مثيرة 


capping , indirect 


للجدل) . 
قُدر ة»سعةءطاقة capacity‏ 
قُدر ةالصّد. فدر ê‏ التنظيم capacity , buffering‏ 


متلازمة كابدبون ي = Capdepont’s syndrome‏ 


تکو ن العاج » سوء تنسج العاج dentinogenesis imperfecta‏ 


canine muscle = muscle 


العضلة النابية = العضلة الرافعة 
لزاوية الفم 
تمفصل الأسنان ذو الحماية canine- protected articulation‏ 
النابية » إطباق ذو وقاية نابية 
انظر ..إطباق ذو حماية نابية (Canine-protected‏ 


levator anguli oris 


. occlusion) 
إطباق ذو وقاية نابية‎ 
إطباق يشكل الناب منفرداً كدليل لعدم انطباق الأسنان في‎ 

حالة الانزلاق الإطباقي الجانبي (Laterotrusion)‏ . 


canine- protected occlusion 


إطباق رافع canine rise‏ 
خراج المسافة النابية canine space abscess‏ 
أنياب » أسنان نابية canine teeth‏ 
ناب »سن نابية canine tooth‏ 


سن ذات حدبة واحدة » تماثل أسنان الكلاب » توجد بين 
القاطع الجانبي والضاحك الأول. ويوجد ناب واحد في كل 
ربع من القوس السنية في الأسنان اللّبئية والدائمة . 
نابى الشكل 
سكل لناب روي يسن اب 
العضلة النابية - 
العضلة رافعة زاوية الفم 
قارحة ء تآكل الفم = 
اياب الم القلاعي 
قرح الفم والشفتين خصوصا (مصطلح قديم) . 
قارحة ة الفم «قرحقںعeة canker sore = aphthous ulcer‏ 
أنبوبة رفيعة صلبة » أو شبه صلبة من المعدن أو الزجاج أو 
البلاستيك أو إبرة غير حادة بمكن إدخالها في قناة أو حفرة 
E‏ عل لمق لبوك الموان عار ممم 
خط صماخى موقى . خط صماخى canthomeatal line‏ 
1 ي موي . 
خط الواضل يق ارق واف و ای «ازاؤية ال 
ا لجانبية» ومجرى السمع الظاهر « الصماخ 
لحاظ » مآق »موق (ج :آماق »أمواق) 
1-عتلة» كابول 
2- دعامة ناتئة مثبتة من طرف واحد 
جسر كابولي » جسر عتلي 
صفيحة جزئية ثابتة أوجسر له دعمة واحدة ملاصقة لمنطقة 
درداء »أي جسر مثبت من طرفه بالسن الداعمة والطرف 
الآحر يستند على الحيد أو الارتفاع السنخي الأدرد . 


caniniform 


caninus = levator anguli 


canker = aphthous stomatitis 


cannula = canula 


canthus 


cantilever = cantalever = cantaliver 


cantilever bridge 
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capping 
طريقة أو أسلوب لتغطية أب مكشوف » لحمايته من‎ -1 
. المهيجات وتحفيزه على الالتئام‎ 
. )08( 2-تسمية عامية للتتويج . انظر غطاء‎ 
تغطيةاللب‎ 
) محفظة »غلاف ( لاتينية‎ 
ظو‎ e م‎ 
. متعلق با حفظة الحيطة بالمفصل‎ 
(Capsular التحام محفظي‎ « (Adhesion) انظر التحام‎ 
. adhesion) 
الرباط المحفظى‎ 
الرباط المحفظى للمفصل‎ 
الصدغى الفكى‎ 
رباط يغلف الغشاء الزلالي العلوي والسفلي للمفصل‎ 
. الصدغى الفكى السفلى‎ 
سقط ا ا ق‎ 
الغلاف الليفي » أو الغلاف الغشائي الذي يغطي عضواً‎ -1 ٠ 
. أو جزءاً من عضو‎ 
. غلاف خارجي قابل للذوبان ويحتوي على الدواء‎ -2 
الرباط ال حيط بالمفصل » كمافي حالة المفصل الفكي‎ - 3 
١ الصدغي.‎ 
-وعاء مواد الحشو التي تمزج آليا.‎ 4 
محفظة الأملغم » مُضغوطة الأملغم‎ 


م لية تقب 


capping , pulp 

capsula = capsule = cap. 
capsular 

capsular fibrosis 


capsular ligament 


capsular ligament, TMJ 


capsule 


capsule , amalgam 


capsule , enamel = 


قشيرة مينائية enamel cuticle‏ 
محفظة المفصل capsule, joint‏ 
محفظة أنفية capsule , nasal‏ 
البنية العُُضروفية حول التجويف الأنفي الجنيني . 
محفظة ذات محتويات متناسبة capsule , proportioned‏ 


هراز المحفظة » هراز المضغوطة 
جهاز آلي يستعمل لمزج مواد الحشو التعويضية داخل 
الكبسولة . 


capsule vibrator 


نزع المحفظة » استئصال المحفظة capsulectomy‏ 

التهاب المحفظة capsulitis‏ 
التهاب الحفظة والأربطة المحفظية المصاحبة أو أربطة القرص 
استجابة لتهيج أو مرض . 


التهاب محفظى لاصق capsulitis, adhesive‏ 
التحام وتقيد في حركة المفصل نات عن نقص في حجم حيز 
المفصل وانتفاخ الأغشية الزلالية أثناء حالة التهاب المفصل . 


نسبة إلى س .كابدبون › 1917-1867 C.Capdepont«‏ « 
طبيب أسنان فرنسي . 
شّعري »دقيق » شّعيري 
1- مصطلح يستعمل لوصف أي أنبوب فائق الدقة . 
2- أحد الأوعية الدموية فائقة الدقة التي يتكون جدارها من 
خلية واحدة » يصل مابين الشرينات والوريدات . توجد 
الشعيرات المرب عل ى شكل شيكة كثيفة تحط جميع 
أنحاء الجسم لتسهيل تبادل المغذيات ونواتح الفضلات 
ومواد أخرى » بين سائل الأوعية الدموية وخلايا النسيج 
الحيط بها من خلال جدرانها شبه النفوذة . تتكون جدران 
الشعيرات الدموية من طبقة واحدة من الخلايا الظهارية 
تعرف بالخلايا البطانية تسمح بمرور گریات الدم البيضاء 
في حالة حدوث التهاب . 
فعل شَعْري 
فَعل يجعل سطح السائل في الأنبوب إما أن يرتفع أو 
ينخفض » معتمداً على مدى لصوقية » أو تماسك جزيئات 
السائل . فكلما كان تماسك الجزيئات أكثر كلما ارتفع سطح 
السائل » وكلما كان تماسك الجزيئات أقل كلما التصق 
بجدران الأنبوب الذي يحتويه وانخفض سطح السائل . 
يسمى أيضاً الجذب الشعر يي (Capillary atteraction)‏ « 
الخاصة الشعرية » أو الحاذبية الشعرية (رنءه11زمه١)‏ . 


capillary attraction 


capillary 


capillary action 


جذب شّعري 
حالة تنتج عن التوتر السطحي تسبب ارتفاعاً أو انخفاضاً 
لسطح السائل الملاصق لسطح صلب . انظر الفعل الشعري 


. (Capillary action) 

هشاشة شع ية capillary fragility‏ 
هشاشة الأوعية الشعرية . 

د ف شعر ي capillary haemorrhage‏ 
النزف من وعاء شّعري أو أوعية شعرية »تتميز بالتَرٌ . 

أوعية دمود ية شعر ية capillary vessels‏ 


1-لقمة 
و ع 
2- رؤّؤيس ( رآس صغير ) » رؤيس العضد ٠.‏ 
1-لقمة capitulum = capitellum‏ 
نتو 3 عظمی مفصلى (Bony articulating eminence)‏ . 
و 
2- رؤيس 
رأس صغير (820ط الهدد8) . 
لقمة الفك السفلي . رؤيس الفك 
السفلى 
الرأس المفصلى للفك السفلى . لُقمة الفك السفلى 


. (Mandibular condyle) 


capitellum = capitulum 


capitulum mandibulae 
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السكاكر » وعديد السكاريد » ومتغاير السكاريدو هي منبع 
فوري ومباشر للطاقة حينمايهضم الطعام. السكاكر 
الأحادية سكريات بسيطة تشمل الجلوكوز (يَسمّى أيضاً 
دكستروز) » والفركتوز (يسمى أيضاً ليفولوز) . يهضم 
الجالكتوز اللاكتوز . السكاكر الثنائية وتشمل السكروز » 
على بعض السكريات الطبيعية . توجد النشويات في 
القمح » والرز. والبطاطس. 
حمض الكربوليك 
صناعياً ويستعملٌ كمادة مُطهّرة مانعة للعفونة ومانعة 
للإنتان. حمض الكربوليك النقي يسمى أيضاً . .فينول 
([مصعطم) » استعمل فى الماضى لقتل الجر اليو والبكعيوا 
المتواجدة فى الحفر التّخَّرة . 
راتين مُشبع بالفينول 
ضماد مهدّيء ومطهر مضاد للعفونة ؛ يستعمل لإزالة الألم 
التاتع عن انكشاف أب السن . ويحتوي على مزيج من 
الفينول » والكحول الراتينى » وأحياناً أكسيد الزنك وألياف 
القطن الطبى . 
كربون »فحم 
عنصر غير معدنى رباعى التعادل عدده الذري 6 » ووزنه 
الذري 12.11 . يوجد الفحم بشكل نقي في الماس » 
والجرافيت » ويدخل فى مكونات كل الأنسجة الحية » 
ويوجد في الحو كثاني أكسيد الكربون. 
الكربون ضروري للعمليات الكيميائية بالجسم . يشترك في 
ككيومن غمليات الينام ايض رك ضر من عاضر 
الكربوهيدرات » والأحماض الأمينية » وثلاثي الجلسرين 
ريبوينوكليك وكثير من مركباته الأخرى . 
كتلةذ فحمية (كربونية) 
كتلة من الفحم النباتي أو الكربون المضغوط » صممت 
ليوضع عليها الأجزاء المعدنية المراد لحامها أو انصهارها . 
ثانى أكسيد الكربون 
غاز عديم اللون والرائحة يمثل الناتح الآخير للتنفس ؛ تحمله 
الكربونات في بلازما الدم ويّترك الجسم عن طريق الرئتين 
إلى اجو الخارجي . في حالته الصلبة يمكن أن يستعمل ثاني 
اتسن الكربون المفلج ككاو أو حارق (Escharotic)‏ » 
وكطريقة لاختبار حيوية الأسنان ؛ يعتبر ثانيّ أكسيد الكربون 
عاملاً مهما لفزيولوجية التنفس . تحث أية زيادة لثاني 
أكسيد الكربون في الدم الجهاز العصبي الذي يتحكم فيه 


carbolic acid 


carbolized resin 


carbon 


carbon block 


carbon dioxide 


رفو المحفظة . تدر يزالملحفظة » خياطة capsulorrhaphy‏ 
0 5 فد 5 


شق المحفّظة » استعصال المحفّظة بضع capsulotomy‏ 
المحفظة 
الفتح الجراحي لحفظة المفصل . 
ر أس caput‏ 
رس الفك السفلى . لقمة الفك السفلى مmandihulae caput‏ 
حدبة كارا ابللي Carabelli's cusp ١‏ 


تة إلى جسن كارا ال 1842271287+ 
(1ااءطهيةت. 6.6 ) » طبيب أسنان نمساوي . 
حَدبة إضافية أو زائدة توجد على السطح الإنسي الحنكي 
لبعض الأرحاء الأولى العلوية الدائمة والأرحاء الثانية العلوية 
المؤقتة بالفك العلوي. 
حديبة كارابللى 
حديبة صغيرة توجد أحيانا على السطح اللساني للرحى 
العلوية ؛ وهي صفة وراثية . 
قيراط carat‏ 
1- وحدة وزن للذهب والحجارة الكريمة . 


Carabelli's tubercle 


2- جزء من 24 جزءا . 
- لقياس تقاوة الذهب : الذهب النقى يكون عبارة عن 24 
E‏ 1 
-القيراط للسبيكة » يرجع إلى عدد أجزاء الذهب في 
السبيكة من 24 جزءاً » مثال :22 قيراط من الذهب أي 
2 جزءاً من الذهب و جزآن من معادن أخرى ؛أما 24 
قيراط فهو ذهب نقي . انظر أيضاً درجة نقاوة الذهب 


. (Fineness) 
200 = لقياس وزن الحجارة الكريمة(1 قيراط‎ - 
. ملليجرام)‎ 
carbide الكربيد‎ 
. مركب من الكربون وأحد المعادن الأخرى‎ 
carbohydrate كربوهيدرات › سکریات‎ 


مادة عضوية تحتوي الكربون والهيدروجين والأكسيجين › 
ويدخل ضمن هذه ال جموعة : السكر والنشا والدكسترين 
والسيليولوز » وهي من أنواع الطعام الذي يولد طاقة 
وحرارة ؛ مركب يحتوي على الكربون » والهيدروجين » 
والأكسجين حيث تكون نسبة الهيدروجين والأوكسيجين 
عادة مماثلة لنسبتهما في الماء » أي 2 : 1 . ويمكن تصنيفه إلى 
نكاكر أخافيا ر ا ا و 
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تسر طن » تود السرطان carcinogenesis‏ 
مكون السرطان › مو لد السرطان . مسرطن  carcinogenic‏ 
سرطانة » ورم سرطان » سرطان ظهارى carcinoma‏ 


ورم ظهاري خبيث يسبب عادة نقائل . انظر سرطانة » ورم 

خبيث (7ع00ةن) . 

carcinoma , actinic 
نوع من سرطانة الخلايا القاعدية يصيب الوجه » والأسطح‎ 
ار الت ومسي ار لاق ااي د‎ 
. طويلة لأشعة الشمس‎ 

سرطانة غدانية كيسية carcinoma , adenoid cystic‏ 
وود اهاري کیت اة ا ويل اشوا صل 
الظهارية » والخلايا المبطنة للقّتاة . 

سرطانة سنخية 

سرطانة الخلايا القاعدية carcinoma , basal cell‏ 
سرطانة موضعية خبيثة تنشأ من طبقة الخلايا القاعدية الظهارية . 


سرطانة شعية 


carcinoma , alveolar 


سرطانة بشرانية carcinoma , epidermoid‏ 
نوع من السرطانة ينشأ من الخلايا الظهارية الحرشفية المطبقة » 
ويمكن تقسيمه إلى عدة أصناف متباينة . 

سرطانة لابدة = سرطانة بين 

الخلايا الظهارية 

مصطلح يطلق على آفات الغشاء الخاطي المشابهة للظهارة » 
ويمتد سوء التقرن فيه إلى جميع طبقات الخلايا الظهارية 
بشكل واضح ؛ وهي حالة قبل سرطانية . 


carcinoma in situ = 


intraepithelial carcinoma 


سرطانة بين الخلايا الظهارية = = carcinoma , intraepithelial‏ 
سرطانة لابدة carcinoma in situ‏ 


سرطانة بشرا انية مخاطية carcinoma , mucoepidermoid‏ 
ورم خبيث » يشمل الخلايا الحرشفية » والخلايا مفرزة المخاط 
فى الغدد اللعابية. 

تر طانة الحافة السنخية 

carcinoma of antrum سّرطانة الغار (الجيب)‎ 

سرطانة الغشاء المخاطي الشدقي 106052 carcinoma of buccal‏ 


carcinoma of alveolar ridge 


carcinoma of gingiva سر طانة اللثة‎ 
carcinoma of lipe تبر طانة الشفة‎ 
carcinoma of palate سيو طانة الحنك‎ 
carcinoma of tongue سرطانة اللسان‎ 


سرطانة الخلاياالمغزلية 
شكل مختلف من السرطانة حرشفية الخلايا تسمى خطأ 
سّاركومة(2هه:53) أو ساركومة سرطانية 
(03112053560118)) بسبب الخلايا الورمية مغزلية الشكل . 


carcinoma , spindle-cell 


مركزالتنفس في الخ »على زيادة معدل التنفس . بهذا 
الفعل يزيد تدفق الأكسجين ويقل ثاني أكسيد الكربون حتى 
تعود كميته في الدم إلى المعدل الطبيعي . 
واصمة كربونية “مسجل كر بوني » مُعلّم carbon marker‏ 
لتصميم التهاز السني الحزثي التزوع ؛ يستعمل رأس 
جرافيتي مثبت في مغزل الممساح لتعيين خط المسح (علو 
الحجيط) على السن الداعمة للمثال أو القالب المراد مسحه . 
ورق كربون للتعليم 
عمود كربون للتعليم 
أحادي أكسيد الكربون 
غاز سام عديم اللون يخرج من عادم السيارات . يمنع 
التبادل الطبيعى لثانى أكسيد الكربون والأوكسجين أثناء 
عبلة ا نص مرت وا اها لبد اشير 
لتكوين الكربوكسيهيموجلوبين . 
فولاذ كربوني » فولاذ فحمي 
کاربورندم .سامور 
مادة ساحلة تحتوي على كربيد السيليكون مع الصلصال أو 
مادة أخرى . يقع ترتيبها من حيث الصلابة أو القساوة بعد 
اماس » ويكن الحصول عليها بدرجات مختلفة من 
النعومة » من فائق النعومة إلى الخشن . يثبت بواسطة مادة 
رابطة على دواليب ساحلة أو أقراص ساحلة . 
ر ص سامور carborundum disc = carborundum disk‏ 


carbon marking paper 
carbon marking rod 


carbon monoxide 


carbon steel 


carborundum 


و أس سامور carborundum point‏ 
دولاب سامور 
عجينة كرب وكسيميثيل 
سيليولوزهلانة 
عجينة قادرة على الالتصاق بمخاطية الفم » تستعمل لإضافة 
حماية آلية لها » وكحامل لأدوية موضعية . 
جَمّرة حميدة »دمل » الجمرة 
عدوى بالمكورات السبحية للغددالعرقية أو بصيلات 
المع بب الا اة الد ا ا 
إفراز القيح من خلال فتحات عديدة تكون تجاويفاً خراجية 
عديدة ضمن مساحة موضعية » وتنتهي بتقشرها 
وانفصالها . 
مُسرطن » مولد السرطان 
1 - أية مادة مسببة للسرطان » مثال قطران التبغ. 
2- تستعمل بشكل عام لأي عامل يسبب ورما خبيثا من أي 


carborundum wheel 
carboxymethylcellulose 


gelatin paste 


carbuncle 


carcinogen 


- 151 - 


عم أمرا اض القلب cardiology‏ 
قلبىرئوى cardiopulmonary‏ 
الإنعاش القلبى الرئوى cardiopulmonary resuscitation=‏ 


CPR 
» عملية أساسية لإنقاذ الحياة » تشمل التنفس الصناعى‎ 
والتدليك القلبي اليدوي الخارجي » تؤدى في حالات‎ 
التوقف القلبي لإعادة الدورة الدموية والتنفس »من أجل منع‎ 
حدوث تلف الدماغ اللارجعي الذي يحدث نتيجة نقص‎ 
الأكسجين بالمخ . عملية التدليك الخارجي للقلب تجعل‎ 
القلب ينضغط بين القفص الصدري والعمود الفقري‎ 
الصدري . أثناء انضغاط القلب » يندفع الدم إلى الدورة‎ 
الدموية العامة والدورة الدموية الرئوية » وحينما يرفع‎ 
الضغط » يمتلى القلب بالدم الوريدي . يجرى التنفس في‎ 
الفم أو عملية تنفس صناعية آلية مؤازرة لعملية الإنعاش‎ 
. القلبية الرئوية لأكسدة الدم بالأكسجين في الدورة الدموية‎ 
لاتحتاج هذه الطريقة لأي جهاز » على الرغم أنه يمكن‎ 
استخدام أجهزة آلية » ويمكن لشخص أو شخصين القيام‎ 

بها » وتحتاج إلى ثلاث خطوات 

1- التأكد من جعل المجرى التنفسي مفتوح . 

2- إعادة التنفس 

3- إعادة الدورة الدموية . 
قالبي وععائي 

متعلق بالقلب والأوعية الدموية . 

الجهاز القلبي الوعائي » الجملة 
الذورائية ١ ٠.‏ 
نظام دوران الدم في جميع أنحاء الجسم ويشمل القلب 
والأوعية الدموية . 





cardiorespiratory failure 


cardiovascular 


cardiovascular system 


التهاب القلب carditis‏ 

التهاب صمامات القلب » التهاب cardivalvulitis‏ 
مصارع القلب 

عناية »رعاية care‏ 

تخر 2 تسوس caries‏ 


1- (في الطب) : تآكل نسيج العظم الالتهابي . 

2- (في طب الأسنان) : هو المصطلح التقني الصحيح البديل 
عن مصطلح التسوس (البلى : (268) ؛ وهو رض عد 
من أكثر الإصابات شيوعا في الإنسان ينتج بسبب زوال 
وفقد الأملاح المعدنية من النسيج السني » يتسبب في تهدم 
الاس ال اة اعد الشاط ار د 
وفي حدوث الحفرة السنية . 


سرطانة حرشفية الخلايا » carcinoma , squamous cell‏ 
سرطانة الخلايا الحرشفية 
سرطانة من الظهارة الحرشفية ؛ نوع من السرطانة البشرانية ؛ 
يعتقد أنه الورم الخبيث الأكثر شيوعا في الحفرة الفموية 
بكل أشكاله المختلفة مثل ا (Ulcerative)‏ والمُشقق 
(Fissured)‏ . 
سرطانة تُؤلولية 
شكل مختلف من السرطانة حرشفية الخلايا أقل درجة فى 
الخباثة » حيث أنه ينحت أو يئخَر عرفا عن العقلدل فى 
الأ ال وط غالا كيار الس + ١‏ 


carcinoma, VEerrucOous 


شبيه السرطانة › نظير السر طان carcinomatoid‏ 

ر طانى سرطانو ي carcinomatous‏ 
متعلق بالسرطان أو مصاب به . 

ساركومة سرطانية carcinosarcoma‏ 
ورم خليط يشتمل على ميزات السرطانة والساركومة . 

card بطاقة‎ 

card , examination بطاقة تحص‎ 


card , record 


(سابقة) فلب ٬قَلبي‏ 
متعلق بالقلب . 

توف قلبي » تَوقْف القلب » سكتة قلبية 
توقف ضربات القلب » ومن ثم حدوث قُصور في وصول 
الدم المحمّل بالأكسجين إلى مراكز المخ » ويُصاحبه توقف 
التنفس ؛ يجب إعادة دورة الدم خلال دقيقتين لتحاشي تلف 
خلايا اللخ . 

فشل قلبي »بوط القلب 
مكن ان بدت ببظء أويشكل چی٠‏ ر 
الخلط بينه وبين توقف القلب «السكتة القلبية) » حيث 
يحدث الهبوط القلبي نتيجة لمرض يؤثر على النتاج القلبي 
فيكون غير كاف للحفاظ على دورة الدم الطبيعية . 
العضلات القلبية عبارة عن تسيج عضلي خاص »وهي 
تكوّن جدران القلب » وتتغذى بواسطة الشرايين التاجية . 

منظم تظم القلب 

النتاج القلبي 

صمامات القلب 

لسان ناري لسان فُرمزي »لسان أحمرلاع cardinal tongue‏ 
لسان أحمر قان لامع » بسبب زوال الطبقة الظهارية . 

(سابقة)كَلْب » لبي 


card- , cardi- 


cardiac 


cardiac arrest 


cardiac failure 


cardiac muscle 


cardiac pacemaker 
cardiac output 


cardiac valves 


cardio- 
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شخص لديه زيادة شاملة في معدل التسوس السني »على الرغم 
ن استؤافة اة فة فكة: 
تسوس دان caries , proximal‏ 
انظر نخر متقار ب (Approximal caries)‏ « (الصطلح 
المفضل) . 
تسوس إشعاعي 
و رکا ر 
يصاحب هذه الحالة جفاف الفم . 
0 


caries , radiation 


تسوس سريع » تسوس منتشر » تسوس caries , rampant‏ 


عنيف 
نوع من التسوس يوجد غالباً عند الأطفال » ويشمل العديد 
من الأسنان » له بداية مفاجئة مع تقدم سريع مدمر للأسنان ؛ 
يظهر فجأة وينتشر بسرعة . 
تسوس مُعاود » تسوس ناكس » 
تسوس راجع 
تسوس يحدث عند حواف أو تحت حشوة سنية موجودة » 
ينتج إما بسبب تراكم فضلات الطعام أوعن عدم إزالة 
التسوس بالكامل » أو بسبب التصميم غير الملائم للحفرة أو 
للحشوة » انظر نخر ثانوي (Secondary caries)‏ . 
تسوس متبق » تسوس مُتخلف caries , residual‏ 
يرك التسّوس السني بأرضية الحفرة ال حضّرة » حتى لا 
ينكشف لب السن إذا ما أزيل بالكامل . 


caries , recurrent 


caries , root تسوس الجذر‎ 
caries , secondary تسوس ثانوى‎ 


تسوس شيخى »تسوس شيخو خی caries , senile‏ 
تسوس يوجد عند كبار السن » يصيب الملاط على الأسطح 
الدانية بسبب انحسار الأنسجة الداعمة للأسنان » وغالباً ما 
يكون نتيجة تراكم فضلات الطعام بين الأسنان » بسبب 
إهمال العناية بصحة الفم والأسنان » وأيضا بسبب قلة إفراز 
اللعاب. 

تَخَر السطح الأملس 
تحر يصيب الأماكن التالية في السن : أ- الأسطح الدانية . 
ب- الثلث اللشوي من السطح الشدقي واللساني من تاج 
السن . ج- عند الحافة اللثوية للملتقى المينائى الملاطى . 
اخ اميت ا الا سنن .+ ا لاط 


. (Cemental caries) 


caries , smooth-surface 


cariogenic مسوس‎ 
cariogenicity = cariosity تسوس‎ 
cariosity تسويس‎ 


تسوس ملاصق تسوس caries , approximal = proximal‏ 
و و ٠.‏ عي ٠.‏ . 
متقارب = تسوس مجاور = caries = interstitial caries‏ 
تسوس بيني ¢ تسوس دان 
تسوس سني يبدأ في السطح الإنسي »أو السطح الوحشي 
للسن » ويحدث غالبا أسفل نقطة التماس مباشرة . 


تسوس متو قف caries , arrested‏ 

تسوس ملاطى caries , cemental‏ 
تآكل على أسطح الجذر » يمكن أن يصيب منطقة تشعب 
الجذور . 

تسوس مز من caries , chronic‏ 


نخر سطحي بطيء 2 متلون غالباً 2 حيث يتراوح التلون 
بين الأصفر الفاتم والبنى المحمّر والأسود . بمكن أن يكون 
التلون بفعل الكبريتيد الذي يدخل الحفرة الفموية » أو من 
الناتم النهائي للنشاط الجرثومي . يحدث التسوس المزمن 
عادة فى البالغين » ويصيب عدد قليل نسبياً من الأسنان . 
مسود. 
تسوس سني 
مرض نات عن تهدم وتفتت الأنسجة السنية الصلبة 
بسبب فقد الأملاح المعدنية . ينتج النخر السني عن تفاعل 
بيني بين جراثيم متنوعة في وسط حامضي . 
تسوس الميناء 
تكن مل ميناء السو فقط:: 
خال من النخر = منيع للنخر « caries-free = caries-immune‏ 
ذو مناعة للنخر 
تسوس أولي » تسوس ابتدائي 
المرض في مراحله الأولى » حيث تبدأ الإصابة بالتسوس في 
الظهور . 
انظر تسوس متقار ب (Approximal caries)‏ (الأصطلح 
المفضّل) . 
نخريبدأفى وهاد أو شقوق الأسنان ؛ النخر الأولى 
)1«6pie۲ 35165(‏ هو تسوس في مراحله الأولى » وعادة لا 
يحتاج إلي أي علاج في هذه المرحلة . 
عُرضةللنخرءميّالللنخر 


caries , dental 


caries , enamel 


caries , incipient 


caries , interstitial 


caries , pit and fissure 


caries preventive agent 


caries-prone 
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الدماغ والرأس عن طريق فرعيه الخارجي والداخلي . 
ينشأ الشريان السباتي الأصلي »من الجذع الرأسي العضدي 
والقوس الأورطية » وينقسم إلى فرعين : الشريان السباتي 
الخارجى أو الظاهر والشريان السباتى الداخلى أو الباطن › 
بدي الداع رالا وال رج ولكق وجات الرأمق 
واللسان .انظرالسباتي المشترك أو العام ناهعه٣)‏ 
(نسسصصهء » السباتى الخارجى أو الظاهر كتاممة©) 
(e۵ا×e‏ » السباتى الداخلى أو الا (Carotis interna)‏ . 
قناةسباتية carotid canal‏ 
مر في الجزء الصخري للعظم الصدغي يمر خلاله الشريان 
السباتي الداخلي أو الباطن . 
عصب سباتي 
اا والعضلات الملساء في الرأس . 
انظر مدخل السباتي (Caroticus)‏ . 


carotid nerve 


ضفيرة سادا carotid plexus‏ 
أية واحدة من الضفائر العصبية الثلاثة المصاحبة للشرايين 
السباتية 


قارن مع الضفيرة السباتية العامة (Common carotid‏ 
(5ناءا16م » والضفيرة السباتية الظاهرة (External carotid‏ 
(5ناءا16م والضفيرة السباتية الباطنة (Internal carotid‏ 
plexus)‏ . 

عمد سباتی carotid sheath‏ 
الغلاف الذي يحيط بالشريان السباتي المشترك أو العام ؛ 
والوريد الوداجي والعصب الحائر . 

عشي الجيب السباتي » إغماء 


carotid sinus syncope 


الجيب السباتى 
انظر متلازمة الجيب السباتى (Carotid sinus syndrome)‏ . 
متلازمة الجيب السباتى carotid sinus syndrome‏ 


فقد الوعي المؤقت الذي يترافق أحياناً بنوبات تشنجية بسبب 
شدة منعكس الجيب السباتى » حينما يزداد الضغط على أحد 
أز كل نشب اا :مى أيضاً ':إغماء ايت 
السباتى (Carotid sinus syncope)‏ . 

خراج المسافة السباتية 

خرطوشة » كربولة » حبابة 
خرطوشة زجاجية من نوع خاص »تحتوي على جرعة 
واحدة من محلول الدواء » حيث يمكن وضعها مباشرة فى 
ةا اتحقى فت اك ۰ 

خرطوشة مخدر » حبابة المخدر 
خرطوشة زجاجية مسبقة التعبئة بمحلول الخدر الموضعي » 


carotid space abscess 


carpule 


carpule , anesthetic 


carious مسون‎ -1 
a 

عاج مسوس »© عاج تخر 
تسوس بدئي » تسوس 


اولي 


carious dentin 
carious , initial = early carious 
carious lesion افة تسوسية » إصابة تسوسية‎ 


سن نخر »سن متسوسة carious tooth‏ 


تاج كارمايكل = = Carmichael’s crown‏ 
ثلاثة أر باع التاج three-quarter crown‏ 


نسبةإلىج .ب .كارمايكل 1946-1856 » 
J.P.Carmichael‏ « طبيب أسنان أمريكي : 
عملية كارمودي وباتسون 
عملية داخل الفم » تستخدم لرذ أو إرجاع العظم الوجني 
المكسور أو القوس الوجنية المكسورة »عن طريق قطع في 
منطقة الجزء الناتيء من العظم الوجني . 
سن بمزقة سن قاطعة 
متعلق بآكل اللحم » تُطلق على السن التي ستخدم في قطع 
وتمزيق اللحم . 
الكرنوبة : شجرة من الفصيلة التخلية 
شمع الكرنوبة 
شمع يستخرج من أوراق شجرة «الكوبرنيكي» وهي من 
الفصيلة النخلية » ويستخدم في الصقل والتلميع . .إلخ . 


Carmody-Batson’s operation 


carnassial 


carnauba 


carnauba wax 


لتحمى carneous‏ 
لاحم ي (ضار) carnivore‏ 

أي حيوان آكل للحم . 
carnivorous‏ 


لاحم »ضاري »آكل للحم »قارم 
تجرزن الدم » وجود الكاروتين = carotenemia = carotinemia‏ 
م 
لون اجلد والأغشية الخاطية » سببها زيادة الكاروتين في 


carotenaemia 


caroticotympanic 
ES 
. فرع من الشريان السباتي الباطن » يغذي التجويف الطبلي‎ ٠ 
. (Caroticotympanicus) انظر مدخل السباتى الطبلى‎ 


caroticotympanic artery 


عصب طبلى سنباتق caroticotympanic nerve‏ 
انظر ا الطبلى السباتى (Caroticotympanicus)‏ . 

carotid سباتى‎ 

شرد بان سباتي carotid artery‏ 


شريان رئيسي على جانبي العنق » يحمل الدم المؤكسج إلى 
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4 


غضروفى cartilagenous‏ 
متعلق بالغضاريف أو مكون منها . 
قحف عضر و في cartilagenous cranium‏ 
قحف عضر و في cartilagenous cranium of the embryo‏ 
هيكل عضر وفى cartilagenous matrix‏ 
بو ١‏ 


بنية غضروفية cartilagenous structure‏ 
كربولة . خرطوشة 
محقنةالخرطوشة 
محقنة خاصة » حيث يكون محلول الدواء المراد حقنه معبأ 
مسبقا في كربولة زجاجية . 
لخيمة 


cartridge = carpule 


cartridge syringe 


caruncle = caruncula 


بروز لحمي صغير . 
لحيمة تحت اللسانية 


caruncle , sublingual = 


caruncula sublingualis 


2 4 4 
حليمة . لحيمة caruncula = caruncle‏ 
4 4 4 0-5 
لحيمة لعابية = حليمة تحت caruncula salivaris‏ 
اللسانية caruncula‏ 


sublingualis caruncula 


sublingualis = sublingual caruncle 
بُروز لحمي صغير على جانبي اللجام اللساني 34 على قمة‎ 
27 . فتحات الغدد اللّعابية تحت اللسانية‎ 


مه 


يلحت carve‏ 
أيشكل المادة وهي في ا حالة اللدنة » مثل الأملغم » والشمع 
الخ . 
و 
أية أداة يدوية تستعمل في النحت والتشكيل ؛ خصوصاً في 
عمل النماذج الشمعية للحشوات المصبوبة والتيجان 
والبدلات السنية » والأملغم »أنظر منحتة الأملغم 
(Amalgam carver)‏ « أو منحتة الخز ف (Porcelain carver)‏ « 
وقد سجلت تحت أسماء عديدة مثل :منحتة ماك كولنج 


carver)‏ ingاMcCol)‏ » منحتة وار carver)‏ 5 » منحتة 


carver 


فر ام (Frahm's carver)‏ منحتة لو کرو (LéECron’sû‏ 
و ر 
(31371© » منحتة فيهي carver)‏ 65» . منحتة مجرفة 
ف صية ة الشكل (Carver cleoid-discoid)‏ . 
منحات الأملغم 
نوع مصمم خصيصا بنصلة حادة » تستعمل لتشكيل 
حشوات الأملغم. 
منحات فرا ام 
منحات لوكرون 


carver , amalgam 


carver , Frahm's 


carver , Le Cron's 


تستعمل لمرة واحدة » وتحتوي على جرعة لفرد واحد . وهي 
مُصبّعة خصيصا فحقنة الخدر السني » وتتوفر في أحجام 1.8 
سنتیمیتر مکعّب و 2.0 سنتيميتر مكعب . 
ناقل» حامل 
حامل الأملغم دق الأملغم 
أداة لنقل الأملغم إلى الحفرة السنية ال حضرة . 
عُْضروف 
نوع من الأنسجة الضامة المرنة الخالية من الأوعية 
الدموية » متصل بالأسطح العظمية المفصلية حيث يكون 
بعضاً من أجزاء الهيكل العظمي . 
نسيج ضام مرن » يحتوي على خلايا خاصة (خلايا 
غُضروفية) في نسيج من الألياف الكولاجينية » والمخاط 
العُضروفي . ينقسم العُضروف حسب نوع الألياف الموجودة 
فيه إلى : عُضروف شفاف أو زجاجي » وعُضروف مرن 
وغضروف ليفي . يحتوي العُضروف على قليل من الأوعية 
الدموية . تدعم حلقات من الغضاريف القصبة الهوائية » 
وتْقَوي جدران الشعب الهوائية لتظل مفتوحة . تكون كثير 
من عظام الجسم » عند الولادة بحالة غضروفية »ثم تتحول 
تدريجيا إلى عظم . 
عُضروف مفصلي 
عُضروف جناحي 
غضروف على شكل حرف ا » يكوّن طرف الأنف . 
عُضروف مفصلي 
عُضروف أنفي جانبي 
أحد غغضروفين يشبهان الجناح » شكلان امتداداً للعُضروف 
الحاجزي » متصلين بالعظام الأنفية وعظم الفك العلوي . 
عُضروف ميكيل 
غُضروف الأنف الحاجزي 
عضر وف حاجزي cartilage , septal‏ 
عُضروف ضمن الحاجز الأنفي ٠‏ يَقسم التجويف الأنفي إلى 
التعويت ا ا ايم ا ٠‏ 
عضر وف افير cartilage , yellow ١‏ 
أكثر أنواع الغضاريف الثلاثة مرونة » يحتوي على ألياف مرنة 
في قالب ليفي أصفر . يوجد في أجزاء مختلفة من الجسم » 
مثل الأذن الخارجية » الأنبوب السمعى والفلكة » الحنجرة . 
انظر أيضاً غضروف مرن Ais)‏ £ ) . قارن مع 
غضروف زجاجى (021]11286 11:31106) » غضروف ليفى 
أبيض BEE‏ 6 ) » غضروف مرن (Elastic‏ 


carrier 


carrier , amalgam 


cartilage 


cartilage , articular 


cartilage , alar 


cartilage , articular 


cartilage , lateral nasal 


cartilage , Meckel's 


cartilage of the nose , septal 


. (Yellow cartilage) انظر غضروف أصفر‎ « cartilage) 
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1- قالب موذج جبس »قالب جبسي cast‏ 
2- صب » مصبوب 
نسخة موجبة مطابقة لغرض ما » تكون عادة من الجبس 
الجيري »أو جبس باريس ؛ عكس الطبعة (Impression)‏ 
قالب مُعلب 
قالب الطبعة الناتجة عن إحاطة أو تسوير حواف الطبعة 
بواسطة شرائط من المعدن اللين أو الشمع » بحيث تشكّل 
صندوقاً » ثم توضع على هراز ويصب داخلها الجبس 
الحجري أو جبس باريس » وبذلك لايحتاج القالب الناتح 
قلب مَصبوب ».لب مصبوب 
صبيبة معدنية شبيهة بأرومة السن ضمنها وتاد مثبت في قّناة 
قارن مع قلب الأملغم )Ama1gam core(‏ » قلب الراتين 
ا مركب (Composite core)‏ « انظر أيضاً قلب (0:6©) 1 


cast و‎ boxed 


cast core 


تاج مَصبوب cast crown‏ 
5 ا و اس . 97 
تاج جزئي أو تاج كامل بوجه »صب بالكامل من خليطة 

cast , dental قالب سنى‎ 


جزء أو اجزاء موجبة مشابهة للتجويف الفموي. 
قالب تشخيصى = قالب للدراسة - 


cast , diagnostic = 


نمو ذج للدراسة = = study cast = study model‏ 
مثال قبيل المداخلة السنية preoperative cast‏ 


جزء أوأجزاء موجبة مشابهة للحفرة الفموية لغرض 
الدراسة » وتخطيط أو وضع خطة للعلاج ا 
قالب مَنسوخ 
قالب صنع بواسطة إجراء طبعة لقالب آخر . في تصنيع 
البدلة السنية النزوعة يكون القالب المنسوخ قالب مقاوم 
للحرارة . تؤخذ الطبعة عن القالب الرئيسى. 
قالب المسحوق الكاسى = refractory‏ دعو 1 cast,‏ 
قالب مقاو م للحرارة دالت متسوخ cast = duplicate cast‏ 
قالب مصنوع من مادة تتحمل درجات الحرارة العالية »دون 
أن تتحلل أو تتفتت هى المسحوق الكاسى » وذلك لأغراض 
الصب في حالات تصنيع البدلات السنية المتحركة . 


cast و‎ master 


cast , duplicating 


قالب رئيسي 
E‏ لأسطح السن المحضّرة » ومنطقة الارتفاع 
المتبقية » أو أجزاء أخرى من القوس السنية أو جميعها 
تستخدم في تصنيع حشوة سنية أو جهاز تعويضي . 


carver , Wax منحات الشمع‎ 

منحتة بنصلة غير حادة صممت خصيصاً لتشكيل الشمع › 
ويمكن تسخينها لهذا الغرض أيضاً . 

تشكيل الشمع . تحت الشمع » شمع التحت 
انظر الشمع (Wax)‏ . 

1- حالة »حال علبة case‏ 
مُصطلح غير دقيق في علم تعويض الأسنان » يستخدم 
كمرادف لمريض »أو للدلالة على إحدى مراحل العلاج 
التعويضى للأسنان » يجب أن تستعمل بدلا منه المصطلحات 
الخاصة مكل رقن والبدلة السنية والأمثلة أو الصبات . 

2- إصابة مرضية 
إصابة مُحدّدة عرض معين » كحالة حمى التيفويد مثلا . 
وكلمة حالة ليست مرادفة لمريض . فالكلمة الأخيرة تعنى 
الان دل ات ف ۰ 

حالة كالفن 
نسبة إلى الدكتور كالفن » وهو طبيب أسنان أمريكي » 
1923-7 » أدخل استخدام الأشرطة المرنة أو الأشرطة 
المطاطية » كوسيلة لتطبيق قُوَة لتحريك السن ؛ وهو أول 
المقترحين والمؤيدين لقلع سن أو أكثر للحصول على مسافة 
خالية كافية لترتيب الأسنان بالفك. 

تاريخ الحالة » سيرة الحالة 
تسجيل طبي كامل قبل المرض أو الإصابة » تتضمن تاريخ 
الأمراض المعدية التى أصيب بها المريض » وكل المعلومات 
هعتمو عو | باسني نف ول EEA‏ 
التحصين » وأيضاً قابلية الآباء أو أفراد العائلة للحساسية 
والعيوب أو الأمراض الوراثية أو العيوب الطبيعية المكتسبة . 
سجل الحالة 

خراج جبني » خراج متجبن 

محفظة الفلم الشعاعي 
[دمغلت: أو خاوة يوضع فيها الفلم الشعاعي » يسمح 
باختراق الأشعة . يمكن أن تكون مصنوعة من البلاستيك » 
أو الكرتون الُْقوى »أو المعدن. 
2-(في التصوير الشعاعي) : حامل للفلم الشعاعي غير 
تفوذ للضوء بأحجام مختلفة » يُستعمل خارج الفم . 
يشتمل على طبقتين من الشاش الُقوى » يوضع الفلم 
الشعاعي بينهما في الغرفة المظلمة . توضع عليه علامة 
للدلالة على يمين أو يسار المريض . 


carving 


carving Wax 


case , Calvin’s 


case history 


case record 
caseous 
caseous abscess 


cassette 
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القالب بواسطة القوة النابذة أو الطاردة . تستخدم آلة الصب 
النابذة بالحث الكهربائى التيار الكهربى لصهر خليطة الذهب 


بدلامن حملاج الغاز. 
القولبة السنية casting , dental‏ 
القولبة النهائية casting , final‏ 
بوتقة الصب = = أسطوا casting flask = casting, ring = il‏ 
5 = بوتقة مقاومة للحرارة refractory flask‏ 


ا ا 
المعدن المنصهر » لعمل حشوة سنية معدنة مصبوبة : 


ذهب الصّب 3 ذهب مصبوب casting gold‏ 
انظر ذهب (6010) . 
آلة الصب casting machine‏ 


جهاز آلي يستخدم الضغط أو الخلاء أو القوة النابذة لدفع 
المعدن المنصهر داخل قالب يتحمل الحرارة العالية . 
آلة الصب النابذة » آلة الصب casting machine , centrifugal‏ 
بالطرد المركزي 
صب البدلة الجزئية 
عمليةالصّب 
أسطوانة الصّب 
أسطوانة معدنية من الفولاذ الصامد » قُطرها 13/16 
بوصة » وطولها 1.5 بوصة ( تتوفر بأحجام كبيرة حتى 3.5 
× 5 بوصة » لصب البدلات الجزتية) . يتغبت الْمبطن الرقيق 
(الأسبستوس أو الشريط الخزفي) على جدارها الداخلي ثم 
تُصب مادة المسحوق الكاسي حول النموذج الشمعي الذي 
يزال بالحرارة تاركاً مكانه قالباً > يصب بالحشوات المعدنية 
المصبوبة أو الطبائق السنية أو الأجهزة التعويضية المعدنية . 
اكان الضيي» تلن لضب 
انظر اض » انكماش (Shrinkage)‏ . 
انكماش في الصب » انكماش 
نانم عن الصب 
تفنص أو انكياسن نتيجة التقلّص الحراري للمعدنالبارد » 
وانكماش التصلب أو التجمد الذي يحدث حينما يتحول 
المعدن من الحالة المنصهرة إلى الحالة الصلبة. كما فى حالة 
خلائط الذهب السنية التى تتحول من الحالة السائلة إلى 
امال الصيلبة اتان قدو 1521:4 راء :وإذا لم 
يتعادل هذا الانكماش بتمدد القالب » تصبح الصبيبة الناتجة 
صغيرة جداً ولاتنطبق في مكانها بإحكام . 
كد الصب 
يقة الصب بإزالة الشمع 
حاط نموذج الشمع بمادة الممسحوق الكاسي المكون من 


casting partial denture 
casting process 


casting ring 


casting shrinkage 


casting , shrinkage in 


casting sprue 


casting technique , lost wax 


جبير ةمصبوبة فكية علوية cast maxillary splint‏ 
ذرا اع معدنية مصبوبة cast metal arm‏ 
حشوة مصبوبة معدنية cast metal inlay‏ 
حشوة مصبوبة معدنية مغطية للسن cast metal onlay‏ 
تعويض معدنى مصبوب » حشوة cast metal restoration‏ 
جبيرة معدنية مصبوبة cast metal splint‏ 
سلك معدني مصبوب cast metal wire‏ 
نمو فج و ب cast model‏ 
قالب معدل cast , modified‏ 
قالب رئيسي تم فيه تعديلات أو تغييرات قبل البدء في عمل 
قاعدة البدلة. 
قالب الجبس cast , plaster‏ 
وتاد مصبوب cast post‏ 
وتاد ولب مصبوبان cast post and core‏ 
قالب قبل الجراحة cast , preoperative‏ 
تصنيع القالب cast , processing‏ 


تصنيع القالب من القالب الرئيسي )Master ca‏ لغرض 
الجراحة على هذا القالب وحفظ القالب الرئيسى 
قالب مقاو م للحرارة 
انظر قالب المسحوق الكاسي (Investment cast) ١‏ . 
تقاض انقب انكماش الصضّك 
انظر انكماش ناج عن الصب (Shrinkage in casting)‏ . 
قالب الحبس 


cast , refractory 


cast shrinkage 


cast و‎ stone 


cast , study قالب للدراسة‎ 
cast surveyor ماسح القالب‎ 
cast , Waxy قالبّ شمعى‎ 


قالب العمل » قالب التشغيل 
صب »سكب » صبيبة 
1 عملية إدخال المعدن المنصهر تحت الضغط في القالب 
لتكوين الصبيبة . 
2-الشكل المعدنى الصلب المتكون فى القالب بعد عملية 
ا 1 1 
3-عملية صب القالب أو النموذج داخل الطبعة . 
صب بضغط الهواء 
عملية الصب باستخدام آلة تدفع المعدن المنصهر داخل 
القالب بواسطة الهواء المضغوط. 
سّبيكة الصّب » خليطة الصب 
صب نابذ .صب طارد 
عملية الصب باستخدام آلة تدفع المعدن المنصهر داخل 


cast , working 


casting 


casting , air pressure 


casting alloy 


casting , centrifugal 
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إيحائي » بم يشب التنويم المغناطيسى » تتميز بالصمل وققد 
الحركة الإرادية » وتظل أطراف المريض في أي وضع كانت 
جمدي 
متعلق بالجميدة (/ا5م091816) . 
حَفَاز »حافز »عامل » وسيط 
حقاز »> حافز »عامل » وسيط catalyst = catalyzer‏ 
مادة لتسريع أو إبطاء تفاعل كيميائي » وبدونها لايحدث 
حَمَاز » وسيطي .دواء بديل 
حسفي ا 
عامل حفاز 
تكرارية اللفظ cataphasia‏ 
اضطراب في الكلام حيث يكرر المريض الكلمة أو الجملة 
عدة مرات . 
9 دة cataplexy = cataplexis‏ 
حالة من صمل (تصلّب) العضلات يمكن أن تنتج عن صدمة 
أو ققد التوتر العضلي » أو كنتيجة للتنويم المغناطيسي . 


cataleptic 


catalysis 


catalyst = accelerant 


catalytic 


catalytic agent 


تَرّلة catarrh‏ 
التهاب الأغشية المخاطية » وخصوصاً في الأئف والبلعوم 
يصاحبه إفراز مخاطي . 


تَزْلي > مصاب بالتّزّلة »مز كوم catarrhal‏ 
متعلق بالنزلة أو مصاب بها . 
التهاب الفم التزلي 
0 
يشبه السلسلة أو له ترتيب مشابه للسلسلة . 
خيط جراحي . قُصابة 
خبط درس ارو امن أا العم بد ينها 
ومعالحتها وتعقيمها . 
خيط قابل للامتصاص يؤخذ من الطبقة تحت الخاطية لأمعاء 
الغنم ويستعمل في رتق الجروح العميقة . 
ارم تنطرة ب اج 
أنبوب جراحي لتفريغ السوائل من تجاويف الجسم أو لتمديد 
قَناة أو وعاء دموي . 
مهبط cathode‏ 
1-جانب الشحنة السالبة من أنبوب الأشعة السنية » 
ويشتمل على خيط التنجستن وكأس الموليبدنيوم البؤري. 
2- الموصل الطارد للإلكترونات والأيونات السالبة في 


catarrhal stomatitis 


catenoid = catenulate 


catgut 


catheter 


ا لجبس والسيليكا بعد مزجه »ثم يزال الشمع من القالب 
بعد تصأّب المسحوق الكاسي بواسطة الحرارة » ثم يُصب 
المعدن المنصهر تحت الضغط داخل الفراغ في القالب . 


هزازالصب »مهرة الصب casting vibrator‏ 
صب فراغی َ casting , vacuum‏ 


عملية الصب باستخدام آلة تجعل الضغط الجوي » يدفع 
المعدن المنصهر داخل القالب . 
ا 
مركب من أنواع متعددة من الشمع بخواص مقننة » 
يستعمل فى عمل النماذج حيث يحدد شكل القوالب 
المعدنية المطلوبة . 
بتركب كتمع الصب من اتتمع البراقين» وضمغ الدمر”» 
وشمع الكوبرنيكي » ومواد ملونة ؛ له الخواص الآنية : 
قليل الانسياب » ويمكن نحته أو تشكيله بسهولة . ولا 
تتكسر حوافه الرقيقة بسهولة عند حافة القالب أو السن عند 
تشكيله أورفعه » ويكون سطحه ذو ملمس ناعم » ولا 
يتغير شكله أو حجمه حينما ينقل أو يرفع من السن أو 
النموذج » وله لون طبي يمكن تمييزه عن السن أو 
النموذج . 
نوع 4 : شّمع صلب » أو شمع قليل الانسياب » يستعمل 
في بعض طرق تصنيع الشمع غير المباشرة. 
نوع 8 :شّمع صلب » يستعمل في طرق تصنيع الشمع 
المباشرة » لعمل التيجان والحشوات المصبوبة . 
نوع © : شمع لين » يستعمل فى طرق تصنيع الشمع غير 


casting Wax 


المباشرة . 

انظر شمع (Wax)‏ . 
عرضى »طارئ »عارض casual‏ 
أا حادثة . طوارئ casualty‏ 


عيادة الطوارىء » عيادة الحوادث 
(سابقة) تحت » أسفل » ضد » 
هبوط »رجع 

شا 
خمود أو انخفاض في الألم والأعراض لمرض ما . 

أي ضّهدمى قود يض > تطو رتخريبى ›انتقاص <دوتاهطهاه» 
عملية تحليل أو تدمير وهدم للمركنات الكندة بواسطة 
الجسم » بمعنى الأيض الهدمي » وهو عكس الأيض البنائي 
(الابتناء : (Anabolism‏ . 

الحمدة catalepsy‏ 
حالة من فَقّد الوعي ١‏ غيبوبة» » مصاحبة لنوم مفتعل«نوم 


casualty clinic 


cata- , cat- , عطاق‎ 


catabasis 
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مکو ي 
1- إتلاف الأنسجة بحرقها بمادة كاوية و مكواة ساخنة . 
2 المادة أو المكواة المستعملة فى الكى. 
8ة آل جهاز لإزالة أنسجة مريفنة أو الدع يوم رعو 
فيها بإستعمال سلك محمي أو كاوية مُحمّاة ؛ استبدلت 
و الكهربائية أو باستخدام تيار كهربائي ذو تردد قل 
خا 
مكواة حقيقية 
مكواة ساخنة لدرجة البياض تستعمل للكى. 
کی كيميائى لد تشع و cautery‏ 
تحال مواة ا خارقة للك .. 
کي بارد » كي بالتبريد , کي جَمّدي 
استخدام العمريد الشدية » مكل اعمال قلح اني أكمييد 
الكربون للكي. 


cautery 


cautery , actual 


cautery , cold 


0 كهربائى › cautery , electric = electrocautery‏ 
مكواة كهربائية 
انظر کی كهربائى (11617ه00تاء816) . 
0 لقا 0 1 = cautery , galvanic = galvanocautery‏ 
كد اة جاشانية » مكواة كهربائية electrocautery‏ 
سكين الكي cautery knife‏ 


مشرط جراحي فطع ويكوي المح لح البرف . المشرط 
موصول بمصدر كهربي ليسخن إلى أن يصل لدرجة الكي . 


کی حرارى cautery , thermo-‏ 
أا متعلق بالحوف caval‏ 
ا 
ورم و عائي کهفي cavernoma = cavernous haemangioma‏ 
كهفي › »متکهف cavernous‏ 


يشمل فراغات أو تجويفات . انظر أيضاً ورم وعائي كَهفي 
(Cavernous hemangioma)‏ . 
شريان کهفي 
ورم وعائي كَهفي 
روات هن E e SL E‏ 
بالدم . تعتبر فروة الرأس » والوجه » والرقبة من أكثر الأماكن 
عرضة للإصابة بهذا الورم » ولكن هذه الأورام وجدت أيضاً 
في الكبد وأعضاء أخرى . تعتبر الأورام الوعائية الكهفية 
السطحية سهلة التفتت وسهلة العدوى إذا جرح الجلد . 
يشمل العلاج الملاحظة » والإشعاع » وامحاليل المصلبة » 
والحراحة . 
مه أيضاً الورم الوعائي الكهفي (Angioma‏ 
Cavernosum =cavernous angioma)‏ « الو رم الو عائي 


cavernous artery 


cavernous hemangioma 


الحر ارية ية | لأبونية ئ 
3- الإلكترونات السالبة فى أنبوب الأشعة السينية . 
شعاع سالب » شعاع مهبطي cathode ray‏ 
تيار من الإلكترونات داخل أنبوب الأشعة من الخيط إلى 
الهدف. 
كاتيون »هابطة cation‏ 
م ني ۰ وي cationic‏ 


جات إلى القظت السالب . 


سفلى الأسنان السوية catodont‏ 
E ENON‏ 
دنب cauda‏ 
ذيل أو زائدة تشبه الذيل . 
صّوب الذنب caudad‏ 


باتجاه الذيل أو القدم ؛عكس المتجه نحو الجمجمة أو 
القحف أو المتجه نحو الرأس 


دن مُختص بالذنب caudal‏ 
1- متعلق بالذنب أو الذيل . 
50 متعلق بطرف الذيل من الجسم »> عكس منقاري 
(Rostral)‏ . 
سببي causal‏ 
متعلق بالسبب أو الأسباب. 
حرا اف causalgia = thermalgia‏ 


ألم حارق شديد مرافق للجروح التالية للرضح ؛ قد يكون 
نتيجة تشابك الألياف الودية الصادرة مع الألياف الحسية 
الجمسدية . يحدث أحيانا بعد إصابة العصب الحسى . 
سبب cause‏ 
كاو(كاوي) . محرق caustic‏ 
1 تخارق »مدمر مواد الأنسيجة : 
- أي عامل يستعمل لحرق أو تدمير الأنسجة . 
مواد تأكل أو تخطم الأنسجة مثل كلوريد الزنك ء«ن) 
chloride)‏ . 
محلول کاو 
کي »حرق “المعالجة بالكّي » 
1 -استعمال المكواة أو المادة الكاور ية . 
2 -نتيجة استعمال الكى . 
إنلاق مرفي للاج بال رات الكويافية بارا : 
يكوي cauterize‏ 


caustic liquid 


cauterization »وسم‎ 
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1- حيز أجوف داخل بنية كبيرة » مثل التجويف الصفاقى 
أو التجويف الفموي . انظر أيضاً تجويف الجسم 804) 
cavity)‏ . 

2- مصطلح غير تقني يطلق بواسطة الشخص العادي على 
تسوس السن في طب الأسنان :هو مُصطلح سني يصف 
الفراغ الناتج عن التحَر التسوس أو عند إزالة التسوس من 
السن . 

3 - حالة يسببها التَخَّر والتسوس » والرّضح » والسحل » 
والتآكل أو النحت » والَك أو الجرش »ينتج عنها فقد 
نسيج السن الصلب ؛ ولاتنطبق على تحضير السن . 

cavity angle زاويةالحفرة‎ 

الزاوية المتكونة من التقاء جدران الحفرة السنية » وتسمّى 
حسب الجدارين المكونين لها . 
حفرة دانية »حفرة ملاصقة 
حفرة إما في السطح الإنسي »أو السطح الوحشي . حفرة 
من الصنف الثالث (رازvهء‏ 111 و0135 ) . 
قاعدةالحفرة.مبطنالحفرة 
عبارة عن الإسمنت الْمبطن لقاع الحفرة العميقة المحضرة » 
لحماية لب السن من الإثارة الحرارية » أو الإثارة الكيميائية 
أو الرضح . 

1- جوف الفم 

2 تجويف الخد 

3- حفرة خدية دهليزية 

حفرة الصنف الأول (حفرة طاحنة ) 

حفر تبدأ فى الأنسجة المعيبة عند الوهاد والشّقوق . على 
الأسطح الأطباقبة للضواحك والأرحاء » وثلثي السطح 
الإطباقي من الأسطح الشدقية للأرحاء » والسطح اللساني 
للقواطع العلوية » وأحيانا السطح اللساني للأرحاء العلوية . 


cavity , approximal 


cavity base 


cavity , Black's classification of 


cavity , buccal 


cavity , class I 


حفر ة من الصنف الثانى cavity , class II‏ 
حفر في الأسطح الملاصقة للضواحك والأرحاء . 
حفرة من الصنف الثالث cavity , class II‏ 


حفر في الأسطح الملاصقة للقواطع والأنياب » دون أن 
تشمل الحد القاطع . أي لا تحتاج لازالة أو حشوالزاوية 


القاطعة . 

حفر ة من الصنف الرا ابع cavity , class IV‏ 
حفر في الأسطح الملاصقة للقواطع والأنياب وتحتاج لإزالة 
الزاوية القاطعة . 

حفرة من الصنف الخامس cavity , class V‏ 


الک هفي(۳ e٣۸0‏ نوه ) . قارن مع ورم وعائي شعري 
hemangioma)‏ لقة11زمة0)) » وحمة خمرية اللون )Nevus‏ 
flammeus)‏ . 
أحذ زوين من القنوات الوريذية المتغرجة ثنائية اتانب بين 
العظم الوتدي للجمجمة والأم الجافية ؛ أحد الجيوب 
الوريدية الأمامية السفلية الخمسة التي تنقل الدم من الأم 
الجافية إلى الوريد الوداجي الباطن ؛ مثل كل الجيوب 
ارو را » الجيب الكَهْفى ليست له 
شونا فاك NS SRD‏ 
والعصب البكري » والعصب المبعد » والعصب البصري » 
والأفرع العلوية من العصب مثلّث التوائم والشريان السباتي 
الباطن » يستقبل الجيب الكَهُفِي الأوردة البصرية السفلية 
والعلوية وتن ال رر لاء راع اا دى الجدارن 
ويتصل مع الجيب الكَهفي من الجانب الآخر من خلال 
الجيوب الكهفية المتداخلة يتم تصريف ال جيب الكَهفي في 
الجيب الصخري السفلي » ومن ثم في الوريد الوداجي 
الباطن. انظر مدخل جيب کھفی (Sinus cavernous)‏ . 

لزت لحت الک ١‏ 
حالة شاذة تعميز بشورم ملشتحمة العين جف العين 
العلوي » وجذر الأنف » وشلل في الأعصاب الثالث والرابع 
والسادس . تنتج عن خثار بالجيب الكهفي . 

خثار الجيب الكَهفى cavernous sinus thrombosis‏ 
عدوى التهابية حادة » تنرافق مع تكون خثرة » داخل الجيب 
الكهفى . تحدث دائماً نتيجة عدوى في التجويف الفموي 
تنتشر داخل الجيب . وهي متلازمة » تحدث تالياً لعدوي قريبة 
من العين أو الأنف » تتميز بتوذم العين » واحتقان وريدي في 
العين » وشلل الأعصاب المغذية للعضلات خارج المقلة . قد 
تنتشر العدوي لتشمل السائل النخاعي والسحايا . 
العلاج : بالمضادات الحيور به عراحيانا عا تسا التخثر . 
الوقاية : يشتمل على تحاشي عصر أي بثرة أو حبة أوآفة 
جاه حرق أن منطنة الألب وسميف الريى: . 

الوتدي - العظم الوتدي 

و الأب ور للب 

( لانينية ) 

تجويف . تَكَهْف 
العملية التي يهدم فيها التسوس الأنسجة الصلبة لتاج السن 
مخلفاً حفرة . 

کافترون = مُقَلَح فوق الصوتي Cavitron = ultrasonic scaler‏ 

و 


3-7 


حفرة > تجويف فَجوة 


cavernous Sinus 


cavernous sinus syndrome 


cavilla = sphenoid bone 


cavitas pulpae = pulp cavity 


cavitation 


cavity 


- 160 - 


ê rk 2‏ کی ا 5 
حفرة في السطح الشفوي من السن ؛ حفرة من الصنف 


الخامس . 
002 
زاوية خطية للحفرة cavity,line angle‏ 


مُبطن الخفرة cavity liner‏ 
مادة توضع داخل الحفرة الحضرة قبل إدخال الحشوة النهائية . 
الغرض منها سد الأنابيب العاجية لحماية لب السن من مادة 
اكيز اقل يمضوي الإسمفت المبطنء أوالورئش المبطن + 
على هيدروكسيد الكالسيوم » ويوضع على جدران السن 
المحضرة لسد نهايات النبيبات العاجية لحمايتها من التهيج 
أو الإثارة ومن تأثيرات التسرب الدقيق . 

تبطين الحفرة 

مادة تبطين الخفرة 
مادة تستعمل كمبطن تحت الحشوة » لعزل السن عن التهيج 
الحراري » أو التهيج الكيميائي » وكما تقلل في نفس الوقت 
من كتلة الحشوة الكبيرة » مثل إسمنت فسفات الزنك » 
وإسمنت كربوكسيلات الزنك » وإسمنت أكسيد الزنك 


cavity lining 


cavity lining material 


سريع التصلب . 
حفرة لسانية cavity , lingual‏ 
حفرةإنسية cavity , mesial‏ 
حفرة إنسية شدقية » cavity , mesiobuccal‏ 
حفرة إنسية دهليزية 


ل ge o‏ » 
حفرة إنسية لثوية » cavity , mesiogingival‏ 
1 0 ا له 
حفرة إنسية عنقية 
7 2 55 5 
حفرة إنسية قاطعة cavity , mesioincisal‏ 


cavity , mesiolabial 


cavity , mesiolingual 

cavity , mesio-occlusal = 
mesioclusal cavity = M.O. حفرة إنسية إطباقية‎ 
cavity , mesio-occluso-distal = حفرة إنسية طاحنة وحشية‎ 


mesioclusodistal cavity = M.O.D. 


0 ا‎ 22 
cavity و‎ narrow حفرةضيقة‎ 
٠. e کر ا‎ 
cavity , nasal حفرةانفية‎ 


حفرة طاحنة » حفرة إطباقية cavity , occlusal‏ 
حفرة فموية » تجويف فموي 
تجويف الفم ضمن حدود الشفتين ؛ ويّضم الأسنان والبنى 
الداعمة للأسنان » واللسان وداخل الخدين حتى الحنجرة 
واللوزات ؛ وفي مسميات الهيئة الدولية للتوحيد القياسي 
والمعايرة أعطى للحفرة الفموية ككل الرمز 00 » ومنطقة 
الفك العلوي الرمز 01 » ومنطقة الفك السفلي الرمز 02 . 


cavity , oral 


حفر في الثلث اللثوي »من السطح الشدقي أو السطح 
اللسانى للسن »غير حفر الوهاد . 
خرن القت الاد 
( ليست مذ كورة فى تصنيف بلاك (Black's classification‏ 
خر توا عل شافة ال هرعن ق اد نات 
للأسنان . 
تصنيف الحفر 
تصنيف الآفة التسوسية حسب أسطح السن التي تصيبها . 
مثل السطح الشفوي »أو الشدقي أو الطاحن ؛ ونوع السطح 
مثل وهدة أو شق أو سطح أملس ٠.‏ 
الترقيم العددي لأنواع الحفرة حسب التقسيم الذي قدمه 
بلاك عاعة6.7.81 . انظر تصنيف بلاك للحفر (Black's‏ 
cavities classification)‏ . 
انظر أيضاً تصنيف الحفر الصناعى (Artificial classification‏ 
cavities)‏ . 
حفرة مُركبة 
1- حفرة سنية محضرة تشتمل على ثلاثة أسطح أو أكثر من 
السن مثال : السطح الوحشي والإطباقي والإنسي . 
: 2-افة تسوسية في ثلاثة أسطح أو أكثر من السن 1 


cavity , class VI 


cavity classification 


cavity , complex 


01 و 0 
حفرةمركبة cavity , compound = complex cavity‏ 
1- آفة تسوسية فى السن » تصيب سطحين . 
2 لخفرة مر نة : 


3-حفرة تشمل سطحين أو أكثر من التاج الإكلينيكي » أ 
حفرة وحشية إطباقية أو حفرة إنسية إطباقية . انظر أيضاً 
تصنيف بلاك للحفرةه (Black's classification‏ 
cavities)‏ . 

التحويف القحفى 
حفرةعميقة 

ا ت ر 
تصميم الحفرة » تخطيط الحفرة 

بو 

الحفرة‌الوحشية 
1 4 4 ر 
حهرة وحشية طاحنة » حهرة 


و 


cavity , cranial 

cavity , deep 

cavity design 

cavity , distal 

cavity , disto-occlusal = 


0 


وحشية إطباقية 


ع" 


distoclusal cavity = DO 
cavity , dovetail حفر ةدب الحمام‎ 
قاع الحفرة »قعرالحفرة‎ 
. قاع الحفرة الحضّرة التي تستقر عليها الحشوة‎ 
cavity , gingival = class V cavity حفرة عنقية 3 حفرة لثوية‎ 
حفرة من الصنف الخامس‎ = 
cavity , labial = class V cavity حفرة شفهية 2 حفرة شفوية‎ 
حفرة من الصنف الخامس‎ = 


cavity floor 
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التنظيف وإزالة المٌضلات وتجفيف السن المحضر بواسطة 
إروائها ورشها بالماء ثم تجفيفها بالهواء المضغوط . 
ورنيش الحفرة 
انظر ورنيش (اقتصعة) . 
جدارالخفرة 
أحد الجدران التي تحدد معالم الحفرة ا حضرة في السن » 
ويسمى حسب سطح السن المواجه له : مثل إنسي » 
وی ای و یي »لبي »محورّي » لثوي › 
و a‏ » وشفوي. 
حفرة ةواسعة » حفرة متسعة 
سطح الحفرة 
'مصطلح يُشير إلى التقاء جدار الحفرة مع السطح الخارجي 
a‏ 
زاوية الحفرةالخارجية 
الزاوية الواقعة بين جدار الحفرة والسطح الخارجي للسن . 
جلفة الخفرة الخارجية » شطبة الحفرة 
الخارجية 
ميل زاوية الخفرة الخارجية لجدار الحقرة المحضّرة فى السن 
ال دار مياه الم انظ ا + قطنت ا 
قارن مع جلفة (Beve1)‏ « جلفة معاكسة (Contrabevel1)‏ . 
زاوية ا لحفرة الخارجية الخطية » 
الزاوية الخطية لسطح الحفرة 


انظر حد خارجى . حافة خارجية (عهنلان0) . 


cavity varnish 


cavity wall 


cavity , wide 


cavosurface 


cavosurface angle 


cavosurface bevel 


cavosurface line angle 


حافة الحفرة الخارجية .الحافة الخارجية cavosurface margin‏ 


للحفرة 
انظر حد خارجى (56ذ000) . 
مُحيط السطح الخارجي للحفرة 
الحدود الخارجية للحفرة . 


cavosurface outline 


نجويف » كهفا حجرة cavum‏ 
بحر ة سنية = = cavum dentis = cavitas pulpae‏ 
د 0 البية pulp cavity‏ 
التحويف الأنفى cavum nasi‏ 
جوف الفم اا cavum oris proprium‏ 
أفطس الر أس »عر أس = cebocephaly = cebocephalia‏ 
قر دي cebocephalus‏ 


تشوه خلقي للرأس » يتميز بغياب الأنف » وتقارب تجويفي 
المجابجاك ماعل م اما يهال 1 
خلية cell‏ 
- كتلة من الجبلة » تحوي النواة وهي أساس تكوين هيكل 
يوان + والتبات: 1 


cavity , palatal 
الزاوية النقطية للحفرة‎ 
تحضير الحفرة = تحضير السن‎ 


cavity point angle 
cavity preparation = 
tooth preparation 
الإجراءات العلاجية فى طب الأسنان الترميمى بما فيها‎ 
ويشتكيل‎ ١ عملية إزالة أنسجة لحن المريضة والضعيفة‎ 
الأنسجة السنية السليمة وتهيئتها لنشبيت حشوة مؤقتة أو‎ 
حشوة دائمة » وتتم تهيئة الحفرة بواسطة المجارف » و أزاميل‎ 
الميناء » والأدوات الدوارة القاطعة . انظر تصنيف بلاك‎ 
3 انظر تحضير‎ . (Black's classification of cavities) للحفر‎ 
. (Preparation) تهيئة‎ 
مبطن الحفرة‎ 
› حفرة ملاصقة‎ 
حفر ة جانبية » حفرة دانية‎ 


cavity primer = cavity liner 


cavity , proximal = approximal cavity 


حفرة موجودة فى في السطح الإنسي أو الوحشي للسن . 
حفر ة قاطعة ملاصقة = = cavity , proximo-incisal‏ 
حفر ة امن الصنف الرابع class IV cavity ١‏ 


خف وت ماني لسسع الإنسي أوالسطع الوحشي . 
تمتد إلى الحد القاطع لسن قاطعة أو ناب ؛ تُسمى حفرة من 
الصنف الرابع (Class IV cavity)‏ . 
حفرة طاحنة دانية › = cavity , proximo-occlusal‏ 
حفرة طاحنة إنسية أو وحشية = 
حقرة من الصنف الثاني 


حفرة تحدث إما ي الس الاب أو الست ي 


class II cavity 


مع السطح الطاحن للسن الخلفية ؛ تسمى حفرة من الصنف 

. (Class I cavity) لي‎ 

حفر 3 ة ال cavity , pulp‏ 
حُفرة في قلب السن » تشتمل على حجرة اللَّب وقّناة 
ال 

ختم الحفرة »ساد قُنيّات الحفرة »سد القنيات cavity seal‏ 

العاجية فى الحفرَ 

cavity , shallow IE: حفرة‎ 

حفرة بسيطة cavity , simple‏ 
حفرة تحدث في سطح واحد فقط من السن . 

cavity sub-base ماتحت قاعدةالحفرة‎ 


مادة توضع في عمق الحفرة ا لحضرة قبل إدخال مادة قاعدة 
الحفرة » يمكن أن تحتوي على هيدر وكسيد الكالسيوم » 


لتشجيع الكؤين العاج و 
تنظيف الجفرة 


cavity toilet 
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التهاب الهلل الحاد 
التهاب يصاحبه تورم وتقيح وألم . 
التهاب الهلل المزمن 
التهاب مع تورم وألم خفيف . 
سيلولويد . خَآواني 
ترط اواو 
انظر شريط (ما8) . 
أسيتات السليلوز 
مادة تستعمل في تصنيع شرائط المسندة » والأشكال التاجية . 
سيلزيوس .سيلزيوسي Celsius = C‏ 
مقياس الحرارة المئوي » حيث تتراوح درجة سيلزيوس بين 
نّقطة انصهار الجليد (0) صفر درجة مئوية » ونّقطة غليان الماء 
(100) درجة مئوية عند مستوى البحر تُسمى أيضاً 
ت اد ذف اا الخرارة ولک فل اهال 
مصطلح 508 )Ce11us(‏ الآن . 
سلم سلزيوس 
نسبة إلى أ . سلزيوس 1701٠‏ - 1744 » ناذواء©.ى » عالم 
فلكي سويدي . 
عبارة عن تدريج لقياس الحرارة تكون فيه نقطة التجمد 0 
درجة ونقطة الغليان 100 درجة ؛ أيضا يسمى المقياس 
المئو (Centigrade)‏ . 
إسمنت cement‏ 
1- مادة حينما تتصلب تلصق غرضين معا وتملاً المسافة بين 
سطخيهما: وهي نوع من أنواع مواد الحشو مل مدت 
السيليكات . 
2-مادة حشو سنية لاصقة تُستعمل كمادة أو وسيط 
تمليطي »أو كقاعدة للعَزل أي لعزل لأب السن عن أي 
E E EE‏ 
3-(في طب الأسنان) : مصطلح يغطي المواد التي تستعمل 
كملاط أو عازل لاصق » وكمبطن للحفرة » وكحشوة 
دائمة مثل : إسمنت السيليكات » وإسمنت الأيونومير 
الزجاجى »أوتستعمل كحشوة مؤقتة مثل إسمنت 
فوسفات الرّك > وإسمنت أوكسيد الزّنك » إلخ . تمزج 
المكونات بالنسب الصحيحة لتكون كتلة لدنة ثم تتصلب . 
انظر أيضا إسمنت النحاس الأسود (Black copper‏ 
cemenb‏ » إسمنت السيليكات (Silicate cement)‏ « 
إسمنت إيبا/ کتسد الزنك (Zinc oxide / EBA‏ 
n0عمصمء‏ » إسمنت اكسيد الزنك واليوجينول 
)Zincoxide-eugenol cement)‏ » إسمنت الأيو نومير 


cellulitis, acute 


cellulitis, chronic 


celluloid 


celluloid strip 


cellulose acetate 


Celsius scale 


as 
كل خلية عبارة عن مركب معقد من مادة حيّة‎ . 

0 » تحتوي على نواة معلقة في الهيولى والطبقة 
الخارجية محاطة بغشاء الخلية نصف النفوذ . تتكاثر الخلية 
بواسطة الانقسام الفتيلي . وتصتّف الخلية حسب شكلها » 
مثال : خلية عمودية » وخلية حرشفية ؛وحسب 
وظيفتها » مثال : خلية إفرازية » خلية عصبية ؛ وحسب 
ترت ها هنال حل مطلقة :وخ مات ال5 
مثال : خلية ذات أهداب ؛ وحسب وجودها في نسيج 
خاص ء مثال : خلية غغضروفية ؛ أو حسب محتويات 
الهيولى مثال : خلية دهنية . 
3- (في علم الكهرباء) : جهاز لإنتاج طاقة كهربائية بواسطة 
التفاعل الكيميائى بين مركباته أوعناصره . 
إحدي الخلايا النمائية . 


cell , embryonal 


خَلية الميناء = أرومات الميناء cell , enamel = ameloblast‏ 
خلية ظهارية cell , epithelial‏ 
إحدى الخلايا التي نكو النسيج الظهاري . 
خلية الارتكاز الظهارية = = cell , epithelial attachment‏ 
خلية الارتباط البشري reduced enamel epithelium‏ 


الظهارة المينائية المختزلة 

کل با حا 
خلية كبيرة » متعددة النوى ؛ مثل الخلية ناقضة العظم : 

خلية بلازمية cell , plasma‏ 
خلية نقي العظم من متتاليات الخلية اللمفية » التي تكون 
وتفرز الأضداد . 


cell , giant 


خلية شائكة cell , prickle‏ 
خلية ذات زوائد رقيقة تصلها بالخلايا ا لمجاورة لها . 

cell , renewal تجددالخلية‎ 

cell , tumour خلية ورمية‎ 


cellular 
. يتكون من العديد من الخلايا ؛ متعلق بالخلية أو يتكون منها‎ 
ملاط خَلوي‎ 
رُوائد خلوية‎ 
cellulitis التهاب الهلل »التهاب خلالي‎ 
» التهاب منتشر » عادة ما يكون قيحياً » للنسيج بين الخلوي‎ 
. وخصوصاً النسيج تحت الجلدي‎ 
کر ات ارچ ا تووم ا امير‎ 
بوذمة » وألم » واحمرار » وإعاقة وظيفة الجزء المصاب . عادة‎ 
ما يحدث فى الأنسجة اللينة تحت الجلد » مثل العنق .كان‎ 
. (Ludwing's angina) يعرف ماقا رامت ذباح لودفيج‎ 


cellular cementum 


cellular processes 
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إسمنت متعدد الكربوكسيلات 
1 - المسحوق : مزيج من أكسيد الزنك »مع أقل من 10/ 
سلفات الماغنسيوم » والفلوريد القصديري . 
2- السائل :40/ محلول مائي من حمض البولي الأكريليك 
غير مهيّج للب السن » لاينتج حرارة عند مزجه »ولا 
يحتوي على حمض الفسفوريك. 


cement , polycarboxylate 


إسمنت متعدد الكهارل cement , poly-electrolyte‏ 
إسمنت أكسيد الزنك cement , quick-setting zinc oxide‏ 
سريع التصلب 
سمنتكت أحمر cement , red‏ 


اكبيد حابي a‏ ۽ قائل للجرائيم 

لم يعد يستعمل بسبب ضعف استقراره الحيوي في الاسنان : 
إسمنت أكسيد الزنك واليوجينول cement , reinforced zinc‏ 
المقُوى أو المدعم 


oxide-eugenol 


٠. 5-5 3 5 

cement restoration حشوةإسمنت‎ 
cement , root canal إسمنت قناةالجذر‎ 
cement , silicate إسمنت السيليكات‎ 


1-المسحوق : مزيج من السيليكات وأكسيد الألومنيوم مع 
فسفات الكالسيوم وفلوريد الكالسيوم . 
2 - السائل : محلول حمض الفسفوريك المدروء . 

ملاط السن 

إسمنت بلون السن 


cement , tooth 


cement , tooth-coloured 


إسمنت كربو كسيلات lلijك cement , zinc carpoxylate‏ 
إسمنت أكسيد الزنك cement , zinc oxide‏ 
مزيج من مسحوق أكسيد الزنك » وسائل اليوجينول . 
إسمنت أكسيد الjنك‏ (إيبا) 184 / cement , zinc oxide‏ 
إسمنت أكسيد الزنك cement , zinc-oxide-eugenol‏ 
واليوجينول 
إسمنت 1 كسى فسفات الزنك cement , zinc oxyphosphate‏ 
إسمنت نات الز نك cement , zinc phosphate‏ 


1- المسحوق : أكسيد الزنك مع أكسيد الماغنسيوم . 
2- السائل : حمض الفسفوريك » وماء » وأملاح معدنية مثل 
الألومنيوم . 
إسمنت عديد أكريلات الزنك 
إسمنت عديد 
كربوكسيلات الزنك 
ليف ملاطي 
أية ليّفة من الألياف الكثيرة للغشاء حول السني » التي تمتد 
من الملاط إلى الضفيرة المتوسطة » فيما تختلط نهاياتها مع 
الألياف السنخية . 


cement , zinc 7017217121 


cement , zinc poly-carboxylate 


cemental fiber 


الزجاجى (06126171 01355-1000161) » إسمنت فوسفات 
الزنك EE)‏ :21) » إسمنت متعدد 
الأكر يليك الزنك ()7عمرعه 0017/21/16 )Zine‏ » إسمنت 
متعدد كربوكسيلات الزنك (Zinc poly-carboxy1ate‏ 
cement)‏ . 
ملاط cementum‏ 
الطبقة التي تُخطي عاج الجذر . 
إسمنت الراتين الأكريليكى 
1- الاو ر الها نمق لبر سكا کر مع كانم 
ومتشط . 
2-المسحوق :عديد ميثيل ميثاكريليت ومادة مالئة » ومادة 
ملدنة »> ومتشط للبلمرة . 
قاعدة إسمنتية 
طبقة عازلة من الإسمنت السني » يضاف إليها أحياناً عقاقير 
طبية #تضنغط على قاع لقره امحضترة لحماية لب السن » 
ولتقليل كتلة الحشوة المعدنية أو لإزالة أو تخفيف الغؤور. 


cement , black = copper cement 


cement , acrylic resin 


cement base 


إسمنت أسود = 


كسيد تخاس 2 وكوبالت يمزجان مع حمض 
الفوسفوريك . 
الإسمنت النحاس الأسو د cement , black copper‏ 


إسمنت فوسفات الزنك يحتوي على الأكسيد النحاسي » 
الذي ينتج اللون الأسود المميز له » يستعمل في حشو الأسنان 
اللبنية » وكجبيرة تثبيت » وفي تثبيت الشريط التقويمي. 


cement , carboxylate 
cement , EBA 
cement , fine-grained إسمنت ذو ذرات ناعمة‎ 
cement , glass-ionomer إسمنت الأيونومير الزجاجى‎ 
إسمنت متعدد الكهارل نصف شفاف » يتكوّن من مسحوق‎ 
سيليكات الألومنيوم الزجاجية » التي تحتوي على الفلوريد ؛‎ 
يُستعمل فى حشو الأسنان الأمامية وملء الشقوق والوهاد‎ 


للأسنان الخلفية. 
ملاط بين الخلايا cement , intercellular‏ 
ملاط بين المواشير cement , interprismatic‏ 


خط الا نت » خط ملاطي 


خط ظاهر من الإسمنت عند التقاء حافة الحشوة المصبوبة » أو 
العا الس . 
اج مع السن 0 
إسمنت طبي » إسمنت مشبع بدواء 
إسمنت بمزوج بمادة طبية 5 


cement line 





cement , medicated 
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الملتقى الملاطى العاجى 
منطقة تلاقي والتحام الملاط والعاج . ويتغير خط التلاقي 
حسب السن والحالة الفموية . 
فاي ياي 
اللقى اللاي المينائي 
لتقي تشريحي بين الملاط على سطح الجذر » وميناء 
التاج » وبمثل علامة مميزة بين تاج السن والجذر . ويوجد في 
واحدة من ثلاث علاقات :يتراكب الملااط مع بيخاء المن 
e‏ چ أو 5 املاط جد دل مع الميناء أو 
تملط »تراك الاد الملاطيّة على 


cementodentinal junction 


cementoenamel 


cementoenamel junction 


cemento-exostosis = 


الأسنان »فر اط التعظّم الملاطي > حَّ hypercementosis‏ 
تضخم ملاطي 
تکو ن الملاط »تشکل الملاط »توا ند الملاط  cementogenesis‏ 


عملية تكوين الملاط بواسطة الأرومات الملاطية . 

شبه ملاطي » شبّيه بالملاط ١‏ 

طبقة من النسيج الملاطي الناشيء غير مُشبّع با معدن » يعتقد 
بأنه مقاوم للامتصآص . 

ورم ملاطي 
تكاثر حميد للنسيج الضام سني المنشأ في الفك السفلي أو 
العلوي » ينتج الملاط نسيجاً شبيهاً بالملاط عند ذروة السن 
دائماً » وهى إصابة بدون أعراض ذات ثلاث مراحل تظهر 
عند ذروة الأسنان الحية » وهي مرض محدود ذاتياً . 

ورم ملاطي حميد 
ورم حميد تميّز يحتوي على رقائق موا كي ادك 
يتواجد بشكل عام عند جذر الضاحك أو الرحى في الفك 
السفلي » ويتحد النسيج الصلب للورم مع الجذر . ویشاهد 
بكثرة في الرجال تحت 25 سنة من العمر . 

ورم ملاطي وراڻي متعده = 


020 


ورم ملاطي عملاقي التكون 


cementoid 


cementoma 


cementoma , benign 


cementoma , familial 
multiple = gigantiform 
cementoma 
ورم ملاطي عملاقي التكون‎ 
تن شن لرن اللا ر كدلة تة + معد بالواد‎ 
المعدنية من الورم الملاطي »توجد في أجزاء مختلفة من‎ 
الفك ؛ ويشاهد بكثرة غالباً فى الأعمار المتوسطة لإناث‎ 
7 5 و ۶ را‎ 1 
. (Familial multiple cementomas) 
cementoma , true =  ديمح ورم ملاطى حقيقى = ورم ملاطى‎ 


benign cementoma 


cementoma , gigantiform 


تمزق ملاطى cemental tear‏ 
انفصال قطعة من الملاط عن سطح الجذر . يمكن أن تكون 
نتيجة رضح إطباقي أولي . 


إلصاق بالإسمنت ٠‏ تمليط cementation‏ 
عملية تثبيت الحشوات المصبوبة والتيجان بواسطة إلصاقهم 


بالإسمنت > أوأية مادة لاصقة أخرى 


cementation , final إلصاق نهائى‎ 
cementation , interim 85 إلصاق مو‎ 
cemented لضن‎ 
cementicle فة‎ 


جسم صغير ملاطي حر في الرباط حول السني أو ملتصق 
بسطح الجذر وناتيء أو بارز في مساحة الرباط حول السني . 
تولّد اللاط 
ورم ليفي ملاطي 
1- أية إصابة داخل العظم تتكون من نسيج ليفي ضام » 
يحيط ببؤرات من مادة متكلسة بمأتل الملاط . 
2- ورم سني المنشأ نادر» يتكوّن من كميات مختلفة من 
نسيج ضام ليفي مماثل للملاط ؛إصابة فكية مركزية . 


cementin 


cementification 


cementifying fibroma 


لاضق ٬‏ لصق اط 


المادة اللاصقة بين 


cementing 


cementing interprismatic substance 


المواشير 

التهاب ملاط السن cementitis‏ 
التهاب اكلاط السنى «الملاط » . 

أرومة الملاط اتات الملاط . أرومة ملاطيّة زblasۆcemento‏ 


خلية حرشفية أو مكعبة كبيرة . مسؤولة عن تكوين املاط 
على عاج الجذر لسن في مرحلة النمو . 

ورم أرومات الملاط » ورم الأرومة الملاطية 
ورم ملاطي حميد » ورم ليفي سني المنشأ يتكون من خلايا 
تتطور إلى أرومات الملاط ولكنها تحتوي على كمية قليلة فقط 
من النسيج المتكلس . 


cementoblastoma 


انتقاض املاط cementoclasia‏ 
امتصاص املاط . 
خَلية ملاطية cementocyte‏ 


خلية متواجدة في الطبقة الحَلوية من الملاط »على شكل 
نجمة باستطالات دقيقة شعاعية. وهي كتاج من الأرومات 
الملاطية وتظل في الملاط حديث التكون . 

ملاطي عاجي 0 

تعلق بالملاط والعائع لسن ؛ 


cementodentinal 
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cementum , secondary 


ملاط تال (تالی) »ملاط ثانوي 
center 1 َ‏ 
مركزالمقاومة center of resistance‏ 
(في تقويم الأسنان) : نقطة مفردة مركزية في كتلة الجسم » 
مقاومة لقوة تؤدي إلى حركة انتقالية للجسم بدون دورانه 5 


مركز الدوران center of rotation‏ 
النقطة التي يدور حولها الجسم وهو في مكانه » دون حركة 
انتقالية . 

(سابقة) مائة »موي » جزء من مائة centi-‏ 

درجة مئود ية ˆ centigrade‏ 


1- مقياس درجات الحرارة المئوي »الذي يحتوي على 100 
قسم حبك يعبر دة جمد الاه هي الصفر » ودرجة 
غليانه هى مائة درجة (100) » تسمى أيضاً : سيلزيوس 
CE‏ 

2- مقياس درجات الحرارة على مقياس سيلزيوس . 

3 - مصطلح استخدمه چ .ف .بلاك G.V.Black‏ في صيغة 
الأدوات الخاصة به » حيث واحد سنتجريد = 3,6 
درجة . انظر سيلزيوس (كناأواءع0) . 


مركزي central = centralis‏ 
كس ياك كر ار كقوف ا و بعلن ابيط 
الخارجى . 
شريان الشبكية المركزي = central artery of the retina‏ 
شش يان زن Zinn's artery‏ 


فرع من الشريان اللصري يحضت الشيكة + يسم أيضا: 
شريان زن (لاتعامة و'صصذت) . انظر مدخل شريان الشبكية 
المر كزي (عقصتاء؟ (Centralis‏ . 


central axis محورمركزى‎ 


ضغط مركزي . تحميل مركزي 
تطبيق قوة بين الفك العلوي والفك السفلي في نقطة تقع 
قريبة قدر الإمكان من مركز مناطق الدعم في الفك العلوي 
والفك السفلي . نُستخدم بغرض توزيع قوى الإطباق 
بالتساوي على مناطق الأنسجة الداعمة خلال تسجيل 
العلاقات بين الفك العلوي والسفلي » وخلال تصحيح 
الأخطاء الإطباقية . 
أداة الضغط المركزي 
أداة لدعم كل من حافتي الشمع على قوسي الفك العلوي 
والسفلي . وتتكون من نقطة تماس متصلة بإحدى حافتي 
الشمع » وصفيحة متصلة بحافة الشمع الأخرى » لتوفير 
سطح يستقر أويتحرك عليه مسمار الارتكاز أو نقطة 


central bearing 


central bearing device 


اعتلال الملاط = داء النسج cementopathia = periodontosis‏ 
الداعمة 
حالة شاذة للأسنان تنتج عن نخر املاط » ونقص تكون 
الملاط . يؤدي الاعتلال الملاطي إلى التهاب الأنسجة حول 
E E DE E‏ 
التهاب الملاط والسمحاق › 
التهاب ملاطي سمحاقي 2 التقيّح pyorrhoea alveolaris‏ 
الوح - تل ي 
قرط تكونالملاط « فرط cementosis = hypercementosis‏ 
التملط ٠‏ 
ترسب الملاط بكثرة على سطح الجذر . 
ملاط cementum‏ 
نسيج متكلس ناشيء من الطبقة المتوسطة التي تغطي جذر 
السن . يمكن أن يكون ذا الخلايا أو عديم الخلايا . 
يغطي الملاط عاج جذر السن من الْلتقى المينائي الملاطي إلى 
الذروة ‏ وهو النسيج الصلب من الجذر والذي تستقر فيه 
الأربطة السنخية حول السنية . والتى تُسمى : ألياف شاربى 
١ 1 . (Sharpey's fibers)‏ 
ملاط عديم الخلايا 
٠‏ ملاط يوجد على النصف التاجى من جذر السن » أي طبقة 
الاط عند اللتقى الملاطى العاجي » لاتحتوي على خلايا 
ملاطية ,یری اساسا على ألياف شاربي : 
ملاط لاليفي » ملاط عديم الألياف cementum , afibrillar‏ 
طبقة رقيقة جدًا من الملاط » لاتحتوي على أربطة كولاجينية » 
توجد حول عنق السن » ويعتقد أن أرومات الملاط تقوم 
ملاط خلوي . ملاط ذو خلايا 
ملاط يوجد في النصف الذروي من الجذر. 
عَرْنَ الملاط »قرط النمو الملاطي = 
تضخَم ملاطي . زيادة نمو املاط 


فرط التتسج اللاطي = 7 


cementoperiostitis = 


cementum , acellular 


cementum , cellular 


cementum exostosis = 
hypercementosis 


cementum hyperplasia = 


فر طالتملط cementosis‏ 
ضخامة املاط cementum hypertrophy‏ 
تملط معاكس cementum inostosis‏ 


زيادة مرضية في ثخانة الملاط » تنشأ باتجاه أو بداخل العاج . 
ملاط ولي » ملاط بدئي 
الطبقة الداخلية من الملاط عديم الخلايا » والتي تُخطى بعد 

ذلك بطبقة من الملآط ذي الخلايا تسمى الملاط التالي 

32 فى الجزء الذر وي‎ (Secondary cementum) 


cementum , primary 
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ألم ينجم عن إصابة أولية أو اختلال وظيفة الجهاز العصبي 
المركزي : 

شلل مر کر ي فى الدماغ أو الحبل الشوكى central paralysis‏ 
شال دعن إصابة اهار الحضين الر کر : 


أشعة مركزية central rays‏ 
الأشعة التي تقع في مركز حزمة الأشعة الصادرة من جهاز 
الأشعة . 

central relation علاقة مركزية‎ 


العلاقة بين الفكين عندما تكون لقمتا المفصل في أقصى وضع 
متراجع غير متوتر في الحفرة ا حقانية » حيث يمكن لأية حركة 
جانبية للفك أن تبدأ » وفى الفك الأدرد ينطبق هذا على 
وضع الان السك غندها بكرن الك في ون الراة: 
قسم التعقيم central sterile supply department = CSSD‏ 
المركزي 
مبني التعقيم المركزي الموجود في المستشفيات : 


مركز »وسط centre = center‏ 
انظر مر کز (7عاداع0)) . 
مركزى centric‏ 


متعلق بالمركز أو يقع فيه . 
سحل مركزي » ضبط مرکزي › 
عديل مر دري 
عضة التحقق المركزية › 
عضّة تسجيل العلاقة بين الفكين » 
صفيحة فحص الإطباق المركزي 

تسجيل وضع الفكين أو القالبين » وتؤخذ بالشمع أو 

بالمعجون . وتستخدم لتعيين علاقة الفكين المركزية 
اة أن اللوقات اثلا مر كرة الالخرى مدن روز 

الفك أو الفكين أو الأسنان الأمامية . 
تسجيل إطباقي مركزي 

تسجيل وضع الفكين المركزي أو علاقة الفكين المركزية . 


centric adjustment 


centric checkbite 


centric interocclusal record 


centric jaw position و ضع الفك المركزى‎ 
centric jaw relation = centric = علاقة الفكين المركزية‎ 
relation = retruded jaw relation = علاقة مركزية‎ 


علاقة الفكين المتراجعة 

1-علاقة الفكين : حينماتكون لقمتا الفك السفلي في 
أقصي وضع متراجع »غير متوتر »في الحفرة الحقانية 
«الجوف العنابى» » عند أية درجة من ابتعاد الفكين » حيث 
مكل لسر عدا ا أن هذا + 

2 -أقصى علاقة تراجعية للفك السفلى بالنسبة للفك 
العلوي عند بعد عمودي ثابت 1 1 


4 


الارتكاز » وتستعمل دائما للحصول على العلاقة المركزية 
نُقطة ارتكاز مر كزية » نقطة تحميا 
مركزية 
نقطة التماس لأداة الضغط المركزي . 


central-bearing point 


الأداة الراسمة مركزية central-bearing tracing device‏ 
الاستناد 


أداة توفر نقطة ارتكاز مركزية أو نقطة مركزية داعمة بين 
حافتي الشمع أوالبدلة في الفك العلوي والفك السفلي » 
وتشمل نقطة التماس التي تتصل بإحدى حافتي الشمع أو 
البدلة » وصفيحة متصلة بعضة الشمع المقابلة أو البدلة 
السنية المقابلة » التي توفر السطح الذي تستقر أو تتحرك عليه 
نقطة الارتكاز . هذه الأداة تستخدم بغرض توزيع قوى 
إغلاق الفكين بالتساوي على المناطق الداعمة للجهاز 
السني » خلال تسجيل علاقة الفك العلوي بالفك السفلي أو 
لتصحيح نقاط التماس الناشزة أو الكل معاً . ۰ 
أجهزة مركزية » معدات رئيسة central equipment‏ 
حفرة مركزية . ثُقْرة مركزية 
تلم بين الحدبة الشدقية والحدبة اللسانية للسن . 
ميزاب متوسط . ثلم متوسط 
قاطع مركزي » ثنية 
الجهاز العصبي المركزي 
أحد الفرعين الرئيسيين للجهاز العصبي في الجسم . يضم 
المخ والحبل الشوكي . يقوم الجهازالعصبي المركزي 
بعمليات نقل المعلومات من وإلى الجهاز العصبي الحيطي » 
وهو الشبكة الرئيسية للتنظيم والتحكم بالجسم كله . يتحكّم 
الدماغ في كثير من الوظائف والاحساس . مثل النوم » 
والنشاط الجنسي » والحركة العضلية والجوع » والعطش » 
والذاكرة » والانفعالات . الحبل الشوكي هو إمتداد لختلف 
أنواع الألياف العصبية من المخ ويعمل كموصل بالجهاز 
العصبي الحيطي . اثنا عشر زوجاً من الأعصاب القحفية تبزغ 
مباشرة من المخ . تتفرع الأعصاب الحسية والأعصاب 
الحركية عن الحبل الشوكي بين الفقرات ثم تتحد لتكوين 31 
زوجاً من الأعصاب الشوكية المحتوية على ألياف حسية 
وألياف حركية . 
إطباق مركزي 
العلاقة بين القوسين السنيتين العلوية والسفلية » عندما 
تتلامس الأسنان في علاقة مركزية . 
ألم مركزي 


central fossa 


central groove 
central incisor 


central nervous system = CNS 


central occlusion 


central pain 
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centric relation interferences  ةيزكرملا تداخلات العلاقة‎ 
centric relation occlusion علاقة مركزية إطباقية‎ 

. (Retruded contact positi0”) انظر و ضع تماس متقهقر‎ 
centric relation position وضع العلاقة المركزية‎ 
centric relation record , occluding تسجيل العلاقة‎ 

المركزية الإطباقية 

تسجيل العلاقة المركزية عند بعد عمودي إطباقي ثابت . 
ذؤابة ( وسط هامة الرأس) Galip ut‏ 
نابل centrifugal‏ 


1- يتحرّك بعيداً عن المركز : مصطاح يشير إلى قُوة باتجاه 
الخارج » بعيداً عن النقطة المركزية أو عن المحور » مثل القوة 
التي تحافظ على القمر في مداره حول الأرض . 

2- اتجاه بعيد عن الرأس : 

صب نابذ 

آلة الصب النابذة » آلة صّب 
بالطرد المركزي 

آلة الصب النابذة بالحث 
الكهربائي 

قُوَة طاردة نابذة » قوة طاردة مركزية 


centrifugal casting 


centrifugal casting machine 


cenrifugal casting machine , 
electroinduction 
centrifugal force 

1-قوة نحو الخارج تنشأ بواسطة دوران جسم . 

2 - (فى طب الأسنان) : تنطبق هذه القاعدة » عند إدخال 
اودكا اا را اف فنا الجن 
الحلزونى » وأيضا فى صب المعادن و آلة الصب 
النابذة 1 ١‏ 

1-ينبذ 
2-نابذة 

آلة لفصل محتويات ذات كثافات مختلفة من محلول › 

بواسطة قوة الطرد المر كزية . 

مُندفع نحو ال مركز » جاذب نحو المركز » جابذ 
القوة الجاذبة نحوالمركز 
(سابقة) رأس 

متجه نحو الرأس » متجه نحو قمّة الجسم . رأسياً 
ألم الر أس صداع cephalalgia = cephalalgy= cephalgia‏ 
سيفاليكسين 

مضاد حيوي نصف تخليقي » يعطى عن طريق الفم 2 

فعال ضد العداوى موجبة الجرام وسالبة الجرام . 

رأسى cephalic‏ 
متلق لزان از اقا اراس ارداق ت الد : 
منسب را أسي » مؤّشر جمجمي cephalic index‏ 


centrifuge 


centripetal 
centripetal force 

cephal- , cephalo- 
cephalad 


cephalexin 


علاقة إطباقية مركزية 
إطباق مركزي 
1- وضع التماس المركزي للأسطح الإطباقية لأسنان الفك 
السفلي مع الأسطح الإطباقية لأسنان الفك العلوي »› 
حيث تكون في أقصى تماس أو أقصى تداخل حدبي . 
2-( في تقويم الأسنان) : وضع الفك السفلي المتمثل في 
أقصى تداخل حدبي اعتيادي لأسنان الفك السفلي مع 
الفك العلوي ؛ وقد أطلقت عليه التسميات التالية : 
وضع التداخل الحدبي )Intercuspal position)‏ » الإطباق 
المركر ي الاعتيادي (Habitual centric occlusion)‏ « 


centric occlusal relation 


centric occlusion 


الوضع الإطباقى العادي (Usual occlusal position)‏ ¢ قد 
يتوافق أو قد لايتوافق وضع لقمة الفك السفلي مع العلاقة 
المركزية ؛ من أجل ذلك فإن مصطلح إطباق اعتيادي 
)Habitual occlusion)‏ هو المفضل . 


centric path of closure مسار الإغلاق الم ركزى‎ 
centric position وضع مركزى‎ 


وضع الفك السفلي في أقصى علاقة تراجعية مع الفك 
الغلوئ عند بعد عمودي ثابت . 
انظر مركزي (عتتامع2) » انظر أيضاً علاقة مركزية عتتامع0) 
relation)‏ « علاقة لامركزية (Eccentric relation)‏ . 
إطباق مركزي مبكر = 
إطباق ناشز 
إطباق غير متناسق بين الأسنان المتقابلة » حيث تتداخل مع 
إغلاق الفكين في إطباق مركزي . 
علاقة مركزية 
1- علاقة الفك السفلي بالفك العلوي حينما يكون الفك 
السفلي في أقصى وضع متراجع غير متوتر » عند ارتفاع 
عمودي ثابت في الحدود المتاحة للدوران الحر للقمتى الفك 
اله : للنخ كات الخافية أن تبدأ . ١‏ 
2-(في تقويم الأسنان) : العلاقة المضغية أي أقصى علاقة 
بين لقمة الفك السفلى والشامخة المفصلية والحفرة 
الحقانية » والتي يحكمها التوازن العضلي وليس التداخل 
الى اى جحد ر الام مرت ال 
مصطلح أقصى تراجع مقبولاً» ومصطاح الأكثر تراجعاً 
الأخير مأخوذ من مبحث التركيبات الصناعية التعويضية ؛ 
الوضع اللقمي قد يختلف إلى حد ما » ويمكن تحديده 
بشكل عام كما يلي «ارتفاع على السطح الخلفي للشامخة 
المفصلية » ؛ حالات عدم التوافق بين الإطباق المركزي 
والعلاقة المركزية » مهمة بشكل خاص في تشخيص 
مشاكل اختلال وظائف المفصل الفكي الصدغي . 


centric prematurities = 


occlusal disharmonies 


centric relation 
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أنقاط تشريحية وعلامات تشريحية تستعمل فى التحليل 
القياسي الأمامي والجانبي للرأس . انظر علامات قياس 
الر أس (Cephalometric landmarks)‏ . 

علامات قياس الرأس 
تعريف عام للعلامات المستعملة في التحليل القياسي للرأس 
ترتكز على مقاييس الإنسان الأصلية من ابتكار رودولف 
مارتن (صتائة]/3 دام11001) وهو عالم ألماني بعلم الإنسان أو 
علم السلالات ؛ أما المرجع الأمريكي القياسي فهو من ابتكار 
كروجمان وساسونى(01تاه53550 (Krogman and‏ . 
من المهم التذكير بأن تعريف علامات قياس الرأس يعتمد 
على اتجاه الرأس في الوضع الطبيعي لأن وضع العديد من 
علامات الرأس مثل الشامخة الذقنية » والنقطة الفكية » 
والنقطة4 . والنقطة 8 تتغير بإمالة الرأس إلى الأعلى أو 
الأسفل . 
توصف علامات قياس الرأس عموما كبنية سهمية منصفة أو 
كبنية ثُنائية الجانب ؛ بالإضافة إلى تصنيفها إلى ثلاثة أصناف 
اقات يي فاه , تقع عند التقاء تركيبين 


cephalometric landmarks 


تشريحيين معروفين » لاتتأثر بوضع أو اتجاه الرأس . 
2-علامات تتعلق بمكان أو حيز : بحسب التعريف » تقع في 
نقطة محددة في حيز خاص على سطح العظم أو سطح 
النسيج . يتغير موقع هذه العلامات على السطح بتغير اتجاه 
الرس )۸ +8 ؛ ¢0 Kr +S‏ + هط ؛ Bo‏ ¢ عط ؛ Gn‏ + 
(Mn‏ . 
3-علامات لظل ُتوء أو بروز : تقع عند اتحاد خيالين أو أكثر 
للعلامات » لأنها تحدث بواسطة التراكب » الذي يسببه 
تكوين صورة ذات بعدين من شيء ذي ثلاثة أبعاد . انظر 
ملحق 7علامات قياس اذ أس (Cephalometric‏ 
(andmarkا‏ وتعر يفها فيما يلي 1 
قصلي 
نقطة التقاطع للمحيط الظهري للناتيء اللقمي للفك 
السفلي » والعظم الصّدغي .في الحقيقة يُستخدم السطح 
السفلي للمنحدرالمائل لأن حافة العظم الصدغي لايمكن 
تحديدها بوضوح على الصور الشعاعية (ناتئة (Projected‏ . 
زاوية الفك السفلى › رأس الزاوية 
OE ES AL a‏ الما e‏ تكن 
الأسنان فى حالة إطباق (حيزي » مكاني (Spatial‏ 
مفتاح الحافة »الحيد المنخفض ۰ 
أقصى نقطة سفلية على الحيد الناتيء المتشكّل بالنتوء 


articular = Ar 


gonion = Go 


keyridge = Kr 


نسبة أقصى عرض إلى أقصى طول للرأس مضروبة في مئة . 


آي : 
عرض الجمجمة × 100 
ET‏ 
٠‏ طول الجمجمة 

مثلث را أسي cephalic triangle‏ 

لتكو ن من خطوط تضل بين الذقن وا هة والقذال:. 
(سابقة) رأس cephalo-‏ 
صورة قياسات الرأس = cephalogram‏ 


cephalometric radiograph 
(في تقويم الأسنان) : مصطلح يستخدم أحياناً للدلالة‎ 
على رسم خط دقيق على فلم من الأسيتات موضوع على‎ 
› الفلم الشعاعي لتسجيل العلامات القياسية للجمجمة‎ 
تستخدم للأغراض التشخيصية ؛ قد تسجل قياسات‎ 
الجمجمة أحياناً رقمياً مباشرة من الفلم الشعاعي إلى‎ 
. الحاسوب الرقمي‎ 
cephalograph = صورة شعاعية لقياسات الر أس‎ 


cephalometric radiograph 


تصوير الرا أس = cephalography‏ 
cephalometric radiography‏ 
تصوير إشعاعي للجمجمة . 
مقياس الرأس cephalometer‏ 


أداة للحصول على صور سيفالومترية في وضع مكرر . 
تتألف عادة من مثبت للرأس لتثبيت الرأس في وضع ثابت 
ومثبت لمنبع الأشعة السينية . 
مقياسي ر أسي cephalometric‏ 
متعلق بقياس الرس . 
تحليل قياسات الرس 
1- (في تقويم الأسنان) : تحليل لقياسات الرأس أو الجمجمة 
لبعض النقط الثابتة التى تؤخذ من الصور الشعاعية الحانبية 
الصو الشماعية اة الخلفيه . 
2-(في التشخيص التقويمي للأسنان) : ترسم مختلف 
الخطوط الواصلة بين النقاط المعروفة » وتقاس الزوايا الناتجة 
عن تقاطعها . انظر تحليل داون (Down’s analysis)‏ . 
تحليل قياسي أمامي للرأس 


cephalometric analysis 


cephalometric analysis و‎ 
frontal 

تحليل قياسى جانبى للرأس , cephalometric analysis‏ 
lateral‏ 


تشريح مقياسى للرأس cephalometric anatomy‏ 
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النقطة الخلفيه 
النقطة المتوسطة على حافة الثقبة العظمى السفلية . 
أقصى نقطة خلفية على حافة الثقبة العظمى على المستوى 
السهمي المنصف . ( حيزي » مكاني 20121م5) . 

اعا نة 1 
النقطة الأكثر تقدما على الارتفاق الذقنى . 
أقصى نقطة تقدماً على الذقن ب » مكانى 80181م5) . 

الشوك الأنفى الخلفى . 
نقطة تقاطع السطح الأنفي والسطح الفموي للحنك 
الصلب مع الحفرة الجناحية الحنكية .( ثابت 60<ة5) . 

النقطة السنخية 
أقصى نقطة سفلية متقدمة على الناتى السنخي بين القواطع 
المركزية العلوية . 

السرج » حفرة بشكل سرج 
مركز السرج التركي أي مركز الحفرة النخامية في العظم 
الوتدي (حيزي » مكاني 200121م5) . 

النقطة تحت الشوكية 4 = subspinale = Downs point A‏ 
نقطة ۸ لداون 
أقصى نقطة خلفية في التجويف بين الشوك الأنفي الأمامي 
والنقطة السنخية (حيزي » مكاني 2021م5) . 

النقطة فوق الذقنية = 8= 8 supramentale = Downs polit‏ 
نقطة 8 لداون 
أقصى نقطة خلفيه على التجويف بين الشامخة الذقنية 
والنقطة تحت السنية . (حيزي » مكاني (Spatial‏ . 


opisthion = Op 


pogonion = Pg or Pog 


posterior nasal spine = PNS 


prosthion = Pr 


sella = S 


خط قياسى للرا أس cephalometric line‏ 
مستويات وخطوط cephalometric lines and planes‏ 
مقياس الرأس 


الخطوط والمستويات الختلفة التى يمكن أن تظهر على راسمة 
قياس الرأس بتوصيل النقاط الختارة . كما ينتج عن تقاطع 
الخطوط زوايا يمكن قياسها . تستخدم معظم قياسات الرأس 
القياسية قياسات الزوايا (Angular measurements)‏ 
المذكورة ؛تم وضع الحدود الطبيعية للمقارنة الإكلينيكية : 
الخطوط والمستويات شائعة الاستعمال هي مايلي (انظر 
أيضا ملحق 7) . 
خط قاعدة الجمحمة 
لبرودي 
خط يمتد من خلف النقطة الأنفيه إلى مركز السرج التركي . 
المستوى الوجهي 
خط يمتد من النقطة الأنفيه إلى الشامخة الذقنية . 


cranial base line of Brodie = NS 


facial plane = FP 


الوجني » وتقع في منتصف المسافة بين الحُفرَة تحت الصدغية 
على السطح ا لجانبي من الفك العلوي . (حيزي » مكاني 


. (Spatial 
orbitale = Or الُنقطة الححاجية‎ 
» أقصى نقطة سفلية على الحافة تحت الحجاج .(حيزي‎ 

مكانى 2081م5) . 
بورد 08 porion = P‏ 


أعلى نقطة على الحافة العلوية لجرى السمع الظاهر ؛ يقرب 
على الصور الفوتوغرافيه باستعمال النقطة الأكثر علوا من 
الحافة الخارجية لمزلاج الآذن (حيزي » مكاني 201م5) . 
تُقطةالحفرة 
الجناحية الفكية 
نقطة عند قمة الحَفرة الجناحية الفكية ( ثابتة 81©0) . 
تركيبات سّهمية منصفة تستعمل كعلامات وتشمل الآني : 


pterygomaxillary fossa point = PTM 


anterior nasal spine = ANS النقطة الشوكية الأنفية‎ 
الأمامية‎ 


النهاية القصوى الأمامية العلوية للفك العلوي في المستوى 
السهمى المنصف (ثابت 81260) . ١‏ 
تُويعدة » نقطة القاعدة 
النقطة المتوسطة للحافة الأمامية للثقبة العظمى . 
النقطة السفلى من الحافة الأمامية للثقبة العظمى (حيزي » 
مكاني (Spatial‏ . 
نقطة بولتون 
تقاطع الحافة الخارجية للقمة القذالية مع الثقبة العظمى ؛ 
ترى كأعلى تُقطة على الثلم الظهري للقمة القذالية . 
(حيزي » مكاني 20021م5) . 
النقطة الأكثر انخفاضاً على الخط المتوسط للفك السفلى . 
أسفل نقطة متقدمة على الحافة الخارجية للذقن ري 2 
مكانى 20181م5) . 
النقطة بين السنية 
أعلى نقطة متقدمة على الناتئ السنخي بين القواطع المركزية 
السفلية (ثابتة 60<ة2) . 
أسفل نقطة على الفك السفلى عند التقاء عظمى الفك 
«ارتفاق » وصل .(Symphysis‏ زى » مكانى pail‏ : 
النقطة الأنفيه 1 
تقاطع العظم الجبهي مع الّدرز الأنفي الجبهي » في المستوى 
السهمي المنصف ( ثابتة له<ز2) . 


basion = Ba 


Bolton point = Bo 


gnathion = Gn 


intradentale = Id 


menton = Me 


nasion = N 
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تصوير شعاعى لقياس الر أس cephalometric radiography‏ 
انظر قياس 9 (Cephalometry)‏ . 
علامات قياس الرأس cephalometric soft tissue landmarks‏ 
على النسج الرخوة 
مرتسم قياسات الرأس 
الرسم على بلاستيك شفاف لتركيبات تشريحية مختارة من 
الصور الشعاعية لقياس الرأس ورسومات قياس الرأس . 
عادة لإنجاز التحليل القياسي للرأس . 
رسم استشفافي على ورق رسم أوفلم لتركيبات مختارة 
من العبورالكتعاعية لقياس الراسن: 
قياس الرأس . قياسات الرأس 
علم قياس أبعاد الرأس أو الجمجمة ٠‏ إما أن يكون بالقياس 
المباشر أو بالرسم من الصور الشعاعية وعمل سلسلة من 
الخطوط والزوايا مع قياسات نسبية ؛ يستخدم في دراسات 
النمو » وفي تقويم الأسنان لتحديد الطرق التقويمية المناسبة 
لتصحيح سوء الإطباق » وبعض ا حالات الشاذة الأخرى › 
والحراحة التجميلية للوجه . 
عضلة بلعومية رأسية = 
عضلة مضيقة بلعومية علوية muscle constrictor pharyngis‏ 


cephalometric tracing 


cephalometry 


cephalopharyngeal muscle = 


superior 
cephaloridine سيفالوريدين‎ 
مضاد حيوي واسع الطيف نصف مُصنّع » يعطى بالحقن في‎ 
. الوريد أو بالحقن في العضل‎ 
cephalostat = craniostat و الر أس‎ 


أداة أو جهاز عم لفت الرأس فى موق فادت حتى 
على فترة طويلة من أجل مطابقتها معا بدقة بغرض المقارنة 


تو أم متحد من الر أس للصدر = cephalothoracopagus‏ 
تو أمين متحدي الر أس disymmetros = janiceps‏ 
شمع cera = wax‏ 
خزفی ceramic‏ 
ا ات خزفية ceramic brackets‏ 


حاصرات خزفية بلون الأسنان من بللورات الالومينا ويفضل 
استعمالها لشكلهاالجمالى عن الحاصرات المعدنية 


الاعتيادية . 
تاج خزفي ceramic crown‏ 
خزف فلوراباتيت ceramic , fluorapatit‏ 


السيليكات » لأن معامل تمدده الحراري يتناسب معه . 


مستوى فرانکفورت الأفقى frankfort horizontal = FH‏ 
خط يمتد من النقطة العلوية لمزلاج الآذن ( بوريون 2010) 
إلى النقطة الحجاجية . 
خط القاطع الفكي السفلي 
اا إلى المستوى الفكي السفلي . يستخدم هذا 
ا لخط ليظهر الميل ال حوري للقواطع السفلية . 
خط القاطع الفكي العلوي 
الحد القاطع إلى خط قاعدة الجمجمة . يستخدم هذا الخط 
ليظهر ميل القواطع العلوية . 
ماس للحافة السفلى للفك السفلى . 
خط يصل زاوية الفك السفلى بالنقطة الفكية . 
المستوى الإطباقي 
خط يمر خلال نصف الارتفاع الحدبي للأسنان الخلفيه » 
ونصف تراكب العضة للقواطع . عندما لايتوافق هذان 
المستويان » يمكن أن نلجأً إلى المستوى الإطباقى للأسنان 
الخلفيه . 
المستوى الحنكى palatal plane = ANS -PNS‏ 
خط يصل الطرف المستدق للشوك الأنفى الأمامى بالطرف 
المستدق للشوك الأنفى الخلفى »على الصورة الشعاعية 
الجانبية . 
محور النمو 3 
خط يصل مركز السرج التركي مع النقطة الفكية . خط النمو 
بالاتجاه الأسفل والاتجاه الأمامي للهيكل العظمي الوجهي 
من تحت القحف أو الجمجمة. 
ارتفاع الوجه 
ارتفاع الوجه العلوي :المسافة بين النقطة الأنفيه والشوك 
الأنفي الأمامي حينما يبرز على المستوى الجبهي . ارتفاع 
الوجه العلوي يكون تقريبا 45./ من الارتفاع الكلي للوجه . 
ارتفاع الوجه السفلي : المسافة بين الشوك الأنفي الأمامي 
ارتفاع الوجه الكلي : المسافة بين النقطة الأنفية والنقطة الفكية 
كما تبدو على المستوى الجبهي . وهي تساوي ارتفاع الوجه 


mandibular incisor line 


maxillary incisor line 


mandibular plane = MP 


occlusal plane = OP 


y-growth axis 


facial height 


العلوي زائد ارتفاع الوجه السفلي : 
المستوى القياسى للر أس cephalometric plane‏ 
صورة شعاعية لقياس الرا أس cephalometric radiograph‏ 


صورة أو صور شعاعية للرأس » بإستخدام مقياس الرأس . 
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حركاته الدقيقة . 
و 9 


cerebral مخي‎ 

متعلق با مخ . 

الشريان الخ 

يغذي المخ بالدم » وله ثلاثة فروع : فرع أمامي » وفرع 
أو سط » وفرع خلفي . انظر مدخل مخي (۲1ط۲ه)) . 


cerebral artery 


cerebral congestion احتقان مخى‎ 
cerebral cortex قشرة المح‎ 
cerebral haemorrhage ف مخى‎ 3 
cerebral palsy شلل م‎ 
cerebral vein وريد ا‎ 


اعدا رة التي تصرف الدم من المخ . 
ألم المخ »صداع 
سيلان أنفي مخي شوكي 
تسرب السائل النخاعي من الأنف »أحياناً نتيجة كسور في 
الهيكل العظمي الوجهي . 
السكتة الوعائية الدماغية 
مخ cerebrum‏ 
ا جزء الرئيسي من الدماغ » ويحتل الجزء العلوي من تجويف 
الخمجمة «القحف Cranium‏ . وينقسم إلى جزأين نصف 
كرويين أيمن وأيسر . ويشمل مراكز السيطرة على وظائف 
الجسم المختلفة » ويترجم النبضات التي يستقبلها من الأعضاء 
الحسية في جميع أنحاء الجسم » مثل الرؤية » والصوت 
واللمس » والضغط » والحرارة والشم . ويتدخل أيضا 
بالذاكرة » والاستدلال أو الحجة والإقناع » والانفعال. 


cerebralgia = headache 


cerebrospinal rhinorrhoea 


cerebro vascular accident 


شمعى cereous‏ 
مكوّن من الشمع أو شبيه به 
صملاخ cerumen‏ 
عثقى »رقبى cervical‏ 
اد في المفريع) عاق يالى أو الرقية + أو اة 
الضيقة من العضو . 


الضيقة عند ملتقى التاج بجذر السن . 
إرساء عنقي 
انظر إرساء عنقى (Anchorage cervical)‏ . 


cervical anchorage 


cervical appliance بيقة عنقية‎ 


(في تقويم الأسنان) : جهاز خارج الفم عند تنشيطه تتوزع 
القوى عن طريق وسادة خلف الرقبة . 


خز ف ليشيو م- ثنائي السيليكات ceramic , lithium disilicate‏ 

نوع من الخزف المقاوم للي » ذو شفوفيه جيدة »يكون 
الهيكل الأساسي » ويغطى سطحه الخارجي بالخزف 
الزجاجي الحتوي على الفلورأباتيت » يستخدم بشكل جيد 
في التيجان المفردة والوجوه التجميلية التي تثبت 
بالإلصاق » وذلك لأن الخزف قابل للتخريش باستعمال 
هلام مخرش يحتوي على حمض الفلوريك لمدة 20 ثانية » 
ويمكن ملاحظة السطح الْحُرّش بالحمض كما في ميناء السن 
بشكل طباشيري غير لماع » ثم يتم إلصاقه بإسمنت 
الأيونومير الزجاجي . 


وتاد خز ی ceramic,post‏ 
مرم خر فى ceramic,repair‏ 


مادة تستخدم لأغراض إصلاح الخزف » والترميمات المغطاة 
بالكائيزيت يت تراك طت الأنتان باستمرارمشكلة 
الكسور في الترميمات الخزفيه والكمبوزيت ؛ ويمكن 
استخدام المرمم الخزفي للاستطبابات الآنية : الكسوات 
الخزفية » والترميمات الخزفيه الكاملة » والترميمات المغطاة 
بالأكريليك . 

صناعة الخزف 
مصطلح عام يطلق على أشغال الخزف السني » مثل 
الحشوات الخزفية السنية والتيجان والجسور الخزفية والوجوه 
التجميلية الخزفية . 

صناعة الخزف السنى 
عمل وتشكيل الأسنان الخزفية » والتيجان والحشوات 
الخزفية. 

صناعة الخزف السني 


ceramics 


ceramics , dental 


ceramodontics = dental ceramics 


صناعة الأسنان ceramodonitia = dental ceramics‏ 
الخزفية » صناعة الخزف السنى 
عضلة بلعومية َر ية ceratopharyngeal muscle‏ 


جزء من العضلة مضيقة البلعوم الوسطي. 

انظر مدخل عضلة رة قرنية (Ceratopharyngeus)‏ . 
مخيخي cerebellar‏ 
تعلق با مخيخ . 

شريان يعدي الخيخ » والبصلة » والشاخصة الدودية . 

ويتفرع إلى ثلاثة فروع : فرع أمامي سفلي » وفرع خلفي 

سفلى » وفرع علوي . انظر مدخل مخيخى (نلاءطءم0) . 
المخيخ 


الجزء الأصغر من الدماغ » ويقع أسفل المخ »ويعرف 


cerebellar artery 


cerebellum 
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( فى التصوير الإشعاعى) : منطقة منفذة للأشعة تشاهد عند 
حافة السن » تشخص خطأ أحياناً على أنها تسوس أو تخر . 
cervical strap = neckstrap‏ 
ف فقو مالاا : نوع من من أنواع حزام الرأس » حيث 
ينطبق حول العنق فقط . 
الثلث العنقى للسن cervical third of the tooth‏ 
ذلك الجزء من تاج السن أو جذرالسن » المجاور للخط 
وو 
العنقى . 


جدار عثقى cervical wall‏ 
جدار الحفرة القريب من عنق السن . 
ألم عنقى cervicalgia = cervicodynia‏ 


رقبى آذنی cervicoaural‏ 
ناسو ا قبي أذني 4 ناسو 7 
خيشومى branchial fistula‏ 


cervicoaural fistula = 
cervicoaxial = axiogingival 


cervicobuccal = buccogingival 


متعلق بالسطح الخدي أو الشدقي من عنق السن الخلفيه أو 


اللثة . 
عنقى قفو ي cervico- occiptal‏ 
عنقی لي محوري = = cervicobuccoaxial‏ 
جوري شدقي محوري gingivobuccoaxial‏ 


عثقى وجهى › رقبى وجهى c cervicofacial‏ 
متعلق بالرقبة أوالعنق والوجه . 

داء الشعيات العنقى الوجهى 
0 داء الفطر الشعاعى (Actinomycosis)‏ 1 

عنقي قاطع cervico-incisal‏ 

عنقي شفوي = لثو ي شفوي cervicolabial = labiogingiyal|‏ 
متعلق بالسطح الشفوي لعنق السن الأمامية أو اللثة . 

كليل باي لبان 

لثوي 

متعلق بالسطح اللساني من عنق السن أو اللثة . 

عنقي قفوي cervico-occipital‏ 

عنق »رقبة 
مصطلح يُستعمل في التشريح السني لتعريف الْلتقى بين 
التاج وجذر السن » وهو عنق السن . وهو ذلك الجزء الضيق 
من السن » حيث يلتقي السن باللئة » ويقع عند الملتقى 
الملاطي المينائي 


cervicofacial actinomycosis 


cervicolingual = linguogingival 


cervix 


الشريان العنقى » الشريان الرقبى cervical artery‏ 
يغذي عضلات الرقبة » والحبل الشوكي » والفقرات. 
ويتفرع إلى ثلاثة فروع :الفرع الصاعد »والفرع الغائر » 
والفرع السطحي . انظر مدخل شريان عنقي (Cervicalis)‏ . 
نفودية عنقية = نفوذية شعاعية = cervical burnout‏ 
عنقية » منطقة عنقية شافة على الأشعة cervical radiolucency‏ 
منطقة منفذة للأشعة على الأسطح الدانية تشاهد في الصور 
الشعاعية بشكل تقعر في سطح الجذر في هذه المنطقة » 
وهي تماثل التسوس . 
ألياف عثقية كولاجينية 
انحناء عثقي ‏ انحناء رثّبِي 
ارتفاع مينائي عنقي 


01 + ير 0 01 هو هه وه 
لفافة عتقية »لفافة رقبية 


cervical collagen fibres 
cervical curvature 
cervical enamel ridge 
cervical fascia 
cervical fibres ألياف عنقية »ألياف رقبية‎ 
چ عنقي »ناسور رقبي‎ 
رقاقة عنقية » رقاقة رقبية‎ 
حزام عقي > حزام رقبي‎ 
خط عنقي » ملتقى عنقي‎ 
. ملتقى خحطي لميناء التاج بملاط الجذر عند عنق السن‎ 
حافة عنقية . حافة رقبية”‎ 
ذلك الجزء من الفرة ال محضرة » أو الحشوة » القريبة من عنق‎ 
+ السين‎ 
الغدد المخاطية العئقية »الغدد‎ 
المخاطية الرقبية‎ 
ت عنقية » عضلات رقبية‎ 
أعصاب عنقية ا رقبية‎ 
. (Cervicales) انظر ا عنقي‎ 
ضفيرة عنقية > ضفيرة رقبية‎ 
شبكة من الأعصاب تكونت من الانقسام الأولي الباطني‎ 
للأعصاب العنقية الأربعة الأولى . كل عصب عدا العصب‎ 
الأول » ينقسم إلى فرع علوي سفلي » وكلا الفرعين‎ 
يتحدان ليكونا ثلاث عرى .: تقع الضفيرة مقابل الجهة‎ 
القحفية للفقرات العنقية ا » إلى البطني‎ 
والوحشي من العضلة رافعة لوح الكتف الأخمعية الإنسية‎ 
الوسطى » ولها فروع عضلية عميقة ضمن العضلة القصية‎ 
الترقوية الخشائية تتحد مع بعض الأعصاب القحفية ولها‎ 


cervical fistula 
cervical foil 
cervical gear 


cervical line 


cervical margin 


cervical mucus glands 


cervical muscles 


cervical nerves 


cervical plexus 


أفرع جلدية و عضلية عديدة . 
نفوذية شعاعية عنقية › = cervical radiolucency‏ 
منطقة عنقية شافة للأشعة cervical burnout‏ 
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chameprosopic = chamaeprosopic 


أفطح الوجه 


فطح الوجه chameprosopy‏ 

فطح اللهاة chamestaphyline‏ 
تقوس الحنك الشاذ . 

شطب » شَطّْف » حافة مَشطوفة chamfer‏ 


في تحضير حفرة داخل السن » أو تحضير تاج للسن » يكون 
إنهاء حافة الحفرة أو التاج بشكل منحن » أو مشطوب من 
السطح المحوري حتى السطح الخارجي. ٠‏ 


5-3 


قرح chancre‏ 
آفة الزهري الأولى » تبدأ كحطاطة صغيرة » وتتطور بسرعة 
إلى قرحة مؤتكلة. 

chancre , lip ترح الشفة‎ 

دل »تغير change‏ 

change , dimensional دل بعدي‎ 


قناة» محر ی »أخدود channel‏ 

قناة مقوية » قناة مشبتة 
قناة معدّلة أو مكيفة للحصول على ثبات الحشوة . 

تحضير المجرى الأخدودي 
تحضير سن لاستقبال تعويض معدني مصبوب » حيث تكون 
الأسطح ESN DEE ME‏ 
تقطع لتزيد من ثبات الحشوة أو التاج . 

تشک 5 - characterization‏ 
تعديل لون أو محيط بدلة الأسنان وإضافة حافة مقوسة بين 
الأبعان لدو شك الال طا ٠‏ أيقنا بي ت بان 


و 
تخد (Festooning)‏ . 


channel , keyed 


channel slice preparation 


تشارلزبل Charles Bell‏ 
طبيب إسكتلندي » 1774 - 1842 » اشتهر بدراسة التشريح 
والأعصاب والفيزيولوجيا . 

Charter’s method طريقة شارتر‎ 


يقة محددة لتفريش الأسنان تتميز بوضع الفرشاة بزاوية 
45 درجة على الأسنان مع توجيه شعيرات الفرشاة نحو تاج 
السن . 
سجل » جدول » خريطة طبية » مخطط بيانى chart‏ 
وحالته السنية » والبيانات المتعلقة بحالته المرضية وتقدم حالته 
الصحية والعلاج الموصوف له . تسجيل هذه البيانات على 
سجل مرئي . 
سجل سني 
رسم بياني يمثل أسطح السن في الفك العلوي والفك 


chart , dental 


cervix , tooth 
chair کر سی . مقعد‎ 
chair , dental 
كرسى المداخلة السنية‎ 
كرسي طبيب الأسنان‎ 
کر سني ذو استطالة‎ 
مضاعفة‎ 
كرسي سني کهربائي‎ 
كُرسي سني حديث الطراز‎ 
chair , one telescope dental öةدح|و کر 8 سق ذو استطالة‎ 
جات الكرشق ؛آقداملمائةة ا‎ 
أعمال جائبية أدناء المعاطة اة‎ 
chair , standard style dental کر سي سني اعتيادي الطراز‎ 


chair , dental operating 
chair, dentist 


chair , double telescope dental 


chair , electric dental 


chair , modern style dental 


chair side 


chair side procedures 


كرسي سني قياسي 
كرسي التصوير الإشعاعي 
تقويم أو ترقيع زاوية الفم »رأب زاوية الفم 2 
رأب الصوار 
عملية جراحية تجميلية لزاوية الفم (الملتقى الشفوي) . 
طباشير = كربونات كالسيوم chalk = calcium carbonate‏ 
انظر کربونات الكالسيوم (Calcium carbonate)‏ . 
حُجرة»غرفة 
حر ةهواء = حر chamber , air = vacuum chamber š‏ 
تفريغ 
انخفاض فى الجزء الحنكى من بدلة الأسنان العلوية » يكون 
اه د رن الهو + وات اعد اقبانها على 
الفك العلوي داخل الفم : 
حجرةاللب 
حجرة في قلب تاج السن » محاطة بالعاج > تحتوي على 
اللب السنى . 
انخفاض في سطح قاعدة بدلة الأسنان لتقليل الضغط على 


chair „, X-ray 


chalinoplasty 


chamber 


chamber , pulp 


chamber , relief 


حجر هة مص = xk—w>رة chamber , suction = air chamber‏ 
هوا اء 
و 

حجرة تفر يغ = حجرة chamber , vacuum = air chamber‏ 
هوا اء 


chamecephalic = chamecephalous 


أفطح الرأس 
فطح الرأس 


chamecephaly 
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للتسجيل هذه الأوضاع بالنسبة للبدلات السنية على المطبق . 
يقة للتحقق من تسجيل إطباقي سابق » بواسطة تكرار 
العملية . أحيانا تُسمّى عضة التحقق (عااط امعط©) . 
cheek‏ 
جانب الوجه أسفل العين . 
بروز لحمي » خاصة البروز اللحمي على جانبي الوجه بين 
العين والفك والأذن والأنف والفم . 
سحي انفضا الفم » تجويف الخد » الشدق )Bucca(‏ . 
انطباع الخد » عضة الخد 
تُدبة على الخاطية الشفوية » والخاطية الخدية » توجد عند 
مستوى خط تداخل الحدبات الإطباقى للأسنان . وتظهر 
غافة كح اکن ٤‏ وا ام قرط رن 
عَظم الخد = عَظم الوجنة 


انظر العظم الوجنى (Zygomatic bone)‏ . 


cheek- biting 


cheek bone = zygoma 


cheek chewing 
cheek , cleft 


شذوذ خلقى بسبب فث التحام ب بعض النواتىءالحنينية 


. الوجهية‎ 
cheek mucosa = buccal mucosa مخاطية الخد = مخاطية‎ 


عضلة الخد = العضلة 
المبوقة 


cheek muscle = buccinator muscle 


الحيب الخدي cheek pouch‏ 
المنطقة بالفم بجانب الخد . 
وافى الخد cheek protecor‏ 
اة الخد cheek retractor‏ 
داعم الحَد cheek support‏ 
أسنان الخد cheek teeth‏ 


مصطلح شامل للضواحك »والاأرحاء . 
سن خدية = سن رحوية cheek tooth = molar tooth‏ 


(سابقة) شفة » شفوى cheil- , cheilo-‏ 


ألم الشفة :ألم الشفتين › ألم الشفة العصبي cheilalgia‏ 
ألم عصبي في الشفة أو الشفتين . 

قطع الشفة » تشفية › التشفي » استئصال الشفة cheilectomy‏ 
البتر الجراحي لحزء من الشفة : 

انقلاب الشفة للخارج » انشطار الشفة cheilectropion‏ 

زاوية الفم cheilion‏ 

التهاب الشفة » التهاب الشفتين والصّوار cheilitis‏ 


حالة شاذة للشفتين تتميز بالتهاب وتشقق للجلد. هناك 
أشكال عديدة بحسب الحالات المسببة مثل التعرض الشديد 


السفلي » تسجل عليه تفاصيل الخفر » والحشوات » 
والأسنان المقلوعة » أو أية معلومات أخري ذات صلة 
بالج : 
تسجيل التفاصيل الإكلينيكية لأسنان المريض والأنسجة 
اللحيطة » والتفاصيل الشخصية » وسيرته الطبية «تاريخه 
تخطيطي للأسنان يتكون من أربعة أقسام . من الأنظمة 
المستخدمة نظام زيجموندي - بالمر (Zsigmondy-Palmer’s‏ 


chart, teeth 


charting 


. (Chevron? s charting Syste) و نظام شيفرون‎ system) 
. انظر ملحق3‎ 

تسجيل بياني للأنسجة حول سنية 
رنب بات لفياسات عمق المي الداع عن فعد ارجا انا 
مع البية. : 

وصلة شايس 
انظر و صلة محكمة (Precision attachment)‏ . يُعتقد بأنها 
أول وصلة داخلية » صّممت بواسطة الدكتور هيرمان 
شايس Dr. Herman Chayes‏ ضعت بواسطة شركة 


charting, periodontal 


Chayes' attachment 


ج مم . ناي J.M.Ney‏ 
ملقط شيتل » كُلآبة شيتل 
1 انظر ملقط أو كلابة (Forceps)‏ . 
يفحص . يدق . يحقّق 
مفحص الإطباق › 
صفيحة فحص الإطباق 
عضة تحقق أو تسجل العلاقة بين الفكين . 
انظر عضة التَحقّق المركزية (عازط عاءءعاه ءأتام»0) » وعضة 
التحقّق البارزة (Protrusive check bite)‏ . 


Cheatle's forceps 


check 


check bite = check record 


check bite , centric فحص الإطباق المركزي‎ 

فحص الإطباق المنحرف أو check bite , eccentric‏ 
اللامركزي 

chec kbite , lateral فحص الإطباق الجانبى‎ 

check bite , protrusive ١ فحص الإطباق المتقدم‎ 

check bite wafers رقائق فحص الإطباق‎ 

check jaw relation record سجل فحص علاقة‎ 
الفكين‎ 


فحص العضة = عضة التحقق check record = check bite‏ 
إجراء طبعة بالشمع الصلب أو مركب الصوغ 3 لتسجيل 
الأوضاع الإطباقية ا ختلفة للأسنان في الفم » واستخدامها 
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cheilopalatognathus 


شق خلقي في الناتئ السنخي العلوي مصحوب بفلح 


الحنك . 
قضم الشفة cheilophagia‏ 
ر أب الشفة cheiloplasty‏ 


ترميم عيب بالشفة بواسطة الجراحة التجميلية . 

عملية جراحية لإصلاح التشوه الخلقي للشفة أو التشوه 

الرضحي . 
رفوالشفة 

عملية جراحية بخياطة الشفة » كما في حالة ترميم فلح 

الشفة الخلقى أو الشفة الممزقة . 
شق الشفة = شّفة الأرنب » علم 

سوء تشكل في الشفة » ناتم عن نقص التحام تطوري مثال : 

فلح الشفة . 

cheilosis 


حالة مرضية غير التهابية في الشفة » دائما ما تصاحب عوز 
الريبوفلافين » وتتميز بقشب الشفة وتشققها . 

داء الشفة والصوا ار الزاوي = cheilosis , angular = perleche‏ 
المع » التهاب زوايا الفم 
سقو تشقق بزاوية الفم نتيجة انخفاض البعد العمودي بسبب عدم 
وجود أسنان » أو الرضح 2 أو نقص الفيتامين » أو عدوى 


cheilorrhaphy 


cheiloschisis = hare-lip 


فطرية . شكل من أشكال تشقق الشفة » يصيب زوايا الفم . 

ر أب الشفةوا الفم cheilostomatoplasty‏ 
إصلاح إصابات الشفة والفم بواسطة الجراحة التجميلية . 
إستئصال جزء من الشفة › قطع الشفة › cheilotomy‏ 

ضع الشفة 
ا chelate‏ 
خالب chelating‏ 
عامل خالب chelating agent‏ 


له نقطتان للاتحاد ليكون المركب الحلقي » أي لربط الأيونات 
المعدنية . يستخدم في علاج التسمم المعدني . 
محلول خالب 
محلول يوضع في قناة الجذر الضيقة » من أجل إزالة التكلس 
من جدرانها > وذلك لتسهيل عملية توسيع القناة خلال 
معالحة قناة الجذر » مثال : محلول (51014) . 
خلب 
1 -اتحاد مركب أو مجموعة مركبات مع جوهر م ركزي تنتج 
عله حلقة مغايرة : 


chelating solution 


chelation 


لأشعة الشمس »الحساسية e‏ التجميلية 
ونقص الفيتامينات .قارن مع تشقق الشفتين (10515اعط0) . 
انظر التهاب الشفة الزاوي 0 (Angular‏ . 
التهاب الشفة السعفى 
الات القفة بع الزن ا ال 
التهاب الشفة الأرجى (التحسسى) 
التهاب الشفة الزاوي »صُماغ ٠‏ 
التهاب الشفة أو الشفتين مع زاوية الفم 
التهاب الشفة التقشري » التهاب 
الشفة التوسفى 
كرون كشر: ن ا ا سراد وا کی 
نتيجة التهاب الشفة المتكرر . 


cheilitis actinica 


cheilitis , allergic 


cheilitis , angular 


cheilitis exfoliativa 


التهاب الشفة العْدّى cheilitis glandularis‏ 
التهاب الغدد الشفوية 2 الذي يسبب تورم وتصلب الشفة : 
التهاب الشفة القوبائى cheilitis , impetiginous‏ 


القوباء أو الحصف الذي يصيب الشفة . 
التهاب الشفة المتنقّل = 
و تشقق الشفة 
التهاب الشفة التسممى 
التهاب جلدي نات التلامس مع مستحضرات التجميل 
المخرشة أو الكيماويات الخرشة . 
(سابقة) شفة . شفوي 
سرطانة الشفة 
ورم ظهاري خبيث في الشفة . 
فلح الشفة والفك والحنك الخلقي cheilognathopalatoschisis‏ 
سوء تشكل خلقي » يتميز بشق في الشفة العلوية » والناتۍ 
السنخي العلوي والحنك شق الشفة مع فلح الحنك . 
فلح وجهي شفوي فكي 
شق يشمل الشفة العليا » والفك العلوي » مصحوب بفلح 
وجهي منحرف. 
شق خلقي في الشفة العليا » والنتوء السنخي العلوي 
ف لصوي دح اي 
فلح شفوي فكي حنكي خاي cheilognathopalatoschisis‏ 
شق الشفة (مذآ-عمهة1) » وشّق الحنك (6غهلهم ۴۲ما٣)‏ . 
شق الشفة » شرم الشفة . علَم = 


شفة الأرنب 


cheilitis , migrating = cheilosis 
cheilitis venenata 
cheilo- , cheil- 


cheilocarcinoma 


cheilognathoprosoposchisis 


cheilognathoschisis 


cheilognathouranoschisis = 


cheilognathus = hare-lip 


ورم شفوى cheiloncus‏ 
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معالج كيميائى chemotherapeutic‏ 
مادة كيميائية ذات تأثير مضاد للجراثيم . 
معالحة كيميائية chemotherapy = chemiotherapy‏ 


1-علاج الأمراض بالأدوية الكيميائية » التي تؤثر على 
الجراثيم الممرضة دون الضرر بالمريض . 

2-علاج الورم الخبيث بواسطة الوسائل الكيميائية . 

3-استعمال المركبات الكيميائية في علاج الأمراض » مثل 
لحاء خحشب الكينا في علاج الملاريا . 


التهاب مخاطية الفم بالمعالحة chemotherapy mucositis‏ 
الكيميائية 


آفات فموية تُسبب الإحساس بالحرق وهي مناطق محمرة » 
قابلة للتقرح » حيث يحدث التقرح بشكل قرحات عديدة 
ومتسعة ؛ وهو أثر جانبى نادر للمعالحة الكيميائية . 


متعلق بالصب من المعدن الذواب cheoplastic‏ 
نسبة للقالب المصبوب من المعدن الذواب . 
صب القالب من المعدن الذواب cheoplasty‏ 


تشكيل الأسنان الصناعية من سبائك لها درجة انصهار 

منخفضة > لم تعد تسعتمل في الوقت الحاضر . 
ورم زواياالفك 
ملامح الوجه المستدير الممتلئ «لحيم اطاط » والعينان 
المتجهتان إلى الأعلى التي يتميز بها الحثل الليفي الوجهي . 
مُظهره الخارجي كوجه طفل » يعاني من أكياس متعددة 
الفجوات في الفكين »أي له وجه متسع يماثل وجه الطفل 
البريء الجميل١‏ ملاك) (طتصعطك) . 


cherubism 


بمضغ chew‏ 
تسجيل المضغ chew-in record‏ 
تسجيل الحركات الحانبية والحركات المتقدمة الأمامية للفك 
السفلي على الأسطح الطاحنة للحرف الإطباقي » بواسطة 
الأسنان أو بواسطة الأجهزة الآلية . 
المضغ »عملية المضغ 
دورة الملضغ 
مسلك أو مسار كامل لحركات الفك السفلى » خلال حركة 
مضغية واحدة . انظر دورة المضغ cycle)‏ 6 : 
قُوَةاللضغ 


درجة القوة المبذولة بواسطة عضلات المضغ خلال عملية 


chewing 


chewing cycle 


chewing force 


chiasm = chiasma تصالبة‎ 
chiasma , optic التصالبة البصرية‎ 


تقاطع آلياف الحصب البصري . 


2-زوال الكلس » حيث تنزع أيونات الكالسيوم من الأنسجة 
اا را نامل كيتنا نفل 
(Ethylendiaminetetracetic acid = EDTA)‏ يذ معها 
ليكون مركباً جديداً ؛ اختلاب الكالسيوم (Calcium‏ 
(612002ه . ويستعمل في توسيع قنوات الجذور الضيقة 
قا الل : 

جُدرة 
كيميائي » كيماوي 
1- أية مادة نوعية » يكون تركيبها » وخصائصها » وتفاعلها 


cheloid = keloid = cheloma 


chemical 


را 
الوق ا 
ألفة كيميائية chemical affinity‏ 
عامل كيميائى chemical agent‏ 
تحليل كيميائى 1 chemical analysis‏ 
حفاز گنما » وسيط كيميائى chemical catalyst‏ 
کی بجيال chemical cautery ١‏ 
الک باسصمال مادة كيميائية كاوية: 

chemical compound مر 5 كيميائى‎ 
chemical drug دواء كيميائى‎ 
chemical fog ضباب کات‎ 


رجانه ا او ا يها 
نتيجة فساد الحاليل المعالجة . 


chemical means وسائل كيميائية‎ 
و‎ 
chemico-parasitic theory of caries النظرية الطفيلية‎ 


نظرية تشرح أسباب نخر الأسنان » حيث طرحت في سنة 
9 .» وتفترض أن النخر نات عن فقدان ميناء السن 
لأملاح الكالسيوم » بسبب فعل الأحماض التي تفرز بواسطة 
الخراثيم.. 


كشمياء chemistry‏ 
علم ودراسة تركيب المادة وتحليل وتحولات المواد الختلفة . 

chemistry , biological = biochemistry كيمياء حيوية‎ 

chemistry , histological = كيمياء نسيحية‎ 


histochemistry 
3 كيمياء صيدلانية‎ 


chemistry , pharmaceutical 


كيمياء العقاقير 
وقاية كيميائية chemoprophylaxis‏ 
استعمال الأدوية الكيميائية للوقاية من ومنع الأمراض . 
انجذاب كيميائي chemotaxis = chemiotaxis‏ 


- 177 - 


أداة نادرة الاستخدام حالياً » وهي نوع من محقنة الهواء » 
تتكون من انتفاخ مطاطي متصل بفوهة معدنية › 
وتستعمل لإزالة الفضلات خلال المداخلة السنية. أو 
لتجفيف مكان العمل لتسهيل الرؤية الجيدة . 

جراحى chirurgical = chirurgic‏ 
متعلق بالجراحة . 

إزميل » منحت 
أداة يدوية » حدها ذو جلفة من ناحية واحدة » تستعمل فى 
الجراحة لتقطيع العظم إلى رقاقات أو شظايا مسطحة رقيقة . 
تستعمل في قطع ميناء السن . عند تحضير وتجهيز الحفرة 
بالسق.. 

إزميل ذو زاوية مُضاعفة 

إزميل العظم 
إزميل وحيد النهاية له ساعد طويل بنهاية مربعة يمكن الدّق 
عليها بواسطة المطرقة . لتقشير العظم خلال العمليات 
الجراحية . 

إزميل ذو زاوية عكسية 

إزميل ذو جلفة عكسية 

إزميل ضربة الشريحة 
إزميل يدوي للعظم » أو مجوب له نّصلة مجوفة » متصلة 
بساعد مُجوّف كمثري الشكل ثماني المقطع بمكن أن يتوفر 
بأحجام متعددة . 

إزميل الميناء 
يكون عادة وحيد النهاية » باستثناء الشذبات الحفافية . 


إزميل قاطع يدوي 


chisel 


Chisel , bi -angle 


chisel , bone 


chisel , contra-angled 
chisel , contrabevel 


chisel , coupland 


chisel , enamel 


chisel , hand-cutting 


chisel , pressing إزميل الضغط‎ 
chisel , straight إزميل مستقيم‎ 
chisel , Wedelstaedt’s إزميل ويدلستيد‎ 


كلورامفينيكول(مضاد حيوي) 
مُضّاد للجراثيم ومضاد الركتيسيات . مُضاد حيوي واسع » 
ينتج من الجراثيم »أو ينتج صناعياً. الكلورامفينيكول له آثار 
جانبية خطيرة » ومن النادر استعماله هذه الأيام . الاسم 
التجاري هو : كلوروميستين(10اءعءإدده010) . 
استطباباته : يوصف في علاج العديد من العداوى الخطيرة . 
مضادات الاستطباب : العدوى البسيطة أو غير المعروفة » 
الحمل » والرضاعة والحساسية لهذا العقارتمنع استعماله 
فنعا تاتا ؛ 
تأثيراته الجانبية : التأثيرات الخطيرة هي الاعتلال الدموي » 


chloramphenicol 


تضالبي 
لن الال (Chiasma)‏ . 
الحماق 
مرض عدوائى خفيف » يصيب الأطفال » ذو فترة حضانة 
تبلغ 14 يوماً . أعراضه : حُمّى مصاحبة لخُويصلات شقافة 
وام منتشرة على جميع أجزاء الجسم » تجف 
الحويصلات بعد فترة وتكون جلبات » ويصبح المريض 
خالياً من العدوى حينما تزول هذه الجلبات . 
الشكوى الرئيسية 
التعبير اللفظي من المريض عن المشكلة الرئيسية التي يشكو 
منها والتي لها الأولوية من اهتمامه . 


chiasmal = chiasmatic = chiasmic 


chicken pox = varicella 


chief complaint 


0 07 


عضو شيفيتز Chievitz's organ‏ 
نسبة إلى ج .ه . شيفيتز » 1850 -1901 J.H.Chievitz«‏ « 
واس 1 


فرع الفك السفلي للقناة النكفيه . 
طفل child‏ 
الصبا 5 مرحلة الطفولة childhood‏ 


childhood syndrome متلازمة طفولية‎ 
children's dentistry = paedodontics JlaطÎلا طب أسنان‎ 
chilitis = cheilitis التهاب الشفة‎ 
chنلا نافض‎ 


إحساس بالبرودة مصحوب برعشة » غالباً ما تميز بداية 


دقن chin‏ 
النسج اللينة والصلبة في الجزء الأمامي السفلي من الفك 
السفلي في منطقة التقاء عظمي الفك «الارتفاق» . 

بروز الذقن , زر الذقن 
جملة تستعمل بشكل عام لوصف الجزء الأكثر تقدماً من 
ارتفاق الفك السفلى . 

حزام الذقن 1 

تکس ذقني 

حدوث انغلاق للفم نات عن ضربة مفاجئة للذقن . 


chin button 


chin cup 


chin reflex 


مبعادالذقن chin retractor‏ 
مبعاد أجل للذقن › کابح أجل للذقن chin retractor , Angle's‏ 
صّلصال صينى( كارولين) china clay‏ 


يوجد في الطبيعة على هيئة سيليكات الألومنيوم المائية » 
يستعمل كمادة مالئة فى بعض المواد السنية . 


محقنة الهواء » محقنة الماء 


chip blower 


chip syringe 
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هو بونجيلا (داءزهه80) ؛ تي جيل (له[16) ؛ بيرالفيكس 


. (Pyralvex) 
chondr- , chondro- (سابقة) عضر وف‎ 
chondral دن وفى‎ 

متعلق بالفشروف : 
التهاب الغضروف chondritis‏ 
أر ومة غضروفية chondroblast‏ 
chondroblastoma‏ 


ورم الخلايا مكونة الغضروف 
ورم حميد ينشأ من الخلايا مكونة الغضروف » أحياناً تظهر 


في مناطق مبعثرة متتكلسة ومتنخرة . 
داء التكلس الغضروفى chondrocalcinosis‏ 
قحف عضر وفى chondrocranium‏ 
ا ارو لون 
خلل التنسج الغضرو في chondroectodermal dysplasia‏ 


الأديمى الظاهر 
ا ا اه قي 
ورم عفاي غضروفي ليفي = 
ساركومة ليفية غضروفية »سار كومة 0128ع:201:0531مطء 
E‏ 
عر ويه 
ا 
غضروفي لساني 
العضلة الغضروفيه اللسانية 
تعمل على سحب اللسان وخفضه . انظر غضروفي لساني 
(Chondroglossus)‏ . 


chondrofibrosarcoma = 


chondroglossal 


chondroglossal muscle 


شبه الغُضروف » شبه غضروفى chondroid‏ 

ورم عفلى = سار كومة شحمية = chondroliposarcoma‏ 

غضروفية= سار كومة غضروفية chondrosarcoma‏ 

ورم عضر و ف 3 غضر وم chondroma‏ 
E‏ : ا 
ورم حميد يتكون من النسيج الغضروفي . 

تلين العْضر وف chondromalacia‏ 
حالة مرضية تمي يلين شاد للخضروف : 

00 * 

غضروفى بلعومى chondropharyngeal‏ 


العضلة البلعو مية الغضر وفية chondropharyngeal muscle‏ 
جزء من العضلة مضيّقة البلعوم الوسطى . 
انظر بلعو مي عضر وفي (Chondropharyngeus)‏ . 

ساركومة غضروفية 
ورم خبيث » ساركومة غضروفية (Cartilaginous‏ 


chondrosarcoma 


. Sarcoma) 
تشكل العُضروف »التغضرف‎ 
chorda حبل‎ 
chorda tympani الحبل الطبلي‎ 


chondrosis 


chlorhexidine كلورهكسيدين‎ 

1-خَسول للفم » يقلل تكوين اللويحة على الأسنان » 
ويتسبب بتلون داكن بشع للأسنان . 

2- مُطهّر مذاب في محلول مائي أو محلول كحولي » 
يستعمل على الأسطح الجلدية » وأماكن العمل » ولتطهير 
الأدوات . الكلورهكسيدين يمنع تكون اللويحة الجرثومية 
حينما يستعمل كغسول للفم بتركيز 0.2/ ثلاث مرات 
يوميا . يدمج أيضا مع معجون الأسنان . 

كلوروفورم 

سائل طيار عديم اللون » له طعم ورائحة مميزة . استعمل 

فى السابق كمخدر استنشاقى . فى طب الأسنان : يستعمل 

كمدين للكرنان كا 6 . انظر كلورويركا 

. (Chloropercha) 


chloroform 


ورم أخضر = ساركومة خضراء chloroma = chlorosarcoma‏ 
حالة مرضية تتميز بتعدد الأورام النخاعية » ذات لون 
مُخضّر » تصيب الوجه والجمجمة بشكل خاص » وتكون 
صورة الدم المصاحبة مشابهة لابيضاض الدم : 
كلوروميستين = chloromycetin = chloramphenicol‏ 
کلورامفینیکول 
انظر كلورامفينيكول ([معتمعطمسةءه1طن) . 
كلوروبركا 
معجون يتكون من الكوتابركا المذابة في الكلوروفورم 
ويستعمل مع لب صلب من الكوتابركا كساد في طريقة 
التكثف الجانبى لحشو قناة الجذر. لسد القناة وأية أقنية 
7 
1 - الفتحة قمعية الشكل choana = posterior nasal aperture‏ 
2- الفتحة الأنفيه الخلفيه = المنخر (0050:31) «قمع أنفي» = المنعر 
فوهتا الأف الخلفيتان- المنعران 


chloropercha 


choana narium 


choice انتقاء »اختيار‎ 
cholecalciferol = vitamin D3 كوليكلسيفيرول = فيتامين13‎ 
cholesterol كولستيرول‎ 


بلورات الكولستيرول 
بلورات صغيرة صفراء » توجد أحياناً فى الفجوات 
الک , 

choline salicylate dental paste معجون سليسيلات الكولين‎ 

السنى 
معجون مضاد للالتهاب » مُسكن للألم » يحتوي على 
السليسيلات المذابة » بمكن وضعه على مخاطية الفم 
المصابة » من ثلاث إلى أربع مرات يوميا . الاسم التجاري 


cholesterol crystals 
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كر وموسوم chromosome‏ 
واحد من 46 بنية خيطية فى نواة خلية الإنسان » تحمل 
الات راع شك ف كي 
الكروموزومات خلال انقسام الخلية » وتتورّع بالتساوي 
على الخلايا الأبناء وتحتوي الكروموزومات على الحمض 
النووي الريبي المنزوع الأكسجين (2214) والحمض النووي 
الريبي (8214) . 

ممن 
له بداية بطيئة ويستمر لفترة طويلة » عكس الحاد (عاتاعة) . 

خر اج مزمن chronic abcess‏ 
أي خراج ذو مدى زمني طويل » وبطيء في التشكّل يكون 
الخراج المزمن إما بارداً » أو ناتجاً عن عدم اكتمال شفاء خراج 
حاد »أو عن وجود أعداد قليلة من المكروبات » ويرافقه 
تكون قيحي مع قليل من الالتهاب . يسمى أيضاً : الخراج 
البارد (Cold abscess)‏ . 

داء المبيضات الضموري 

المزمن 

مرض مزمن › داء مزمن 
مرض يستمر لفترة طويلة إذا قيس بمدة نفس المرض في حالته 
الحادة . تكون أعراض المرض المزمن عادة اا خو 
المرحلة الحادة . قد يسبب المرض المزمن إعاقة جزئية أو 

داء الانسمام الفلوري المتوطن chronic endemic fluorosis‏ 

المزمن ء التسمم المزمن المتوطن بالفلور 
الداء الورمى الحبيبى المزمن chronic granulomatous disease‏ 
ألم وجهي ن ي 8 من chronic idiopathic orofacial pain‏ 


chronic 


chronic atrophic candidosis 


chronic disease 


ذاتى الاعتلال 
انظر ألم الأسنان مجهول السبب (Idiopathic odontalgia)‏ . 
مرض التهاب chronic inflammatory periodontal‏ 


الأنسجة الداعمة السنية المزمن - 
التهاب الأنسجة الداعمة السنية ‏ التهاب دواعم السن 
التهاب اللثة فرط التنسجي chronic hyperplastic gingivitis‏ 
المزمن 
نسيج التهابي مُزمن 
التهاب حليمات اللسان المزمن 
مرض التهابي يصيب اللسان يمتد أحياناً إلى المخاطية الخدية 
والحنك . يتميز ببقع حمراء مبعثرة » حيث تصبح الحليمات 
اللسانية رقيقة » مع ألم حارق بشدة » وتساقط النسيج 
الظهاري . يصيب الأشخاص متوسطي العمر وخصوصاً 


disease = periodontitis 


chronic inflammatory tissue 


chronic lingual papillitis 


عَصَّب الحبل الطبلي 
داء الرقص 


chorda tympani nerve 


chorea 


choroid مشيمية‎ 

الشريان المشيموي 
يغذي الضفيرة المشيموية في البطين الوحشي في المخ . انظر 
المشيمية الأمامية (Choroidea anterior)‏ . 

ظاهرة كريستنسن - 
(في طب الأسنان التعويضي) : حدوث فرجة بين النهايتين 
المسطحتين المتقابلتين للارتفاع الإطباقي العلوي والسفلي 
حينما يكون الفك السفلي مندفعاً للأمام ‏ بارزاً؛ . يسمى 
أيضا : فلح كريستنسن (Christensen's clef)‏ . 

مرض كريسماس »داء كريسماس 
نزف وراثي مماثل للناعور » ولكنه ناتج عن نقص غير 
اعتيادي في عامل تخثر الدم »أي عامل كريسماس › أو 


choroid artery 


Christensen's phenomenon = 


Christensen's cleft 


Christmas disease 


العامل التاسع . 
عامل كريسماس Christmas factor‏ 
كروماتين chromatin‏ 
الجزء الصبوغ في نواة الخلية . 
كر وم (فلز معدني ( chrome = chromium‏ 
کروم كويالت = chrome cobalt = cobalt chromium‏ 
كوبالت الكروم 


انظ رخليطة (سبيكة) الصب كوبالت كروم 00816) 
chromium casting alloy)‏ . 
کروم كوبالت موليبدنم 
(في الغرس السني) : خليطة معدنية تستخدم في تصنيع 
الغرسات العادية المصبوبة (كاصة[مطة (Cast custom‏ . 
تعويضات الكروم المعدنية 
مَطلي بالكروم 
کروم (عنصرفلزي ) 
معدن صلب قصيف فضي اللون »رمزه الكيميائي Cr‏ 
يستعمل أساسا كطلاء واق (للمعادن) » لأنه يقاوم التآكل 
أكسسبك الكروم 
مادة التلميع الفائق . 
صبغي » صبغوي » كروموزومي 


. 


متعلق بالّعرى الصبغية الصبغيات (الكروموزومات) . 


chrome cobalt molybdenum 


chrome metal prostheses 
chrome' 


chromium = chrome 


chromium oxide 


chromosomal 
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ندبى cicatricial‏ 
متعلق بأثر التحام الجروح أو الندبة . 

دة cicatrix‏ 
انظر ندبة أو آثر التحام الجروح (5627) . 

cicatrization = 15 تناب‎ 


الجبيرة التندبية 
تستخدم في حالة الجراحة المفصلية التي تؤدي إلى تصحيح 
الشذوذ في وضعية القرص المفصلي لجعل الفك السفلي في 
وضعية أمامية ملائمة لتخفيف الضغط عن النسج خلف 
توضع الجبيرة التندبية عادة على الفك السفلي ويتم تشكيل 
السطح الإطباقي الوظيفي بطريقة مباشرة في فم المريض أثناء 
الأسابيع الأولى التالية للجراحة مع عمل تعديلات تدريجية 
في السطح الإطباقي للوصول إلى أقصى تماس إطباقي مع 
الأسنان المقابلة 

(سابقة) هدب »هدبي تلك 


cicatrization splint 


خذاب cilia‏ 
مفرد :هدبة (صسناز)) . 

ciliary 

الشرد الهدبى 
يغذي المقلة بالدم > والشريان الهدبى O‏ 2 
أمامي > وفرج خلفي طويل + وفرع خلني فصي . يُسمى 
أيضاً شريان عنبة العين )0۷٥۵1(‏ . انظر هدبي (Ciliaris)‏ . 


ciliary artery = uveal 


عضلة هدبية ciliary muscle‏ 
عضلة تكبف النظر » انظر هدبى (كنمهتل©) . 
عصب هدبى ciliary nerve‏ 


يعصب المقلة » والعضلات الهدبية . انظر هدبى (ئi٣هناز٣)‏ . 
مهدب ء ذو أهداب 1 
ذو زوائد تشبه الشعر» > مصطلح يستخدم لوصف الخلايا 
الظهارية المتخصصة ذات الأهداب . 
ظهارة مُهدبة » خلية ظهارية مهدبة 
هدبي » شبيه بالشعر 
أسنان هدبية 


ciliated 


ciliated epithelium 

ciliiform 

ciliiform teeth 

أسنان دقيقة متراصة كما فى بعض الأسماك . 
هدب »رمش ٬جفن ٠‏ 

1 مجهرياء زوائد تشبه الشعر تبرز من بعض الخلايا 


cilium 


النساء وبمتد المرض لأسابيع أو أشهر . يسمى أيضاً : التهاب 
اللسان لمولر (Moeller’s glossitis)‏ . 
التهاب حافة اللثة المزمن 
التتسمم المزمن بالزئبق 


chronic mucocutaneous candidosis داء المبيضات المخاطى‎ 


chronic marginal gingivitis 


chronic mercurialism 


الجلدي المزمن 
التهاب العظم والنقى المزمن chronic osteomyelitis‏ 
آلم مزمن chronic pain‏ 


ل ا ف 


شقيقة chronic paroxysmal hemicrania « ةinjn e‏ 
ر الأنسجة الداعمة المزمن » 
التهاب دواعم السن المزمن 

نوع من التهابات النسج الداعمة للأسنان ذات التقدم 
البطىء » وتشمل في العادة كل الأسنان . 

تسمم مزمن 

التهاب الفم التقرحي المزمن 

إزمان » زمانه 
عمر الشخص يعبر عنه بفترة الزمن التى مرت منذ ولادته ؛ 
يعبر عن عمر الجنين بالساعات أو الأيام أو الأشهر ؛ ويعبر 
عن عمر الطفل أو البالغ بالسنين . 

مفبض »مسك chuck‏ 
أداة مسك » تستخدم للقبض على الآدوات الدوارة. 
تستخدم في الخرطة أو مُحرّك الختبر وتستخدم أيضاً في 
القبضات التوربينية » لإمساك المثاقب بواسطة القبض 


chronic periodontitis 


chronic poisoning 
chronic ulcerative stomatitis 
chronicity 


chronologic age 


بالاحتكاك . 
مقبض موجه مباشر chuck , direct-drive‏ 
مقبض ذو مسكة احتكاكية chuck , friction grip‏ 


مقبض مخروطى » قابض مستدق الطرف chuck , taper‏ 
طبيقة شن-هن (جهاز شون - هن) Chun-Hun’s appliance‏ 


انظر طبيقة الحاصرة المركبة (Combination bracket‏ 


. appliance) 
chyle الكيلوس‎ 
مستحلب الطعام المهضوم » وهو مستحلب لبني يوجد في‎ 


الأمعاء » خلال عملية الهضم . 
الكيموس 

خلاصة الطعام المهضوم في المعدة »أي الطعام المهضوم 

جزئيا » حينما ير من المعدة إلى الأمعاء حيث يتحول إلى 

كيلوس . 


chyme 
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دورانی circulatory‏ 
متعلق بالدورة ؛ ويطلق بشكل خاص على الدورة الدموية. 

توف دورا اني circulatory arrest‏ 

circulatory canal قناة دورانية‎ 


قصورالدورة الدموية 
ال 
جهاز دوراني = جهاز قلبي وعائي 


circulatory collapse 
circulatory failure 
circulatory shock 
circulatory system = 
cardiovascular system 
. (Cardiovascular system) انظر جهاز قلبى وعائى‎ 
دورة شريانية - دائرة وان‎ 
(الدورة الشريانية الدماغية)‎ 
- دائرة هاليري الشريانية‎ 
دائرة زن‎ 
دائرة من الشرايين حول مدخل العصب البصري في الصلبة.‎ 
٠ (سابقة) حول » محيط ب‎ 
- التهاب محيط التاج‎ 
التهاب ما حول التاج » التهاب حوائط التاج‎ 
المحيط . محيط الدائرة » كفاف‎ 
مُحيطي »دائري‎ 
circumferential clasp مشبكة بح‎ 
. ضمة تطوق أكثر من نصف محيط السن الداعمة‎ 
. انظر تحت عيوب عظمية (قاءعاعل كنامء55و0)‎ 
صفاحات دائرية‎ 


circulus arteriosus = 
cercle of Willis 
circulus arteriosus halleri = 


Zinn's circle 


circum- 


circumcoronitis = pericoronitis 


circumference 


circumferential 


circumferential defect 


circumferential lamellae 
circumferential retainer 


circumferential retention clasp = = مشبكة تثبيت محيطية‎ 


5 
5 3 


صمهة crib‏ 
رباط محيطي » رباط دائري 
بن ممم تی الات مر العاف السفلي وای 
العظمي الوجهي » لتشبيت العظام ا لمكسورة » حيث يلتف 
سلك من الفولاذ الصامد حول الحافة السفلية للفك السفلى 
متاخل الف غت ادير يكز ريط أطراف السلك من 
فوق جبيرة »أو بدلة أسنان موجودة . 


circumferential wiring 


حول الفك السفلى circummandibular‏ 

حول ‌العين circumocular‏ 

حول الفم » محيط اله circumoral‏ 

0 ل الفم 5 circumoral pallor‏ 
منطقة مُصفرة حول الفم قد تكون علامة على الخمى 
القر مزية (Scarlet fever)‏ . 


الظهارية . والأهداب لها حركة متذبذبة لطرد الأجسام 
الغريبة » وتوجد في مجرى الجهاز التنفسي . 
2- رمش أو هدب العين . 
الحزام الّسني = الحافة القاعدية 
نُتوء أو ارتفاع يوجد في الثلث العنقي من الوجه الحنكي أو 
الوجه اللساني للقواطع والأنياب الأمامية » قرب الحواف 


cingulum = basal ridge 


cingulum , internal 
cingulum plateau 


cion = uvula 


استئصال اللهاة coinectomy‏ 
التهاب اللهاة cionitis‏ 
استئصال اللهاة »استرخاء اللهاة cionoptosis‏ 
رفو اللهاة . خياطة اللهاة cionorrhaphy‏ 
شق اللهاة cionotomy‏ 
حول (لانينية) circa = c‏ 


الضفيرة الوريدية تحت اللسان 10ssiاعٍhyp0 circellus venosus‏ 
دائرة circle‏ 
دائرة تیان 
نسبة إلى ت .ويليس )1621 - 1675 » ء11¡ 1.۷ » طبيب 
ومشرّح إنجليزي . 
الجهاز الشرياني الدائري عند قاعدة المخ . يتكون من 
الشرايين الخية الأمامية والخلفيه » والشرايين الموصلة الأمامية 
والخلفيه » والشريان السباتي الغائر . 
دائري »شبه الدائرة » حَلَقي 
ُتحة دائرية ‏ منفذ دائري 1 
(فى التصوير الإشعاعى) : لتحديد مسار الحزمة الشعاعية . 
ألياف كو لاجينية داكزية 
ألياف دائرية 
الألياف الكولاجينية التي لاترتبط بالسن ولكنها تحيط به » 
مارةمن خلال النسيج الضام للثة الحفافية واللثة بين السنية . 


circulation 


circle of Willis 


circular 


circular aperture 


circular collagen fibres 


circular fibers 


دورة » دوران 

1-حركة أوانسياب متكرر في شكل دائرة » تطلق بشكل 
اض على تسیاب اللام في الحم . 

2- (في الطب) : حركة الدم في الجسم بواسطة ضخه 


بالقلب . 
الدورة الدموية circulation, blood‏ 
الدورة التاجية circulation, coronary‏ 


circulation, pulmonary الدورة الرئوية‎ 
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ملقاطالمنشفة 
مشبّك فوطة أو منديل يستخدم في الجراحة بعد تعقيمة . 


clamp , towel 


clams = actinomycosis داء الشعيات‎ 
Clapton's line خط كلابتون‎ 


نسبة إلى | .كلابتون »1830 - 1909 » همام8.012 » طبيب 
إنجليزي. 
خط مخضر يظهر على اللثة » في حالات التسمم بالنحاس . 
قاعدة كلارك »نظام كلارك 
تستخدم لتحديد الأهداف بواسطة طريقة الأنبوب المنحرف . 
انظر قاعدة الغرض الخدي (Buccal odject rule)‏ . 
لسان كلارك Clarke's tongue‏ 
نسبة إلى السير . تشارلز كلارك 1782 - 1857 » S٣‏ 
Charles 21. Clarke‏ » طبيب إنجليزي 1 
اللسان المتشَقق في حالات التهاب اللسان المتعلّقة 


Clark's rule 


بالزهري 4 و و 
(لاحقة) تخرب 2 تحطم 2 تحلل » استحالة › تنكنين -clasia‏ 
مشبّك »ضمة » مشبكة clasp‏ 


في تصميم البدلة الجزئية ال متحركة : مرتكز خارج التاج يحيط 
بالسن الداعمةانظر وصلة محكمة (Precision‏ 
attachment)‏ أو مثبتات مباشر (10617هاع 1601 8) على 
شكل ذراع معدنية مصبوبة أو سلكية وذلك لثبات وتوازن 
البدلة الحزئية المتحركة » تتكون أجزاء المشبكة أو الضمة من 
ذراعين : طرف ذراع التشبيت يوجد في منطقة التقارب 
العنقية ويعمل على تثبيت البدلة في الفم » أما الذراع 
الآخرى فتعمل على توازنه » انظر ذراع مقوية عصاعهمر8) 


. arm) 
(في الجراحة) : أية أداة لإمساك النسج معاً» خصوصاً‎ 
. (Bones) العظام‎ 

clasp , Adam's مشبكة آدم‎ 


مشبكة من سلك فولاذي صامد » تستخدم لتثبيت الطبائق 
التقوبمية المتحركة . تتكون المشبكة من قطعة واحدة من 
سلك أسطوانى » يعبر المستوى الطاحن عند المسافة الإنسية 
والمسافة الوحشية للرحى الخلفية من الناحية اللسانية أو 
الحنكية » ويتصل بالصفيحة الأكريليكة ؛ يتحقق ثبات 
المشبكة من الانحناءات المثبتة . من الناحية الخدية » يشغل 
انورو القت ادن الإ واشدي الوبعس لسن + 
بانحناء مقابل مزدوج للتشبيت . الذراع اة الواضيلة بين 
الانحنائين المثبتين تستخدم للمساعدة في إدخال » ونزع 
الطبيقة . 


حول الحجاج circumorbital‏ 
حول اللب » حول اللبى circumpulpal‏ 
العاج حول اللبي circumpulpal dentin ١‏ 
متحدد » محدود circumscribed‏ 
حول اللوزة » محيط اللوزة circumtonsillar‏ 
خراج حول اللوزة circumtonsillar abscess‏ 
كأسى » محوط circumvallate‏ 
ا جدار جنا ات ار أن اف 
الحوطة فى اللسان . 
حليمة کا = circumvallate papilla = vallate papilla‏ 
حليمة محوطة 
حول الوجنى circum-zygomatic‏ 
رباط حول ك جني circum-zygomatic wiring‏ 


فيك کور الناك انار اك من خن ا يضل ون 
القوس الوجنية من الأعلى وداخل الفم من الأسفل . 
Citanest= Citanes Hydrochloride =‏ 
هيدروكلوريد- بريلوكين 
هيدر وكلوريد 
انظر بريلوكين هيدر و كلوريد(101506طء0ل :زط (Prilocaine‏ . 
حمض السيتريك 
المخضراوات والفاكهة من 
جنس الليمون 
ملقاط . جفت . ملقط » ماسك 
1-أداة ذّات نابض أو لولب لتثبيت أي شيء في مكانه . 
انظر ملقاط حاجز المطاط(م ”اء (Rubber- dam‏ : 
2-أداة جراحية ضاغطة . 
أداة جراحية ذات أطراف مسننّة وساعدين » بمكن غلقها » 
مصممة للضغط على عضو أو نسيج لمنع تسرب 
محتوياته » مثل : وعاء دموي » أو طرف مقطوع من 
الأمعاء . 
شريط ذو ملقاط 
طوق يثبت في مكانه بواسطة لولب وجوزة. 
ملقاط العظم 
أداة معدنية تستخدم لتثبيت قطع العظم المكسور خلال 
عملية الإرجاع المفتوح للعظم » من أجل التصحيح الإطباقي 


يتانيست = ستان 


prilocaine hydrochloride 


citric acid 


citrous fruits and vegetables 


clamp 


clamp band 


clamp , bone 


. للأسنان‎ 
clamp , gingival ملقاط لثو ي‎ 
clamp holder = clamp forceps حامل الملقاط‎ 
clamp , rubber dam مشبّ كحاجزالمطاط‎ 


مشبّك نابضى » يثبت الحاجز المطاطى حول عنق السن . 


- 
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المشبكة ذات الفعل الخلفى 
مشبكة مضبوبة أو مشبكة منشكلة نخدم في البدلة الجرقية 
النزوعة أو الطبيقة التقويمية النزوعة (القابلة للنزع) . تستقر 
المشبكة ذات الفعل الخلفي على السطح الخدي للسن أعلى 
قمة محيطها » ثم تعكس اتجاهها لتشغل إحدى الغؤورات 
الملاصقة للرحى . 

المشبكة ذات الكرة 
مشبكة مصممة من سلك من الفولاذ الصامد في طرفه كرة 
من اللحام » أو سلك مسبق التشكيل ذو كرة في نهايته . 
يستخدم لتثبيت الطبائق التقويمية المتحركة أو الأجهزة 
التعويضية الأخرى . تعبر المشبكة السطح الإطباقي عند 
المسافة بين السنية » وتشغل الغؤور المثبت الخدي الإنسي 
والخدي الوحشي للأسنان الملاصقة الخلفيه . 

مشبكة طوقية » مشبكة شريطية 

clasp , bar = Roach’s clasp مشبكة ذات عارضة = مشبكة‎ 


0 


روتش 

ينشأ ذراع المشبكة من قاعدة البدلة » أو من الوصلة 
الرئيسية (تتصل بها بواسطة وصلة صغرى) وتقترب من 
الغؤور المثبت من الاتجاه العنقى . وتسمى أيضا : مشبكة 
روتش (Roach’s clasp)‏ . ويمكن أن يكون شكل المشبكة I,‏ 


clasp , back action 


clasp , ball 


clasp , band 


. YgÎL,T, 
clasp , cast مشبكة مصبوبة‎ 
» مشبكة صنعت من خلطة » تُصب بالشكل المطلوب‎ 

وتحتفظ بتركيب بلوري . 
مشبكة محيطية clasp , circumferential‏ 


مشبكة مصبوبة أو مشبكة سلك فولاذي صامد تحيط بالسن 
بأكثر من 180 درجة » شاملة الزوايا المتقابلة » وتكون عادة 
لتثبيت بدلة متحركة أو طبائق تقوبمية متحركة . تعبر المشبكة 
عادة السطح الإطباقي عند واحدة من المسافات الملاصقة بين 
الرحوين »ثم تتحرك بالاتجاه اللثوي نحو السطح الملاصق 
الآخر » منتهية بملئ الغؤور المثبت اللثوي الملاصق » وبذلك 


مشبكة مركبة clasp , combination‏ 
مشبكة من نوع المشبكة الحيطية الذراع المثبتة فيها عبارة عن 
سلك مطاوع . 
مشبكة مستمرة » مشبكة متواصلة = clasp , continuous‏ 
المفيتة ذات العارضة = continuous bar retainer‏ 


المستمرة عارضة لسانية ثانوية secondary lingual bar‏ 


مشبكة رأس السهم حسب آدم clasp , Adam's arrowhead‏ 
مشبكة من سلك فولاذي صامد تستخدم لتثبيت الطبائق 
التقويمية المتحركة » تتكون من سلك خدي يصل بين رأسي 
سهمين يرتكزان في الغؤور الخدي الإنسي » والغؤور ا لخدي 
الوحشي. يستمر السلك على الأسطح الإطباقية ليستقر 
طرقاه فى الضقيهحة القاعدية وشت بها نراسظة نادات 
متعددة ١‏ 

زردية تعديل المشبكة 

clasp , Acker's = embrasure clasp المشبكة العادية « مشبكة‎ 

آيكر = مشبكة المسافة 

انظر مشبكة الدحيلة (Embrasure clasp)‏ . 


clasp adjusting dental pliers 


clasp , all cast مشبكة مصبوبة بالكامل‎ 

ذراع المشبكة clasp , arm‏ 
انظر مشبكة (م0135) . 

ذرا اع مشبكة العارضة clasp arm, bar‏ 


ذراع الضمة التي تنشأمن قاعدة البدلة أو الوصلة 
الرئيسية . وتتكون من الذراع التي تعبر النسيج اللثوي » 
وتقع نهايتها بملامسة السن في الاتجاه اللثوي الإطباقي . 

ذرا اع المشبكة المحيطية clasp arm , circumferential‏ 
ذراع المشبكة التي تنشأ من الوصلة الصغرى » وتتبع محيط 
السن في المستوى العمودي تقريبا على خط إدخال الجهاز 
الجزئي . 

ذرا اع المشبكة المحيطية المثبت clasp arm , retentive‏ 

circumferential 

ذراع المشبكة الحيطية المرن » الذي يشغل طرفه النهائي منطقة 
التقارب العتقى للسن الداعمة . 

ذرا اع التوازن clasp arm , stabilizing circumferential‏ 
ذراع المشبكة المحيطية » الذي يكون صلباً نسبياً » ويلامس 
الارتفاع الحيطي للسن . 


clasp , arrow = arrowhead clasp 


مشبكة رأس السهم 
انظر مشبكة را أس السهم (Arrowhead clasp)‏ . 
مشبكة رأس السهم clasp , arrowhead‏ 


نوع من المرتكز التقويمي وهي مشبكة مصممة من سلك 
فولاذي صامد تستخدم لتثبيت الطبائق التقوبمية المتحركة . 
وتتكون من قطعة واحدة من السلك على شكل رأس السهم 
وتشغل الغؤور المثبت » الندي الإنسي والخدي الوحشي 
للأسنان المجاورة . يستخدم عادة زوجان منها » وتعبر المشبكة 
المستوى الطاحن عند نقطتين » عادة عند المسافة بين السنية 
(الدحيلة) . مشبكة آدم نوع متطور من مشبكة رأس السهم 
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مشبكة تبادلية = ذراع 
المشبكة = ذراع نّشطة 
ذراع المشبكة أو امتداد آخر من البدلة الجزئية » تستخدم 


clasp , reciprocal = clasp arm = 


bracing arm 


لتقاوم قوى الإزاحة الجانبية . 

مشت المشبكة ء الذرا اع المثبت للمشبكة clasp , retentive‏ 
ذلك الجزء من ذراع المشبكة الذي يشغل الغؤور المثبت وهي 
منطقة التقارب العئقي من الطرف النهائي للذراع . 


مشبكة عروية عكسية = = clasp , reverse loop‏ 
مشبكة دبوس الشعر hairpin clasp‏ 
انظر مشبكة دبوس الشعر (م125كه (Hairpin‏ . 
مشبكة حلقية clasp , ring‏ 


مشبكة محيطية تشابه المشبكة ذات الفعل الخلفى » وتكون 
للذراع المثبتة الحيطة بالسن دعامة إضافيه » لنع الذراع المشتة 
من الانفتاح : 
مشبكة روتش - المشبكة ذات 
العارضة = المشبكة المتقاربة gingivally approaching clasp‏ 
لثويا 
مشبكة ذات أذرع ؛ هي من نوع العارضة الممتدة من 
الوصلات الرئيسية أو من قاعدة البدلة السنية ؛ تمر الأذرع 
بجوار الأنسجة الرخوة لتقترب من نقطة التلامس أو منطقة 
التلامس بالاتجاه الإطباقي اللثوي . 
وازن الشبكة ء ذرع الاسشقرار 
للمشبكة »ذراع التوازن للمشبكة 
ذراع المشبكة التي تشغل وتظل أعلى من الارتفاع الحيطي » 
دائما في منطقة التقارب الطاحني . انظر ذراع المشبكة المقوي 
(Bracing arm)‏ . 
مشبكة ذات الفعل الفاصل clasp , stress-breaking action‏ 
للحهد . المشبكة المخففة للضغط 
تخفيف كل أو جزء من القوى الطاحنة على السن 
الداعمة » وذلك باستخدام مشبكة السلك المشكل . يمكن 
أيضا أن يسمح لأسنان البدلة بالعمل دون الاعتماد على 


clasp , Roach = bar clasp = 


clasp , stabilizing 


الأسنان الداعمة . 
التواء المشبكة clasp torsion‏ 
التواء الذراع المثبتة للمشبكة السنية على محورها الطولي . 
مشبكة سلكية clasp , wire‏ 
مشبكة سلكية مشكلة clasp , wrought wire‏ 


مشبكة مصنوعة من خليطة ذهبية » يمكن أن تتحول إلى 
أشكال مختلفة من السلك » بهذه العملية تتحول البنية 
البللورية إلى بنية ليفية . مشبكات السلك المشكل تشمل : 


عارضة معدنية تستقر عادة على السطح اللساني للأسنان » 
لالشاغدة على اسعقرارها وثباتها :تحمل کم غير 
مباشزة + 

مشبكة كروزا 
مشبكات » تصنع عادة من سلك من الذهب » وتستخدم في 
طبيقة كروزات التقويمية . تُشابه من حيث التصميم » 
مشبكتان ذوات فعل خلفى تعملان على نفس السن . 
انظرطبيقة (عءصهناممة) . ١‏ 

مشبكة المسافة » مشبكة الدحيلة clasp , embrasure‏ 
مشبكتان من المشبكات الحيطية تنشآن من قاعدتين استناديتين 


clasp ,و‎ 5 


متواجدتين في المسافة بين سنين متلاصقتين . 
مشبكة عابرة clasp , flyover‏ 
مشبكة تستخدم لوصل طبيقة تقوبمية متحركة مع الشريط » 

تكون عادة على الرحى الأولى العلوية الدائمة . 
مشبكة قريبة من اللثة 
مشبكة روتش Roach’s clasp‏ 
مشبكة مثبتة للبدلة » تمر ذراعها بجانب الأنسجة الرخوة » 
وتقترب من نقطة التلامس على السن من ا حافة اللثوية . 


clasp flexure 


clasp , gingivally approaching = 


clasp , guide line خط إرشاد المشبكة‎ 
clasp , hairpin = reverse 1000 clasp مشبكة بشكل دبوسش‎ 


الشعر = المشبكة ذات العروة العكسية 
مشبكة محيطية تنشأ فيها الذراع المثبتة من الكتف أو قاعدة 
الإسناد بالطريقة الاعتيادية » ثم تسير بانحناء خلفي مزدوج 
لتشغل الغؤور المثبت في نفس الجانب الذي نشأت منه . 
0 أيضاً : المشبكة ات العروة العكسية م100 (Reverse‏ 


. clasp) 
clasp , lug مهمازالمشبكة‎ 
clasp , molar مشبكة الرحى‎ 


شكل من أشكال المشبكة التقويمية لسن رحوية بازغة جزئيا » 
للداخل. وهى متبتة من طرفيها بواسطة انطمارها فى قاعدة 
الجهاز. 


مشبكة متقاربة إطباقياً clasp , occlusally approaching‏ 
مشبكة تنش على الجانب الإطباقي من خط المسح » وتنتهي 
فى منطقة التقارب العئقى . 

clasp , orthodontic تقويمية‎ E 


من مكونات الطبائق التقوبمية » تتألف من المعدن المرن الذي 
لابتلووة اام و عبط جرفي لين +:وذلك لبيك 
واستقرار الجهاز . 
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للحدبة الإنسية الشدقية للرحى الدائمة الأولى العلوية 

بعرض ضاحك على الأقل . 

الصنف الثالث (إطباق إنسى 31651000[051008) : تبر 

القوس السفلية إلى الأمام بالنسبة للقنوس العلوية في أحد 

الجانبين أو كليهما ‏ والرحى الأولى السفلية تكون إنسية 

ا ی ا 

الصنف الرابع : العلاقة الإطباقية للقوسين السنيتين تمثل 

حالة ميزة حيث تكون في إطباق وحشي في أحد الجانبين 

وفي إطباق إنسي في الجانب الآخر من الفم . . 
تصنيف المعادن classification of metals‏ 
تصنف خلائط المعادن النفيسة والمستخدمة فى التيجان 
والجسور والطبائق النزوعة والثابتة بحسب ما تحتويه من نسب 
مختلفة من الذهب والبلاديوم أو البلاتين أو كليهما معاً إلى : 
خليطة نفيسة للغاية (7إ2110 (High noble‏ : تحتوي على أكثر 
من 60./ ذهب مع بلاديوم أو بلاتين أو الاثنين معاً .خليطة 
نفيسة (Noble alloy)‏ : تحتوي على أكثر من25/ ذهب مع 
بلاديوم أو بلاتين أو الاثنين معاً . خليطة ذات قاعدة غالبة 
(Predominantly base alloy)‏ : ستو ي على أقل من 125 
ذهب مع بلاديوم أو بلاتين أو الاثنين معاً . 


التر فو 2 عظم التر و ة clavicle‏ 

طَقَل » صلصال . غَضار clay‏ 

cleaning = cleansing تنظيف » تطهير‎ 

إبرة التنظيف |ıر cleaning needles‏ 
تستخدم لتنظيف مخرج اندفاع الرذاذ في القبضة اليدوية 
ذات الزاوية العكسية . 

cleansable area منطقة قابلة للتنظيف‎ 
: NE NEN 

صاف » نَقي ؛يصفى 55 clear‏ 

1- صّفاء »نقاء » تصفية clearance‏ 

2- مسافة فاصلة . المسافة بين الأجسام أو الأشياء . 

3- - (في طب الأسنان ): عملية إزالة جميع الأسنان من فم المريض . 


خلية نيرة » خلية صافية 
المسافة بين القوسين السنيتين » 
المسافة الإطباقية الفاصلة 
مسافة انزلاق الأسطح الإطباقية المتقابلة على بعضها بدون 
تعيق انزلاقها . المسافة الصغيرة 
بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية حينما يكون الفك 
السفلى فى حالة استرخاء «راحة» . 
أيضا : قياس ارتفاع الوجه محذوفاً منه طول الوجه » حينما 
تكو ن الأسنان في وضع الراحة Vertical dimension at rest‏ 


clearance cell 
clearance , interocclusal = 


interocclusal distance 


وجود أي بروزات متداخلة : 


مشبكة آدم » ومشبكة السهم وضمة رأس السهم » والمشبكة 
ذات الفعل الخلفي » ومشبكة الكرة » والمشبكة المحيطية » 
ومشبكة كروزات . 
س class‏ 
لعي انتانق للحي اشرق مو ا رقي 
تصنيف ٠‏ ترتيب classification‏ 
نظام معياري متفق ت عليه لي 
من فئة واحدة » مثل الحالات » والأمراض إلخ . انظر 
تصنيف آنجل لسوء الإطباق (Angle's classification of‏ 
malocclusion)‏ . 
تصنيف تسوس الأسنان classification of caries‏ 
نظام تعريف التسوس السني حسب جزء السن المصابة . 
ابتكر هذا النظام ج . ف بلاك 81061 .6.۷ » الذي عرّف 
التصنيف الأول للتسوس (وعتتةه 1 01355) : بأنه الذي 
تاس فى a‏ لطع الاطيافة للدي 
والضواحك (ثنائية الحدبة) » وفي الأسطح الوجهية 
والأسطح اللسانية للأرحاء وفي الأسطح اللسانية للقواطع 
العلوية . 
الصنف الثاني للتسوس (وعتتةه 11 01855) : 
الأسطح الملاصقة للضواحك والأرحاء » تمتد من السطح 
الملاصق إلى السطح الطاحن . 
التصنيف الثالث للتس و س(ءع ۲ه 111 01255©) :في الأسطح 
الملاصقة للقواطع والأنياب » ولايشمل الزوايا القاطعة . 
التصنيف الرابع للتسوس(وعتتهه 1۷ 01255) : في الأسطح 
الملاصقة للقواطع والأنياب » ويشمل الزوايا القاطعة . 
التصنيف الخامس للتسوس (وعتتةه ۷ 01355) : فى الثلث 
العنقي للأسطح اللسانية والأسطح ا 
والشقوق . 
تصنيف سوء الإطباق 
نظام ابتكره أ .ه E.H.Angle Jl.‏ > لتعريف سوء وضع 
وإطباق الأسنان العلوية والسفلية كما يلى : 
الصنف الأول ( إطباق خان Neuro‏ ا 
علاقة أمامية خلفية طبيعية للفكين » ولكن يوجد ازدحام أو 
انحشار للأسنان السفلية والأسنان العلوية وبروز أو ارتداد 
القواطع العلوية ؛ وتصالب العضة الأمامية أو تصالب العضة 
الخلفية أو كلتاهما معاً » وميل إنسى للرحى فى حالات فقد 
الأسنان السابق لأوانه . 1 1 
الصنف الثاني (إطباق وحشي (Distoclusion‏ « التلم 
الشدقي للرحى الأولى السفلية يكون باتجاه وحشي بالنسبة 


: يحدث في 


classification of malocclusion 
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حالة خلقية ( تشمل أحياناً عظم الفك العلوي) » حيث 
يحدث عيب تطوري على طول خطوط التحام الأنسجة 
الطبيعية للشفة ينتج عنه فلح الشفة . ويمكن أن يكون وحيد 
الجانب أو ثنائي الجانب ودائما ما يصاحبه فلح الحنك . 
وتنشأعنه مشاكل فى التغذية . ويكون علاجه إما بالمعالجة 
قى أو الخراحة العرسيمية اوكا ماف رجا 
الطفولة . تسمى أيضاً : الشفة الأرنبية (مذا-»:ة81) . انظر 
أيضاً فلح الحنك (21216م (Cleft‏ . 
حي كاك SS‏ 

التصحيح الجراحي للإعاقة الخلقية وحيدة الجانب أو ثنائية 
الجانب للشفة العليا » التى تحدث عادة نتيجة فشل جنينى فى 
التحام النتوء الأنفي المتوسط والتتوء الفكي العلوي . ا 
قد يتم ترميم فلح الشفة خلال ال48 ساعة الأولى من حياة 
الطفل بعد الولادة » ولكن بعض الجراحين يتبعون قاعدة 
العشرات » فيجرون العملية حينما يصبح عمر الطفل 10 
أسابيع » ووزنه 10 رطل أو أكثر وهيموجلوبين الدم 
0 جم/ 100 مل على الأقل قبل إجراء العملية » تستخدم 
الكوع اكائع لع التطقل من ابن الجر + وهر باجم 
المطلوب أو المناسب ثم يرسل إلى غرفة العمليات مع 
المريض . بعد العملية الجراحية يظل الطفل معتمداً على 
التنفس الصناعي حتى يصبح التنفس طبيعياً » ويبقى تحت 
الملاحظة لتلافى انسداد المجرى التنفسى أو النزف الشديد أو 
انفصال الخياطة أو الاحمرار تحت الكوع المانع . يتم الإبقاء 
على القوس السلكية الموجودة في الشفة العليا للطفل والمثبتة 
با دين نع أي شا على الخياطة : يعّطى الطف ل السوائل أو 
العصير من خلال محقنة معقمة أو جهاز تغذية خاص ؛ 
يستمر إعطاء السوائل عن غير طريق القناة الهضمية حتى 
يستطيع المريض أن يتناولها عن طريق الفم ؛ منتجات الألبان 
والمواد الصلبة » والرضاعة من الثدي أو الحلمة المطاطية غير 
مسموح بها » و تختلف طريقة تناول الطعام لكن يجب أن 
يكون رأس الطفل للأعلى عند تناول الطعام . يلبس الكوع 
المانع في جميع الأوقات باستثناء وقت تأدية التمرينات 
الحركية . 

النتيجة النهائية : تسمح الطرق الجراحية الحديثة بترميم 
ملحوظ لفلح الشفة » ولكن المريض يحتاج في بعض 
الحالات إلى عملية تجميل جراحية أخرى لإزالة الندبة أو 


cleft-lip repair 


. التندب‎ 
cleft of hard palate فلح الحنك الصلب‎ 
cleft of soft palate فلح الحنك الرخو‎ 


9721 ؛ أي البعد العمودي في حالة الراحة محذوف منه 
البعد العمو دي الإطباقى Vertical dimension occlusion‏ 
(720) . أي إن المسافة بين القوسين السنيتين- ۷00-۷2۴ 


. (Clearance) 
clearance , interproximal مسافة فاصلة تلاصقية‎ 
clearance , occlusal مسافة فاصلة إطباقية‎ 

مسافة الأسطح الإطباقية المتقابلة »دون أي بروزيعيق 
حركتها . 


سناد إطباقى = سناد طاحن cleat = occlusal rest‏ 
1- (في تقويم الأسنان) عر وة 4 أو مهماز معدني 
في طبيقة تقويمية » لتثبيت الأطواق المرنة » أو أية وسيلة 


2-(فى طب الأسنان التعويضى) : سناد إطباقى 010521 ©06) 
١ 1 7 5‏ 1 
انقسام »انشقاق . انفلاق »انشطار » تشطر cleavage‏ 
شق يتفسخ »يتشطر cleave‏ 


فلح »فلح »انشطار cleft‏ 


فلح أو فتحة متدة » تحدث نتيجة قصور في التحام جزأين أو 


سطحين أثناء النمو . 

فلح سنخي cleft , alveolar‏ 
فلح في الناتئ السنخي » يكون مصاحباً عادة لفلح الشفة » 
أو فلح الحنك أو كليهما معا . 


فلح الناتئ السنخي cleft , alveolar process‏ 
فلح ثنائي الجانب »فلح مضاعف الجانب  deft , bilateral‏ 
فلحان متشابهان على جانبى الخط المنصف لشىء ما. 
فلح الخد . خد مشقوق cleft cheek ٤ ١‏ 
شذوذ خلقي بسبب قصور بعض النواتئ الجنينية الوجهية 
في الالتحام : 
cleft, complete‏ 
فلح وجهي cleft , facial‏ 
شذوذ تطوري نات عن قصور أو فشل الالتحام الطبيعي 
للنواتى الوجهية خلال النموالجنيني . 
فلح لشوي 
فلح ضيق على شكل ۷ في الحافة اللثوية » وهو ليس بالفلح 
الحقيقي » ولكنه مرحلة أولية من الانحسار اللثوي » في 
أمرا ا ا الداعمة ؛ يشاهد أحياناً عند تكون الیب 
يوجدهذا الانحسار الطولي المشابه للفلح عادة في اللثة 
الشفوية للقواطع السفلية » واللثة الخدية للأرحاء العلوية . 
فلح الشفة = شفة الأرنب «عَلم) 


cleft , gingival 


cleft lip = harelip 
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اللسان المشقوق . اللسان المشطور 
ينقسم اللسان بواسطة فلح طولي . يُسمى أيضاً اللسان 
المنشطر (Bifid tongue)‏ . 

فلح اللهاة »لهاة مشقوقة 
خالة حلفي اذه خت فين للها إل اتن يمرب فل 
التحام طيتي الحنك الخلفيتين . 


cleft tongue 


cleft uvula 


«(سابقة) ترقوة cleido-‏ 
اتر و ى جمخمی »تر و ی قحفى cleidocranial‏ 


متعلق بالترقوة وا جحمجمة. 
سوء تعظم الجمجمة والترقوة 
(خلل التعظم الترقوي القحفي) 
نوع نادر من قصور التعظم يتميز بنقصان في تكون عظام 
الجمجمة وغياب كلي أو جزئي لعظمي الترقوة مترافق 
بغياب جزئي للأسنان . 
انظر سوء التعظم »خلل التعظم (Dysostosis)‏ . 
خلل التنسج التر و ي القحفي cleidocranial dysplasia‏ 


cleidocranial dysostosis 


ترقوي لامي cleidohyoid‏ 
تر فو ي خا cleidomastoid‏ 
تر فو ي قصي cleidosternal‏ 
يطبق أسنانه بإحكام clench‏ 


إطباق الأسنان المحكم » إطباق الأسنان بإحكام (كزم) عمتطعمعك 
عادة فموية سيئة تتميز بإغلاق مستمر » أو متقطع للفكين مع 
الضغط . 

منحتة مخلبية cleoid‏ 
قامج .ف .بلاك kءه6.۷.81‏ بإطلاق هذه التسمية على 
أدوات النحت وأدوات التجريف والتى يشبه شكل نصلها 
الخلب وحدها القاطع مزدوج على الطرفين ؛وتستخدم 
لتجريف العاج النخر من الحفرة المحضرة في السن . 

معدن كليشيه 
خليطة صهورة » من القصدير » والرصاص ٠‏ والالتيمون » 
والبزموت » تستعمل فى طب الأسنان . 

REN «الملقطة‎ TE 
صوت ينشأ عن المفصل الفكي الصدغي يسمعه المريض أو‎ 
الطبيب المعالج بسبب انزلاق القرص المفصلي أثناء الحركات‎ 
. الانزلاقية للفك السفلى‎ 

عيادة » مستوصف اوا ك clinic‏ 

إكلينيكي »سريري 
1 متعلق بملاحظة وعلاج المرضى بعكس النظريات 

والأبحاث التجريبية . 

2- متعلق بالعيادة 5 


cliche metal 


clicking 


clinical 


فلح الحنك .فلح قبة الحنك . حنك مشقوق cleft palate‏ 
عيب خلقي يتميز بفلح في منتصف الحنك نات عن فشل 
التحام جزئي الحنك أثناء النمو الجنيني . قد يكون الفلح 
كاملا » يمتد من خلال الحنك الصلب والحنك الرخو إلى 
التجويف الأنفي » أو قد يظهر بأي درجة من درجات الفلح 
غير الكامل أو فلح جزئي . 

تحدث هذه الحالة تقريباً بمعدل مرة لكل 2500 مولود» 
وتصيب الإناث أكثر من االذكور وتكون مصاحبة بفلح في 
الشفة العليا . 

هذا العيب الخلقي هو أكثر عيوب سوء التكون القحفي 
الوجهي حدوثاً » أي ما مجموعه نصف الجموع الكلي من 
العيوب . تكون التغذية عن طريق أجهزة تغذية . لا تجرى 
الجراحة الترميمية للعيب عادة إلا بعد السنة الأولى أو السنة 
الثانية وتجرى على مراحل . 

العناية بالطفل تحتاج إلى فريق من ضمنه جراح تجميل » 
وأخصائي تقويم » وطبيب أسنان » وممرضة » وأخصائي طق 





وسمع . 

طبعة لفلح الحنك cleft-palate impression‏ 

مريض فلح الحنك cleft-palate patient‏ 

جهاز تعويضي لفلح الحنك cleft-palate prosthesis‏ 
جهاز تعويضي لتصحيح العيوب الخلقية في الحنك . 

cleft palate repair ترميم فلح الحنك‎ 


التصحيح الجراحي للفلح الخلقي في منتصف الحلق 
بالتجويف الفموي والتجويف الأنفي .يتراوح الفلح 
الحنكي من انفصال بسيط في اللهاة إلى امتداد الفلح ليشمل 
الحنك الرخو والحنك الصلب . ويمتد للأمام بشكل أحادي 
الجانب أو ثنائي الجانب من خلال الحيد السنخي . يرافق 
فلح الشفة عادة فلح الحنك . يجري ترميم فلح الحنك عادة 
الطريقة :يتم قبل العملية تجهيز مرفق كابح بحجم مناسب 
لمنع الطفل من لمس الفم ويرسل إلى غرفة العمليات مع 
المريض . بعد العملية الجراحية يظل الطفل في بيئة من 
الأكسجين حتى يصبح التنفس طبيعياً » ويلاحظ الطفل 
للتأكد من عدم حدوث أية علامة على انسداد السبيل 
التنفسي أو النزف الشديد . تستعمل التغذية غير المعوية 
بالسوائل إلى أن يستطيع أن يأكل عن طريق الفم . 

منطقة الفلح 

فلح ستيلمان 
انظر فلح ستيلمان (Stillman's cleft)‏ . 


cleft region 


cleft , Stillman's 
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رمع clonus‏ 
انقباض تشنجي مع ارتخاء يتبعه تقلص متبادل للعضلات . 
عضة مغلقة .عضة مقفولة close-bite = closed bite‏ 
شكل من أشكال سوء الإطباق » يشاهد فيه تراکب عميق 
شاذ للقواطع الأمامية » حينما تكون الأسنان في وضع 
إطباقي . 
مه ودف لأ عو نلف 
1- تراكب شاذ للعضة . 
2 - نقص البعد العمودي الإطباقي وينتج عن العديد من 
العوامل مثل انسحال الأسنان » أو البزوع غير الكامل 
للأسنان الخلفية الداعمة . قارن مع عضة مفتوحة «ءم0) 
(1eط‏ انظر إطباق خلفى زائد (Posterior overclosure)‏ . 
تدليك الصدر المغلق » تدليك 


closed bite 


closed chest massage 


القلب الخارجي 
تدليك اقلت الصدر المغلق closed - chest heart massage‏ 
تجريف مُغلق » شط مُغلق closed curettage‏ 
کسر مغلق closed fracture‏ 
كسر بالعظم غير مصاحب بجرح الجلد . 
انظر کسر (عتااعة1) . 
عروة مغلقة.عروةمقفلة closed loop‏ 
فم closed mouth EN‏ 
تجبير مغلق .رد مغلق closed reduction‏ 
تقويم الكسر دون جراحة . انظر تحت :إرجاع » رد 
(Reduction)‏ . 
رد مغلق للكسور closed reduction of fractures‏ 
رديدوي للكسر بدون قطع . 
نظام مغلق closed system‏ 
نظام لايتفاعل مع البيئة . 
إغلاق closing‏ 
إغلاق العضة closing , bite‏ 
إغلاق العروة »قفل العروة closing loop‏ 
المطثّية clostridium‏ 


جنس من فصيلة العصويات » لاهوائي » موجب الجرام » 
وهي كائنات حيّة مغزلية الشكل أو عصوية الشكل . 

المطثية الكزازية 
جراثيم عصوية الشكل » توجد في الأرض أو التربة » وقش 
الإسطبل » وتسبب مرض الكزاز للإنسان . كانت تسمى في 
السابق عصبة الكزاز (تصماءا 115زعة8) . ويجب تحذير 
المرضى لتحاشى ممارسة الأعمال اليومية فى الإسطبل فورا 
بعد إجراء عملية جراحية في الفم ٠.‏ 0 


clostridium tetani 


تاج ِ كلينيكي clinical crown‏ 
ذلك الجزء من تاج السن الطبيعية المغطى بالميناء » والظاهر 
من اللثة » والمرئي في الفم . 
نسبة تاج السن الإكلينيكي إلى 
جذر السن الإكلينيكي 
النسبة بن :طول جن الفيق الاق قاخيا بذ من الارفباظ 
الظهاري » وطول الجزء بدء من الجذر الواقع في الناحية 
الجذرية من الرابط الظهاري . تفيد نسبة الجذر الإكلينيكي 
إلى التاج الإكلينيكي في التشخيص وتقدير ما يحتمل أن 
يحدث بالنسبة للمرض حول السني . 
طول التاج الإكلينيكي ١‏ 
ارتفاع السن من ا حافة اللثوية الحرة إلى السطح الإطباقي » أو 
السطح القاطع » ويجب أن يكون 4 ميلليميتر على الأقل من 
أجل تعويض السن بتاج مناسب محكم . 
الأهمية الإكلينيكية 
المتطلبات الإكلينيكية 
جذر! كلينيكي = جذر ]00 clinical root = physiological‏ 
فيزيولوجي 
ذلك الجزء من الجذر التشريحي » والمنطمر في العظم 
السنخي والمتصل به بواسطة الرباط حول السني . 


clinical crown/ clinical 


root ratio 


clinical crown length 


clinical importance 


clinical requirements 


طبيب إكلينيكى » طبيب معالج clinician‏ 
(سابقة) عيادة » عیادی . علاجى . إكلينيكى clinico-‏ 
دراسة الأمرا اض على المرضى . إكلينيكى clinicopatholozy‏ 


إمراضي » متعلق بأعراض الأمراض وأوصافها › 
(الباثولوجيا الإكلينيكية) 
(سابقة) انحدار » منحدر , مائل » تقهقر 
تسطح الرأس 
تسطح الرأس 


رأس سرجي ؛ فيه عيب خلقي » عبارة عن تجويف أو تقعر 


clino- , clin- 
clinocephalia = clinocephalism 


clinocephalic = clinocephaly 


في قمة الرأس . 
إكلينيكى الشكل clinoid‏ 
نواتى | کل clinoid processes‏ 
استطالات عظمية شبيهة بالإصبع » تكون الحافة الأمامية 
والحافة الخلفيه للحفرة النخامية في السرج التركي . 
مشبك .ماسك »ملقط clip‏ 
مَشْبك التمساح 1 clip , crocodile‏ 
مشبك نابض . ملقط نابض clip , spring‏ 
منحدر العظم الوتدي ٠‏ المحدر clivus‏ 
رمعي clonic‏ 
متعلق أو متميز بالرمع . 
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و 7 ع م 208 س وام 4 
يحلط »يخثر » يتحلط »؛يتخثر 
و 


0 


تخثر coagulation‏ 
HN aS‏ 
عوامل التجلط لتكوين جلطة فبرين غير ذوابة . 

ت تخثر الدم coagulation , blood‏ 

زمن التخثّر 
زمن التجلط الطبيعي من 8-4 دقائق . انظر زمن التجلط 
(Clotting time)‏ . 


coagulate 


coagulation time 


coagulum خثرة‎ 

فحم حجري › فحم نباتي coal‏ 

يلتئم يلتحم coalesce‏ 

١‏ و 34 ع 

التئام التحام coalescence‏ 
التحام أو اتحاد أجزاء كانت منفصلة من قبل . 

التئام » موافقة » تطبيق coaptation‏ 
التكام اجرح أو العظم المكسور . 

تضیق » ضيق »انضغاط coarctation‏ 


يتعلق بالأوعية الدموية . 


تضيق الأو رطى coarctation of the aorta‏ 
خشن ا coarse‏ 
فصل ثابت coarticulation = synarthrosis‏ 
طبقة » غلالة > غطاء coat‏ 
غطاء برانى » غلالة برانية coat , adventitious‏ 
غطاء مل »غلالة مصلية coat , serous‏ 
مَطلى مخ coated‏ 
اسان ميج »لسان مطلى coated tongue‏ 


لسان سطحه مغطى بطبقة من بقايا الطعام مختلطة با لجراثيم 


والنسيج الظهاري . 


طبقة خارجية » غطاء » غلاف coating‏ 

كوبلت cobalt‏ 
عنصر معدني كيميائي » أبيض فضي يستخدم لتكوين كثير 
من الخلائط . 

علاج بأشعة الكوبلت cobalt-beam therapy‏ 

cobalt bomb قنبلة الكوبلت‎ 


مصدر إشعاع علاجي بنظائر الكوبلت . 
كوبلت کروم 

خليظة من الكويات والكروموع تستخدم في تصن بعضص 

البدلات الجزئية والأجهزة التعويضية الأخرى . وهي خليطة 

صلبة » مقاومة للتآكل » لها نقطة انصهار عالية 00 


cobalt-chromium 


علق »انغلاق closure‏ 
غلق البوتقة » إغلاق البوتقة 
غلق نصفي البوتقة المعدنية خلال تصنيع البدلة السنية . 


إغلاق تجميلي 


closure , flask 


closure , plastic 


انغلاق أو لى closure , primary‏ 
جلطة . خثرة clot‏ 


1 كتلة نصف صلبة تكون عادة رخوة ذات طبيعة منزلقة 
تسمى الخثرة بالنسبة إلى اللبن (الحليب) . 
2-(في الطب) : تسمى ال حلطة بالنسبة إلى الدم . 
جلطة دموية » خثرة دموية clot , blood‏ 
التحلط = التخثر 
آلية دفاعية للجسم لوقف النزف . حيث تحث إصابة الأوعية 
الدموية الفيبرينوجين الموجود في بلازما الدم على تكوين 
شبكة رقيقة من لييفات الفيبرين تحجز كريات الدم الحمراء » 
والصفائح الدموية لتكون سد رخو في مكان الإصابة . هذه 
العملية بالإضافة إلى عوامل كثيرة أخرى » تتسبب في بطء 
تؤيف لدم ار إإقافت ىه هيلب الد الرععر دة 
عوامل التجلط .عوامل التخثّر 
زمن التجلّط » زمن التخر 
الزمن المطلوب للدم لتكون جلطة (خثرة) » ويختبر بواسطة 
تجميع 4 ميللياتر من الدم في أنبوب زجاجي (Glass tube)‏ 
وإختبارتكون الجلطة . يلاحظ أول ظهور للجلطة ويدون 
الزمن المار لتكونها . يستخدم هذا الاختبار البسيط لتشخيص 
الناعور ولكنه لا يكشف إلا اعتلالات التجلّط البسيطة . 
تطبيقاته الرئيسية هي تقييم العلاج بمضادات التخثر . يسمى 
أيضاً زمن التخثر (Coagulation time)‏ . 


له 3 


القَر نفل clove‏ 


clotting = clottage 


clotting factors 


clotting time 


clove oil زیت القرتفل‎ 
clutch مقبض‎ 
clutch , dental مقبض سني‎ 


قالب معدنى للقوس السنية فيها فراغات لتيجان الأسنان » 
يمكن ينها على الأسنان بحيث توافق انطباعات الأسنان 
على الأسطح اللسانية والشدقية » تاركة الأسطح الإطباقية 
غير مغطاة . وهي تستخدم كوصلة معدنية للقوس الوجهية 
أو أداة قياسية أخرى : 


داء الشعيات clyers = Actinomycosis‏ 
مُحلط . مخثّر coagulant‏ 


مادة تساعد على التجلّط (التخثر) . 
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قرص مَسكّن للألم يحتوي على الأسبيرين » والفيناسيتين » 
والكوديين » لاينصح بالمستحضرات الْركُبّة لتسكين الألم 
لأنها لاتحتوي أياً من مميزات المستحضرات المكونة من عنصر 
واحد . 


Codex Medicamentarium دستو رالأدوية‎ 


Coe-Pak كوباك‎ 
. ضماد حول سني بدون يوجينول‎ 
coefficient ١ مُعامل‎ 
coefficient of absorption مُعامل الامتصاص‎ 
coefficient of expansion معامل التمدد‎ 
coefficient of friction مُعامل الاحتكا‎ 
coefficient of reflection مُعامل الاتنعكاس‎ 
coefficient of variability معامل التغير‎ 
coefficient of variation مُعامل الانحراف‎ 


مُعامل الل وجة coefficient of viscosity‏ 
معآمل الحرارة 

معامل السرعة 
معام الحجم 
عامل إضافي »عامل تميمي 
سد مطاطي »حاجز مطاطي coffer dam = rubber dam‏ 


coefficient,temperature 
coefficient ,velocity 
coefficient , volume 


cofactor 


طبيقة صفيحة كوفن Coffin’s plate appliance‏ 
صفيحة كوفن المشقو قةى جهاز كوفن  Coffin’s split plate‏ 
الموسع 


نسبةإلى س .ر .كوفن »1891-1826 » طبيب أسنان 


طبيقة تقويمية » كانت تستخدم في الماضي لتوسيع القوس 
السنية بواسطة صفيحة مشَّقّوقة صّممت لايجاد ضغط 
جانبي مسيطر عليه على الحواف اللسانية للقوس السنية . 

نابض كوفن 
نابض من السلك الثخين » يستعمل لتوسيع أو تضييق 
الأجزاء الخلفية من الطبيقة التقويمية ويوضع في الخلف بين 
الجزئين المنفصلين لايجاد ضغط يتسبب في التوسيع أو 
العقضصييق: 


Coffin’s spring 


لتحم . يرتبط »يتماسك cohere‏ 
مطابقة › التحام »التئام coherence‏ 
مترابط » متماسك coherent‏ 
تشتت مترابط coherent scatter‏ 


تفاعل بين فوتون الأشعة والذرة » يتغير به مسار الفوتون »› 
ولايحدث أي تغيير في الذرة : 


خليطة (سبيكة) الكوبلت 
كروميوم المصبوبة 
خليطة صلبة ومقاومة للتآكلمن الكوبلت والكروميوم » 
تستخدم في تصنيع البدلات الجزئية . 
لسان مَرصوف 
التهاب اللسان مع ضحم حليماته وإصابته بالطلوان . 
مُکوري 
متعلق بالجراثيم المكورة أو مشابه للمكورات الجرثومية . 
مکورات (مفرد :مكور) cocci‏ 
مكورة »مکور (ج :مكورات) 
كائن دقيق كروي الشكل » أو جرثومة كروية » يمكن 
التفريق بين أجناسها بحسب شكل تجمع خلاياها . الخلايا 
الكروية المنفصلة تماما تسمى : مكورات دقيقة ؛ والخلايا 
المزدوجة تُسمى مكورات مزدوجة ؛ والخلايا المرتبة في 
شكل سلسلة تُسمّى : مكورات سبحية ؛ وتكون سائدة فى 
حالات الالتهاب » والخلايا المرتية في عناقيد تُسمى : 
المكورات المتفوقية و ا ا ا القيح . 
القوقعة . حَلزون الأذن الباطنة 
أنبوب حلزوني » يكوّن جزءاً من الأذن الداخلية (الباطنة) . 
قوقعي . حلزوني . محاري 
متعلق بحلزون الأذن. 
العصب القوقعى 
يعصب العضو الحلزوني من القوقعة . أحد الأفرع الرئيسية 
من العصب القحفى الثامن » حيث تنشأ الألياف من خلايا 
العقدة الحلزونية » وتنتهي في النوى الحلزونية البطنية 
والظهرية لعنق الدماغ . يسمى أيضاً : عَصَبٍ سّمعي 
(Acoustic nerve)‏ . 
انظر قَوقَعى (وتمهعاطاء0©) . 
زبدة الكاكاو cocoa butter‏ 
شحم أبيض نقي يستعمل كمزلق أو مخفف للاحتكاك › 
لحماية سطح إسمنت السيليكات أثناء تصلبه . 
ترميز » راموز »نظام شفري ٠.‏ دستور code‏ 
ترميز لو ني سني code, dental color‏ 
نظام ترميز ملون 
شريط ترميز لوني 
كُوديين 
عقار مشتق من المورفين ولستغمل كمسكوللالم 2 
ولتهدئة السعال المهيجة . 
حَبة مركب الكوديين 


cobalt-chromium casting alloy 


cobblestone tongue 


coccal 


COCCUS 


cochlea 


cochlear 


cochlear nerve 


code system, color 
code tape, color 


codeine 


codeine compound tablet =BP 
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راتين متماثر بالبرودة = = cold-curing resin= activated resin‏ 
راتين منشط = راتين autopolymer resin = quick-cure‏ 
ذاتي التبلمر = راتين سريع resin = self-curing resin‏ 
التبلمر = راتين ذاتي التبلمر 
ران كن بره بواسطة :تفط وار رن ادام 


حرارة خارجية . 

cold sore = herpes labialis = فّرحة الباردة » قّرحة البرد‎ 

هربس الشفة 

حويصلات هربسية تحدث على الشفتين وتمثل الظهور التالي . 
ا ودة انه 
2 ودةالحلد coldness of skin‏ 
لحام بارد cold weld‏ 
كولاجين collagen‏ 


ألياف مكونة للنسيج الضام للثة » وهي الألياف الرئيسية 
للرباط حول السني ؛ أكثر أنواع البروتين غزارة في الجسم » 
ويتكون من هيدروكسي برولين » وهيدر و كسيليسين » وستة 
عشر حمضاً أمينياً . الألبومينويد (10هصتصدط41) » وهو 
إحدى المكونات الرئيسية للعظم » والغضاريف » والأنسجة 
الضامة . 

ألياف كولاجينية collagen fibres‏ 
ألياف ليّنة مرنة مؤلفة من حزمة من اللييفات »غالبا ما 
تتجمع لتكوين حزماً كبيرة ؛ وهي المكون الرئيسي للنسيج 
الليفي وعنصر أو جزء أساسي من الرباط حول السني . 
توجد الألياف الك ولاجينية في النسيج الضام » وهي أكثر 
الأنسجة شيوعا بالجسم . وهي ألياف غير مطاطة ؛ توجد 
حزم من الألياف الكولاجينية في عمق المركب الخاطي 
اللثوي ؛ تصنف في مجموعات حسب توضعها : 
1- الألياف الكولاجينية المائلة . 
2- الألياف الكو لاجينية عبر الحاجز . 
3- الألياف الكو لاجينية الدائرية . 
4- الألياف الكولاجينية الطولية . 
5 الألياف الكو لاجينية اللثوية السنخية . 
6- الألياف الكو لاجينية اللثوية السنية . 


ألياف لثوية سنخية collagen fibres , alveolo-gingival‏ 
كولاجينية ˆ 

collagen fibres , circular ألياف دائرية كولاجينية‎ 

ألياف لثوية سنية collagen fibres , dento-gingival‏ 
كولاجينية 

collagen fibres , longitudinal  ةينيجالوك ألياف طولية‎ 


تشتت مترابط 

التحام » تماسك » ترابط » التئام » التصاق 
تظهر هذه الخاصية في بعض المواد » حيث تنجذب الحزيئات 
إلى بعضها البعض »وتقاوم الانفصال ؛ أي القوة التي توحد 


coherent scattering 


cohesion 


جزيئات المادة . 
ملتحم » متماسك » ملتصق لصاق » ترابط cohesive‏ 
رقاقة لاصقة cohesive foil‏ 
ذهب لصاق »ذهب متماسك cohesive gold‏ 
رقاقة ذهب لصاق cohesive gold foil‏ 


رقاقة من الذهب ينُظف سطحها من التلوث بواسطة 
التسخين ؛ يمكن أن تلّحم ذاتياببعضها تحت الضغط خلال 
رَصّها داخل الحفرة ال لحضرة . 


التماسّك› التلاصق cohesiveness‏ 
ملف »لفة »وشيعة coil‏ 


لفاف الملف المرن 

أداةتقويية تتكوّن من محور دوراني ذي جُلبة (غطاء) 
ONENESS SN NEE U‏ 
الملف النابضى . 

اخقارالسيلة” 
اختبار يستخدم لتحديد الضوء الآمن داخل الغرفة المظلمة » 


ومدى تأثيره على الفلم غير المعالج » وتحديد ماإذا كان 


coil spring winder 


coin test 


مضيق بين القمتين .»شيق col‏ 


منطقة منخفضة بين الحليمات اللثوية الوجهية والحليمات 
اللثوية اللسانية » ويختلف شكلها حسب كل منطقة تماس 
متلاصقة . 

الانخفاض اللثوي 
انخفاض في الحليمة بين السنية بين قمتين » واحدة على كل 
خا ف الا + 


col , gingival 


بارد برد ركام .رشح cold‏ 
حر اج بارد cold abscess‏ 


خراج بطيء التكوين » يتشكّل عادة حول عظم أو مفصل » 
مع قليل من الالتهاب » ولايبدي علامات للحرارة 
والاحمرار والورم . 
كي بارد » كي بالتبريد 
انظر کی ا (Cryocautery)‏ . 
أكريليك سات بالبرودة «أكريlليك cold curing acrylic‏ 
ذو تصلّب بارد 


cold cautery 
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الملفصل الفكي الصدغي تربط القرص المفصلي مع لقمة 
الفك السفلي » وتسمح الأربطة بحرك دوران القرص في 
المحور الأمامى الخلفى فقط . 

قناة لب جانبية » قناة لب إضافية 
و فاه لج ن ج بخدر الا ميق معان عير 
الذروة . تنكم أيضاً القناة المتفرعة (Branching canal)‏ « 
قارن مع قناة الجذر الإضافية ([هصهء غ100 (Accessory‏ . 


collateral pulp canal 


أوردة إضافية » أوردة رادفة collateral veins‏ 


جا collect‏ 
ector‏ 
ف ERE‏ 
جامع الغبار collector , dust‏ 
طوق »حلقة collet = collar‏ 
المنطقة من الجهاز التعويضي » التي تستخدم كطوق حول 
إيزاء collimation‏ 


تحقيق التوازي في التصوير الإشعاعي ؛ العمل على تحديد 
حجم شعاع الأشعة بواسطة المسدد »أي استخدام قمع › 


الأشعة . 
إيزاء مستطيل collimation , rectangular‏ 
تحديد شكل الحزمة الشعاعية السينية إلى مستطيل » 


باستخدام حاجز مكتّف للإشعاع فيه فئحة أو منفذ مستطيل 
بدلا من المنفذ التقليدي الدائري . 
المسدد »الميزاء 
(في التصوير الشعاعي) : أداة تحد من حجم وشكل الحزمة 
الشعاعية . 
حجاب أو أنبوب مبطن بمادة تمتص الحزمة الشعاعية . 
صممت لتحديد حجم وشكل الحزمة الشعاعية . 
صل الميزاء 
خطأً في طريقة إجراء الأشعة داخل الفم يتمثل بعدم تركيز 
الحزمة الشعاعية مركزيا على الفلم الشعاعي » ما يؤدي إلى 
غَرواني 
1 حالة من حالات المادة تكون فيها الجزيئات المنفردة للمادة 
إمافي صورة جزيئات كبيرة » أو في مجموعة من 
الجزيئات الصغيرة (طور أو شكل منتشر) متتشرة بانتظام 
فى وسط مشتت لادة أخرى » أي تظّل فيها جزيئات مادة 
أخرى معلقة بانتظام » مثل :إسمنت السيليكات » ومواد 
الطبع الغروية . 
2- يشبه الغراء. 
3- الإفراز الهلامي عديم اللون للغدة الدرقية . 


collimator 


collimator cut-off 


colloid 


الألياف الكولاجينية المائلة 

الألياف الكولاجينية المنحرفة 
هي أكثر مجموعات المركب المخاطي اللثوي » تمتد بشكل 
مائل بالاتجاه الأسفل من جدار ال إلى ملاط جذر السن . 


الألياف الكولاجينية عبر الحاجز collagen fibres , transeptal‏ 


collagen fibres , oblique 


لييفات كولاجينة collagen fibrils‏ 
لييفات دقيقة جدا ورقيقة » تؤلف الحَزم التي تكون الألياف 
الكو لاجينية . 
كولاجينى › هلامى » غرائی collagenous‏ 
متعلق بمولد الغراء .2 


مطرس کولاجینی قالب كولاجينى ‏ «تتاقصط كتاممععةلاىء 
انهيار › انكماش › هبوط ۰ 
حالة من الإجهاد أو الانهيار الشديد نتيجة عيب أو خلل في 
عمل القلب أو النزف أو بعد صدمة شديدة . 1 


collapse 


هبوط (وهط) قلبى وعائى collapse, cardiovascular‏ 
هبوط الدورة الوعائية collapse, circulatory‏ 
طوق. حلقة collar‏ 


1 - طوق يحيط بعنق أية بنية . 
2- (في طب الأسنان) : طوق معدني ضيق ينطبق حول 


عنق سن داعمة . 
قاعدةطوقية collar base‏ 
تاج طو قي collar crown‏ 
تاج صناعي يوصل بجذر السن بواسطة شريط معدني . 
طوق معدنى collar , metal‏ 
خر اج شبيه 38 ر القميص collar-stud abscess‏ 
خراج سطحي متصل بمجرى ناسوري بخراج آخر أكبر 
فى : 
1- إضافي »ثانو ي“ جانبي collateral‏ 
2- فرع صغير 
الأر بطة الإضافية للمفصل الفكى [121 collateral ligaments,‏ 
الصدغي 1 
زوج من الأربطة الداعمة على الأوجه الجانبية والإنسية لحفظة 
امفصل الفكي الصدغي تربط القرص المفصلي مع لقمة 
الفك السفلي » وتسمح الأربطة بحركة بحركة دوران 
القرص فى ال حور الأمامى الخلفى فقط . 
دورة جانبية 5 ران رادف collateral circulation‏ 
الار بطة الإضافية للمفصل collateral ligaments, TMJ‏ 
الفكي الصدغي 


زوج من الأربطة الداعمة على الأوجه الجانبية والإنسية لحفظة 
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حالة من فقدان الوعي التام والاتهيار » حيث تنعدم القدرة 
على الاستجابة » حتى باستعمال أي مَنبّه خارجي ولابمكن 
قاط ا ر انها مكو انها ع مرض ا أو 


E 
comatose متعلق بالغيبوبة » سباتي‎ 
combination اتحاد» ترپ 2 جع ارح » تولیف‎ 
combined مشترك » متحد » مندمج » ممتزج‎ 
commensal مطاعم‎ 

1- كائن يعيش على كائن آخر أو بداخله لمنفعته دون الضرر 
بالعائل 


2- كائن طُفيلى يحدث ضرراً بعائله » مثل : الْمبِيّضات 
البيض التي توجد في اللعاب . 


مختبر سد تجار ى commercial dental laboratory‏ 
مُتفدّت »مُهشم » متحزیء comminuted‏ 


مكسور إلى قطع صغيرة . 
كسر به العديد من الشظايا العظمية .انظرالكسور 


. (Fractures) 
و‎ 


comminuted fracture 


comminution 
comminution of food 
. تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة‎ 
commissure - 2 صوار‎ 
شريط من الألياف العصبية أو نسيج آخر يعبر من جانب‎ - 1 
الجسم إلى الجانب الآخر » عادة يصل بين بنيتين أو كتلتين‎ 
. من نسيج‎ 
نقطة التقاء أو اتحاد بين أجزاء أو أجسام متشابهة » أو نقطة‎ -2 
. اتحاد لحزئين تشريحيين . مثل زوايا العين » زوايا الشفاه‎ 
commissure , brain = الصوار الدماغى‎ 
cerebral commissure 
commissure , labial = commissura laborum صوار الفم‎ 
. ركنا الفم حيث تتصل الشفة العليا بالشفة السفلى‎ 
الصوار البصري‎ 


commissure , optic 


صوارالحفنين commissure , palpebrarum‏ 
الشريان الشات المشثرك common carotid artery ٠»‏ 
الشريان السباتي العام 


اخ الشراين الكبيرة» يعدي الراس والرقبة +الكبريان 
السباتي الأيسر هو فرع من الجذع العضدي الرأسي . الذي 
يتفرع إلى شريان سباتي عام ظاهر » وشريان سباتي عام 
باطن . تغذي أفرع من الشريان السباتي الأصلي الظاهر 


عَرواني colloidal‏ 
متعلق بالغراء أو له صفات الغراء » وهو حالة من التبعثر بين 

الهلام وال محلول الغروي. 
عنق .ما يشبه العنق 


عنق السن 


collum 


collum dentis 


collum mandibulae عنق الفك‎ 
collum processus condyloidei عنق لقمة الفك‎ 
man dibular 

collutorium = collutory NS 
collutory = collutorium 00 
colophony = rosin العا ن ا صمغ الصنو بر‎ 


1-راتين القّكّفونية : مادة صفراء صلبة تتخلّف عند تبخير 
التربنتينا من راتين الصنوبر » تمسح بها أقواس الكمنجات 
وأحذية البهلوانيين لمنعها من الانزلاق . 

2- يكسو أويمسح براتين القلفونية . 

لون 


color = colour 


تلوين › صبغ »مادة مُلونة coloring‏ 
تلوين خارجى coloring , extrinsic‏ 


صبغ خارجي » مثل تلون السطح الخارجي للجهاز الصنعي 
التعويضي . 

تلوين داخلي 
صبغ داخلي »أي اندماج الصبغ ضمن مادة الجهاز الصنعي 
التعويضي . 

colour = color لون‎ 

ترميز الألوان 
نظام لوني للأدوات صغيرة الحجم معرف من الهيئة الدولية 
لتوحيد المقاييس 190 حيث يرمز لأصغر الآدوات حجماً 


coloring , intrinsic 


colour coding 


باللون الأبيض » ويتدرج إلى الأصفر » والأحمر » والأزرق » 
والأخضر ‏ إلى الأسود . 
دليل لوني »دليل ألوان 
توافق لوني » توافق الألوان 
لونالسن 
شركة كولومبيا للأدوات 
مجموعة من الأدوات اليدوية » تستخدم لإزالة القّلح 
وتسوية الجذر أي جعله مستوياً وأملس . 


colour guide 
colour matching 
colour , tooth 


Columbia’s instruments 


columella 

columella nasia عميدالأئف‎ 

الجزء اللحمى الطرفى من الحاجز الأنفى . 
سبات ا 2 5 ية 1 


coma 
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تسجل كمايلي : صفر 0) - لاعلاج ؛1- تجسن في 
صحة الفم الشخصية ( الرمز 1 » 1 006» ) ؛ 11 1+ إزالة 
القلح (الرمز 2و3 .3 & 2 علم» ) ؛ 1 -1 + 11+ علاج 
مركت (الرمز 4 »4 علم»). 
كثيف . مندمج ؛ متجمع > مکتنز compact‏ 
عظم كشيف 
عظم صلب كثيف يوجد على سطح بنى الهيكل العظمي ‏ 
ويتميز عن العظم الشبكي الإسفنجي. 
مَكَتّف ء أداة الرص 
1- أداة تساعد في عملية حشو أو التحام المادة مثال : 


compact bone 


compactor = condenser 


حشوات رقائق الذهب. 
2- (في علاج الجذور) : أداة صغيرة تتحرك آليا » تماثل 
مبرد هدستروم )Hedstroem”s file)‏ ولكن بأخاديد عكسية 
تستخدم لتكثيف أو حشو قناة الجذر بالكوتابركا . تُسمى 
أحيانا مكف ماكسبادن (McSpadden’s Compactor)‏ 
حشو »رص compaction‏ 
التشريح السني المقارن 
متوافق »مؤتلف 
يستطيع أن يتواجد بالتآلف مع شخص آخر أو عقا رآخر . 


comparative dental anatomy 


compatible 


متوافق وراثيا compatible , genetically‏ 
متوافق مناعيا compatible , immunologically‏ 
تعاو ض compensate‏ 
منحنى فعاو ض٠‏ منحنی معادل » compensating curve‏ 
متحنى مكافيء 


1- منحنى تنضيد الأسطح الإطباقية للأسنان . 
2-الانحناء الأمامى الخلفى والانحناء الجانبى فى تنضيد 
الأسطح ا الحو اف القاطعة اسان الا 2 
اللذان يستخدمان لتحقيق إطباق متوازن يُعادل مسارات 
أقمتي الفك السفلي حينما يتحرك الفك من الوضع 
المركزي إلى الوضع اللامركزي ؛ يستخدم لتحديد نقاط 
التماس السنية على الأرحاء ولتوفيرنقاط التماس المتوازنة 
للبدلات با يلائم البروز الفكي السفلي . المنحنى المعادل 
يتوافق مع قوس سبي للأسنان الطبيعية . 
تلع معاوض . قَلْع معادل 
قلع سن من أحد نصفي القوس السنية بعد قلع سن من 
نصف القوس السنية المقابلة » من أجل الحفاظ على توازن 
الإطباق الفموي »ولمنع حدوث سوء الإطباق . 
ماق ضة ٠»‏ تعويض compensation‏ 


شفاه كفو 0 


compensating extraction 


competent lips 


أنسجة الوجه » وفروة الرأس » وأغلب الرقبة والحلق . 
ويغذي الشريان السباتي العام الباطن الدماغ والأنسجة 
الأخرى مثل العينين . 
الضفيرة السباتية العامة 
شبكة من الأعصاب على طول الشريان السباتي الأصلي » 
تفرع منها الألياف الودية التي تذهب إلى الرأس والرقبة . 
وأفرع مصاحبة للأوعية الدموية القحفية . تشكلت الضفيرة 
السباتية الأصلية بواسطة الضفيرة السباتية الظاهرة والضفيرة 
السباتية الباطنة » وبواسطة العقدة العنقية للجهاز الودي . 


common carotid plexus 


common cold ركام‎ 
common dental germ برعم السن العام‎ 
common facial vein الوريدالوجهى العام‎ 


متداو ل » متنقّل »نقيل » سار communicable‏ 
أمرا اض متنقلة > أمرا اض سارية communicable diseases‏ 


انظر أمر اض معدي ة(وهوههوذل (Infectious‏ . 


communicans موصل‎ 

الشريان الو صل communicating artery‏ 
يشكل جزءاً من دائرة ويلس (1115ة/77 4ه هاهت) . انظر 
وصلة (Communicans)‏ 

اتصال »نقل communication‏ 

طب الأسنان الاجتماعي community dentistry‏ 


فرع من طب الأسنان يقدم العلاج والوقاية من الأمراض 
السنية لجحماعة من الناس يعيشون معا نحت ظروف واحدة . 
منسب الأنسجة الداعمة 
للاحتياجات العلاجية في المجتمع 
منسب وضعته منظمة الصحة العالمية )W80(‏ لتقدير 
الاحتياجات العلاجية للأنسجة الداعمة السنية » وليست 
حالتها المرضية . ويمكن استخدامه لمسح انتشار الأمراض 
الوبائية » أو الفحص الجماعي للصحة الفموية .يجري 
الفحص باستخدام مسبار ا العالمية للأنسجة 
الداعمة ذو النهاية الكروية ويعتمد على ثلاث أسنان فى 
لقث الحلوق واف أك لمعل :اى سدابية فى 
الفم ومع أسعيعاه اراس التكقل E,‏ 
تفحص أسنان السداسية كدليل ؛ وفي الفحص الفردي 
يسجل رمز صفر (0) للدلالة على عدم وجود علامات 
مرضية » وواحد (1) للنزف اللثوي » إثنان (2) لترسب 
القلح تحت اللثوي أو فوق اللثوي » ثلاثة (3) لوجود جيب 
مرضي بعمق من 6-4 ميلليميتر » أربعة (4) لوجود جيب 
Hk BSED‏ 6 مبلل ممت أو أكثر .احتياجات العلاج 


community periodontal index 


of treatment needs 
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تأهيل مركب complex rehabilitation‏ 
ترميم سني كبير يشمل ست وحدات أو أكثر من التيجان أو 
الجسور في نفس خطة المعالجة للمريض ٠‏ ويتطلب تنفيذه 
وقتاً وجهداً ومهارة غير عادية من الطبيب » و من فتي الختبر 
لإمكان بناء الأسنان التالفة » وملء فراغ الأسنان المفقودة » 
والوصول إلى حالة مستقرة للتأهيل الفموي للمريض من 
الناحية الوظيفية والجمالية 
مضاعفة » اختلاط 
ظهور حالة مرضية إضافية خلال فترة المرض الرئيسي . 
مضاعفات متأخر ة » اختلاط متأخر Gopi , delayed‏ 
مضاعفات مباشرة » اختلاط 
مباشر » اختلاط فوري 
مضاعفات الز رع السني complication in implantology‏ 
مكون 
جزء أو عنصر من مادة مركبة . 
مكونات الجهاز السنى component of a complete denture‏ 
الكامل 1 
الجهاز السني الكامل يتكون من القاعدة والجناح . 
عنصر القوة . مكون القوة 
أحد العوامل التى تكوّن القوة » . 
مُکونات المضغ 1 
حركات الفك الختلفة أثناء عملية المضغ والتي يتحكم فيها 
اهاز اللخصين الحشاى + الفا الفكية الصف 
العاف #والطحام الراد لمكن دسي عتاضر دورة 
المضغ (بغرض التحليل أو الوصف) إلى عناصر فتح دورة 
المضغ » وعناصر غلق دورة المضغ » والعناصر الجانبية 
اليسرى لدورة المضغ » والعناصر الحانبية اليمنى لدورة المضغ 
. والعناصر الأمامية الخلفية لدورة المضغ | 
المكونات الأمامية الخلفية لدورة , components of mastication‏ 
المضغ anteroposterior‏ 


complication 


complication ,immediate 


component 


component of force 


components of mastication 


components of mastication , closing مكونات علق دورة‎ 
المضغ‎ 

components of mastication ,left lateral المكونات الجانبية‎ 
اليسرى لدورة المضغ‎ 

components of mastication ,opening عناصر فتح دورة المضغ‎ 

العناصر الجانبية يمنى لدورة 
الملضغ 

عناصر الإطباق 

العوامل الختلفة التي تشارك في الإطباق » مثل المفصل 


components of mastication و‎ 
right lateral 


components of occlusion 


شفاه منطبقة » حينما يكون الفك السفلى والعضلات 
الوجهية فى حالة استرخاء أو راحة . 
كامل “بكمل 
جهاز سني كامل › طقم complete denture = full denture‏ 
أسنان كامل » بدلة كاملة 
جهاز تعويضي سني يعوض جميع الأسنان والأنسجة الحيطة 
بالفك العلوي والسفلي . 
جناح الجهاز السني الكامل 
الجزء الممتد من قاعدة الجهاز السنى الكامل فوق الخاطية 
اللتضفة دامن الاق السفية للاستاآن إن حافة از 
المي : 
قاعدة البدلة السنية الكاملة complete denture base‏ 
تغطي الحيد السنخي المتبقي والمنطقة اللثوية الحيطة . تصنع 
القاعدة عادة من الأكريليك ويمكن تقويتها بإضافة شبكة 
معدنية تنطمر في الأكريليك . 
بدلة كاملة تعود بض .2 
جهاز سني كامل تعويضي 
1-تعويض كامل الأسنان الطبيعية فى القوس السنية 
والأنسجة الحيطة بواسطة جهاز صبناغي تعويضي : 
2-علم وفن تعويض الأسنان لفم بلا أسنان (أدرد) . 
فحص اشعاعي كامل complete radiographic examination‏ 


complete 


complete denture flange 


complete denture prosthetics = 


full denture prosthetics 


محموعة كاملة complete series‏ 
انظر أشعة كاملة للفم (Full mouth X-ray)‏ . 

رس لق و ان 

مركب »محموعة » مشترك » معقد complex‏ 

complex cavity = compound cavity حفر ةّ مر كبة‎ 


حفرة تشتمل على أكثر من سطح في السن . قارن مع حفرة 


لثوية (301ء 081أع612) . انظر جف ة م کبة (Compound‏ 


. cavity) 
complex composite odontome ورم سني ف کب معقد‎ 
. انظر ورم سني (عمرماهه000)‎ 
complex , craniofacial مركب قحفى وجهى‎ 
complex , dentogingival ١ مركب لثو ي مش‎ 
complex , mucogingival مركب مخاطى لثو ي‎ 
complex muscle العضلة لمر كه‎ 
. » العضلة الشوكية النصفية‎ 
complex odontoma ورم سني 0 کب‎ 


انظر ورم سني م كب (Composite odontona)‏ . 
جيب ق کب complex pocket‏ 
جيب حول السن يشمل أكثر من سطح واحد للسن » ولكن 
بمنفذ واحد على السطح الخارجي . 
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2-(في طب الأسنان) : يطلق على مركب الطبع 

)Modelling compound)‏ .انظر مواد الطبع 
(Impression material)‏ . 

مستدةمركبة ٬قالب‏ مركب 


و 3 


مركب الصوغ م کب التشكيل « composition , modeling‏ 
عو رس 


composition matrix 


جبيرة م كبة composition splint‏ 
0 کب ستنت 5 composition , Stent’‏ 
7 3 

compound مركب‎ 


1 -(في علم الأدوية) : مزج مادتين أو أكثر كما في الأدوية . 

2- (في الكيمياء) : مادة من مركب ثابت » تكونت باتحاد 
ذرتين مختلفتين أو أكثر من عناصر مختلفة » تظل مرتبطة 
معا بواسطة وصلات التكافق . 

3- انظر مواد الطبع(1221651215 (Impression‏ « ور کت 


(Impression compound) الطبع‎ 


حفرة م كبة compound cavity‏ 
انظر حفرة (yا¡۷٤)‏ . 
و رس 
حشوة مركبة compound filling‏ 
کسر مضاعف . کسر مفتوح compound fracture‏ 


انظر کسر (۵إu٤۴۵)‏ . 

مركب الطبع 

جيب مرگب 
جيب حول السن يشمل أكثر من سطح للسن . 

م کب التشكيل مر کب compound , modelling‏ 

الصوغ »مركب الطبع 

مستحضر من الصمغ » والراتين » والزيت » يلين بواسطة 
الحرارة الجافة أوالحرارة الرطبة »ويتصلب بالتبريد . 
وتستعمل كمادة طبع غير مرنة » ولتثبيت الفاصلة «فاصلة 
الأسنان» » وملاقط الحاجز المطاطى . 

معالحة تقويمية شاملةرم comprehensive drthodane thera‏ 
التشخيص والعلاج المنسق للمرضى الذي يؤدي إلى تحسن 
الاعتلال الوظيفى القحفى الوجهى أو التشوه الوجهى السنى 
أو الاثنين معا » ويشتمل العلاج عادة باستخدام الطبائق 
التقوبمية الثابتة وتنسيق إجراءات مساعدة مثل القلع » 
الجراحة الوجهية الفكية . الجراحة الأنفية البلعومية » والعناية 


compound , impression 


compound pocket 


ضغط انضغاط compression‏ 
صفيحة لانضغاط العظم compression bone plate‏ 


صفيحة معدنية ذات ثقوب » مصممة لإحداث قوة ضاغطة 


على العظم في مكان الكسر . 


الفكي الصدغي » والجهاز العصبي العضلي المرافق » 
والأسنان » والبنى الداعمة للجهاز السني . 
مرگب » مؤلف من » مشكّل من 
راتين مُركب 
مواد الحشو الراتينية الناتجة من تفاعل إثير بيسفينول أ «إثير 
ثنائي حامض الكربوليك أ» مع الراتين الأكريليكي وحيد 
التماثر » والمحفز بواسطة نظام أمين أول أكسيد البنزويل » 
حيث تضاف إليه مادة مالئة غير عضوية مثل : الكريات 
الزجاجية أو قضبان الألمنيوم أو قضبان السيليكات أو 
قضبان الكوارتز أو قضبان ثلاثي فوسفات الكالسيوم . 


composite 


composite resin 


إسمنت ل کب composite cement‏ 
و رس 
قلب راتين مركب composite core‏ 


بناء من الراتين المركب » صمم لتثبيت تاج سن صناعية . انظر 
أيضاً : قلب (ع001) » قارن مع قلب أملغم (Amalgam‏ 
core(‏ » قلب مصبوب (0۲۴ 025]6) . 


حشوة مر كبة composite filling‏ 
و ا 
مادة حشو مركبة composite filling material‏ 
انظر حشوة الراتين (صزوع (۴11d‏ 
زعانف الراتين الم ركب composite flash‏ 


زوائد أطراف الحشوة . 


راتبن مر کب ساد الحافة » راتين 


مركب لتم الحواف 


composite margin sealant 


مادة م كبة composite material‏ 
راتين مر كب تملوء بالدقائق composite , microfilled‏ 
ورم سني م 53 composite odontoma‏ 


5 55 ع 5 5 2 ع 4 
ورم سني المنشأ يتكون من ميناء وعاج شاذين 5 يسمى أيضا 
الو رم السنى المر کب (Complex odontoma)‏ . 

ورم سني م کب composite odontome‏ 
- لاس ع 1 7 0 9 
س و ورم سني (26ه]000) 
راتين مركب 
انظر راتين الحشو (صنوع؟ (۴11d‏ 


حشوة 6 كبة > حشوة راتين مركب 5)01201052ع1 composite‏ 


composite resin 


راتين کب من معحونين composite , two-paste‏ 
م کب الراتين composite , visible light - polymerized‏ 


المبلمر بالضوء المرئي 
تركيب » مُركّب » مُجمع 
1-(في الكيمياء) : نسب المركّبات المكونة لمزيج أو العناصر 
المكونة لُكب . 


composition 
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مقعر concave‏ 
ذو انحناء داخلى أو ذ رف 
و 7 0 ع خلى ق 3 سطح مجو 
تقعر تقعير نجويف concavity‏ 
ترکیز »تكکثيف concentration‏ 
تركيزالقوى concentration of forces‏ 
تركيز أيو نات concentration of hydrogen ion‏ 
الهيدروجين 
(متلةعللة) قلوى (41۵) حامض 


122 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
الرقم الهيدروجيني (الباهاء) لبعض السوائل : 

6,5  باعللا‎ 

بلازما الدم 7,4 
تركيزالجهد 
متراكز » مُتحد المراكز »ذو مركز عام 
دوائر مُتحدة المركز 
مفهوم »فكرة »تصور 
مفهوم الثبات » مفهوم الاستقرار 
فرينة » محارة 


concentration of stress 
concentric 
concentric circles 
concept 
concept , constancy 
concha 
زج : محارات (ع8طعه20)] ؛ أية بنية تشريحية تماثل‎ 
الصدفة » مثل الآذن الخارجية «صوان الأذن» أو عظم‎ 


المحارة . 
محارة الأذن concha auriculae‏ 
محارة غربالية concha , ethmoidal‏ 


محارة الأنف السفلية 
محارة الأنف المتوسطة 


concha , inferior nasal 


concha , middle nasal 


concha nasalis محارة الأنف‎ 

concha, nasoturbinal = المحارة الأنفية القرينية = النابرة‎ 
agger nasi لأنفية‎ ١ 

concha of cranium محارةالقحف‎ 


انظر القحف » العتبة (Cal varia)‏ 
محارة الأنف العلوية 
العرف المحاري للفك 
العاوي 
حصاة 
التحام ملاطي » نمو متصاحب 
1- التحام طبيعي لحزئين منفصلين . 
2 -(في طب الأسنان) : التحام جذور السن بالعظم » أو 
بسن أخرى مجاورة لها بترسبات ملاطية . 
1 حجر تحصي 
كتلة مكونة من أجزاء منضغطة معا . 


concha , superior nasal 


conchal crest of the maxilla 


concrement = concretion 


concrescenCe 


concretion 


انضغاط المفصل compression of joint‏ 
قولبة بالضغط » تشكيل بالضغط 
هاج السعط و ا ا العمل شك ما اذه فی 
اا خا ا اة كالب ب “٠‏ 
قت بالضقه ادامر فى هر ,سالب ا 
مشَقّوق . انظر أيضاً : قولبة بالحقن (Injection‏ 
moulding)‏ . 
ضّغطي ضاغط 
توةضاغطة 
قُوة الثقل الضاغط 
شَدّضاغط . توثّر ضاغط 
حدوث توتر للمادة حينما تتعرض لإجهاد ضاغط . 
إجهاد الضغط »إجهاد ضاغط 
القوة التى تنشأ داخل المادة فى مقابل قوة خارجية ضاغطة . 
ا ٠‏ 
ضاغط الهواء 
العضلة ضاغطة المنخر 
عضلة تضغط على فتحة الأنف الخارجية » انظر جدول 
العضلات (Muscles)‏ . 
تصوير مقطعي محوسب 
عملية التصوير الشعاعي الطبقي وفيها يسجل ماسح الصور 
الشعاعية الطبقية المحوسب بيانات تقيس مدى نفوذ الأشعة 
السينية من خلال الغرض المراد تصويره »ثم تستخدم هذه 
البيانات بعد تحليلها وفق مقياس الكثافة في تشكيل الصورة . 
يستخدم في ذلك شعاع دقيق يدور حول جسم المريض 360 
درجة في حركة مستمرة ليصور الجسم في مقاطع مستعرضة 
مبيناً كثافة الأنسجة ا ختلفة . تكتشف بهذه الطريقة الكتل 
الورمية أوانزياح العظم أو تجمعات السوائل في الجسم . 
سمي سابقاً التصوير الشعاعي المقطعي الحوري ا محوسب 
(Computerized axial tomography)‏ . 
المفراس المقطعى 
اا CTS‏ 


computer- assisted tomography = تصوير طبقى بمساعدة‎ 


compression moulding 


compressive 

compressive deformation 
compressive force 
compressive loading force 


compressive strain 


compressive strength 


compressive stress 


compressor 
compressor , air 


compressor naris muscle 


computed tomography = CT 


computed tomography scanner = 


الحاسوب CATS can‏ 
تصوير شعاعى مقطعى computerized axial tomography‏ 
محوري محوسب 


قياس سيفالومترى محوسب computerized cephalometric‏ 
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رأس أداة الرص condenser point‏ 


أداة رص أو تكثيف حشوة  condenser , root canal filling‏ 
قناة الجذر 

أداة رص آلية ذات نابض 2 condenser , spring activated‏ 
نشط controlled mechanical‏ 

الرص »التكثيف condensing‏ 


condensing osteitis = osteitis 


التهاب العظم المكثف 
condensans‏ 
التهاب موضعي مزمن ذو درجة منخفضة » حيث يتكون 
عق کت فنا د جوك ذزوة جد رااان راد أوالحية 
جزئيا » وتحاط النوات المتحللة من اللب اموت بجدار 
كثيف من العظم » أو يتكون عظم كثيف شاذ في مكان 
الذروة بعد خلع السن . وتشاهد في الصور الشعاعية بشكل 
منطقة ظليلة شعاعيا أي غير نفوذة للأشعة . 
حالة .شرط 
ترط 
مُنعكس شرطي 
منعكس غير عادي ولاغريزي » لكنه ينشأ نتيجة لتكرار فعل 
مرافق . 
فعل انعكاسي شرطي : 
استجابة لمنبه غير طبيعي » يكون مكتسباً خلال حياة 
الإنسان» كد العف سكين اير رفول عادات 
الإنسان ؛ مثال ذلك : رمش العين أو عمز الجفن اللإرادي » 
وتّفضة الركبة . 
توصیل » نقل إإيصال 
تخدير نقلي » تخدير توصيلي 
تخدير إحصاري = 
تخدير ناحى . تخدير مناطقى ‏ = regional anaesthesia‏ 
تسكين الألم - تسكين- ف analgesia = regional‏ 
الألم الحاصر أو تسكين الألم الناحي 
أو الإحصاري 
فقد الاحساس . خصوصاً بالألم »في جزء من الجسم 
يحدث بواسطة حقن الخدر الموضعي بتماس مع مجرى 
العصب أو الأعصاب لوقف انتقال التبضات العصبية إلى 
ومن المنطقة التى يعصبها ذلك العصب أوالأعصاب . تسمى 
أيضاً بقن ا ي (Block anesthesia)‏ « أو تخدير 
العصب الإحصار يي (Nerve block anesthesia)‏ . 
موصلية 
الموصلية الكهربائية 


condition 
conditioned 


conditioned reflex 


conditioned reflex action 


conduction 


conduction anaesthesia = 


conduction analgesia 


block analgesia 


conductivity 


conductivity , electrical 


2- قلح » حصاة . 
أية كتلة تتصلّب وتترسب في الأنسجة أو في أي تجويف في 
الجسم . (في طب الأسنان) : القلح المتصلب والمترسب على 


الأسنان . 

ارتجاج دماغي »اهتزاز رأسي عنيف concussion‏ 
1- ضربة عنيفة أو صدمة على الرأس . 
2- فقد الوعي المؤقت بسبب ضربة على الرأس . 

رص » تكثيف » حشو condensation‏ 


رص مادة الحشو داخل الحفرة المحضرة بالسن » مثل حشوة 
رقائق الذهب . 
رص يدوي » حشو يدوي » تكثيف يدوي 141 , دمتأدعصمء0ممء 
ر صآلي » تكشيف آلي 
الرض نوق الصو + 
تكثيف فوق الصوتي 
أداة الرّص » المكثف . أداة الحشو . الراص 
أداة يدوية ذات طرف غير حاد مسنن » تستعمل لرصٌّ 
وتكثيف رقائق الذهب »أو لحشو الأملغم . أو مواد الحشو 
المرمم داخل الحفرة المحضرة في السن . 
راص الأملغم » أداة رص الأملغم › 
ضاغط الأملغم 
أداة تستخدم لرص وتكثيف الأملغم داخل الحفرة ا محضرة في 
السن . 
راص آلى » أداة الحشو الآلية › 
أداة الرص الآلى 
أداة مصممة لتطبيق قو ة آلية يمكن التحكم بها خلال رص 
مواد الحشو في الحفرة المحضرة في السن » مثل الأملغم أو 
رقائق الذهب . ويمكن أن يتم الحصول على القوة الضاغطة 
بواسطة نابض نشط أو قوة هوائية أو قوة كهربائية . 
أداة رص آلية ذات تحكم كهربي 


condensation , mechanical 


condensation , ultrasonic 


condenser 


condenser , amalgam 


condenser , automatic = 


mechanical condenser 


condenser , electrically 
controlled mechanical 
condenser , gold-foils = أداة رص رقاقات الذهب = راص‎ 
gold condenser = foils condenserٽتlقlژرل| الذهب = راص‎ 
أداة تستعمل لرّص وتكثيف حشوة الذهب المباشرة داخل‎ 
اللفزة المخحضرة:::‎ 
condenser , mechanical أداة رص آلية‎ 
تستعمل لر ص الذهب أو الأملغم ؛ الضربة الناتجة عن‎ 
» الأداة » إما أن تكون نتيجة عملية يدوية » أو با محرك السنى‎ 
1 . أو بالهواء المضغوط‎ 
أداة رص آلية ذات تحكم هوائي‎ 
(يتم التحكم فيها بالهواء)‎ 


condenser , pneumatically 


controlled mechanical 
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راش لقمية 
و ضع الحركة الردنة المفصلية condylar hing position‏ 
وضع لقمتي الفك السفلي في الجوف العنابي » حيث يمكن 
عمل حركة محورية بكرية ارو : 
E‏ 
اتجاه الممر اللقمى الجانبى. 
عنق اللقمة 
فرشي 
مسار تجتازه اللقمة في الجوف العنابي » أو حفرة الفك 
السفلي خلال حركات الفك السفلي الختلفة . 
مر جانبي أقمي 
مسار اللقمة فى الحركة الجانبية . انظر أيضا حر كة بينيت 
(Benet movement)‏ 1 
مسار لقمي منقدم 
مسار اللقمة حينما يتقدم الفك السفلي إلى الأمام . 
مستوى قم condylar plane‏ 
المعرق اناو TA‏ سوال 
اللقمة » ونقطة على الشعبة الصاعدة في منطقة زاوية اللحى 
عمودياً على المستوى السهمي ١‏ 
ناتيء لُقمي . نتوء لُقمي 
مزلاج نقمي 
مسار لُقمي . مسلك لُقمي 
مفصلية لقمية » مفصل لقماني 


condylar head 


condylar inclination , lateral 


condylar mechanism 
condylar neck 


condylar path 
condylar path , lateral 


condylar path و‎ protrusive 


condylar process 
condylar rod 
condylar track 
condylarth rosis = 
condyloid articulation 
. انظر مفصل لقمی (اصذهز 40(:1010م00)‎ 
condyle أقمة‎ 
» بروز مستدير في نهاية الشعبة الصاعدة للفك السفلي‎ 
1 . تتمفصل في 5 العنابي‎ 
condyle axis = condylar axis = راللقمة = الج ر الأقمي‎ 2 
hinge axis = mandibular = حو ربكر ي“ محو ررزي‎ 
محور الفك السفلي جور‎ 
معترض‎ 
خط وهمي يمر خلال لقمتي الفك السفلي يدور حوله الفك‎ 
ا ك ك ك‎ 


لقمة الفك | السفلر 


axis = transverse axis 


condyle , mandibular =‏ 
condyle of the mandible‏ 
نتوء مفصلي للفك السفلي » وهو نتوء يشبه الزر على الوجه 
الأعلى من الحافة الخلفية للشعبة الصاعدة للفك السفلى . 


conductivity , heat الموصليةالحرارية‎ 

conductivity , thermal الناقلية الحرورية‎ 

لد condylar = condylicus‏ 
متعلق بلّقمة المفصل (416ه00) . 


condylar agenesis 


قصورالنو اللقمي 
محور لُقمي = محور اللقمة = 


condylar axis = condyle 


محور رزی أو بکر ى = axis = hinge axis = mandibular‏ 
محور الفك السفلى = محور axis = transverse axis‏ 
و 

معتر صن 


خط وهمي يمر خلال لقمتي الفك السفلي يدور حوله الفك 

الف 1 1 
قناةلقمية 

تمر للعصب تحت اللسان خلال العظم القذالي . 


condylar canal 


condylar displacement إزاحة لقمية‎ 
condylar element عنصر لُقمى‎ 
condylar foramen ثقبة لُقمية‎ 


condylar fossa = condyloid fossa 
ا و القذالي يقع خلف‎ 
. اللقمة‎ 
كسر اللقمة‎ 
كسر رأس أو عنق لقمة الفك السفلى » يوصف أيضاً . .كسر‎ 
« (Intra capsular condylar fracture) لقمي داخل المحفظة‎ 
(Extracapsular condylar کسر لقمي خار 2 المحفظة‎ 
(Displaced condylarح| کسر لقمي مز‎ » actu) 
(Non displaced condylar كسر لقمي غير مز اح‎ » rate) 


. fracture) 


condylar fracture 


0 


نمولقمى condylar growth‏ 
دليل لُقمى مرشد لقمى - مرشد لُقمى = condylar guide‏ 
condylar guidance ١ ١‏ 
ذلك الجزء من المطبق التشريحي الذي يستخدم محاولة 
الحصول على نسخة مطابقة لوضع اللقمتين في الممر اللقمي 
ا حقيقي ويعرف بالمسار اللّقمي0اءمنا (Condylar‏ . 
م شد لقمي = = دليل condylar guidance = condylar guide‏ 
أقمي #مرشد أقمي 
جهاز ميكانيكي على المطبق ء القصد منه توجيه حركات 
المطبق بشكل يشابه أويطابق ما يحدث في الممرات اللُقمية 
فضا الفك الضدفى: 1 
زاوية ميل الدليل اللقمى - 
درجة مَيّل المرشد الأقمي 


condylar guidance 
inclination = condylar guide 


inclination 


زاوية الميل للدليل اللقمى بالنسبة للمستوى الأفقى . 
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خطأ فني في التصوير الشعاعي داخل الفم » يتسبب في 
وجود منطقة بالفلم الشعاعي غير معرضة للأشعة . ويحدث 
نتيجة عدم تركيز حزمة الأشعة في وسط الفلم . 

مخروط فضي - قمع فضي 


cone , silver = silver point 


أداة ذات مخروط وتجويف cone-socket instrumentlÎ‏ 
يكون فيها العنق والنصلة أو الرأس منفصلين عن المقبض » 
ويثبتان فيها بلولب . 
مقبض ذو ساق مخروطية cone-socket stem handle‏ 
وتجويف 
مواصفات ›تهايۇ configuration‏ 
مواصفات جانبية configuration , edgewise‏ 


مواصفات القوس الشريطية configuration , ribbon arch‏ 
مُلتق » متلاق مع ؛ مُندمج مع »بندمج مع » تماد confluent‏ 
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خلقى . ولادى منذ المولد congenital‏ 
موجود في وقت الولادة » موروث » وراڻي ٠.‏ 
شذوذ خلقى . عيب خلقى congenital anomaly‏ 


تَقص التصنع الولادي 
فلح الحنك الخلقي 
شوه خلقي .عيب ولادي 
مرض خلقي » مرض ولادي 
ورم لثوي خلقي . بَنْعة ولادية 
ورم خلوي محبب ينشأ قبل الولادة : 
ورم لشوي خلقي عند 
حديثي الولادة 
ورم حميد للنسيج الرخو » يوجد عند الولادة في منطقة 
الفك السفلي أو منطقة الفك العلوي . 


ناسور خلقي » ناسور ولادي 


congenital aplasia 
congenital cleft palate 
congenital defect 
congenital deformity 
congenital disease 


congenital epulis 


congenital epulis of the new born 


congenital fissure 


congenital fistula 


نقص التنسج الو لادي نقص congenital hypoplasia‏ 
التنسج الخلقي 

congenital hypothyroidism قصورالدرقيةالخلقى‎ 

ضخامة اللسان الو لادية congenital macroglossia‏ 
ضخامة اللسان الخلقية 

تشو ه خلقى » سوء تشكّل ولادي congenital malformation‏ 

congenital syndrome E متلازمة‎ 

مرض الز هري الو لادي congenital syphilis‏ 

congested محتقن‎ 
congestion احتقان‎ 


ذو عنق ضيق يمتد للأعلى لتشكيل رأس يكون ضيقاً من 
الطرف الأمامي الخلفي وعريضاً من الجانب إلى الجانب 
الآخر ؛ سطحه المفصلي أملس » وتكون اللقمة مع لقمة 
الجانب الآخر من الرأس جزءاً من الحركة البكرية «الرزية » 
للجهاز المفصلي الفكي الصدغي ؛ تنطبق تماما في الجوف 
العنابي للعظم الصدغي ؛ تتصل العضلة الجناحية الوحشية 


بعنق اللقمة من الأمام . 

عنق اللقمة condyle , neck of‏ 
ذلك الجزء من الشعبة الصاعدة للفك السفلي الذي يتصل 
ا 1 

condyle path نمراللقمة‎ 


المسار الذي تعبره لّقمة الفك السفلى في منطقة المفصل 
الفكي الصدغي خلال حركات الفك السفلي الختلفة . 


نمر اللقمةالجانبى condyle path , lateral‏ 
ا ذفن ارف ااي خا ي ك القت الي 
إلى الجانب ٠.‏ ۰ ۰ 

استتصال اللقمة اشر اللقمة condylectomy‏ 


إزالة لقمة الفك السفلي بالوسائل الجراحية .انظر . . قطع 


العظم تحت اللقمى (Subcondylar osteotomy)‏ . 


نقطة لُقمية( اللقيمى) condylion‏ 
أعلى نقطة على الحيط العلوي للقمة الفك السفلي . 

لُقمى condyloid‏ 
متعلق ب أو يشبه اللقمة (©03/1مه00) . 

condyloid joint مفصل لقمي‎ 


النتوءاللقمى . الناتىء اللقمى » 
الشاخصة اللقمية ء ناتى شبه لقمى 
عدن فس قات الست 
خَرْع اللقمة ‏ شق اللقمة » قطع اللقمة 
قطع أو شق عق لُقمة الفك السفلي جراحيا » بدون إزالة 
اللقمة . 
مخروط cone‏ 
(في التصوير الإشعاعي) : أداة بلاستيكية مؤنّفة محددة 
لتوجيه الأشعة توجد فى جهة الأشعة السنية ؛ أي الجزء من 
جهاز الأشعة الذي اة المسافة الآدنى بين المصعد والفلم 
الشعاعي » واتجاه ال حور المركزي للحزمة الشعاعية . يكون 
الخروط إما قصيراً » أو طويلاً » أو أنبوبياً » أو مخروطياً» 
وبمكن أن یزود بجهاز ترشيح أو جهاز تسديد . انظر أيضاً : 
تسلد أو تسديد (00111286100) » وا السددة (Collimator)‏ . 


قطع روي 


condyloid process 


condylotomy 


cone cutting 
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connector , anterior-posterior major 


وصيلة رئيسية تستعمل في الفك العلوي ذات أجزاء أمامية 

وخلفية » انظر أيضا عارضة 848 : 
عارضة وصيلة » قضيب موصل 

عارضة أو شريط يربط أجزاء البدلة السنية الجزئية . 


connector , bar 


وصيلة رئيسية connector , complete palate major‏ 
للصفيحة الكاملة 
وصيلة رئيسية تُغطى الحنك بالكامل » ماعدا المناطق التى 
يها ا ١‏ 1 


وصيلة حدوة الحصان الرئيسية connector , horseshoe major‏ 
الددكية الأمامية وتكتس تن اها من دات هذه المنطقة 


نشزة قبة الحنك . 
عارضة لسانية واصلة » عارضة connector , lingual bar‏ 
لسانية رابطة 
رابط العارضة اللساني connector , lingual bar major‏ 


الرئيسى » وصيلة العارضة اللسانية الرئيسية 
تستخدم في البدلة الجزئية المتحركة في الفك السفلي لربط 
الأجزاء اليمنى واليسرى . ويقع باتجاه لساني بالنسبة 
للارتفاع السنخي وباتجاه لساني لثوي بالنسبة للأسنان . 
رابط الصفيحة اللسانية 
الرئيسى » وصيلة الصفيحة اللسانية الرئيسية 
روط وي تسعد ف المله لساك فى ا 
ا لجزئية المتحركة » بشكل امتداد معدني علوي يغطى اللثة 
وينتهي على الارتفاع اللساني اللثوي للأسنان ٠.‏ 
رابط رئيسي » وصيلة رئيسية 
جزء من البدلة الجزئية المتحركة يربط الأجزاء على جانب 
واحد من القوس السنية مع الأجزاء على الجانب المقابل من 
القوس السنية ؛ الهيكل الصلب من البدلة الجزئية الذي 
تتصل به جميع أجزاءه المختلفة . انظر رابط » واصل 


. (Connector) 


connector , lingual plate major 


connector , major 


رابط ثانوي » وصيلة صغرى = = connector , minor‏ 
رابط عارض . وصيلة عارضة 
في تصنيع بدلة الأسنان التعويضية المتحركة » رابط يصل بين 
الوصيلة الرئيسية أو قاعدة البدلة الجزئية المتحركة 
والوحدات الأخرى من الجهاز التعويضي » مثل المشبكات » 
والمثبتات غير المباشرة » والسناد الطاحن » والأذرع التبادلية . 


bar connector 


احتقان فعال »احتقان فاعل 


congestion , active 


احتقان مخى congestion , cerebral‏ 
احتقان ورد دى congestion , venous‏ 
احتقانى congestive‏ 
د اج احتقاني congestive abscess‏ 
خراج يتكون بعيداً عن مركز الالتهاب » لأن مقاومة الجسم 
فشل القلب الاحتقاني congestive heart failure‏ 


conic = conical 


مخروطي » شبيه با مخروط 
مخروطي » شبيه بال مخروط 


conical = conic 


حل مخروطية = conical papilla = filiform papilla‏ 
مقاطع مخروطية conical sections‏ 
سطح مخرو طي conical surface‏ 
سن مخروطية conical tooth‏ 
انظر سن (1٤٥ه۳)‏ . 
منطقة مخروطية بلاإشعاع coning off‏ 


مصطلح إشعاعي لوصف خطأفي توجيه مركز الحزمة 
الشعاعية بالشكل الصحيح أو الأمثل . ينتج عنها منطقة 
بيضاء ذات حافة نمطية منحنية على الفلم الشعاعي بعد 


ملتحمة conjunctiva‏ 
الغشاء الخاطى الذي يغطى مقدمة مقلة العين ويبطن الجفن . 

ملتحمى 1 1 conjunctival‏ 
متعلق الك (Conjunctiva)‏ . 

conjunctival arteries شرايين الملتحمة‎ 


الشرايين التي تغذي الملتحمة .انظر جدول الشرايين 
(Arteries)‏ « الا (Conjunctivalis)‏ . 
التهاب الملتحمة »رمد 
ضام » رابط » موصل 
شح ا ې خلوي 


conjunctivitis 
connective 


connective fibrocellular tissue 


connective tissue نسيج ضام‎ 
connective tissue attachment ٠ مرتكز من النسيج الضام‎ 


رباط من الألياف الكولاجينية المنطمرة في ملاط الجذر . 

للسن . 

connective tissue disorders اضطرابات النسيج الضام‎ 

وصيلة 
ذلك الجزء من البدلة السنية الجزئية النزوعة الذي يربط 
المناطق السرجية أو عناصرها الأخرى . 


connector 
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2 3 1 ارت 2 ۰ ظية 
تحضير الحفر السنية بالإزالة ا حددة للتسوس فقط مع ا محافظة 


conservative preparations 


معالحة محافظة conservative treatment‏ 
يصون »يحفظ conserve‏ 
اعتبارات considerations‏ 
تَر ام ءاسك > شمل » اتساق consistency‏ 
بنية »تركيب » صيغة constitution‏ 


(فى الطب) : العادات الوظيفية الطبيعية للجسم 2( مع مراعاة 
التنوع الورائي وتأثير البيئة الحيطة على التطور البدني والتطور 
الف : 


و ي و كيبى constitutional‏ 
متلق ادما بالبنية ككل . 

منضيّق منقبض » مختنق constricted‏ 

تذ س »انقباض »اختناق constriction‏ 

مو قابض › مضيقة »عاصرة › مصرة constrictor‏ 


العضلات المضيقة للبلعو 1 constrictor pharyngis muscles‏ 
عضلة تضييق البلعو م (Constrict pharynx)‏ . 


constrictor pharyngis superior muscle العضلة مضيقة‎ 
للبلعوم العليا‎ 

بناء» صنع construction‏ 

طبيب استشاري » مستشار consultant‏ 


متخصص كامل التدريب فى الطب أو فى طب الأسنان » 
يستطيع أن يتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه علاج المرضى 7 


1 - استشارة consultation‏ 
2- مؤتمر . تشاور 
مداولة فن طن أو أكثر حول تشخيص داء أو معالحة 
مرض ما . 
1- تماس 2 تلاصق 2 تلأمس contact‏ 


تقارب شيئين أو جسمين إلى حد التلامس . 
2- شخص مرافق لشخص آخر يعاني من مرض معد . 
منطقة التماس » مساحة 
التماس - نقطة التماس 
أية منطقة من مناطق التماس بين الأسطح الملاصقة لتيجان 
الأسنان المتجاورة » يطلق عليها أحياناً نقطة التماس 
(Contact point)‏ »وهي تسمية لم تعد مستعملة : 


contact area = contact point 


contact , balancing تماس موازن‎ 


التماس لأسنان الجانب الموازن » المقابل للجانب العامل إما 


connector , palatal bar 


رابط العارضة الحنكية الرئيسى » 


وصيلة العارضة الحنكية الرئيسية major‏ 
عارضة ضيقة أوسميكة (أمامية - خلفية ) تستخدم كوصيلة 
رئيسيه . 
رابط شريطى حنكى رئيسى 122016 connector , palatal strap‏ 
و شريطة جا رة 


عارضة رقيقة وعريضة (أمامية - خلفية ) . 
صفيحة رابطة » صفيحة وصيلة الأسنان 

المخروطية = الأسنان النابية 

تُسمّى الأسنان النابية بالخروطية للتشابه بين شكلها وشكل 


المخروط . 


connector, plate 


conoides = canine teeth 


واع » مدر ك conscious‏ 
يقظ ومدرك لما يحدث حوله . 

وعى » شعور »استبصار consciousness‏ 

موأ افقة ع ثبو ل consent‏ 


سن الإدراك » سن التمييز » سن التأهيل 

موافقة المريض »قبول المريض 

صيانة . وقاية » حفظ 
الحفاظ على الصحة أو على الأجزاء المصابة » مثل 
الأسنان . 

مُحافظ » وقائي » تحفظي 
محافظ على صيانة الصحة . 

مداخلة سنية وقائية 

طب الأسنان التحفظى » 

طب الأسنان الوقائى 

فرع من طب الأسنان يختص بالحافظة على الأسنان المصابة 
ويتضمن إزالة التسوس وحشو الحفر وتركيب التيجان 
والجسور . في المملكة المتحدة يقتصر المصطلح على طب 
الأسنان الترميمي الذي يختص بترميم الأسنان » ويشمل 
علاج الجذور » وتتويج الأسنان » وتركيب الجسور الثابتة. 
من ناحية أخرى » فإن الح الفاصل بين طب الأسنان 
التحفظي وطب الأسنان التعويضي غير واضح » وبشكل 
عام » التعويضات المتحركة التي تعتمد في ثباتها على 
الوصلات المحكمة » تعتبر من طب الأسنان التحفظى بينما 
التعويضات المتحركة التى تعتمد على المشبكات للثبات 
والاستقرار تنتمي إلى طب الأسنان التعويضي . انظر أيضاً 
علم مداواة الأسنان اللبية (Endodontics)‏ « 57 الأسنان 
العلاجى (إتاكتامعل (Operative‏ (مداواة الأسنان) » طب 
الأسنان التعود يضي (Prosthetic dentistry)‏ . 


consent age 
consent , patient 


conservation 


conservative 


conservative cavity 


conservative dental procedure 


conservative dentistry 
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اك مته اتاد 

2- ناقل للعدوي 
متعلق بمرض قادر على الانتقال من شخص لآخر . 

مَرض معد (مُعدي) 
مرض ينتقل بالاختلاط المباشر مع المريض »أو باستعمال 
أدوات سبق للمريض استعمالها أو ملوثة بإفرازات منه . 


contagious 


contagious disease 


قابلية العدوى . قابلية السريان contagiousness‏ 
وعاء »إناء . صندوق container‏ 
و 3 

contaminate يلوث‎ 


يلوث الشيء أو يجعله غير نقي بإضافة مادة غريبة » أو 
ملوث 
تلّوث 

حالة وجود التلوث » أو عدم نقاء الشيء بسبب إضافة مادة 


غريبة أو كائنات دقيقة . 
و 


contaminated 


contamination 


contemporary معاصر‎ 

و و و 95 57 
مماس » متلامس . محاور » قريب » متصل ب contiguous‏ 
continuous‏ 


مستمرءمتواصل » دائم 

أمثيّتة ذات عارضة مستمرة = 
عارضة كينيدي 
عارضة معدنية تستند عادة على الأسطح اللسانية للأسنان 
الأمامية » لتساعد على استقرارها وتعمل كمثبتة غير مباشرة 
أو تساعد على ثبات الامتداد الوحشى لجهاز جزئى متحرك . 

1- عارضة مستمرة continuous bé‏ 
عارضة مُحملة على العديد من الدعائم » تقوم بدعم نهاية 
العارضة غير المدعومة . 

2- شعاع مستمر 

مشبكة مستمرة » مشبكة متواصلة » 
عارضة معدنية تستند عادة على السطح اللساني للأسنان 
لتساعد على استقرارها وتعمل كمثبتة غير مباشرة . 

بدلة سنية لثوية مستمرة 
بدلة صنعية تشمل على أسنان خزفية » وقاعدتها من الخزف 
الذي يخبز على قاعدة بلاتينية رقيقة (لم يعد مستعملاً في 
الوقت الحاضر) . 

ربط بالعروة المستمرة › ربط 

بالعروة المتواصلة 
انظر ربط سلكى (عمهة”171) . 

قوة تقويمية مستمرة 

حشوة متواصلة 


continuous bar retainer = 


Kennedy’s bar 


continuous clasp 


continuous gum denture 


continuous loop wiring 


continuous orthodontic force 


continuous restoration 


بوجود أسنان أو في فم أدرد . في تصنيع الجهاز السني «بدلة 
الأسنان» يكون التماس الموازن مطلوباً لتحقيق ثبات الجهاز 
البدئ»: 


تماس إطباقى موازن contact, balancing occlusal‏ 
انظر تماس إطباقى غير عامل (Nonworking occlusal‏ 
contact)‏ . 


7 
تماس منحرف ٠‏ تماس مسبب = contact , deflective‏ 


للانحراف = تعارض حدبى › cuspal interference‏ 
تشابك حدبى 
اماس ت ن ا ا ا ت 
مسار انغلاقه الطبيعي إلى وضع الإطباق التام ( علاقة الفك 
المركزية) عند الإغلاق المحوري الرزي للبدلة الكاملة 
التعويضية » ويمكن أن يتسبب فى دوران أو انزلاق بدلة 
الأسنان عن مرتكزها القاعدي 0 


تماس أو لی contact , initial‏ 
أول تماس [طباقي لاآاسنان العلوية مع الأسنان السفلية حين 
انغلاق الفكان . 

contact , momentary تماس مؤقت‎ 


تماس إطباقى . تماس طاحن contact , occlusal‏ 
تماس الأسنان العلوية مع الأستان السقليةحيتمايكون 
الفكان فى حالة إغلاق طبيعى . انظر إطباق (دمأدنااءه0) . 
تماس مفتوح »انفراج contact , open ٤‏ 
نقطة التماس = منطقة التماس 2162 contact point = contac‏ 
نقطة التلامس بين سنين متجاورتين . 
تماس مبكر 
حدوث تماس مبكر في حالات الإطباق المعترض » أو 
الإطباق المنحرف أو التماس الأولي لبعض الأسنان » يمنع 
الانغلاق التام تما يسبب حالة تماس منحرف . 


contact , premature 


تماس ملاصق contact , proximal‏ 
تماس لسطحين متاخمين لسنين متجاورتين . 
علاقة تماس contact relationship‏ 


contact surface = 


سطح تماس = سطح مجاور › 
بطم د 
انظر سطح مجاور (Approximal surface)‏ . 
تماس عامل 
تماس الأسنان المتقابلة على الجانب الذي يتحرك باتجاهه 
الك 
1- عدوى » مرض معد »عامل مُحدث للمرض 
(مثل فيروس) 
2- سم » تأثير أو إتصال مؤذ 5 


approximal surface 


contact , working 


contagion 
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تشكيل الحواف » ضبط الحواف 


contouring 


زردية ضبط الحواف contouring pliers‏ 

(سابقة) مضاد » معاكس contra-‏ 

ر اوي ية عكسية contra-angle‏ 
اة تعدا غل رن ين أو أكثر » بحيث تسمح الزوايا 


بوضع الطرف العامل للأداة عند أو قريباً من أو في حدود 
3 ميلليميتر من ا حور الطولى لمقبض الأداة . 
تفا فس اوت ك ` 
حامل لمثاقيب حفر الأسنان ذو زاوية مزدوجة » أو سلسلة من 
الزوايا تسهل الوصول إلى موضع الحفر . 
جلف معاكس 
Ja -1‏ أيضاً (Reverse bevel)‏ : الزاوية بين النصل القاطع 
وقاعدة الجيب حول السني حينما يكون النصل في وضع 
يَفصل الظهارة الميزابية عن الظهارة الخارجية . 
2- جلف خارجي لتحضير حفرة في السن يمتد إلى الحدبة 
الشدقية أو ا اللسانية كر ال التاج . 


contra-angle hand piece 


contra-bevel 


مُضاد استطباب contra-indication‏ 
أي عامل في سيرة المريض » يجعل من غير الحكمة تنفيذ 

مُقلّص »قلوص contractile‏ 

تقلص »انقباض contraction‏ 


نُقصان فى المقدار » إما فى الطول أوفى المساحة أو فى 


تقلص متساوي القياسات contraction , isometric‏ 
تمص عضلي بدون تغيبر في طول العضلة خلال التقلّص 1 

تَقَنُْصِ إسوي التوتر contraction , isotonic‏ 
فلص عَضلي يؤدي إلى قصر في طول العضلة + بينما 
العضلة في توترثابت . 

کا العضلة . انقباض العضلة  contraction of muscle‏ 
قصر وتوتر في العضلة استجابة لتنبيه العصب . 

contraction , postural a تَقنْص و‎ 


للمحافظة على الوضع »بالاعتماد على قوة أو شدة 


العضلة . 
كَقفع contracture‏ 
النواهي . الموانع » موانع الاستطباب » contraindications‏ 
موانع الاستعمال 
مقابل .على الجانب المقابل contralateral‏ 


متعلق بالجانب المقابل لبنية أو آفة . 


درز مستمر » خياطة متواصلة continuous suture‏ 
انظر درز » خياطة (6:ت06ا8) . 

1 خت لذو »خم خد كفاف 
الشكل » أو الهيئة الخارجية » أو السطح التشريحي للشيء . 

2- شكل » هيئة 
إبداع الشكل الخارجي للبدلة أو للأسنان الصناعية أو نحت 
السطح الخارجي للحشوة الترميمية بالشكل المطلوب . 

خليطة محيطية . خليطة كفافية contour alloy‏ 
خليطة مناسبة للحشو يمكن أن تأخذ الشكل التشريحي حيط 
اا 1 

المحيط الخدي . المحيط الدهليزي 
شكل السطح الخدي للسن الخلفية. 

المحيط اللثوي 
الهيئة الخار و لمادة قاعدة البدلة » أو شكل أية مادة أخرى 
حول الأسطح الملاصقة والأسطح العنقية للأسنان 
الصناعية . 

محيط البدلة السني اللثوي » 

المحيط اللثوي للبدلة 
الشكل أو الهيئة الخارجية لقاعدة البدلة أو الهيئة الخارجية لاية 
مادة أخرى حول أعناق الأسنان الصناعية . 

علو المحيط - ارتفاع المحيط 
خط وهمي د يحيط بالسن » ويحدد بوضوح أكبر محيط لتاج 
السن في مكان مختار . في تصنيع البدلة الجزئية المتحركة 2 
تُسمًى المنطقة فوق هذا الخط : منطقة التقارب الطاحنى » 
بينما تسمى المنطقة أسفل هذا الخط ( لثوياً أي باتجاه اللثة ) 
منطقة التقارب العنقي ؛ يمكن أن يتغير مكان الخط ( يرتفع أو 
ينخفض) بحسب ميل القالب بالاتجاه ا لخدي اللساني أو 
العكس وهو على الماسحة «المخططة» . 


contour 


contour , buccal 


contour , gingival 


contour , gingival denture 


contour , height of 


contour line خطالمحيط‎ 
contour lines of Owen خطوط أوين المحيطية‎ 


خطوط مجهرية تشاهد أحياناً في عاج السن » حيث تقابل 
الانحناءات الثانوية للأنابيب العاجية . 
انظر تشكيل الحافة (Festooning)‏ . 
مُحيط ملاصق . محيط مجاور 
شكل أو هيئة السطح الإنسي أو السطح الوحشي للسن . 
شريط مُحيطى > شريط مطابق contoured band‏ 


رباط أوطوق مشكل على هيئة السن أو مهيا لكي يطابق 
ما لمو وک العم و كن السو » 


contour , palatal 


contour , proximal 
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2- نقطة التقاء 
تقارب عنقى - منطقة تقارب عنقية = convergence , cervical‏ 
infrabulge area‏ 
الزاوية المتكونة بين الميل المحوري العنقي لسطح السن من أحد 
الجوانب » وقلم التسجيل التشخيصي لمخططة القالب 
السني » حينما تتلامس مع السن عند ارتفاعها الحيطي . انظر 
الار تفاع ا حيطي (Height of contour)‏ . 


متقارب convergent‏ 
و و 3 
مقار ب » مجمع converging‏ 
و 5 

convex ت‎ 


منحن مثل السطح الخارجي للدائرة أو الكُرة ؛ سطح ذو 
انحناء خارجي على شكل قبة. 


convulsion اختلاج‎ 

حالة من التقلص العضلى اللاإرادي العنيف . 
تبريد» تبرد cooling‏ 
coordination‏ 


تدسیق ؛تنظبم 
القدرة على العمل بانسجام » كما في التناسق العضلي . 
الكوبال» صمغ راتيني قاس copal‏ 
راتين يستخلص من الأشجار الاستوائية يستخدم في المذيب 
أو المادة الحالة كالورنيش. 
راتين الكوبال 


copal resin 


ورنيش صمغ الكوبال copal varnish‏ 
ورنيش مبطن للحفر الحضرة في السن . 

1 - غطاء ؛قبعة »قلنسوة 2 قوب cope‏ 
صفيحة معدنية توضع على سطح جذر السن قبل تثبيت 


2- النصف العلوي من البوتقة 
الجانب العلوي أو الجانب القاعدي من بوتقة الجهاز السني 
«البدلة السنية» . 1 
قوب »غطاء قُبّعة » ستارة . تُكّدسوة 
غطاء رقيق من المعدن المصبوب » بدون غوورات خارجية 
ينطبق تماماً على السن ا حضرة أو الوتاد قبل استقبال تاج » 
أو بدلة سنية فوقية . 
غطاء ناقل 
غطاء من المعدن أو من الراتين الأكريليكى يُستعمل لنقل 
القالب من الطبعة » وبذلك يمكن ا حصول على علاقة ثابتة 
بين السن المحضرة والأسنان الملاصقة أو علاقة ثابتة بين 
الأسنان العديدة اللحضرة . والآسنان الأخرى في القوس 
السنية . 


coping 


coping , transfer 


(فى طب الأسنان) : يشير إلى الجانب غير العامل للبدلة 
ا 
على الجانب المقابل من القوس 
(قوس الجانب الموازن) 
جانب مُقابل (الجانب الموازن) 
الجانب المقابل للجانب العامل . 
تباین » تضاد 
(فى التصوير الشعاعى) : الاختلاف فى الكثافة بين المناطق 
التجاورة على الصيورة ادا في 7 ` 
عوامل التباين 
مواد ظليلة على الأشعة تدخل ضمن الأنسجة بكثافة 
متجانسة بحيث تمكن رؤية البنية وحدودها الخارجية . 
وسط تبايني 
مادة غير منفذة للأشعة > تدخل إلى بنية تملوءة بالهواء أو 
بنية ملوءة بالسائل لتجعل بالإمكان رؤيتها . 
يتحكّم ‏ يضبط »تكم » سيطرة » ضبط 
جهازالتحكم القدمي 
العقاقير المراقبة » عقاقير متحكم بها 
انظر قانون سوء استعمال الأدوية (Misuse of drugs act‏ . 
رض »رضح 
ملاءمة ‏ موافقة 
تشكيل ملائم » تهيئة ملائمة 
إجراء تعديل على الحفرة ا لحضرة فى السن » لتكون ملائمة 
لإدخال الحشوة النهائية ؛ وهذا ينقد في حالة الحشو برقائق 
الذهب » حيث يقطع جدار الحفرة ميل معين يسمح بسهولة 
وصول رأس أداة الرَص إلى بعض أجزاء الحفرة . 
تُقطةالملائمة 
نقطة البداية أو مساحة غؤور مثبت تساعد على تثبيت أول 
قطعة ترص داخل الحفرة من مادة الحشو . 
ملائم convenient‏ 
شكل ملام 
اعتيادي . تقليدي 
سبيكة اعتيادية » خليطة اعتيادية 
1- يتقارب أو يميل إلى الالتقاء عند نقطة واحدة 


contralateral arch 


contralateral side 


contrast 


contrast agents 


contrast medium 


control 
control , foot 


controlled drugs 


contusion = bruise 
convenience 


convenience form 


convenience point 


convenient form 
conventional 
conventional alloy 


converge 


converge gingivally تقارب لثوى‎ 

تقارت إطباقى converge occlusally‏ 
5 و 1 

convergence = convergency التقار ب‎ 1 


الميل إلى الالتقاء عند نقطة واحدة . 
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خيط المحرك السني 
00 ` 
بنية مؤقتة في بالسن أثناء نشأته تربط عقدة الميناء مع 
اة السنية رة , 
خيط التبعيد اللثوي 
الحبل الرسني »رسن السن 


cord , dental engine 


cord , enamel 


cord , gingival retraction 
cord , gubernacular = 


gubernaculum dentis 


خيط غير مُشْمّع cord , unwaxed‏ 
حبل صوتى »وتر صوتى cord , vocal‏ 
خبط م »حبل قت cord , waxed‏ 
قلبى الشكل cordate‏ 
أا ا ی العضو core‏ 


(فى طب الأسنان الترميمى) : صبة من المعدن متصلة بوتاد 
مثبت داخل قناةالجذر 2 هي البنية الأساسية التي يثبت 
عليها التاج الصنعي » والقلب هو جزء من نظام أو طريقة 
القلب والوتد ويكون مصبوباً أو مسبق التصنيع » القلب كما 
يمكن أيضا تشكيل من الأملغم أو الراتين الْركّب ويثبت 
بالسن بدبوس تثبيت داخل قناة الجذر . 
2- قائمة » ساندة 

تسجيل جزئي«عادة يكون من جبس باريس أو أحد 
مشتقاته» للعلاقة بين الأجزاء » مثل الأسنان » والحشوات 
المعدنية » والغطاء أو القبعّات . 


قلب أملغم 


core , amalgam 


قلب مصبوب core , cast‏ 
و 3 
قلب راتينى مركب composite‏ ر core‏ 


قلبى الشكل core , form‏ 
قلب بورسلين . قلب خزفي 
خزف يخبز على مسندة من البلاتين » لتوفير قاعدة قوية 
متجانسة لتصنيع تاج ذي غلاف من الخزف صنهاءعء:ه2) 


. jacket crown) 


core , porcelain 


الأدذمة corium‏ 
طبقة النسيج الضام بين بشرة الجلد والنسيج تحت الجلد ؛ 

الأدمة أو الجلد الحقيقى . 
الآدمة اللثوية 1 

النسيج الضام أو الصفيحة الخاصة «الطبقة الخاصة » للثة . 


corium , gingival 


قّرنية العين cornea‏ 
زاوية » ركن corner‏ 


corner , mouth 


زاوية الفم ؛ ملتقى الشفتين » الصوار 


copolymer 


متماثر مكون من وحدتين مختلفتين أو أكثر من وحيد 


copolymerization بلمرة إسهامية‎ 
copper = Cu النحاس‎ 


عنصر معدني محمر » رمزه الكيميائي 01 » لين وقابل 
للطرق وأملاحه سامة » ويستعمل بكثرة فى الخلائط . 
ملغم نحاسي . أملغم نحاسي 1 
خليطة الأملغم التي تحتوي أساسا على النحاس والزئبق ؛ 
تلين أو تلدن بواسطة الحرارة قبل طحنها واستعمالها مباشرة . 
شريط النحاس = حلقة النحاس  copper band = copper ring‏ 
انظر حلقة النحاس (Copper ring)‏ . 
خط النحاس » أملغم نحاسي 
خط مُخضر أو أرجوانى على حافة اللثة » يشاهد فى حالات 
التسمّم بالنحاس . ١‏ 
حلقة النحاس = طوق النحاس copper ring = copper band‏ 
أنبوب من النحاس ذو جدار رقيق يستخدم ليحتوي ويدعم 
مادة الطبعة ويتوفر بأحجام مختلفة » مرقّمة بالتسلسل . 
ويمكن جعله ليناً أولدناً بواسطة عملية التليين بالتحمية ثم 
التبريد . يمكن أيضاً استعماله كتاج مؤقت على الأرحاء أو 
كمسندة طوقية عند حشو الأرحاء . 
طبعة طوق النحاس 
أخذ طبعة للسن ال حضرة باستخدام طوق النحاس الحتوي 
على مادة الطبعة » ويكون من الضروري أخذ طبعة شاملة » 
لتوضيح وإظهار المسافات الملاصقة للأسنان مع السن 
ا لحضرة ليتم إرسالها إلى فني الأسنان . 
سلفات النحاس 
مادة بلورية زرقاء تستخدم كمحلول لترسيب النحاس في 
طريقة طلاء المعادن . وتستعمل على شكل مسحوق في 
علاج الجيوب حول السنية . 
حباك 
1- أية بنية تصل بين الأشياء . 
2- بروز على اللسان فى الجنين يتكوّن من اتصال الأقواس 
العضدية الثانية ويمثل الجذر المستقبلى للسان . 
حباك اللسان = البارزة ٠‏ 


copper amalgam 


copper line 


copper ring impression 


copper sulphate 


copula 


copula linguae = 


تحت الغلصمية hypobranchial eminence‏ 
حبل 2 خط »وتر cord‏ 
أية بنية مستديرة طويلة ومرنة . 
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الناتۍ الإكليلاني 
نتوء عظمى مُستدّق على الحافة العلوية الأمامية للشعبة 
الصاغدة للفك السقلن . وهى توفُر منطقة ارتكاز للعضلة 
الصدغية وتساعد على انغلاق الفم . 

استئصال الناتئ الإكليلى 
البتر الجراحي للتتوء المنقاري فى الفك السفلى . 

بضع الناتئ الإكليلي 1 ۰ 
إعادة التشكيل » أو الشق الجراحي للنتوء المنقاري في الفك 
ال ۰ ٠‏ 


coronoid notch 


coronoid process 


coronoidectomy 


coronoidotomy 


تعديل شكل التاج »عر أب التاج coronoplasty‏ 
کرية جسيم خلية corpuscle‏ 
صحيح »مضبوط correct‏ 


correct bite 
correction تصحيح . تقويم الشذوذ » تصليح‎ 

07 الإطباق 3 إطباة 
تصحيحى » مقوم > مصلح » مادة مقومة 


correction , occlusal 


corrective 


corrective impression material مواد الطبع التصحيحية‎ 

تقوب يم تصحيحى corrective orthodontics‏ 

Corrigan's line = copper line خط كوريجان- الخط‎ 
النحاسى‎ 


نسبة إلى السيرد .ج .كوريجان »1802 - 1880 » $٣‏ 
D.J.Corrigan‏ » طبيب أيرلندي 
خط فُرمزي فوق اللثة يُشاهد في حالات الانسمام 


النحاسي : 

يتاكل corrode‏ 
انظر متآکل (Corrosive)‏ . 

ائتكال corrosion‏ 
انظ ر آکل « أكال (Corrosive)‏ . 


corrosion of amalgam 


ائتكال الأملغم 

اتتكال الأدوات الجراحية corresion of surgical instruments‏ 
صدا الأدوات الجراحية »أو التآكل التدريجى لأسطحها 
اللامعة » بسبب التأكسد وفعل الملوثات قال كفنت 
الأدوات من خلائط الفولاذ الصامد من حدوث التآكل » 
ولكن التآكل يظل مشكلة حتى لو تمت عملية تنظيف 
الأدوات بشكل مُرض . يحدث التآكل بسبب تنظيف 
الأدوات الجراحية وتجفيمُها بشكل غير كاف بعد استعمالها » 
واستعمال محاليل التعقيم التي تسبب تآكل أسطحها » 
والتعرض الزائد لمثل هذه المحاليل أو خطأ في عملية التعقيم . 


cornification تقرن‎ 

رن » فر نی الشکل cornu‏ 
ا 1 (Pulp horn)‏ . 

cornua ( plural of cornu ) قرون (جمع تُرن)‎ 

قفرنى cornual‏ 
متعلق بالقرن (نامره0) . 

تاج .إكليل (لاثينية) corona‏ 

corona dentis تاج سني‎ 


تاجي | كليلي هامي coronal‏ 
1- متعلق بتاج السن . 
2- فى اتجاه الدرز التاجى . 
3- متعلق ب » أو يختص بتاج الرأس . 

مستوى تاجى = مستوى جبهى coronal plane = frontal plane‏ 
أي مستوى مار طوليا خلال الجسم » من جانب إلى جانب » 
يقسم الجسم إلى جزء ظهري (خلفي) وجزء بطني (أمامي) . 
انظر مستوى وجهى (06ام 21زعة) . 

الجزء التاجي » القسم القاجي 

حجرة اللب التاجية 

تاجى . اكليلى 

شرايين تاجيّة 
شرايين تغذي عضلات القلب .هي الأفرع الأولى من 
الشريان الأورطي . بتسبب تضيق أو إنسداد هذه الشرايين 
بألم شديد ا : 

أمراض تاجية 

خثار تاجى coronary thrombosis‏ 
انسداد الشرايين التائعية بواسطة اللخفرة :. 

الناتىء الإكليلى للفك السفلى corone = coronoid process‏ 

of the mandible 


coronal portion 
coronal pulp chamber 
coronary 


coronary arteries 


coronary diseases 


الكليلى coronion‏ 
EEE EOE‏ 
ا 
التهاب ما حول السن البازغة » تواج 
التهاب النسيج الرخو حول تاج سن بازغة (التهاب حوائط 


coronitis 


التاج ). 
وجهي تاجي coronofacial‏ 
متعلق بتاج الرأس والوجه . 
إكليلانى coronoid‏ 
فرط تت إكليلاني coronoid hyperplasia‏ 


فرط نمو نسيجي حميد للناتئ الإكليلاني بالفك السفلي 
يؤدي إلى صعوبة فتح الفك . 
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cortical plate , labial صفيحة قشرية شفوية‎ 
cortical plate , lingual صفيحة قشرية لسانية‎ 


كورتيكوستيرويد » هرمون القشرة الكظر يه corticosteroid‏ 
هرمون تنتجه الغدد الكظرية أو بدائلها المصنعة . يستعمل 
تعره ى عل حيرض اخالات الصو يلوم ا 
بالستيرويدات » مثل : بريدنيسون » كورتيزون » يستعمل 
أيضاً موضعياً في الفم لعلاج القلاع الناكس . 
العلاج بالكورتيكوستيرويدات 
علاج الأمراض بواسطة هرمونات الكورتيكوستيرويد . 
استئصال جرا احي للعظم corticotomy = cortical osteotomy‏ 
ال ي 
قطع العظم السنخي القشري الحيط بالأسنان » لإضعاف 
مقاومة العظم خلال تطبيق القوي التقويمية على الأسنان في 
العلاج التقويمي . 
كورتيكوتروفين « corticotrophin = adreno-corticotrophic‏ 
هرمون الفص الأمامي للغدة النخامية = hormone = ACTH‏ 
الهرمون الْمُوجَه لقشرالكظر 
تفرز الغدة النخامية الأمامية الهرمون الموجه لقشر الكظر 
لتنبيه الغدد الكّظرية لإفراز ستيرويدات الكورتيزول » 
ويمكن استعمال الستيرويد الكظري المصنع على هيئة 
هيدرو كورتيزون أو بريدنيزون للحقن أو على هيئة هلام ٤‏ 
كعامل مضًاد للالتهاب . 
كورتيزول = هيدروكورتيزون » 
كورتيزون مائي 
الهرمون الطبيعي للغدة الكظرية » يستعمل كعقار مضاد 
للالتهاب . 
الياقوت » الكورندم » أوكسيد الألومنيوم » سامور corundum‏ 
مسحوق أكسيد الألومنيوم » تستعمل كساحل في التلميع . 
الوتدية corynebacterium‏ 
جنس من فصيلة الوتديات » وهى كائنات حبة دقيقة على 
شكل عصويات دقيقة » موجبة الجرام » هوائية » وعدية 
الحركة بشكل عام . 
الوتدية المغزلية - 
المغزلية 
نزلة برد ركام . سيلان الأنف 
الإمناية برل رة بيبا عندوق رو مب الغهاب 
الغشاء المخاطي للأنف والبلعوم الأنفي . 
طب الأسنان ٠‏ 
التجميلي 


corticosteroid therapy 


cortisol = hydrocortisone 


corynebacterium fusiforme = 
fusobacterium nucleatum 


coryza 


cosmetic 


cosmetic dentistry= aesthetic dentistry 


النظافة هي العامل الأهم والوحيد في منع التآكل . أية مادة 
غريبة عضوية أوغير عضوية توجد على سطح الفولاذ 
الصامد هي عامل مشجع على حدوث التآكل » ويظهر 
الفحص الجهري وجود مواد غريبة وكلوريدات من محاليل 
التنظيف تتناثر على سطح الأدوات النظيفة والمعقمة . 

كلما زادت نسبة الكروم في خليطة (سبيكة) الفولاذ الصلب 
الذي تصنع منه الأدوات الجراحية » كلما زادت مقاومة 
الأدوات للتآكل . 

إضافة الكربون يزيد من صلابة الخليطة » ويقلل من مقاومتها 
للتاكل . يحدث معظم التاكل في الأدوات الجراحية بشكل 
سطحي » ويمكن إزالته بغمره في محلول من الأمونيا 
والكحول أو بتلميعه في المصنع . 





أكال corrosive‏ 
1- تآكل المواد أو النسج » خصوصاً بواسطة الفعل 
الكيميائى . 
2-مادة 1 كلة . 
العضلة المغضنة للحاجب corrugator supercilii‏ 


واحدة من ثلاث عضلات للجفن » تنشأ من النهاية الإنسية 
للقوس فوق الهدبي . ترتكز على الجلد فوق القوس 
الحجاجية » ويعصبها الفرع الصدغي والفرع الوجني 
للعصب الوجهي » ووظيفتها جذب أو سحب الحاجب 
للأسفل وللداخل كما في العبوس أو التجهم . 
تن أيضاً المجعدة »المغضنة (0 Corr‏ ) . قارن مع 
العضلة رافعة الجفن العلويةةئ0ءم1نام Levator‏ 
superioris(‏ » والعضلة المستديرة انعيüيOrbicularisã(‏ 
oculi)‏ . 

كورسودايل غَرغَّرة للفم 
انظر كلورهكسيدين (عمتلتعط:ه1ط0) . 


corsodyl’s mouthwash 


قشر »لحاء cortex‏ 
1- الطبقة الخارجية لعضو داخل الحفظة . 
2- الطبقة الخارجية للمادة السنجابية للدماغ . 
cortical‏ 


قشري » الحائي 
1- متعلق باللحاء . 
2- متعلق بلحاء الشجر » ويُطلق على النسيج الخارجي 

عظم قشري » عظم لحائي 
عظم يحتوي على نسبة 70/ إلى 90/ من المعادن . 

صفيحة قشرية » صفيحة حائية cortical plate‏ 
الطبقة الخارجية من العظم الصلب الذي يغطي العظم 
الداخلي والسطح الخارجي من النتوء السنخي . 


cortical bone 
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ممسك لفافة القطن 
أداة للجانب الأمن أو الجانب الأيسر » تتوفر بأحجام متعددة 
للأطفال أو للبالغين » ولها ذراعين بتتوءات بارزة » لتمسك 
لفائف القطن في مكانها بالفم » ولها ماسك بشكل الملعقة 
ينطبق أسفل ذقن المريض . تستخدم هذه الآداة في الفك 
السفلى لعزل الأسنان ولتحافظ على ساحة العمل جافة 
حينما يكون الحاجز المطاطي غير متوفر . 

كُريّة القطن الطبي الماص 

cotton wool = absorbent cotton = فُطن طبي »> صوف تُطني‎ 

قطن ماص 

مادة تصنع من القطن المنقّى ويزال منه الشمع الطبيعي 
والحبوب » وبذلك يمكن أن يمتص الرطوبة . 

علبة الُقطن الطبي 

اناف الفط الطب 

لفافة قطن طبية ٠‏ 
لفافة صغيرة من القطن أليافها مضغوطة بإحكام » تستعمل 
لامتصاص اللعاب في الفم » لتساعد في الحفاظ على ساحة 
العمل جافة . 

صب كوتونيوس - 

العصب الأنفي الحنكي 


cotton roll holder 


cotton wool pellet 


cotton wool box 
cotton wool fibres 


cotton wool roll 


Cotunnius' nerve = 


nasopalatine nerve 


نسبة إلى د .كوتونيو (كوتونيوس) 1736 - 1822 » 
D.Cotugno (Cotunnius)‏ « مشرح إيطالى . 


و 


سعال cough‏ 
يضاد »› يطل يعادل ؛ اين counteract‏ 
عضة مقابلة counter-bite‏ 
العضة التى تقابل العضّة المأخوذة للأسنان فى الفك الواحد . 
طبعة القالب السلبية (قالب معاكس) counterdie ١‏ 


| ة السلبية للقالى » تصنع عادة مر معدن ذى درجة 
ر ب ب » تصنع من ي در 
ذوبان منخفضة عن المعدن المصنّع منه القالب 
2 ات counter-irritant‏ 
1- مايحدث أو يسبب تهيجا مضادا . 
2-أي عامّل يستخدم لإحداث التهميّج » أو الإثارة في موضع 
من الجسم لتخفيف الألم أو الالتهاب في موضع آخر . 
تضاد الت لتهيج » تخريش مضاد › 
تهيج مضاد 
إحداث إثارة أو تهيج سطحي متعمد » من أجل تغطية أو 
تخفيف تهيّج أو ألم موجود فعلياً . 
ثق 1 م ب 


counter-irritation 


countersink 


و 


مصطلح وضع لوصف المداخلة السنية الوقائية أو ا محافظة 
التي تهدف إلى تحسين الشكل الجمالي لأسنان المرضى 


والمظهر الجمالي للوجه بشكل عام . 
تأثير جمالى cosmetic effect‏ 
تقوب يم تجميلي cosmetic orthodontics‏ 
أخصائى التجميل cosmetologist‏ 
علم الا التحميلية cosmotology‏ 


متلازمة كوستين = متلازمة المفصل 
الفكى الصدغى .« omeثsyıdr temporomandibular joint‏ 
الاختلال الوظيفى الفكى الصدغى 
نسبة إلى ج لت J.B.Costen ,« 1895 i u‏ 
106 » اختصاصى أنف وأذن وحنجرة أمريكى . 
الأعراض العديدة للم مزعج ا يه في المفصل 
الفكي الصدغي بسبب عيوب في الإطباق كفقدان البعد 
العمودي بين الفكين أو قصور الإطباق الخلفي للأسنان » أو 
أي نوع آخر من سوء الإطباق » أو ربا الضزز الفكي أيضاً » 
والرعاش العضلي » والتهاب المفصل أو الرضح المباشر 
للمفصل الفكى الصدغى ؛ تسبب هذه المتلازمة ألماً رجعياً 
مزعج ا يَحّس به المريض في الرأس » والعينين » واللسان » 
ا وقد ا ا 
المضغ. 
الجذع الشر ياني الضلعي العنقي أو الر قبي costocervical trunk‏ 
يغذي العضلات الغائرة للعنق » والظهر » والمسافات الأولى 
والثانية مابين الضلوع » والعمود الفقري . انظر لجذع 
الشرياني للعضلةالض لعيةالعنقية كuاTrunc(‏ 


Costen's syndrome = 


. costocervicalis) 
cot غمد الإصبع‎ 
cotton قطن‎ 
cotton forceps = cotton pliers ملقط القطن‎ 


أداة تستعمل لإمساك المواد الختلفة » مثل كُرَيات القطن أو 
لفائف القطن » وأقماع الكوتابركا وأقماع الفضة وغيرها . 
مقطنة »وعاء القطن 


cotton holder 


cotton pellet كُرية القطن‎ 
cotton pellet dispenser م 2 كريات القطن‎ 
cotton roll لفافة فُطن‎ 


لفائف أسطوانية من ألياف القطن المضغوط » تصتع بأطوال 
من 1.5 إلى 6 بوصة » وقطرمن 3/8 إلى 11/4 بوصة 
وتستعمل لعزل السن عن اللعاب وحفظه جافاً خلال المعالجة 
السنية . 
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5) العصب محرا ك مقلة العين (Oculomotor)‏ . 

(1۷) العصب البكر ي (Trochlear nerve)‏ . 

(۷) العصب مثلث التو ائم (Trigeminal nerve)‏ . 

. (Abducent nerve) العصب المبعد‎ (۷1( 

(7717) العصب الو جھی (عer۷ہ )۴cia1‏ . 

. (Auditory nerve) العصب ا‎ )7117( 

1% العصب اللسانى البلعو مى (Glossopharyngeal nerve)‏ . 

© العصب الحائر الت المبهم (Vagus nerve)‏ . 

. (Accessory nerve) العصب الإضافى‎ )37( 

(311) العصب حت اللسانى (Hypoglossal nerve)‏ . 

تسم أيضاً الأعصاب اة (Cerebral nerves)‏ . 
ألم عصبي قحفي cranial neuralgia‏ 

إحلال صناعي لجزء من الجمجمة أو الرأس. 
قبةالقحف 

انظر قمّة القحف » غطاء الرس (Calvaria)‏ . 


cranial prosthesis 


cranial vault 


(سابقة) قحف cranio-‏ 
قحفى أخر می cranioacromial‏ 
ققحفى أذنى cranioaural‏ 
قحفى شدقی قحفى فمو ي craniobuccal‏ 


متعل ق بالقحف (لستاخصة0) وجوف الفم (Oral cavit)‏ . 


قيلة قحفية craniocele‏ 
قحفى خی craniocerebral‏ 
قحفى عنقى craniocervical‏ 
شدخ القحف cranioclasis‏ 


شذوذ التعظّم الترقوى القحفى « = craniocleidodysostosis‏ 
شذوذ التعظم القحفي الترقوي 


cleidocranial dysostosis 


المسخ ذو القحفين craniodidymus‏ 
قحفى وجهى craniofacial‏ 
متعلق (Cranium) E‏ والوجه (Face)‏ . 

زاوية قحفية وجهية craniofacial angle‏ 


الزاوية ما بين المحور القاعدي القحفي وا حور الوجهي 
القاعدي عند الدرز الوتدي المصفوي . 


مركب قحفى وجهى craniofacial complex‏ 
دو تتح و کک craniofacial deformity‏ 
انفصال 5 و ا craniofacial disjunction‏ 
( شذوذ التحام الدرز القحفي الوجهي) 
کسر انفصالى قحفى وجهى = craniofacial disjunction‏ 
كسر لوفور للفك العو ی fracture = Le Fort‏ 
من المرتبة الثالثة III fracture ١‏ 


1- منخفض مشطوب الحواف على السطح تعد لاستقبال 
رأس مسمار لولبي أو مسمار برشام » بحيث يستوي مع 
السطح أو يغور تحته . 
2-الأداة التى تستعمل لإحداث هذا المنخفض . 
إزميل كو بلاند Coupland chisel‏ 
انظر إزميل (ءءنط٣)‏ . 
ازدواج » مزدوج 
(في تقويم الأسنان) : قوتان متساويتان متوازيتان تعملان في 
اتجاهين متضاديين وليسا على نفس الخط . هاتان القوتان 
تعملان على دوران الجسم حول محور المقاومة . 
غطاء cover‏ 
غطاء مسندة الرأس 
مغطى . مغشى 
ملقط قرن البقرة 
أداة سنية تُستخدم لقلع الأضراس السفلية . انظر كلابة 
(Forceps)‏ . 


couple 


cover , headrest 
covered 


cowhorn forceps 


تصدع 2 شرخ crack‏ 


crack , crown شرخ بالتاج‎ 
crack , rook شرخ بالجذر‎ 
crack syndrome , tooth متلاز مة شرخ السن‎ 
cranial = cranialis قحفى‎ 


قاعدةالجمحمةأوالقحف 

خط قاعدة اللمحمة 

خط قاعدة الجمحمة 
لبرودي 


35 فية 


cranial base 
cranial base line 


cranial base line of Brodie = NS 


cranial fossa 
cranial index = cephalic index منسب قحفى = مسب را أسى‎ 
١ عصب ق‎ 
عصبٌ من الائني عشر زوجا من الأعضاب الخيطية التي‎ 
ت اماف مو جدع الع افر تال فى‎ 
. (Craniales) 
الأعصاب القحفية‎ 
اثنا عشر زوجاً من الأعصاب تنشأ من الدماغ وتخرج من‎ 
التجويف القحفى من خلال ثقوب عديدة فى قاعدة‎ 
القحف:. سكين الأعضان الشتوكية الى هان ابل‎ 
الشّوكي . الأعصاب القحفية ترقم بأرقام رومانية متعارف‎ 
. (Olfactory nerve) العصب الشمى‎ 1( 
. (Optic nerve) العصب البصري‎ )17( 


cranial nerve 


cranial nerves 
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متعلق بقياس القحف craniometric‏ 

النقط القحفية craniometric points‏ 
أية علامات على الجمجمة تستعمل في قياس أبعادها . 

علاقة قياسات الجمجمةض craniometric relationship‏ 

مبحث قياس الجمجمة craniometrics‏ 

قياسات الجمحمة › علم أبعاد الجمحمة craniometry‏ 


علم يختص بقياسات الهيكل العظمي القحفي الوجهي 
للدراسة المقارنة بين أنواع سلالات الإنسان » واختلافه عن 
الرتيسيات الألخرى أي رتب القديبات الأخرى التي تشمل 
الإنسان » والقرد » إلخ . 1 


مسيخ متحد القحفين craniopagus‏ 

اعتلال قحفى craniopathy‏ 

قحفى ا می craniopharyngeal‏ 

ور 1 ا مي قحفي craniopharyngioma‏ 

ترقيع الجمحمة » تة يم الجمجمة cranioplasty‏ 
رأب القحف 

تقب الجحمجمة »بزل القحف craniopuncture‏ 


يم 5 2 عو ln‏ هاه 
شق قحفى صلبى » انشقاق القحف craniorachischisis‏ 


والسيساء ( خلقي) 


شق قحفى (خلقى) cranioschisis‏ 
تصلب قحفي » تكثف عظام الجمجمة craniosclerosis‏ 
فحص الجمجمة التشخيصى » تنظير القحف cranioscopy‏ 


قحفي فقاري › قحفي لی قحفي سيسائى craniospinal‏ 

مثبت الرأس . جهاز مثبت للرس craniostat = cephalstai‏ 
أداة تستخدم للتحقق من تكرار ثبات الرأس في نفس 
المكان » لإجراء صور شعاعية متكررة » تستخدم في قياسات 
الرأس . 


تضيق القحف craniostenosis‏ 

تعظّم دروز القحف الباكر craniostosis‏ 
تعظّم الدروز القحفية في وقت مبكر عادة . 

تعظم دروز القحف المبكر craniosynostosis‏ 

تابس قحفى craniotabes‏ 

craniotome محجاج‎ 

حجا قحه craniotomy‏ 


أية فتحة جراحية فى الجمجمة » لتخفيف الضغط داخل 
الجمجمة أو للتحكم في النزف » أو لإزالة ورم . 


التهاب عظام الجمجمة .التهاب القحف cranitis‏ 

cranium حف‎ 

ذلك الجزء من الرأس الذي يحتوي الدماغ والذي يمكن 
تمييزه عن الوجه . 


كسر مستعرض للعظام القحفية الوجهية فوق العظم 
اعتلال وظيفي قحفي وجهي 
خلل التعظم القحفي الوجهي : 
حالة وراثية شاذة تتميّزبتأنف الرأس (أي ذو جمجمة 
مخروطية الشكل) » وجحوظ العينين » وفرط التباعد حول 
العين » وأنف شبيه بمنقار الببغاء » ونقص نمو الفك العلوي 
مع بروزنسبي للفك السفلي. انظرخلل التعظم 


craniofacial dysfunction 


craniofacial dysostosis 


. (Dysostosis) 
craniofacial fracture کسر قحفى وجهى‎ 
craniofacial notch الثلمة القحفية وجهية‎ 


ثلمة على الحاجز العظمي بين التجويفين الأنفي والحجاجي . 
هيكل عظمي قحفي وجهي 
ربط قحفي جبهي بالأسلاك › 

تثبيت قحفي وجهي بالأسلاك 


craniofacial skeleton 


craniofacial wiring 


درا اسة الجمجمة » مبحث شكل الر أس craniognomy‏ 
مبحث القحفيات 
مخطط المتمحية »مر سام القحف craniograph‏ 
تصوير الجمحمة » وصف الجمجمة › craniography‏ 
تصوير القحف 
علم الجماجم craniology‏ 
تلين القحف craniomalacia‏ 
حالة تدميز بليونة في عظام الجمجمة » تشاهد عادة في 
الأطفال الرضع . 
craniomandibular‏ 


1 3 فكي 3 اي 
متعلق بالجمجمة (القحف) (1٠)؟)‏ والفك السفلي 


. (Mandible) 
craniomandibular disorders الاضطرابات القحفية الفكية‎ 
70 السفلية‎ 


تثبیت قحفى فكى سفلى craniomandibular fixation‏ 


انظرَ تثبيت »رد (600ة<ة) . 


مفصل قحفى فكى سفلى « مفصل craniomandibular joint‏ 


فكي صدغي 
قحفى فكى علوى craniomaxillary‏ 
تثبيت قحفى فكى علوى craniomaxillary fixation‏ 


تثبيت الأجزاء المكسورة من الفك مع الأجزاء السليمة وغير 
المكسورة للجمجمة بواسطة الأسلاك أو المسامير المعدنية . 


قيلة سحائية قحفية craniomeningocele‏ 
مقياس القحف craniometer‏ 
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كريوزوت creosote‏ 
مطهر ومضاد للعفونة يستعمل لعالجة احتقان لب السن . 
فَرقَعَة 
إحساس ملموس بصوت كركرة ناتج عن تشابك قطع 
العظم المكسورة . حول هلالة المفصل الفكي الصدغي . 
صوت طقْطَّفَة عالية تحدث في المفاصل » وفي الرئتين 


crepitation = crepitus 


حينما تصاب ببعض الأمراض . 


فرقعة مفصلية crepitus, articular‏ 
1- ميزاب crescent‏ 
2- هلال ( على شكل هلال ) 
ميزاب تحت اللسانى crescent , sublingual‏ 
كريزول cresol‏ 
سائل مصفر » يستخرج من قطران الفحم أو الخشب » 
يختوي خلى ا متخيرة من اكور ا 
كمضاد للعفونة ومطهر . ويستعمل أيضا كمركب مع 
محلول الفورمالدهيد » يسمى بالفورم وكريزول ويستعمل 
فى معالجة قناة الجذر كمادة مُفقدة للحيوية ومضادة 
عر ف crest = crista‏ 


حافة » أو حيد ضيق بارز مرتفع » مصطلح يستخدم بشكل 
خاواق رصت الجسم » مثل القنزعة الأنفية للفك العلوي 
ويستخدم أحياناً في وصف الأنسجة الرخوة » مثل فُنزعة 
لثوية (Gingival crest)‏ . 
العر تالس 
o E EE‏ 
الوا ` 
0 )| 
حيد أوإرتفاع يمتد من قاعدة الحافة الأمامية للنتوء المنقاري 
للفك السفلى إلى الرحى الطاحنة ترتكز عليه العضلة 
المبوقة . ۰ 
عرف سني = 
عرف كوليكر السني 
عرف لثو ي“ نز عة لثوية « crest,gingival = gingival margin‏ 


قمة لثوية = حافة لثوية 


crest , alveolar 


crest , alveolus 


crest و‎ buccinator 


crest , dental = Kolliker's dental crest 


عرف كوليكر. crest , Kolliker's dental = dental crest‏ 
ول 
السني = عرف سنی 
عرف عصبى crest , neural‏ 


crest , occipital 


crest of the maxilla , conchal عرف الفك العلوى . المحارة‎ 


cranium bifidum قحف مشقوق‎ 


cranium cerebrale القحفالمخى‎ 
cranium viscerale القحف الحشوى‎ 


cranter 


ضرس العقل › الرحى الثالثة 


0 


افنة crater‏ 
انخفاض موضعي »أو حفرة على شكل تجويف » دائرية 
عادة ولها حواف مرتفعة . 
أقنةاللثة crater , gingival‏ 
انخفاض في اللثة الملاصقة » بسبب تلف تنخري للحليمة . 
عيب عظمي أقنوي 
تجزع 
تشققات دقيقة شعرية الشكل تظهر على أسطح الأسنان 
الطبيعية » والأسنان الخزفية » والأسنان الأكريليكية » ومادة 
قاعدة البدلة السنية الراتينية نتيجة الإجهاد الداخلى . 
تشقّق الأسنان الأكريليكية 2 
SS‏ ا 
يزحفاء رحف 
يتغير شكله تغيراً ثابتانتيجة للإجهاد المستمر أو للتعرض 
للحرارة العالية ؛ تغير بطيء في أبعاد شيء ما نتيجة للإجهاد 
المستمر »أو للتعرض للحرارة العالية . 
مَصطلح وصفي مُفيد في طب الأسنان بسبب العلاقة 
الموجودة بين انهيار أو تكسر حواف الأملغم » والتغير البعدي 
(الزحف (Creep‏ للأملغم اتات حشوات الأملغم أو 
ترزحف تحت تأثير قوى المضغ القوية ؛ كما يتغير أيضاً شكل 
المعادن الساخنة والخزف ببطء » حينما تكون تحت تأثير ناتج 


crater osseous defect 


crazing 


crazing of acrylic teeth 


creep 


رَحف ديناميكى › ر حف حر کی »زحف عتسسفصول , ظڑcree‏ 
فعّالنشط ٠‏ ۰ 
قياس التغير البعدي الناتم عن وضع الثقل الدوري خلال 
ل 
زحف ساكن creep , static‏ 


وضع ثقل على العيّنة » وتسجيل التغيّر البعدي بالنسبة 
للزمن . وضع ثقل صغير » وتسجيل الجهد أو التوتر 
الناتم . يزاد الثقل ( بحيث ينتج ثقل أكبر) » ويسجل التغير 
البعدي على فترات زمنية معينة . 
تحزيز » تسنين » تفرض 

تجعدات في الخلايا » يسببها أي سائل محيط بها مفرط 
التوترء حيث يترك السائل الخلوي » الخلية ‏ في محاولة 
للتخفيف من ضغط الحلول الحبط بالخلية ٠.‏ 


crenulation 
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فدامة cretinism‏ 
نوع من أنواع خمول الغدة الدرقية الخلقي ؛ وهي حالة 
مرضية خلقية » ناشئة عن فقدان الإفراز الدرقى » أو 
اضطرابه » تتسم بالتشوه الجسدي وقصر القامة والبلاهة . 

فلع (شق طولي) 
شرخ » أو شق ضيق في السن . 

الفلع اللثوي - 

التلم اللثوي 
الفراغ الواقع بين السطح الداخلي للثة الهامشية وسطح ميناء 
السن أو املاط حسب مستوى الاتصال الظهاري . 
متعلق بالفلع ؛ ينطبق خصوصاً على الفلع اللثوي . 

ظهارة تلمية 
انظر نسيج ظهار ¢ (Epithelium)‏ . 

سائل عنقى » سائل لثو ي  crevicular fluid = gingival fluid‏ 
انظر سائل لثو ي (Gingival fluid)‏ . 

مهد crib‏ 
1- شكل من المثبتات يستعمل مع الطبائق التقويمية 
المتحركة . 
مشبكة من سلك أسطواني ثثبت حول السن لتؤمن تثبيت 
الطبيقة التقويمية ؛ تثبت نهايتا السلك في الطبيقة التقويعية 
الحرعة أو البدلة اة | 
2- طبيقة تقوومية صممت لتعمل ككابح للعادة . 

مهدادم 

مهدالوجه 
طبيقة تقويمية تتكون من هيكل من الفولاذ الصامد مع وسائد 
ترتكز على الذقن والجبهة ؛ تستعمل وصيلة أفقية ثابتة » أو 
وصيلة أفقية قابلة للتعديل لمسك الأربطة المرنة لإرجاع بروز 
الأسنان . يثبّت الجهاز فى موضعه بواسطة الأربطة المرنة 
المخصلة مع طبائق داخل الفم بواسطة حزام الرأس : 

مهد جاكسون - 

طبيقة جاكسون 

مهد لساني > كابح لساني 

انظر مهد اللسان » حاجز اللسان » حابس اللسان عناعده1) 


crevice 


crevice , gingival = gingival sulcus 


crevicular 


crevicular epithelium 


crib , Adam's 


crib , face 


crib , Jackson's = Jackson’s appliance 


crib , tongue 


. crib) 
cribriform غربالى » مصفوي الشكل‎ 
cribriform carcinoma سر طانة مصفوية‎ 

انظر سرطانة غدية كيسية (Adenocystic carcin08)‏ . 
الصفيحة المصفوية cribriform plate‏ 


الحافة المائلة على السطح الأنفي للفك العلوي › أمام الثلم 
العرف الغربالى للفك 
العلوي 
حيد صغير مائل على السطح الإنسي للنتوء الجبهي للفك 
العلوي » تدعم القرين المتوسط. 
عر ف القرين السفلى للفك  crest of the maxilla , inferior‏ 
العلوي= 
العرف القريني للفك العلوي 
العر ف الأنفى للفك العلو ي  crest of the maxilla , nasal‏ 
حَيد على الحافة الإنسية للنتوء الحنكي لعظم الفك العلوي » 
5 يتمفصل عظم الميكعة 
عرف القرين العلو ي للفك crest of the maxilla , superior‏ 
العلوى = العرف الغربالى للفك estثc turbinal = ethmoidal‏ 
العلوي 
العرف القرينى 
السفلي للعظم الحنكي 
حافة أوارتفاع حاد أفقي » قريب من الطرف الخلفي للسطح 
الأنفي للعظم الحنكي » ويتمفصل مع قرين الأنف السفلي . 
العرف القريني 
الغربالي للعظم الحنكي 
حيد أو حافة ضيقة قريبة من النهاية العلوية من السطح 
الإنسي للعظم الحنكي » يتمفصل مع قرين الأنف المتوسط . 
العر ف القرينى السفلى crest of the palatine bone , inferior‏ 
للعظم الحنكي = العرف 
الصّدفي للعظم الحنكي 
العرف الأنفي لعظم الحنك 


crest of the maxilla , ethmoidal 


turbinal = conchal crest of the maxilla 


of the maxilla 


crest of the palatine bone , conchal 


crest of the palatine bone , ethmoidal 


turbinal = conchal crest 

of the palatine bone 
crest of the palatine bone, 

nasal 

حيد على الحافة الإنسية لعظم الحنك » يتمفصل مع عظم 
الميكعة . 

العرف القر يني العلو ي للعظم و crest of the palatine bone‏ 

superior turbinal = eth moidal الحنكي = العرف الغربالي‎ 

اماي 
العرف الحنكي 


رچ و 05 ٠.‏ ا 
حيد رقيق مستعرض من العظم »يعبر الجزء الخلفي من 


crest of the palatine bone 


crest , palatine 


الحنك الصلب . 
العرف الصدغى crest , temporal‏ 
عرف دهليزي 1 crest , vestibular‏ 
دم cretin‏ 


إطباق متصالب »عضة متصالبة 
الاح رشو لفك فك EE‏ قنع لالطو 
اللساني بعوامل طبيعية أو بعادة مكتسبة تؤدي إلى شذوذ 
NEI AES‏ 
E TET‏ 
الخدية اللسانية للأسنان المتقابلة عكس الوضع الطبيعي آي 
بحالة تراكب أفقي معكوس (Reverse horizontal‏ 


crossbite 


. overlap) 
crossbite , anterior عضة متصالبة أمامية › إطباق متصالب‎ 
آمامی‎ 


کا ا في کر ا ر 
العلوية . 

عضة متصالبة خدية » إطباق متصالب شدقى [هععطط , عاتطووممه 
روف الأسعاق الحلرية او الان له اة 
الخدية « الشدقية » وحدوث عضة متصالبة نسبية . 


إطباق متصالب سنى crossbite , dental‏ 
إطباق متصالب » ينشأ نتيجة سوء وضع سني . 

crossbite , dental anterior  بلاصتم إطباق أمامي سني‎ 

إطباق متصالب لسانى crossbite , lingual‏ 


تغير وضع الأسنان العلوية » أو الأسنان السفلية إلى الناحية 
اللسانية » وحدوث عضة متصالبة نسبية . 

إطباق متصالب خلفى 
تنزاح الأسنان الخدية «الشدقية» السفلية إلى الناحية الخدية 
أو إلى الناحية اللسانية بالنسبة للأسنان العلوية أو العكس . 

إطباق متصالب هيكلي 
عضة متصالبة سببها سوء وضع هيكلي أو سوء نمو . 

أسنان ذات إطباق متصالب 
تصميم للأسنان الخلفية يشمل تعديلاً بالحدبات الخدية 
للأسنان العلوية بحيث ترتكز فى حفر الأسنان السفلية . 

انتقال التلوّث »انتقال العدوى 
انتقال الجراثيم » أو الفيروسات أو متلازمة العوز المناعي 
المكتسب أو التهاب الكبد الوبائي عن طريق غير مباشر من 
عق إلى ر مكبو ارد و 
أدوات غير نظيفة أو حقن غير طروحة . 

مشقب ذو قطع مُتصالب 

الترقين » التظليل المتعارض 
(في العمليات الجراحية) : تعليم خط القطع بخطوط دقيقة 
عمودية «90 درجة » على خط القطع » حتى يتسنى خياطة 
اجرح في وضعه الطبيعي بعد العملية . 


crossbite , posterior 


crossbite , skeletal 


crossbite teeth 


cross contamination 


cross-cut bur 


cross-hatching 


(سابقة) حلقة crico-‏ 
حلقى طرجهالى cricoarytenoid‏ 
العضلة الطر جهالية الحلقية cricoarytenoid muscle‏ 


عضلة تضيّق أو توسع مشق المزمار . انظر عضلة حلقية 

طرجهالية (Cricoarytenoideus)‏ . 
العضلة البلعومية الحلقية 

جزء من العضلة مضيقة البلعوم السفلية .انظر عضلة 

لخو مية حلقية (Cricopharyngeus)‏ . 


cricopharyngeal 


cricopharyngeal muscle 


حلقى درقی » فتخى درقی cricothyroid‏ 
شر يان درقی حلقى cricothyroid artery‏ 


يغذى العضلة الدرقية الحلقية (Cricothyroid muscle)‏ . 
انظر عضلة درقية حلقية (Cricothyroidea)‏ . 


عضلة درقية حلقية cricothyroid muscle‏ 
توتر الطيات الصوتية .انظرعضلة درقية حلقية 
(Cricothyroideus)‏ . 0 
بضع الحلقي cricothyroidotomy = cricothyreotomy‏ 
والدرقي 
بضع الغشاء الحلقي cricothyrotomy = tracheostomy‏ 
والدرقي 


ثقب الغشاء الحلقي الدرقي بواسطة إبرة أو تصل جراحي 
لعمل فتحة عاجلة با مجرى الهوائي . 


بضع الحلقي cricotomy‏ 
بضع الحلقي الر غامي cricotracheotomy‏ 
كريستوباليت cristobalite‏ 
نوع من السيليكا يستعمل مع جبس باريس كمقاوم للحرارة 
فى المواد الكاسية . 
مو ا »معايير » مقاییس criteria‏ 
ميزان » معيار » مقياس »محك » فيصل criterion‏ 
حرج › حاسم > خطير critical‏ 
باهاء حرجة critical pH‏ 
مشبك التمساح crocodile clip‏ 
لسان تمساحى crocodile tongue‏ 
اا الصفى» 
مُتصالب 2 متقاطع »معترض cross‏ 
ترا اص متصالب cross agglutination‏ 
قوس معترضة cross-arch‏ 
خط ارتكاز القوس المعترضة cross-arch fulcrum line‏ 
مق ص ذو منقار متصالب cross-beak ligature scissor‏ 


لقطع الرباط السني 
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تاج ذهب ذو وجه أكرد يليكي crown , acrylic veneer gold‏ 

0 »تاج مصبوب بالكامل 

تاج تشر crown , anatomic‏ 
RET‏ الب ا ا 
العاجي إلى السطح الإطباقي أو الحد القاطع : 

تاج تشرد يحي = تاج السن crown , anatomical = tooth crown‏ 


crown , all cast 


ذلك الجزء من السن المغطى بالميناء » وقديكون مُغطى 
باللثة . 
تاج وجسر crown and bridge‏ 


بدلة سنية جزئية ثابتة . 
تاج صناعي » تاج اصطناعي 
تعويض ثابت لمعظم » أو كل الجزء التاجي من السن 
الطبيعية ؛ يُصنّع عادة من الذهب أو الخزف أو الراتين 
الأكريليكي . 
تاج ذو سطح طاحن مصبوب 
تاج شبيه بالسلة 
نوع من التيجان الجزئية » عبارة عن ثلاثة أرباع التاج » وهو 
تاج مصبوب من المعدن ؛ يغطي ثلاثة أرباع التاج الإكلينيكي 
للسن » بدون أو بوجه أكريليكي . يستعمل كتعويض 
بشكل شبه دائم للأسنان الأمامية المكسورة أو القواطع 
الأمامية مشوهة التكوين عند طلبة المدارس . 
تاج ناقوسي » تاج جرسي 


crown , artificial 


crown , banded cast-cusp 


crown , basket 


crown , bell 


تاج صناعي للسن 2 يكون فيه القطر الإنسي الوحشي 
للسطح الإطباقي أكبر من القطر عند العنق . 
تاج ذو قبعة 2 تاج ذوقلّنسوة - crown , cap = shell crown‏ 
تاج قشري . تاج هيكلي 
تاج مصبوب crown , cast‏ 


تاج معدني ذو وجه تم نتجميلي » أو تاج جزئي أو كامل » 
يصنع بواسطة عملية الصب 5 
التاج الإكلينيكي = تاج خارج السنخ = crown , clinical‏ 
extra-alveolar crown‏ 

اللثوية عند أية مرحلة من مراحل بزوغ السن . 
باج طوتي 

تاج صناعي يغطي عنق السن ويثبت على جذر السن 
تاج كامل 

ا دفول لايع عشي ا لبيك ون 


crown , collar 


crown , complete 


عدوى متصالبة cross-infection‏ 
انتقال العدوى من مريض إلى آخر في المستشفى أو في 
الستوصف » أو في مركز العناية الصحية في نفس البيئة . 
انظرعدوى 2 ,1 

ترا ابط متصالب »صلة متصالبة cross-linking‏ 
إضافة مواد إلى الراتين الأكريليكي لتصليبه » وجعله متيناً ‏ 
وخالياً من التشّقق » بواسطة اا التماثر . 

أسنان ذات دبوس معترض cross-pin teeth‏ 
0 اصطناعية ذات دبابيس متعامدة مع محورها الطولي » 

تثبت في البدلة المتحركة الجزئية أو الكلية . 


الك ترح مل ردي 


cross-section 


خطوط عرضية cross- striations‏ 
خطوط رى تحت المجهر » تعبر المواشير المينائية » يعتقد أنها 
دكين رف رشي 

قوس سنية معترضة » منحنى سنى معترض C1۲۷۵‏ 15055-1001[1© 

crossing of the eye ١ حول > تصالب العين‎ 

مرض كروزون = خلل التعظم = Crouzon's disease‏ 

القحفى الو جھی craniofacial dysostosis‏ 

نسبة إلى أو . كروزون 1874- 1938 » »0.Crouz0۸‏ 
أخصائي أعصاب فرنسي . 

crowd ٠ تحشر ؛يزدحم‎ 

crowded 


مزدحم , مُتراص على نحو غير مُريح 

قرط ازدحام » »فرط انحشار 

ازدحام » رصص ۰ تراكب 
سوء إطباق نات عن انزياح الأسنان أو سوء توضعها في 
القوس السنية » بسبب كبر الأسنان وعدم تكافؤها مع 
القوس السنية » أو بسبب صغر القوس السنية غير المتكافيء 
مع الأسنان . فتصبح الأسنان مزاحة » أو ملتفة » أو ملتوية 
«مفتولة» في الأبعاد الثلاثة . 

تاج »إكليلكي 
1-تاج السن الطبيعية ؛ ذلك الجزء من السن الذي يغطى 
بالميناء » ويظهر خارج اللثة . 
2- تاج أو غطاء اصطناعي يغطي كل التاج الإكلينيكي 
للسن أو جزءاً منه » ويثبت في مكانه بالإسمنت . ويمكن 
أن يصتع من المعدن, أو البلاستيك »أو لخزف » أو من هذه 
المواد مجتمعة ويصتف حسب طريقة ة تحضيره ه والمواد 
الْمصنّع منها . 

تاج أكريليكي 

تاج ذو قشرة أكريليكية › 

تاج ذو وجه أكريليكي 
تاج معدني مغطى بطبقة رقيقة من الأكريليك 


crowded , over 


crowding 


crown = corona 


crown , acrylic 


crown , acrylic veneer 
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crown , open-face = half-cap crown = تاج ذو وجه مفتوح‎ 


تاج جزئی = crown , partial = three-quarter crown‏ 
ثلاثة ار باع التاج 
تاج جزئی ذو وجه تجميلى = = crown , partial veneer‏ 


ثلاثة أر باع التاج three-quarter crown‏ 


تاج السسن الإكلبريكي.: 


crown , physiological تاج فسيولوجى‎ 
crown , pivot تاج ذوسكة‎ 


تاج صناعي يثبت بواسطة وتد معدني داخل قناة الجحذر 
تاج ملحوم بالبلاتين › تاج 
ناج جاکیت من ارت لوو سل طوس من اللي :. 
تاج رابط بالبورسلين »تاج لاحم crown , porcelain bonded‏ 
بالبورسلين 


crown , platinum bonded 


crown , porcelain cusp 
خزفي الحدبات‎ 
تاج سطحه الإطباقي مُغطى بحدبات خزفية وليست‎ 
. معدنية‎ 
crown , porcelain jacket تاج ذو غلاف خز في‎ 
. تاج كامل من الخزف له كتف عند حافته اللثوية‎ 
crown , porcelain veneer تاج قشري خز في 2 تاج ذو وجه‎ 
خزفي‎ 
. تاج معدني مغطى بقشرة رقيقة من الخزف‎ 
تاج ذووتاد »تاج مود‎ 
أي تاج اصطناعي يثبت بوتد داخل قناة جذر السن.‎ 


crown , post = pivot crown 


crown , post-retained تاج مُثيّت بوتد‎ 
crown , preformed stainless steel تاج فولاذی صامد‎ 


مسبق التشكيل 
تاج مسبق التشكيل من الفولاذ الصامد أو من خليطة التيكل 
کروم » يتوفر بأحجام وأشكال عديدة حيث يشكل ويثبّت 
وقت المعالجة . ويستعمل كتعويض شبه دائم للأسنان اللبنية 
وكتاج مؤقت للأسنان الدائمة . 
أداة لنزع التيجان الاصطناعية من الأسنان . 


crown remover 


الذهب والمعدن » أو البورسلين أومن بعض هذه المواد 


تاج مخرو طي crown , conical‏ 
تاج ذو وتاد منفصل crown , detached dowel‏ 
تاج معدني مزدوج crown , double metal‏ 


تاج ذو وتاد. تاج مو تد crown , dowel = post crown‏ 
تاج مزود بوتاد مسبق التجهيز (Prefabricated pos)‏ . 

تاج تجميلي 

تاج خارج السنخ 3 تاج إكلينيكى ‏ = crown,extra-alveolar‏ 


clinical crown 


crown , esthetic 


crown flask = denture flask 


بوتّقّة الناج = بوتقة البدلة 
بوتقّة معدنية تشبه الصندوق ذات قسمين » قابلة للتفكيك » 
ويعد فيها قالب مقطعي أي قابل للتفكيك من الجبس 
اا ا مم ا و 
أو التعويضات الأكريليكية الختلفة . 

مُشْكّل التاج » مُكون التاج 
غلاف شفاف على هيئة تاج » يستعمل في عمل التاج 
المؤقت من الأكريليك بعد تحضير السن . 

تاج كامل 

تاج كامل ذو وجه تجميلي 
تعويض خارج التاج يغطى التاج الإكلينيكي للسن بالكامل. 

تاج ذهبي 

تاج ذو نصف قلنسوة › تاج ذو نصف قبعة crown , half-cap‏ 
نوع من التيجان يغطي كل أسطح السن ماعدا السطح 
الشفوي » أو السطح الخدي« الشدقي» » ويثبت بشريط 
معدنى . 

تاج واق (واقي) ‏ تاج قلنسوي » تاج ذو غطاء 1004 , ««مت 
تاج نصف قبعة يغطي السطح اللساني والأسطح الجانبية 
والسطح الإطباقي للسن . 

تاج جاكيت »تاج ذو سترة 
تاج تجميلي كامل يغطي أرومة السن ال حضرة بشكل كتف 
عنقي » ويصنع من الخزف » أو الراتين الأكريليكي . انظر 
تاج مؤقت(0107/0 /1610181) ؛ يثبت على السن 
بالإسمنت . 

إطالة التاج crown lengthening‏ 
عملية جراحية يتم فيها قطع اللثة لزيادة كشف حافة تاج 
السن بغرض تعويضها بحشوة ترميمية »أو لزيادة إطالة تاج 
السن لتعويضها بتاج . 

تاج ذو قالب معدني 


crown form 


crown , full 


crown , full veneer 


crown , gold 


crown , jacket 


crown , matrix 
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نوع من التاج القشري » يثبت بواسطة إسمنت لاصق › 
ويغطي أسطح السن عدا السطح الشفوي أو السطح الشدقي 
بغرض جمالي : انظر تاج جزئي ذو وجه تجميلي لهنائة©) 
veneer crown)‏ . 
تاج سني crown, tooth‏ 
تاج أنبو - تاج ذو crown , tubular = two-part crown‏ 


جزئين » تاج مزدوج 


تاج ذو قطعتين crown , two-piece‏ 
تاج مصتع من شريط معدني مشکّل متصل بغطاء مطرق 
على السطح الإطباقي . 


تاج ذوقشرة› تاج ذو وجه crown , veneer‏ 
تاج كامل يغطى وجهه الشفوي بالأكريليك أو الخزف 
بغرض تجميلي . 

تاج ثؤلوا لي 15 , crown‏ 
فرط نمو شبيه بالنؤلول على الميناء فوق تاج السن . 

تاج ذونافذة 
تاج معدني ذو قشرة أكريليكية يغطي كل أسطح السن عدا 
السطح الشفوي أو الشدقي ويستخدم في العادة كدعامة 
لجسر . تاج مفرغ من السطح الدهليزي . 


crowning 2 تتود‎ 


crown , window 


1- - صنع التاج > أو تش تثبيت التيجان الصنعية على السن w 0k‏ "0ا 
2- ا قاجا ركون فى معان بالق - 
كروزا Crozat‏ 


نسبة إلى ج .ب .كروزاء 0.8.0026 ؛ أخصائي تقويم 
أسنان أمريكي القرن العشرين » انظر طبائق 
طبيقة كروزات » جهاز كروزا 
طبيقة تقوبمية تزوعة مكونة من قوس سلكية حنكية متصلة 
بمشابك للتثبيت على الرحويين الأوليين » تستقر با يشبه فعل 
ا مغلب » وتستخدم القوس كقاعدة لختلف أنواع الوصلات 


. (Appliances) 


Crozat’s appliance 


لتحريك الأسنان . 
1-صليبى الشكل “متصالب crucial‏ 
2- فاصل » حاسم » قاطع 
بوتقة »بوتقة الصب crucible‏ 


وعاء لصهر المعادن من الفخار أو الخزف أو الكوارتز وخلافه . 


crucible , clay بوتقة فخارية‎ 
crucible cradle سرير البوتقة‎ 
crucible former = sprue base مشكل البوتقة - قاعدة الصب‎ 
crucible , furnace بوتقةالفرن‎ 
crucible , quartz بوتقة من الكوارتز‎ 


نسبة التاج للجذر 
النسبة بين جزء السن البارزة فوق اللثة والجزء الذي تحت 
اللثة ؛ علاقة التاج الإكلينيكي إلى الجذر الإكلينيكي للسن . 


crown - root ratio 


مقص التاج crown scissors‏ 
انظر مقص (501550155) . 
تاج بلا لحام crown , seamless‏ 


تاج قشري محضر من قبعة معدنية بدون أي لحام . 
تاج قشري = تاج قلنسوي › 
تلع ميخي 

تاج مكون من قشرة معدنية أو صفيحة معدنية » مشكّل 

لينطبق على سطح تاج السن الطبيعية المحضرة . 
تاج ذو كتف 

تاج مشكل عند قاعدته بحيث يستقر على الجذر المهضر 

بدون شريط معدني . 
شاق التاج 
تاج ذو وساد منشطر › تاج ذو وتاد منفصل crown , split-d0we|‏ 
تاج نزوع متصل بجذر السن بواسطة وتد منفصل يثبت داخل 

قناة ا جذر أمبطئّة بالذهب. 


crown , shell = cap crown 


crown , shoulder 


crown slitter 


تاج فو لاذي صامد crown , stainless steel‏ 
قالب التاج crown , strip‏ 
تاج مطرق crown , swaged‏ 
تاج مصبوب على قلنسوة crown , swaged-cast‏ 
تاج مُتداخل 2 تاج متراكب › تاج ذو crown , telescopic‏ 
طوق مضاعف 
تاج ذو جزئين » الجزء الداخلي يثبت على تاج السن المحضرة 
بواسطة إسمنت لاصق » ثم يثبت الجزء الخارجي فوقه . 
ويستعمل في حالة عمل الجسر » حينما تكون هناك مشكلة 


خاصة بتوازي الأسنان الداعمة للجسر » حيث يمكن بهذه 
م د 
nd‏ أو الراتين 
أو الفولاذ الصامد أو الراتين الأكريليكى يستعمل لحماية 
السن المحضرة والأنسجة الرخوة المحيطة .يمكن نزعه 
بسهولة » ويحافظ على إطباق الأسنان وعلى السن المحضرة » 
ريثما يصنع التعويض الدائم 

تاج مؤقت ذو وتد 

ثلاثة أر باع التاج - تاج كار مايكل = crown , three-quarter‏ 


crown , temporary 


crown , temporary post 


Carmichael’s crown 
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بلورة 


crystal 
CSSD = Central sterile 
supply department 


و 3 


مكعب cube‏ 
مرفقى »زندي cubital‏ 
دشي گی ؛ مكعبى cuboid = cuboidal‏ 
2-العظم التردي 0 
1- شبه مكعب cuboidal = cuboid‏ 
2- متعلق بالعظم النردي 
ظهارة مكعبية الخلايا cuboidal epithelium‏ 
لها طهارنة ببيطة الذكل تكن باک ر 
كُمَة cuff‏ 
كقَة ظهارية = cuff , epithelial = epithelial attachment‏ 
ارتباط ظهاري 
وو 


1- مستنبت › مزرعة رریع culture‏ 
العمل على إنماء كائنات دقيقة فى وسط صناعى . 
2- استنبات رع 


مجموعة من الكائنات الدقيقة النامية صناعياً . 


3- ثقافة 

مزرعة جرثومية culture , bacterial‏ 
طبق الزرع culture dish‏ 
مزرعة القطرة المعلقة culture , hanging-drop‏ 


وسط استنبات » مستنبت culture medium‏ 
أية مادة تستخدم لاستنبات أو زرع الجراثيم » ومن أوساط 
الاستنبات الرئيسية كل من الحساء » واللبن 3 ومصل الدم 3 


والآجار » والبطاطس. 


تنبت مختاط culture , mixed‏ 
ا يحتوي على أجناس مختلفة وعديدة من الكائنات 
الحية الدقيقة . 


مُستنبت سلبى culture , negative‏ 
طبق زرع 
و 


مستنبت جرثومي ينمو على صفيحة زجاجية ٠‏ أو في طبق 


culture , plate 





بتري 

culture , positive مُستنبت إيجابى‎ 

مُستنبت نقي culture , pure ١‏ 
نت يحتوي على نوع أو جنس واحد من الكائنات 
الدقيقة 

culture , root canal مُستنبت قناةالجذر‎ 


culture , slant 


ملقط البوتقة crucible tongs‏ 
صليبى الشكل cruciform‏ 
خام ف ناضج crude‏ 
سحق » انسحاق » ساحق » هرس crushing‏ 


قوةالسحق . قوةالهرس crushing strength‏ 
قشر > وسف » جلبة crust‏ 


2 


عصب كروفيلييه 


نسبة إلى ج .كروفيليه »1791 -1874 « J.Cruveilhier‏ « 
عالم في التشريح وعلم الأمراض فرنسي . 


Cruveilhier's nerve 


رافعة كراير Cryer's elevator‏ 
نسبة إلى م .هھ . كراير » 1840 - 1921 « M.H.Cryer‏ « 
خراح فم ری 


واحدة من زوج من الروافع تستعمل لخلع جذور الأرحاء » 
واحدة للجذر الإنسى والأخرى للجذر الوحشى » تتعاكسان 
بالنسبة للجذور فى الحهة المقابلة من الفك . 


(سابقة) برد » برد شديد » صقيع 
كي بالتبريد »كي بردي 


cryo- = kryo- 


cryocautery = cold cautery 


الكرايوليت cryolite‏ 
سائل يستعمل كمذيب في تصنيع مسحوق سليكات 
الإسمنت . 

مسبار التبريد cryoprobe‏ 


أداة تستخدم في الجراحة البردية (الجراحة القرية : الجراحة 
بالتبريد) . 
الجراحة البردية 
العلاج الجراحي لأنسجة مريضة باستعمال التبريد الشديد 
حتى درجة التجمد » لتحطيم الأنسجة جراحياً . 
المعالحة بالتبريد .المداواة بالتبريد cryotherapy‏ 
استخدام أدنى درجات الحرارة في علاج المرض »آي بالتبريد 
الشديد . 
حويصل » جريب » هرية » مهد » خبيئة 
مهد السن »جريب السن 
تجويف في عظم الفك يحتوي على السن الناشئة . 
حفرة العظم السنخي تنشأ فيها السن قبل أن تبزغ داخل 
الفم . 
داء ا cryptococcosis‏ 
داء فطري برعمي . عدوى فطرية مزمنة تتسببها ا مستخفية 
الحالة للنسج (ytieاhysto‏ 12نره1) (مكورة خفية جديدة 
التكوين) » وهي آفات ثؤلولية بنفسجية اللون » يمكن أن 
توجد على الأغشية الخاطية الفموية ويمكن أن تتقرح . 


cryosurgery 


crypt = follicle 
crypt , dental 
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كيدان مريت ما 
التجريف حول السني للنسج الرخوة الذي يزال به النسيج 
المتموت المبطن للجدار اللثوي للجيب حول السني 
بواسطة المجرفة » بدون شق أو قطع اللثة . 1 
نجريف مفتوح » كشط مفتوح curettage , open‏ 
الطريقة أو الأسلوب الجراحي حول السني حيث يزال النسيج 
المتموّت المبطن للجدار اللثوي للجيب . ويستخدم القطع 
لهذا الغرض » وتلزم الخياطة لغلق الأنسجة المقطوعة . 
الكشط حول الذروي- 
الكشط دروي ٠‏ تجريف ذروي 
الكشط تحت اللثو ي » نجريف تحت curettage , subgingival‏ 
اللثة 
إزالة النسيج الظهاري من قاع الميزاب الاشوي والمبطن للجيب 
حول السنى . 
تجريف جراحي » كشط جراحي 
سحج جراحي لجدران حفرة في العظم أو لنسيج رخو 
لإزالة محتويات الحفرة . 
مكشطة . محرفة 
أداة تستخدم في الكشط شبيهة بالملعقة تستخدم لإزالة 
النسيج بالكحت أو التجريف »مثل مشذب ميتشل 
(Mitchell's trimmer)‏ « ملعقة فو ÛکVolkmann'sùln(‏ 
(«00م . انظر أيضاً الأدوات حول السنية (Periodota1‏ 
instruments)‏ . 
مكشطة العظم . مجرفة العظم 
مكشطة الأنسجة الداعمة » 
محرفة دواعم السن 
كوري curie‏ 
وحدة قياس النشاط الإشعاعي . 
وحدة قياس رقم التفتت النووي لعنصر مشع وقد حل 
محلها بيكريل )Becquere1(‏ في سنة 1985 . 
ماري كوري 
عالمة كيميائية بولندية المولد » (1867 -1934) » فرنسية 
ا جنسية » مكتشفة الراديوم وخواصه الإشعاعية . 


curettage , closed 


curettage , periapical = 


apical curettage 


curettage , surgical 


curette = curet 


curette, bone 


curette , periodontal 


curettement= curettage 


Curie , Marie 


تصليب البدلة السنية = curing , denture = denture‏ 
تصنيع البدلة السنية processing‏ 

curing , heat التصليب بالحرارة‎ 

ضوء التصليب (تصليب ضوئي ( curing light‏ 


أداة أو جهاز يستخدم الإشعاع فوق البنفسجي أو أي مصدر 
ضوئي آخر لتنشيط وتصليب مادة الحشو . 


غو الكائنات الدقيقة على سطح مائل للحصول على مساحة 
أكبر لنمو 

مُستنبت وَخْزي » زرع وخزي 
زرع بتلقيح الوسط بواسطة إيرة تطعن بعمق في هذا 
الوسط . 

مُستنبت نسيجي » زرع النسج 


culture , stab 


culture , tissue 


مع عه بالإضافة إلى ( لانينية) cum = C‏ 
تستعمل قف كتابة الوصفة الطبية 
cuneate‏ 


وتدي » شبيه بالوتد » إسفيني 
کوب ¢ جم cup‏ 
قمع الصقل اللدن › قمع التلميع المرن cup , flexible polishing‏ 
قمع الصقل أو التلميع cup , polishing‏ 
قمع مطاطى 


cup , rubber 


تُحاسى cupreous‏ 
متعلق بالنحاس (6©17مم00) . 
1 - شفاء »استشفاء »برع » علاج cure‏ 


أ- علاج المرض أو الشفاء من الإصابة . 
ب -أية وسيلة » أوعقاريستعمل لعلاج الأمراض »أو 
الإصابة . 
- يُصلب »يصن 
أ- سيلة تقنية لتحويل النماذج الشمعية » مثل قاعدة الشمع 
التجريبية إلى قاعدة البدلة الصلبة المكونة من مادة أخرى . 
ب - طريقة للتفاعل إما كيميائياً » أو حرارياً لتحويل مادة 
لدنة إلى مادة صلبة مثل : الراتين الأكريليكي الذي يتحول 
من اللدانة إلى الصلابة . ١‏ 
مكشطة . مجرفة 
مكشطة جرايسي » مجرفةجرايسي 
مجموعة أدوات مختلفة » صممها د . جرايسى 51.64٥٤‏ 
عام 1930 . ٠‏ 
كَشط ء تجريف curettage‏ 
! - إزالة المواد من على أسطح الجذر والجيوب حول السنية » 
وذلك بالطريقة أو الأسلوب الذي يشمل إزالة الأنسجة 
المتموتة المبطنة للأنسجة الرخوة في جدار الجيب حول 
السنى . يمكن أن يكون التجريف مفتوحاً أو مغلقاً . 
2-إزالة المواد الغريبة ( أي النسيج والعظم الملتهب المزمن) 
من جدران فجوة عظمية بواسطة المجرفة . 


curet = curette 


cure t,Gracey’s 


نجريف در وي curettage , apical‏ 
إزالة جراحية لأنسجة مريضة مزمنة من السنخ العظمي 
الحيط بذروة السن . 
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حينما يتحرك الفك السفلي من الوضع المركزي إلى الوضع 
اللامركزي .في التعويض ببدلة سنية كاملة » يكون من 
وسائل استقرار الأجهزة السنية تحقيق تماس الأسنان الخلفية 
في العلاقة المركزية وعند بروز الفك السفلي للأمام وفي 


الانزلاق الجانبي :5 
منحنى هیرتر- curve , Hurter-Drifield’s = H&D curve‏ 
درايفيلد 
منحنى مونسون curve , Monson’s‏ 


تة إل چ س ونون 1933-1869 
101 6©», طبيب أسنان أمريكى 
المستوى المنحنى للأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية ؛ وهو 
يطابق جزءاً من سطح كرة نصف قطرها 102 ملليميتر 
مركزها في نقطة بين الحاجبين » هي مفرق ال حاجبين 
بحسب مونسون » هو منحنى الإطباق حيث تتلامس أو 
تتطابق كل حدبة وكل حد قاطع مع جزء من سطح كرة 
قطرها 8 بوصات مركزها فى منطقة مفرق الحاجبين . 
منحنى الإطباق curve of occlusion‏ 
1 السطح الإطباقي المنحنى الذي تتلامس فيه بتناغم الأجزاء 
الكبرى للبروزات أو النتوءات القاطعة والإطباقية للأسنان 
الموجودة في الفم : 
2-منحى الأسنان الذي يقع على الأسطح الإطباقية 
للأسنان . 
انظر أيضاً المنحنى العكسي (Reverse curve)‏ . 
منحنى سبي »قوس سبي 
نسبة إلى ف .فون سبى »1855 -1937 « F.von Spee‏ « 
عالم ألماني أخصائي في علم الأجنة ٠:‏ 
منحنى يمر من لُقمة الفك السفلي بطول السطح العلوي 
لكل الأسنان السفلية حتى القواطع المركزية » يشكّل قوساً 
من 7-6,5 ملليمتر حينما يشاهد من المنظر الجانبي 
منحنى تشريحي لتنضيد الأسنان إطباقياً يبدأ بقمة الناب 
السفلي ثم الحدبات الشدقية للضواحك الطبيعية والأرحاء 
ويستمر حتى الحافة الأمامية للشعبة الصاعدة للفك السفلي . 
منحنى ستيفان » قوس ستيفان 
رسم بياني يوضح ارتفاع وهبوط حموضة اللويحة خلال 
وبين الوجبات خلال 24 ساعة » خصوصا زيادة الارتفاع 
نتيجة تناول الكربوهيدرات الخالصة وبخاصة السكريات 
والمشروبات السكرية بين الوجبات . 
منحنى ولسون »قوس ولسون 


curve of Spee 


curve of Stephan 


curve of Wilson 


تصلّب » تصليب الأكريليك 


curing of acrylic 


curing , pressure التصليب بالضغط‎ 
curing process عملية التصليب‎ 


العملية التى تتبلمر » أو تتصلب بها المادة الراتينية من خلال 
استخدام الضوء » أو المواد الكيميائية » أو الحرارة . 


تصليب ذاتى curing , self-‏ 
وحدة التصليب ٠‏ آلة التصليب curing unit‏ 


ميناء مغد » ميناء مفتول curled enamel‏ 
ميناء السن الذي تكون القضبان المينائية فيه مفتولة » مما يزيد 


من قو 3 الميناء : 
تيار »> محری current‏ 
کار متر ددء تيار متناوب current , alternating‏ 
تيار مستمر » current , direct = constant current‏ 
تیار متواصل 
تيار كهربى current , electric‏ 
تيار كهر بائى current , electrical‏ 


تان جلقانى »تيار مستمر current , galvanic‏ 

عملية نه »عملية مستورة 
عملية جراحية حول سنية تستخدم أساسا في الجزء الأمامي 
من الفك العلوي لإزالة الجيوب حول السنية » أو تقليلها 
بدون أن يتسبب ذلك في مشاكل جمالية : 


curtain procedure 


تقوس »انحناء »اعو جاج curvature‏ 
انحناء أمامى خلفى curvature , anteroposterior‏ 
انحناء جانبی curvature „lateral‏ 


منحنى »قوس › خط منحنى curve‏ 
1 انحراف عديم الزوايا لخط مستقيم أو سطح مستقيم . 
منحنى أمامي curve , anterior‏ 
انحناء الأسنان من منتصف الناب فى أحد جانبى القوس 
السنية إلى منتصف الناب فى الجانب الآخر من القوس 
السسشة:: 
عكس منحنى curve , anti-Monson’s = reverse curve‏ 
مونسون = ال لمنحني العكسي 
منحنى الإطباق حيث يكون محدباً للأعلى . 
منحنى شدقي »منحنى خدي 
انحناء إطباقى بطول السطح الشدقى من الناحية الإنسية 
الثالثة ») . 


curve , buccal 


curve , compensating 


منحنى مكافيء » منحنى معاوض 
انحناء الأسطح الإطباقية للأسنان » لتحاكي الممرات اللقمية 
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حدبة شدقية وحشية 
ارتفاع الحدبة 
أقصر مسافة بين قمة الحدبة ومستوى قاعدتها . 
حدبة غير مدعومة » حدبة غير 
داعمة (حدبة موازنة) 
الحدبات اللسانية للأسنان السفلية والحدبات الشدقية 
«الخدية» للأسنان العلوية » أي الحدبات التي لانتطابق في 
الإطباق المركزي . ١‏ 1 
حدبة كارابللى cusp of Carabelli = Carabelli’s cusp‏ 
انظر حدبة کارابللي (Carabelli’s cusp)‏ . 


cusp , 1501121 


cusp height 


cusp , nonsupporting 


cusp , opposing حدبة مُقابلة‎ 
cusp plane مستوى الحدبة‎ 


مستوى وهمى صغير » حيث توجد قمة الحدبتين الشدقيتين 
وأعلى نقطة من الحدبة اللسانية . 


زاوية مستوى الحدبة cusp-plane angle‏ 
علاقة ميل مستوى الحدبة مع مستوى الإطباق . 
حدبةإضافية cusp , supplemental‏ 


أية حدبة شاذة أو زائدة على سطح السن . 
حدبة داعمة » حدبة مدعومة cusp , supporting‏ 
الحدبات التى تحافظ على البعد العمودي » وهى الحدبات 
الشدقية« الد » للأسنان السفلية وا اللسانية 
للأسنان العلوية في الإطباق المركزي. 


علاقة حدبة إلى حدبة cusp-to-cusp relation‏ 


علاقة حدبة بحفرة cusp-to-fossa relationship‏ 

cusp , tooth حدبةالسن‎ 

نحو حدبةالسن cuspad‏ 

حدبى cuspal‏ 
متعلق بالحدبة . 

cuspal apex قمة حدبية‎ 

cuspal harmony توافق حدبي‎ 


تشابك حدبى › تعارض حدبى cuspal interference‏ 
خا من عماس ان حك ت ل الك انمه عن 
تسار إغلاقة الطبيعن تفاش غير اعتينادي (ميكر) اة حدية 
مع سن مقابلة بحيث يمنع الإطباق الطبيعي لبقية الأسنان ؛ 
تماس مبكر لحدبة مع سن مقابلة تمايمنع تماس الحدبات 
الأخرى : 

cuspate = cuspated = cusped محداب »ذو حدبات‎ 

سن ذات حدبة واحدة = ناب 

مصطلح مرادف لناب . انظر ناب (عصتصةك) وهو الاسم 

المفضل . 


cuspid = canine 


قوس متقاطع ؛ قوس سنية متصالبة للدلالة على فرق 
الارتفاع بين الحدبات المدعومة » والحدبات غير المدعومة في 
الإطباق . 
منحنى السرور 
منحنى الإطباق » مقطعه العرضي يطابق الخط المحدب 
للأعلى ماعدا عند الأرحاء الأخيرة 0 
المنحنى العكسي = curve , reverse = anti-monson’s curve‏ 
عكس منحنى مونسون 
منحنى إطباقي محدّب للأعلى بالنسبة للمستوى الجبهي . 
(في تقويم الأسنان) : يوافق انحناء القوس السلكية مستوى 
قوس سبي » وحدوث رفع العضة . 
منحنيات إطباقية 
منحوتة = رات إطباقية منحوتة 
1-تشكيل محيطى بواسطة حر كات الفك السفلى المتعددة 
على السطح الإطباقي للحرف الإطباقي بواسطة الأسنان 
أو الصادمات التي توضع في الحرف الإطباقي المقابل . 
2- منحنيات إطباقية تنشأ نتيجة المضغ أو الحركات الانزلاقية 
للارتفاع الإطباقية » والتي يمكن أن تحدث بتأثير وجود مواد 


curve , pleasure 


curves , milled-in = milled-in paths 


ساحلة . 
انظر تسجيل علامات المضغ (Chew-in record)‏ . 
متلازمة كو شينج Cushing’s syndrome‏ 


ية إلى عابو كنو يتخ :1939-1869 
H.W.Cushing‏ » جراح أعصاب أمريكي : 
متلازمة تحدث نتيجة زيادة فى نشاط قشر الكظر » أعراضها 
الجّدائة اتوج الشيري ر حدة عة عند قاعدة الت 
يمكن أيضا أن تسبب تخلخل عظام الوجه . 

وسادة » مسند 

وسادة باسافان = عارضة باسافان 


cushion 

cushion of Passavant =‏ 
Passavant's ridge‏ 
ارتفاع معترض بارز على الجدار البلعومي الخلفي » يسببه 
تَقَنْص العضاتين العليا والوسطى المضيقتين للبلعوم أثناء 
الكلام وخاصة عند المصاب بفلح الحنك : 

حدبة cusp‏ 
بروز قمعي مُستادق الطرف على السطح الإطباقي للأسنان 
الخلفية يستخدم للطحن حين انطباقه في وهاد الأسنان 
المقابلة . 

زاوية الحدبة cusp angle‏ 
زاوية ميل جانبية الحدبة المتكونة مع الخط العمودي المنصف 
للحدبة وتقاس إما في الاتجاه الإنسي الوحشي أو الاتجاه 
اف اا 7 ٤‏ 1 
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انظر قشير ة أو لية «ابتدائية » أصلية» (Primary cuticle)‏ « 
فشر ة ثانوية (Secondary cuticle)‏ . 
جلّيدة مكتسبة = cuticle , acquired = acquired enamel‏ 
فُشيرة الميناء المكتسبة = 
طّهاوة مكتسبة 
جليدة الميناء المكتسبة 
جليدة سنية - جليدة مينائية - 


cuticle = acquired pellicle 


cuticle , acquired enamel 


cuticle , dental = enamel 


cuticle = reduced enamel = ظهارة مينائية ضامرة‎ 
epithelium = acquired pellicle = = طهاو ة مكتسبة‎ 
secondary cuticle ظهارة ثانوية‎ 
cuticle , cuticula جليدة مينائية‎ 


1-طبقة لاخلوية من مادة عضوية » تفرزعلى سطح ميناء 
السن » ويعتقد أنها الناتم النهائي للخلايا مصورة الميناء 
وبا أنه لايمكن رؤيتها بامجهر الإلكتروني » لذلك يشكك 
لشو وجرد ال اشا كير مدان أله 
«ابتدائية أضلة (Primary enamel cuticle)‏ . 

. (Acquired pellicle) طُهاوة مكتسبة‎ - 2 


cuticle , Gottlieb's جليدة جوتليب‎ 

جليدة ما بعد البز 2 = طُهاو 0 = cuticle , post-eruption‏ 
مكتسبة acquired pellicle‏ 

cuticle , primary enamel جليدة مينائية أولية‎ 


انظر فشر ة مينائية (Enamel cuticle)‏ . 
جليدة ثانوية » جليدة تالية 

طبقة عرضية تحت الظهارة امينائية الضامرة » يعتقد أنها ناح 

الخلايا الظهارية أو نتيجة للتسريب أو الرشح بعد رضح أو 


cuticle , secondary 


إصابة . 
جليدة ملاطية » جليدة مصغرة cuticle , xanthosis‏ 
جليدة سنية ( لاتينية ) = cuticula dentis = reduced‏ 

ظهارة مينائية مختز لة enamel epithelium‏ 
جلد cutis‏ 
داء الاصفرار الجلدي cutis , xanthosis‏ 
قطع قاطع cutting‏ 
شقن ةقاطعة cutting blade‏ 
حافة قاطعة - حد قاطع cutting edge = incisal edge‏ 
أداة قاطعة cutting instrument‏ 


لسان البحر cuttle‏ 
يصنع من مسحوق عظم الحبّار ويحتوي بشكل أساسي على 
لاصو سياف و أكريتيت 


cyanoacrylate adhesive 


انفصال إطباقى نابى cuspid disclusion‏ 
انظرإطباق ذو حماية نابية (Canine- protected‏ 
occlusion)‏ . 


الإطباق المو جه بالناب cuspid-guided occlusion‏ 
تصميم إطباقي يكون السطح الحنكي للناب العلوي فيه 
ملامساً للأسنان السفلية المقابلة » مسببا عدم التداخل 
الإطباقى للأسنان الخلفية فى الحركة الجانبية العاملة . 

م 


انظر إطباق ذو وقاية نابية (Canine- protected occlusion)‏ . 


cuspid- protected articulation 


إطباق ذو حماية نابية cuspid- protected occlusion‏ 
انظر إطباق ذو وقاية نابية )صoccIusi0 (Canine-protected‏ . 
ر فع نابى cuspid rise‏ 


انظر إطباق ذو حماية نابية(5100تا[ءء0 (Canine- protected‏ . 


مُستدق الطرف »ذو حدبات cuspidate‏ 


6ه 


مبصقة 
مبصقة مثبت بها جهاز دافق للماء لتنظيفها بشكل دائم . 
موجه المبصقة » متحكّم بالمبصقة 
أسنان بلاحدبات 
أسنان بدون حدبات بارزة على السطح الإطباقي . غالباً 
بسبب الانسحال » أو التاكل . 
تاج إكر يليكي خاص custom acrylic temporary crown‏ 
مۇقت 
يحضر من الراتين ذاتي التصلب (ميثيل ميثاكريلات) » حيث 
يوضع في طبعة الألجينات أو الطابع المتشكل بالتفريغ للقوس 


cuspidor= spittoon 


cuspidor control 


cuspless teeth 


الفكى بعد تحضير الأسنان . 
طابع ا الفردي أو الخاص « = custom impression (ray‏ 
طابع مجهز خصيصا special impression tray‏ 
طابع إفرا ادي = = custom tray = special tray‏ 
طابع الطبعة الخاص special impression tray‏ 
يَقطع cut‏ 
جلدي cutaneous‏ 
متعلق بالجلد (مكاة) . 


عصب عنقى جلدى » شعبة = cutaneous colli nerve‏ 


nerve transversus colli عصبية جلدية‎ 
و‎ 
cutaneous dental abscess خرا اج سنى جلدی‎ 
cutaneous surface سطح جلدي‎ 
cuticle= ccuticula جليدة‎ 


1- الطبقة الخارجية من الجلد . 
2- الطبقة التي تغطي السطح الطليق (الحر) من الخلايا 
الظهارية . 
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كيس » كيسة cyst‏ 
1- بادئة تدل على المثانة (7ع081200) . 
2- كيس غشائي في الأنسجة » مبطن بطبقة محددة ظهارية 
يحتوي على فراغ تملوء بغاز »أو سائل أو مواد شبه 


عا 

كيسة برانية cyst , adventitious‏ 
كيس يتكون حول جسم غریب . 

cyst , aneurysmal bone كيسة عظمية أنورزمية‎ 


ورم كيسي حميد » يشمل على الكثير من الفجوات الممتلئة 
بالدم » يمكن أن يصيب عظام الفك . 
كيس مخاطي حميد في الجيب الفكي العلوي « الغار الفكي 
العلوي» . ۰ ۰ ٠‏ 


cyst , antral 


cyst , alveolar 
cyst , apical = radicular cyst كيسة در وية = كيسة جذرية‎ 
. كيس التهابى المنشأ فى المنطقة الذروية لسن بلالب‎ 


cyst , bone = bony cyst كيسة عظمية‎ 
. )8 06 انظر كيسة عظمية (ءرء‎ 
cyst , branchial = branchial cleft cyst = كيسة خيشومية‎ 


كيس سطحي بلا أعراض » يعتقد بأنه ينشأ من بقايا الأفواس 
العَلصمية ويوجد على جانب الرقبة قرب زاوية الفك 

كيسة متكلسة سنية المنشأ cyst , calcifying odontogenic‏ 
آفة كيسية توجد في العظم أو الأنسجة الرخوة في منطقة 
تحميل الأسنان » تبدي طبقات محددة من الخلايا داخل طبقة 
الشبحية » ويمكن أن تتكلس . 


فحوة كيسية › حفر ة كيسية cyst cavity‏ 


cyst , coronal كيسة تاجية‎ 
cyst , dental كيسة سنية‎ 


أي كيس يصيب السن أو الأنسجة حاملة السن . 
كيسة حاملة للسن » كيس ذو أسنان »› 
كيسة تاجية 

كيس تاجي » سني المنشأ » ينشأمن عضوالميناء لسن 

منطمرة غير بازغة ويمكن أن يحتوي على السن أو جزء من 

السن » وغالبا مايصاحب الأنياب العلوية » والضواحك 
الثانية السفلية » والأرحاء الطاحنة الثالثة في كل من 

القوسين السنيتين . 


cyst , dentigerous 


لاصق سريع التصلب خصوصاً بوجود الماء » يستعمل في 
طرق تغطية لب السن »وفي جراحة الفم » وفي الختبر 
السني 

رُراقي 
متعلق بالزراق (Cyanosis)‏ : زراق في البشرة ناشيء عن 
نقص الأكسجين في الدم . 

زراق cyanosis‏ 
تغير لون الجلد والأغشية الخاطية إلى اللون المزرق نتيجة 
لنقص كمية الأكسيجين في الدم . 


cyanosed = cyanotic 


ر افى cyanotic = cyanosed‏ 
تبدو عليه أعراض الازرقاق . 
دورة »> حلقة cycle‏ 


cycle , chewing دورة المضغ‎ 

دورة كاملة لحركة الفك السفلي خلال حركة مضغ واحدة . 
حركة بكرية «رزية » لامركزية للفك السفلى فى عملية 
المضغ . 


cycle , masticatory دورة ماضغة‎ 


تصقلب cyclopia‏ 
عيب خلقي يتميز بوجود عين واحدة . 
اسطوانة ¢ ماسورة cylinder‏ 


أي جسم صمت » أو مجوف ذو مقطع دائري وجانبين 
متوازيين . 
أسطوانى 
مشابه لشكل الأسطوانة . 
أسطواني 


cylindric = cylindrical 


cylindrical = cylindric 


cylindrical box علبة أسطوانية‎ 

بعر أسطو انية » ثقب الدبوس الأسطوا cylindrical pinhole yil‏ 

ورم أسطوا اني الخلايا = cylindroma = abid cystic‏ 
سرطانة كيسية غدانية carcinoma‏ 


ورم خبيث بالغدد اللعابية. 


تزورق الرا أس cymbocephalia = cymbocephaly‏ 

مزورق الر أس cymbocephalic = cymbocephalous‏ 
ذو جميجمة غائرة أو شبيهه بالقارت :: 

التهاب الحلق الخانق . التهاب الحلق المهدد بالخنق ‏ عع صقص3ء 

(سابقة) كلب » كلبي cyno-‏ 


ناب »سن الناب cynodont = canine tooth‏ 
ذو أسنان ذات جذور طويلة وحجرةلب صغيرة توجد 


داخل تاج السن فقط . 


cynodontism 
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كيسة اشتمالية » كيس اندماجى cyst , inclusion‏ 
أية كيسة تنشأ من بقايا ظهارية داخل النسيج الضام ؛ 
يحدث مثل هذا الكيس عند خطوط التحام العظم . 

الكيسة الجانبية حول السنية 
كيس يوجد بجانب السن » يمكن أن يكون التهابى المنشأ » 
نسيج رخو مبطن للكيس » يتكون عادة من النسيج 


cyst , lateral periodontal 


cyst lining membrane 


كيسة فكية سفلية cyst , mandibular‏ 
كيسة فكية علوية cyst , maxillary‏ 


كيسة فكية علوية أمامية = cyst , median anterior maxillary‏ 
متوسطة = كيسة المجرى 
الأنفى الحنكى 


nasopalatine duct cyst 


كيسة سنخية متوسطة cyst , median alveolar‏ 
كيسة الفك السفلى المتو سط cyst , median mandibular‏ 
كيسة فكية علوي ا سطة cyst , median maxillary‏ 
كيسة حنكية متوسطة cyst , median palatine‏ 


1- كيس شق ينشأ من النسيج الظهاري المنحبس على طول 
خط التحام الناتى الحنكي للفك العلوي . 
2 کن ذو منشأ غير سنى منفذ للأشعة يشاهد عند الاط 


cyst , mucous retention كيسة متخاطية احتباسية‎ 


انظر قيلة مخاطية (Mucocele)‏ . 
كيسة متعددة الفحوات » كيسة متعددة 
المساكن » كيسة متعددة البوّر 
كيس داخل العظم له أكثر من تجويف » وكل فجواته متصلة 


Ef‏ ماه 
كيسة انفية سنخية 


cyst , multilocular 


cyst و‎ nasoalveolar 
الظهاري » والحتبس عند التقاء النتوء الكروي » والنتوء‎ 
. الأنفى الجانبي » ونتوء الفك العلوي‎ 

كيسة أنفية شفوية cyst , nasolabial‏ 
كيس تطوري يتكون من النسيج الرخو للطية الأنفية 
الشفوية . 

كيسة المجرى الأنفى الحنكى 
كيس ينشأ من البقايا الظهارية للمجرى الأنفى الحنكى . 
يظهر في الصورة الشعاعية في منطقة ذرى جذور القواطع 
الثنايا العلوية . إما بيضاوي الشكل أو على شكل القلب . 


cyst , nasopalatine duct 


كيسة جلدانية cyst , dermoid‏ 
كيس خلقي يحتوي على عناصر تنشأ من الأدمة الظاهرة 
كد اك دياه E‏ ارده تيده 
ويوجد في الجلد وقاع الفم » والجزء العلوي من الرقبة. 
كيسة تطورد ية « كيسة cyst , developmental = inclusion cyst‏ 
غمائية = كيسة اندماجية 
كيس ينشأ من نمو شاذ للأنسجة الحيطة . 


cyst , epidermis كيسة بشروية‎ 
cyst , epidermoid كيسة بشرانية‎ 


كيس مبطن بظهارة رصفية حرشفية ويحتوي على 
الكيراتين وتنقصه تركيبات بنى أخرى ظهارية المنشاً . 
كيسةظهارية 
كيسة الزرع الظهاري 
الكيسة البزوغية » كيسة الإثغار 
كيس سني المنشأ يوجد حول تاج سن أثناء بزوغها » يظهر 
كورم مُزرق في منطقة البزوغ وهو شكل من أشكال 
الكيسات التاجية . 


cyst , epithelial 
cyst , epithelial implantation 


cyst , eruption 


cyst , eruptive 
. كيس متكون بعد النزف داخل الأنسجة‎ 
cyst , fissural = inclusion cyst « كيسة شقية = كيسة اشتمالية‎ 
كيسة اندمامحية‎ 
كيس يتكون عند خط التحام الاستطالات الجنينية التي‎ 
. تكون الفكين‎ 


cyst , extravasation 


cyst , fissural development كيسة شقية تطورية‎ 
cyst , follicular = dentigerous cyst اة جر يبية‎ 


حويصلية = كيسة سنية المنشأ 
كيس سني المنشأ داخل العظم ينشأمن النسيج الظهاري 
لبرعم السن أو الصفيحة السنية ويشتمل على كيس بدئي 
«أولي» » وكيسة تاجية . 

که لشو ية cyst , gingival‏ 
كيس صغير مُحدد غير مؤلم في اللثة »ينشأمن بقايا 
ظهارية . 

كيس الفك العلوي الكُروي 
كيس شَفَي داخل العظم ذو منشأ غير سني » ينشأ بين 
الرباعية والناب بالفك العلوي . كُمّثري الشكل ومنفذ 


cyst , globulomaxillary 


. للأشعة‎ 
cyst , haemorrhagic = hemorrhagic cyst كيسة نزفية‎ 
cyst , incisive canal = = كيسة القناة القاطعة‎ 


كيس المجرى الأنفي الحنكي 


nasopalatine duct cyst 
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كيسة تتكون باحتباس الإفراز الذي » وهو مبطناً بالنسيج 
كيسة دهنية » كيسة شحمية 
كيسة تنتج عن انسداد مجرى الغدة الدهنية واحتباس 


cyst , sebaceous 


إفرازها . 
كيسة احتباسية حميدة لغدة دهنية تفرز الدهن . ويمكن أن 


cyst „serous كيسة مصلية‎ 
cyst, solitary bone = simple bone cyst كيسة عظمية‎ 


منعزلة - كيسة عظمية منفردة 
كيس يتكون في الهيكل العظمي » يوجد في الفكين على 
شكل فجوة فارغة أو فجوة مملوءة بسائل تحت الأسنان » 
ومبطئة بنسيج ليفي رقيق . 


كيسة عقيمة cyst , sterile‏ 
الكيسة تحت اللسانية = الكيسة cyst , sublingual = ranula,‏ 

الضفدعية . الكيسة التنبيهية cyst, stimulatory‏ 
كيسة درقية لسانية cyst , thyroglossal‏ 


كيس يتكون في أو ينشأ من القناة الدرقية اللسانية . 
كيسة رضحية 
كيس ينشأ بسبب بعض الإصابات الرضحية . 
كيسة عظمية ذات ححرة واحدة 
كيسة ذات نجويف واحد » كيسة وحيدة 
التجويف » كيسة وحيدة المسكن 
كيس يحتوي على تجويف واحد » فجوة ذات تجويف واحد 
في العظم .انظر أيضاً كيسة حنكية متوسطة صدنلء81) 
palatine cyst)‏ . 
ورم كيسي ليفي عُدي cystadenofibroma = adenofibroma=‏ 
ورم ليفي غدي 
کج 
متعلق بالكيسة (380©) » أو شبيه بالكيسة (keنا-اور٤)‏ . 


cyst , traumatic 


cyst و‎ true 


cyst و‎ unicameral bone 


cyst , unilocular 


cystic 


ورم أر ومات الميناء الكيسى cystic ameloblastoma‏ 
تليف كيسى cystic fibrosis‏ 
الو رم الرطب الكي cystic hygroma‏ 


5 


إصابة متكيّسة 
ورم سني كيسسي 


cystic lesion 


cystic odontoma 


(سابقة) خلية » خلايا > خلوى cyto-‏ 
كيمياء خلوية cytochemistry‏ 


cyst , neoplastic كخيسشةوزمنة‎ 

كيسة غير سنية المنشأ cyst , nonodontogenic‏ 

كيسة سنية المنشأ cyst , odontogenic‏ 
أكياس تستمد نسيجها الظهاري من الجهاز التطوري للسن . 

كيسة سنية المنشاً cyst of dental origin‏ 
كيس ينشأ من تكاثر نسيج الأدمة الظاهرة التي تكون أصل 
الأسنان . 

cyst , oral retention كيسة الاحتباس الفموي‎ 


ضماد الكيسة »دل الكيسة 


3 لك 0 : ٢ ٠.‏ 1 
شريط شاش مشرب بمطهر أو معجون بارافورم أيودوفورم 
بزموت (Bismuth iodoform 021210112 paste)‏ أو ورنیش 


cyst pack 


وايتهيد (Whitehead’s varnish)‏ »یتم إدخاله بعد إجراء 
EEA‏ الك 
كيسة حنكية cyst , palatal‏ 
الكيسة حول السنية » كيسة الس ڄ1ate۲41‏ = cyst , paradental‏ 
الداعمة = الكيسة الجانبية حول السنية 


periodontal cyst 


كيسة ماحول الذروة = cyst , periapical = radicular cyst‏ 
کا جدزية 

cyst , periodontal = radicular cyst كيسة رباطية = كيسة‎ 
ا‎ 

cyst plug سدادة الكيسة‎ 


سدادة من مادة مثل الراتين الأكريليكي » تستعمل بعد 
المداخلة الجراحية اظ ی اکن ر ت يي 
بالالتئام من القاع إلى الأعلى . 
كيسة بدئية » كي cyst , primordial‏ 

يمثل التحلل الكيسي للجريب السني قبل بداية تكون السن . 
كيس داخل العظم غير شاق سي الما مد لات 
السينية يوجد في الفك السفلي والفك العلوي . يتشكل 
حينما تفشل السن في التطور » ويتكون من محفظة ليفية 


3 تنشثشعة 


مبطنة بطبقة ظهارية حرشفية متقرنة . 

كيسة جذرية cyst , radicular‏ 
كيس يتكون حول جذر السن » وينشأ من ورم حبيبي في 
تلك المنطقة . 

كيسة متبقية cyst , residual‏ 
كيس جذري سني المنشأ يبقى أويتكون بعد خلع السن 
المت للآلم : 

cyst , retention = mucocele كيسة احتباسية = كيسة‎ 

مخاطية ( قيلة مخاطية ) 
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عقار م خلوى . عقار سام للخلايا cytotoxic drug‏ 
عقار يستخدم لعلاج الأورام الخبيثة مثل نيتروجين مستارد 
(Nitrogen mustard)‏ أو ميوستين(1/1015]106) وهو عقار قادر 
على تدمير الخلايا الخبيغة «السرطانية» بفاعلية أكثر من 
الخلايا الطبيعية. 

خطوط تشيرماك 
نسب ةإلىج .ن .تشيرماك 1873-1828 » 
.N.Czermak‏ » خبير نمساوي بعلم وظائف الأعضاء . 
صفوف من المسافات بين الفجوات الكهفية تتبع حدود عاج 
السن . تشاهد في الشرائح النسيجية . 


Czermak's lines 


جملة (نظام ) السيتو كر وم cytochrome system‏ 

علم الجينات الخلوية cytogenetics‏ 

السيتولوجيا cytology‏ 
دراسة بنية ووظيفة الخلايا » السليمة أو المريضة . 

السيتولوجيا التقشرية cytology , exfoliative‏ 
فحص الخلايا المتساقطة من سطح الجسم. 

هيولى الخلية »الهيولى cytoplasm‏ 
هيولى شبيهة بالهلام » يحيط بنواة الخلية وتنحصر داخل 
جدار الخلية . 
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تعس a‏ للدلالة على عدد الأسنان الدائمة المصابة 
0 لملفقودة بسبب القلع أو الْْرمّمة بحشوات ؛ 
وهو منسب لمدى التسوّس عند كل من الأفراد وا مجموعات . 
تعبير عن حالة الأسنان يعتمد على عدد الأسنان المصابة 
بالتسوس » وغير الموجودة في الفم بسبب القلع أو التي 
تحتاج إلى قلع > والأسنان التي بها حشوات . وتقدر النسبة 
بجمع عدد الأسنان الدائمة التي تحتاج إلى حشو أو ترميم 
Filings )0(‏ + الأسنان الدائمة التي تحتاج إلى قلع 
Extraction (Mr)‏ + الأسنان المفقودة أي المقلوعة سابقاً 
(م81) والأسنان الدائمة المرمّمة 5] 2 ثم يقسم يقسم الجموع على 
عدد المرضى المفحوصين : 
"ا + D + Mr + Mp‏ 
DMF‏ = 

No (n) 

[مختصر] الأسطح المتسوسة أو المفقودة 
أو المرممة 
تعبيريستعمل للدلالة على عدد أسطح الأسنان الدائمة 
الفا ا ين 6 ال المرمّمة وهي تعطي 
منسباً على مدى الإصابة بالتَّسوّس لكلا الأفراد أو 


DMFS = Decayed , 


missing or filled surfaces 


المجموعات . 
[مختصر] وحشى طاحن DO = disto - occlusal‏ 
[مختصرالبی و في DP = distopulpal‏ 
[مختصر] لسانى أ١‏ وحشı DPL = distopulpolingual‏ 
[مختصر] شفو ي 8 و ا DPLa = distopulpolabial‏ 
النقطة الدمعية › ا dacryon = dakryon ١‏ 

نقطة اتصال العظم الجبهي والعظم الدمعي وعظم الفك 

العلوي » واحد من زوجين من علامات قياس الجمجمة . 
(سابقة) إصبع »أصابع dactyl-‏ 
محلول دیکین = هيب و کلوریت = Dakin's solution‏ 

sodium hypochlorite الصو ديوم‎ 


نسبة إلى هنري ديكين »1880 - 1952 « Henry Dakin‏ « 
كبن الو تن الولايات الا ن طريقة 
لاخر ١‏ ار هیب و کلوریت الصوديوم (Sodium‏ 
hypochlorite)‏ 

النقطة الدمعية الدميعى dakryon = dacryon‏ 
انظر ملتقی دمعى » نقطة دمعية («0راءة0) . 

dam = rubber dam = post dam حاجز » سد = ا مطاطي‎ 


= حاجز خلفي 


D = distal [مختصر] وحشى‎ 


[مختصر] شدقى وحشى DB = distobuccal‏ 
[مختصر] إطباقى شدقى DBO = distobucco-occlusal‏ 
وحشي 


[مختصر] لُبى شدقى وحشى DBP = distobuccopulpal‏ 
[مختصر] عنُقى وخ DC = distocervical‏ 
[مختصر] أسنان بها خو اتا « def = decayed , extracted,‏ 
أسنان مقلوعة » أسنان منخورة filled teeth‏ 
تعبير يستعمل للدلالة على عدد الأسنان المصابة بالتسوس » 
وعدد الأسنان المقلوعة » وعدد الأسنان التي بها حشوات 
رن 0 الأسنان الأولية «الأسنان اللبنية» ؛ وهي تُعطي 
شر خالات التدون لکل م ن الأقراد والجتموعات . 
عمد ا لوصف حالة الأسنان الأولية الموجودة فى 
الغم ؛خيث تضاف أعداه الأسنان التي بها حشو 0 
والأسنان المنخورة المصابة بالتسوس التي يمكن ترميمها » 


و لديا 
[مختصر] منسب الأسنان الْمُرمّة » والمقلوعة › DEF index‏ 
والمنخورة 


كن لوكي جا فيوس لاود او ال 
للمجموعة » والنسبة أو المعدل الدليلي عبارة عن مجموع 
عدد الأسنان الدائمة المصابة بالتسوس » والمقلوعة » والتى 
بها حشوات . 
[مختصر] لثوي وحشي 
[مختصر] قاطعي وحشي 
[مختصر] لساني وحشي 
[مختصر] شفوي وحشي 


DG = distogingival 
DI = disto-incisal 
DL = distolingual 
Dla = distolabial 


[مختصر] قاطعى لسانى وحشى DLI=distolinguo-incisal‏ 

[مختصر] قاطعى شفو ي و خي DLal = distolabio- incisal‏ 

[مختصر] إطباقي لساني DLO = distolinguo-occlusal‏ 
وحشي 

ا ] اہی لسانى وحشى 2 DLP = distolinguopulpal‏ 

[مختصر] لبي كبو ي و حشى DLaP = distolabiopulpal‏ 

ا [ مسو filled‏ و dmf = decayed , missing‏ 
متغيب > محشو 


تعبيريستعمل للدلالة على عدد الأسنان الأولية «الأسنان 
اللبنية» المصابة بالتسوس > والمقلوعة » والُرمّة بالحشوات . 
إمختصر [ متسو س DMF = decayed , missing , filled ٠‏ 
مفقود » مرمم 
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... 1[ طبيب فرنسى . 
تاج ديفيس Davis? crown‏ 


وداخل جذر السن بإسمنت لاصق . 

المريض النهاري . مريض خارجي 
شخص يقضي الجزء الكبير من اليوم في المستشفى 
للفحص ٠‏ أو تحت الملاحظة أو العلاج أو لجميع هذه 
الأغراض ؛ دون الحاجة إلى المبيت ليلاً . 

(سابقة) 1- من » ققد » تحرر من » ضياع › - 06 
زوال تَرَّع » أنتقص 

2- عكس عملية ما ء تأثير سأبي 

3- غؤور 

خط دي سال - الخط الأنفى 
ا إلى أ .ف .دي سال « 1796 - 1837 « «E.F.de Salle‏ 


day-patient 


De Salle's line = nasal line 


ا 

يبطل فاعليته deactivate‏ 
عملية وقف أو إبطال فاعلية الطبيقة التقويمية . 

إبطال الفاعلية » تعطيل deactivation‏ 


ميت » بدون حياة » بدون إحساس da‏ 
مصطلح عامي غير فصيح يستخدم في لغة الحياة اليومية 
لوضف اك الف ولأة الام الذي بسكن بحت بف و 
ويصبح الخط البياني للجهد والضغط له مسطحاً . 

مفتاح الرجل المبت الكهربائي 
(في التصوير الإشعاعي) : مفتاح زمني يوصل التيار 
الكهربي فقط عند الضغط عليه » ويقطع عند تحريره بواسطة 
الشخص القائم بالتقاط الصور الإشعاعية . 

سن ميت »سن غير حى dead tooth‏ 
مطل غام يستخد م لوضك نين داكقة اللو ارمح اة 
لبياً . وهومصطلح غير دقيق لأن السن تكون مثبتة في السنخ 
بواسطة الملاط ا جي والرباط حول السني . مصطلح (Dead)‏ 
الذي يعني (غير حي) غير دقيق كذلك ويستخدم أحياناً 
لوصف سن معالجة لبياً أوذات لب غير حي . انظر سن 
(Tooth)‏ . / 


deadman switch 


قنوات ميتة dead tracts‏ 
مساحات من القنوات العاجية تحت التسوسية » تكون 
و المولّدة للعاج بداخلها متموتة » وأطرافها 
اللبية مسدودة بواسطة مادة كلسية . تشاهد في مقطع 


منحوت تحت الجهر . تظهر القنوات مظلمة بسبب احتوائها 


حاجز مصنوع من مادة مطاطية مرنة وسميكة »يركب فوق 
إطار » ويستعمل لعزل الأسنان ليحفظ ساحة العمل نظيفة 
وجافة . ويكون فاتح اللون أو غامق اللون » ويصنع إما 
بشكل قطع مربعة قياس 5 أو 6 بوصة أو بشكل لفائف › 
ويتوفر بسماكات أوثخانات مختلفة »إمامتوسطة »أو 
سميكة » أو فائقة السماكة . انظر حاجز مطاطى إءاطاR)‏ 
(صتول » حاجز خلفى (متهل 56ه20) . 1 

جاه اط 1 

تلف . عَطب »خرب » ضرر 

آدوية خطرة » عقاقير محفوفة بالمخاطر 
تخضع بعض العقاقير إلى قواعد استعمال مقننة » وتحدد 
أنواعها بقانون برلماني » وتحتاج هذه العقاقير إلى متطلبات 
خاصة عند كتابتها في الوصفة الطبية » وتكتب على وصفة 
خاصة مثل الأفيون » والكوكايين »إلخ . 

طبق مسطح dappen dish = dapen glass‏ 
اسم تجاري لوعاء زجاجي صغير قاتم » له عشر زوايا كوبي 
الشكل من طرفيه له انخفاض كبير بأحد طرفيه » وانخفاض 
صغير بالطرف الآخر » يستعمل لوضع كميات صغيرة من 
الأدوية والمواد الطبية لاستعمالها أثناء المعالجة والمداخلة 
السنية » تتوفر الأوعية الزجاجية بألوان مختلفة . 

قدرزجاجي »قدر بلاستيكي . حنجور 
وعاء بلاستيكي أو وعاء زجاجي صغير توضع فيه العقاقير 
أو السوائل التي تستعمل في طب الأسنان . 


معدن دارسيه 


dam , rubber 
damage 


dangerous drugs 


dappen pot 


d'Arcet's metal 
« J.d'Arcet « 1801 - 1727 » نسبة إلى ج .د » دار سيه‎ 
. طبيب و كيميائي فرنسي‎ 
خليطة مكونة من القصدير والنحاس والبزموت»‎ 
استخدمت فى السابق فى طب الأسنان » وبصفة خاصة فى‎ 
1 1 عل لوال‎ 

غُرفة مظلمة 
غرفة غير منفذة للضوء »يتم فيها تحميض الأفلام الشعاعية . 

مرض دارلنج - داء النوسحات 


darkroom 


Darling's disease = 


histoplasmosis 
« S.T.Darling « 1925-1872« نسبة إلى س .ت .دارلنج‎ 
. طبيب أمريكي‎ 
dartrous = herpetic عقبو ل حلائى 2 تُلاعى 2 سلخى‎ 
data انات تاتا 2 حقائق‎ 


زاوية دوبنتون = الزاوية القذالية › = Daubenton's angle‏ 


الزاوية القموية 


occipital angle 
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(سابقة) عشرة deca-‏ 

إزالة الكلس » زوال الكالسيوم 
فقدان أوإزالة أملاح الكالسيوم من العظم أو الأنسجة 
المتكلسة مثل ميناء السن ما يؤدي إلى ضعف العظام أو 
الأسنان فتصبح الأسنان عرق لسرن 


decalcification 


منزوع الكالسيوم decalcified‏ 
عاج منزوع الكالسيو 1 decalcified dentin‏ 


يزيل الكلس »ينزع الكالسيوم أو مركباته decalcify‏ 
يزيل أملاح الكالسيوم من العظم أو النسيج المتكلس . 

1- نخر = decay = dental decay‏ 
1- (في طب الأسنان) : مصطلح متروك للنخر أو التسوس . 
2- تحثل المواد العضوية السنية »الذي يحدث غالبا بفعل 
كائنات دقيقة إماأن تكون هوائية تنشط بوجود 
الأكسجين ؛أو كائنات لاهوائية تنشط في غياب 


الأكسجين . 
3- تحلّل كيميائي تدريجي للمواد العضوية حينما تتعرض 
للهواء الجوي : 1 
4- (تلاشي) عملية تحلل أو تفكّك المواد المشعة . 
تسوس سنى dental caries‏ 
تخر دانی (دان) decay , proximal‏ 
(سايقة) بمعنى عشر ؛ واحد من عشرة(1-10) deci-‏ 


أسنان ساقطة = أسنان أولية = deciduous teeth‏ 


primary teeth 
يتعلق بالأسنان الأولية أو الأسنان اللبنية » وتشتمل على‎ 
عشرين سناً » عشرة في كل فك : ثنيتين و رباعيتين ونابين‎ 
ورحوين أو ليين ورحوين ثانيين . هذه الأسنان هي أسنان‎ 
1 . أولية تستبدل عادة بالأسنان الدائمة‎ 
deciduous dentition تسنين السواقط ( بزوغ الأسنان اللبنية)‎ 


deciduous (predecessor) teeth أسنان لبنية (السواقط)‎ 
decoction تطبيخ‎ 

إزالةاللون decoloration‏ 
تفكك decomposition‏ 
تخفيف الضغط decompression‏ 


تخفيف الضغط عن العصّب decompression , nerve‏ 
عملية جراحية تؤدي إلى تقليل الضغط عن جذع العصب » 
تجرى بواسطة توسيع الثقوب العظمية عادة . 

الجبيرة المخففة للضغط 
من أشكال الجبائر المعدلة لوضعية الفك السفلى » وتوفر 
تغطية تامة للقوس السنية العلوية أو السفلية 1 


decompression splint 


. يتميز هذا 


إزالة اللصق 


على الهواء وعدم وجود استطالات للخلية المصورة للعاج 2 
وقد تحتوي فضلات أو كائنات حية دقيقة . 
ظل الليل المميت = نبات البلادونا السام deadly nightshade‏ 


أصم أبكم deaf-mute‏ 
تحرير الطوق التقويمى » إزالة الطوق التقويمى debanding‏ 


(في علم تقويم الأسنان) : رفع أوإزالة الأطواق التقويمية 
المثبتة بالإسمنت » التي تستخدم لتأمين استقرار الطبائق 
التقويمية الثابتة حول الأسنان . 


يُضعف »وهن debilitate‏ 
ضعافة .» ضعف debilitation‏ 


تأثير مرض سابق أو سوء تغذية » يؤدي إلى ضعف › 
ونقص في الوزن » وإحساس بتدهور في الصحة . 
debonding‏ 
(في علم تقويم الأسنان ) : إزالة المادة اللاصقة للوصلات 
التقويمية من على أسطح الأسنان . 
ضر debride‏ 
إزالة الفضلات » والمواد الغريبة » والأنسجة الميتة من الجرح. 
إنضار 
1-إزالة النفايات العضوية أو غير العضوية من داخل قناة 
الجذر بواسطة وسائل آلية أوكيميائية . 
2-نزع أوإزالة الأنسجة الميتة غير الحية والمواد الغريبة من 
جرح. 
خُطام 
1- أية مواد غريبة ملتصقة على سطح السن . 
2-أية أجزاء تزال بواسطة عمل جراحي . 
3-(في طب الأسنان) :أي تجمع من شظايا » أو أجزاء غير 
مرغوب فيها » مثل الطعام أو قطع من السن ٠‏ أو برادة 


debridement 


debris 


الميق + أو السيوسن : 
حطام ظهاري debris , epithelial‏ 
تضلات الطعام debris , food‏ 
بقايا الطعام وال حراثيم المتراكمة على الأسنان » والتي يمكن 
التخلص منها بالمضمضة . 
حطام عضوي debris , organic‏ 
فضلات تظل بعد تحلل الكائنات الدقيقة أو الأنسجة 
المتموتة » ويمكن أن توجد على سبيل المثال في قناة الجذر . 
مانع فُقاعات الهواء debubblizer‏ 


الصب بواسطة خفض التوتر السطحى › وإضافة مواد 
تتحكم في حرارة النماذج | لشمعية 8 
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الوريد المخي الأوسط الغائر 


deep middle cerebral vein 


العقصّب الصدغى الغائر deep temporal nerve‏ 
فتك CR‏ السدفة: 

deepening تعميق‎ 

defect عيب‎ 

عيب عظمى »نقص عظمى defect , bony‏ 
انظر عيو 59 عظمية (Osseous defects)‏ 

إزالة الرجفان defibrillation‏ 


استخدام صدمة كهربائية مقننة لتنبيه وإعادة النَظم الطبيعي 
للقلب في حالات توقف القلب الناتم عن الرجفان 
البطيلي » 
عوز= نقيصة 
داء عوزي 
امرض الناتم عن نقص بعض ال مواد من الغذاء » مثل البثع 
«الإسقربوط» بمايصاحبه من نزف لثوي » وقلقلة الأسنان 
نتيجة لنقص فيتامين © . 1 
يوضح » يحدد 
تحديدءتعريف 
1- دقة تحديد تفاصيل أي شيء . 
2-( في التصوير الإشعاعي) :درجة الوضوح أو التحقق 


deficiency = deficit 


deficiency disease 


define 


definition 


من تفاصيل الصورة الشعاعية . 
3-( في استعمال المجهر) : وضوح الغرض المراد فحصه . 
نهائى definitive‏ 
ھار يضي نهائي definitive prosthesis‏ 
جهاز تعويضي للاستعمال لفترة متدة من الزمن . 
يعطف deflect‏ 
يغير اتجاه أو مجرى شيء ما . 
انعطاف deflection‏ 
تغير فى الاتجاه إلى جانب واحد ؛ تغير المجرى أو الاتجاه . 
deflective EEE‏ 


انحراف الفك السفلى deflection on mandibular opening‏ 
عند الفتح 
انزياح لامركزي للفك السفلي بعيدأعن المسار الفكي 
المركزي الأوسط عند فتح الفك السفلي دون الرجوع لوضعه 
بالخط الأوسط حينما يفتح كاملاً . 
تماس منحرف 
تماس إطباقي منحرف 
OE‏ فد فيها الك المسان E‏ باد N‏ 
بفعل التماس المبكر للأسنان . انظر أيضا تخالف إطباقي 


. (Occlusal disharmony) 


deflective contact 


deflective occlusal contact 


النموذج من الجبائر بوجود ثخانة أكريليكية زائدة على 
السطح الإطباقي للجبيرة في الجانب الموافق للمفصل الذي 
يراد تخفيف الضغط عنه . تُستطب الجبيرة الخففة للضغط 
في حالات الانزياح القرصي غير الردود المزمن لتخفيف 
الأعراض المؤلمة » ومنع أي احتكاك مباشر بين السطوح 
العظمية للمفصل الفكي الصدغي . قد تستخدم هذه الحبيرة 


بشكل أولي عند وجود انزياح أمامي حاد للقرص المفصلي 
بهدف مساعدة القرص على استرجاع وضعيته الصحيحة 
قبل تطبيق الجبيرة المعدلة أماميا لوضعية الفك السفلى خاصة 
عند المرضى الشباب . ۰ 

مزيل للاحتقان decongestant = decongestive‏ 
1-يؤدي إلى » أو يساعد على » خفض التورم أو 
الاحتقان . 
2- أية مادة تستعمل لهذا الغرض . 

إزالة التلوث decontamination‏ 

decrease 1-نقص‎ 

2- ينقص 

decrease , occlusal vertical dimension نقص البعد‎ 

العمودي الإطباقي 

decrease , rest vertical dimension نقص البعد‎ 

العمو دي في وضع الراحة 

decrease , vertical dimension نقص البعد العمودي‎ 

إنقاص » متناقص decreasing‏ 

decubitus ulcer استلقاء‎ 

آفة متقرحة بالجلد بسبب الضغط الناتم عن عدم حركة المرضى 
طر يحي الفراش . 

إزالة الحدبة »إزالة الحدبات decuspation‏ 
إزالة حدبة السن أو حدبات السن . 

يتصالب decussate‏ 
تستخدم للتعبير عن تقاطع الأعصاب والألياف العضلية . 

decussatio = decussation = تقاطع 2 تصالّب‎ 


decussation = decussatio = chiasma 


تقاطع على هيئة حرف × لأجزاء متناظرة . 


تساقط الأسنان dedentition‏ 
تساقط الأسنان بسبب ضمور الأسناخ وبشكل خاص في 

عميق .غائر deep‏ 
أخفض من السطح ؛ عكس سطحي » أو ظاهر. 

deep bite عضة عميقة‎ 
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تغيرات تنكسية 

أمراض تنكسية 
استحالة تدريجية بدون سبب محدد » تحدث بشكل خاص 
في الشيخوخة . 

مرض مفصلي تنكسي 
انظر فصال عظمى (كتاتتطاتهمء05]6) . 
تعرية الإرتفاق الذقني للفك جراحياً : عملية جراحية تقلب 
فيها إلى الخلف شريحة سمحاقية مخاطية لكشف مساحة 


كبيرة من العظم . 


بلعي 
متعلق بالابتلاع (Deglutition)‏ . 
يلعي 
متعلق بالبلع أو الازدراد ) (Deglutition‏ . 
تدرك 
اختزال مركّب كيميائي عضوي إلى مركب آخر يحتوي على 
عدد أصغر من ذرات الكربون . 
إزالة الدهن 
مزيل للدهن 
مادة كيميائية تستعمل لإزالة المواد العضوية عن أسطح 
المعادن والغرسات السنية . 


degenerative changes 


degenerative diseases 


degenerative goint aisease 


degloving 


deglutition=swallowing 


deglutitive = deglutitory 


deglutitory = deglutitive 


degradation 


degrease 


degreaser 


درجة » مدى »درجة علمية degree‏ 
تذوق degustation‏ 
تفوّر dehiscence‏ 


1- شرخ في حافة قناة أو فجوة عظمية ؛ فتحة أوثغرة أو 
شق ؛ شق مفتوح لجرح جراحي . 
2-(في طب الأسنان) : عيب عمودي في الحافة السنخية ؛ 
شق عمودي ضيق في الصفيحة السنخية للعظم فوق الجذر 
تمتد من القمة السنخية جذرياً ؛ تحدث عادة على الجهة 
الوجهية للنتوء السنخي » ويمكن للشق أن يمتد أو يتسع . 
تفوّر غرسى dehiscence , implant‏ 
شق في النسيج الظهاري المغطى للغرسة السنية تاركاً منطقة 
منها مكشوفة في التجويف الفموي . 
تفزر فكي سفلي 
انكشاف العصب السنخي السفلي ناتم عن الارتشاف 
الشديد للفك السفلي إلى درجة أن سطح القناة السنخية في 
الفك السفلي لم تعد تغطى بالعظم » تاركة فقط النسيج 
الرخو يفصل محتويات القناة عن التجويف الفموي . 


dehiscence , mandibular 


إطباق منحرف deflective occlusion‏ 
مانع للضباب defogger‏ 
مانع ضباب المر َة defogger, mirror‏ 
تشويه » تغيير الشكل deformation‏ 
إحدات غير في التكوين أ الكل لعرض ها 
تشوه 1 deformity‏ 


سوء تكون عضوء أو جزء : 


تشوه خَلقي 


deformity , congenital 


deformity , gingival تشوهلثوى‎ 

deformity , traumatic E. تشوه‎ 

ا اع النخر والقلع والأسطح DEFS index‏ 
ا مرتمة بحشوة 


يماثل منسب النخر والقلع والحشو (<«06م1 ۴۴() ولكنه 

يدرس عدد الأسطح التي بها حشوات وليس عدد الأسنان 

الدائمة التى بها حشوات » مضافاً إلى عدد الأسنان الدائمة 

المتنخرة وعدد الأسنان الدائمة المقلوعة . 
إزالة الغاز 

تبخر الغازمن السطح » كمافي تحرر غاز الأمونيا من رقائق 

الذهب بما يجعلها لصوقة مع بعضها.انظرتلدين 


. (Annealing) 
و‎ 


استحالة تدريجية في النسيج » يصاحبها فقدان للوظيفة » 
وحدوث تغيرات كيميائية داخل النسيج . 
تنكس ضمورى degeneration , atrophic‏ 
استحالة للنسيج » مصحوبة بترسبات كلسية فى النسيج 
المتحلل . 
تنكس مود للكلس = تكلس 
اللب المنتشر 


de-gassing 


degeneration 


degeneration , calcareous 


degeneration , calcific = 
diffuse pulp calcification 
degeneration , caseous 
degeneration , colloid 
degeneration , fatty 
degeneration , fibroid 
degeneration , hyaline 
degeneration , lipoidal 
degeneration , mucoid 
degeneration , senile 
degenerative , waxy 
degenerative arthritis 


انظر فصال عظمى (كتاتتطاتهمء]05) . 
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سن حادة »سن قاطعة 
سن قاطعة .سن مقابلة 
سن الزاوية »ناب 

سن ثنائية الحدبة سن 
ضاحكة 1 
سن كلبية »ناب 

سن نخرةءسن متسوسة dens cariousus = carious tooth‏ 
سن عمو دة ضرس طاحن- رحjy‏ = dens columellaris‏ 
molar‏ 


dens acutus = incisor 
dens adversus = incisor 
dens angularis = canine 


dens bicuspidatus = premolar 


dens caninus = canine 


سن ساقطة .سن غير dens deciduus = deciduous tooth‏ 
دائمة » سن مؤقتة 
بروز لبتي داخل التاج dens evaginatus‏ 

1 حالة يمتد فيها القرن اللبي داخل قلب من العاج باتجاه 
السطح الإطباقي للضاحك الأول أو الضاحك الثاني ؛ 
تكثر في الأفراد ذوي المنشأ الشرقي . 

2- بروز شاذ لنسيج السن نات عن انطواء النسيج الظهاري 
المينائى الداخلي داخل النسيج الشبكي النجمي مع بروز 
تركيب نسيجي مكون من الميناء » والعاج » ونسيج لبي . 

سن تخر فة »سن بارزة dens excertus‏ 
سن بازغة أمام القوس السنية . 


dens incisivus = incisor سن قاطعة‎ 
dens invaginatus = dens in dente سن منغمدة = سن فى‎ 
7 / 


شكل من الشذوذ السني حيث توجد ثنية عميقة أو انغماد 

لمي ها ال السات أل الج اي اة 

القاطعة الأمامية ميطن كليا أو جزييابالمناء + تظير إكابيي 

كنقرة لسانية وتظهر على الصورة الشعاعية كسن داخل 

سن » ولذلك يطلق عليها(سن داخل سن هذ 1068 

ع1م16) » وقد يحدث الانغماد السنى فى أي سن من القوس 

السني «ولكدهاتكوة كدر حدونا في القواطع الشائبية 

العلوية . 

dens lacteus = deciduous tooth 

dens permanens = permanent tooth سن دائمة‎ 

سن من الأسنان الطبيعية الثانية . 

سن ضاحكة » سن ناجذة 

سن أولى - سن قاطعة 

سن العقل - الرحى الثالث = 
ضرس العقل 


dens premolaris = premolar 
dens primoris = incisor 
dens sapientiae = 


third molar = wisdom tooth 


شرخ جذري » تفزز جذري dehiscence , root‏ 
OL‏ نافيا لش لواو در انين 
ردا على امرف الى يطوق تل دوين 
الطرف الذروي . 

تجفاف »فقد الماء 
1-فقد » أو نقص الماء من نسجة الجسم أو أي نسيج آخر . 
2-حالة النسيج الناتجة عن فقد أو نزع الماء . 


dehydration 


متأخر »آجل delayed‏ 
آلية التأخير للتصلب delayed auto-setting mechanism‏ 
الذاتي » آلية تأخير التصلّب الذاتي 
تمدد متأخر delayed expansion‏ 
تصلب متأخر delayed setting‏ 
مؤذ.متلف › مخرب »ضار deleterious‏ 
تكأثير ضار deleterious effect‏ 
أفرع ذروية متفرعة بشكل مثلثي (دلتا) » أفرع delta (apical)‏ 
ذروية مثلثية 


الأفرع الذروية لقناة الجذر الرئيسية . توجد عادة عند الْلتقى 
الملاطي العاجي لقمة الجذر . 
اننا قاض 
زوال التمعدن 
خفض أو إزالة محتوى أنسجة الجسم من المعادن . 
مط demulcent‏ 
1-ملطف »> مهديء ومسكن » ومخفف لتهيج الأسطح 
الملتهبة » وخصوصاً الغشاء المخاطى . 
3 ماذة لطت دة للج حي الأغشية الخاطية » 
مثل صمغ الكثيراء (صمغ الأسطراجالس) 2ن ©) 


. (Milk) أو اللبن‎ tragacanth) 


demi- 


demineralization 


استطالة بروتوبلازمية (جبلية) شبيهة بالشجرة خلية عصبية 


(عصبون) ؛ تنتقل بواسطته أو عن طريقه النبضات العصبية 


dendrite = dendron 


باتجاه جسم الخلية. 
ل ا 57 
متفرع » متشجر » متغصن » غصوني dendritic‏ 
متعلق بالزوائد العصبية أو له زوائد عصبية . 
إزالة التعصيب denervation‏ 


- استئصال جزئي أو كلي لعَصّب حسي لتقليل أو إزالة 


الألم 


سن (لاتينية) › (ج dens (Dentes:‏ 
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dental age عمر سنى‎ 
dental alveolar سح سني‎ 
dental alveolar process نتوء سنخي سني‎ 

أسناخ س سنية dental alveoli‏ 


أملغم سني »ملغم dental amalgam‏ 


خليطة تحتوي على الفضة والقصدير تخلط مع الزئبق 
تسد تستخدم في حشو الأسنان . 


تشر رح سني dental anatomy‏ 
محقّنةالمتخدر اي dental anesthetic syringe‏ 
شذوذ د سني dental anomaly‏ 
الأنثروبوا كك جيا السنية dental anthropology‏ 
قوس سنية dental arch‏ 


الترتيب المنحني الذي تشكله الأسنان في الفكين . البنية 

المركبة من الأستان الطبيعية زايد أو الارتقناغ المتبقي بعد 

فقد بعض أو كلّ الأسنان الطبيعية. 
شكل القوس السنية " 


dental arch form 


dental art فن سنى‎ 
dental art and science علمو فن الأسنان‎ 
dental artery 1 شريان سنى‎ 


مصطلح بر يطاني للشريان السنخي (Alveolar artery)‏ . 
انظر مدخل سنخي » (Alveolaris)‏ . 
التهاب متمتحاق اتج 
تل سني 
علاقة تمّاس بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية حينما 
تتحرك باتجاه ما » أو بعيداً عنه الإطباق اكركزي . 
مساعد سنى » مساعد طبيب الأسنان 
تيجال سن 
5 
انظر طبيب معالج سني (Dental therapist)‏ . 
اللويخة الجرثوسية السدبة 


dental artheritis 


dental articulation 


dental assistant 
dental attrition 


dental auxiliary = dental therapist طبيب‎ 


dental bacterial plaque 


فيزياء حيوية سنية = = dental biophysics‏ 
ميكانيكية بيوا لو جية سنية dental biomechanics‏ 


العلاقة بين التصرقات الحيوية للبنى الفموية والتأثيرات 

الفيزيائية ارا ن 
قلح سني 

رواسب متكلسة تتكون على أسطح الأسنان . 


dental calculus 


dental canal 
قناة تشكل ممراً للأوعية الدموية والأعصاب التي تغذي‎ 
. وتعصب الأسنان » في الفك العلوي أو الفك السفلي‎ 


سن العقل = الرحى الثالثة dens serotinus = third molar‏ 
سن قاطعة 
ما 
شبن اسن متجمدة 
أحالة يوجد فيها تركيب شبية بالسن داخل حجرة اللب. 
شذوذ تطوري ينتج عن انغماد عضو الميناء وترسب الميناء 
داخل جسم السن . 
SEE‏ يعني « سن داخل سن ) (Tooth within a‏ 
tooth)‏ ¢ ؛أحيانا يستحمل مصطلح سن منغمد 10605) 


dens tomici = incisor 


dens in dente = dens invaginatus 


. invaginatus) 
dense کثیف‎ 
densely مفرط الكثافة‎ 
densify يكثف‎ 
densimeter = densitometer مقياسالكثافة‎ 
densitometer = densimeter مقياس الكثافة‎ 


أداة لقياس درجة السواد في الفلم الشعاعي » بالاعتماد 
على قياس الضوء النافذ من خلاله . 

الكثافة , الثقل النوعى 

1 كتلة وحدة حجم المادة . 

2- (في علم الأشعة) : مقارنة صورة نسيج بآخر » حينما 
يتعرضان للأشعة . صور ر الأنسجة التي تظهر فاتحة (أقل 
كثافة) في الفلم الشعاعي تدّل على أن النسيج أكثر كثافة 
بالنسبة للأشعة عن النسيج الآخر . 

كثافة الفلم الشعاعي 

درجة السواد فى الصورة الشعاعية . 

کا انکر »افش دنا 

اة الف ر ا 
على الفلم الشعاعي ظليلة للأشعة ( لاتنفذ منه الأشعة) »أو 


شفيفة للأشعة (تنفذ منه الأشعة) . 


density 


density , film 


density , object 


dent- , denta- , denti- و‎ dento- (سابقة)1- سن و‎ 


أسئان 
ا 
- ألم السن 
2- كلابة » جفت » ملقط لقلع السن 
سني dental‏ 
متعلق بالسن أو الأسنان أو بطبيب الأسئان . 


dental abnormalities 


dentagra 


شذوذات ستية 
سحج سني 
جراج سكي 
خراج ينشا من سن مؤوفة . 


dental abrasion 


dental abscess 
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1- شذوذ أو خلل وظيفي للبنى السنية . 

2- الاضطراب الجزئي أو الضعف الوظيفي للعضو السني . 
ثقافة سنية »› تعليم سني dental education‏ 
رافعة سنية dental elevator‏ 
محرّك سنى dental engine‏ 

آلة تدر بالقدم لتدوير الأدوات الدوارة الخاصة بة 
وتحضير الأسنان أو تلميعها » بواسطة القبضة التي تدار عن 
طزيق البكرة أو السلك التاقل لجرك أو مباشيزة . 

جهاز كهربي دوار يستعمل لتدوير الأدوات الخاصة بقطع 
وتحضير الأسنان أو تلميعها . وتمسك الأدوات بواسطة 
حامل المثاقيبَ على حين يولد القوة اللازمة محرك كهربائي 


فى العادة . 
الد السنية dental engineering‏ 
1-تطبيق القواعد الفيزيائية والميكانيكية والرياضية في طب 
الأسنان . ۰ 


2- تطبيق القواعد الهندسية فى طب الأسنان . 
ظهارة سنية - ظهارة مينائية 


dental epithelium = 


enamel epithelium 


ظهارة سنية ضامرة dental epithelium , reduced‏ 
تا كل مستي dental erosion‏ 
هلام التخرد ۳ السني dental etching gel‏ 
الآداب المهنية السنية dental ethics‏ 
محر فةسنية dental excavator‏ 


dental extraction 


dental file مبر دسني‎ 
dental fistula ناسور سنی‎ 
dental flask بوتقةسنية‎ 
dental floss خيط سنى‎ 


مادة صناعية أو خيط أو شريط من الحرير » مغطى بالشمع 
أو بدون شمع يمرر بين الأسنان لإزالة اللويحة الجرثومية » أو 
فضلات الطعام » وذلك بغرض الوقاية من أمراض اللثة 


والأسنان . 

خيط ي حريري dental floss silk‏ 
خيط أو شريط لين مُشمّع من الحرير يُستخدم للتنظيف ما بين 
الأسنان . 

dental follicle ریت س‎ 


طبقة من نسيج ليفي خلوي تحيط بسن في طور النمو قبل 
بزوغها بالفم . 
كلابة سنية ؛ جفت سنی » ملقط سني 


أداة لخلع الأسنان . 


dental forceps 


تخر سني 5 س سني dental caries‏ 
آفة موضعية تؤدي إلى تفتت ميناء وعاج وملاط الأسنان 
انظر تسوس »نخر (082165) . 

سجل الأسنان » خريطة الأسنان > جدول 

بياني للأسنان 
ويل أسطح الأسنان العلوية والسفلية » تسجل عليه 
تفاصيل الفجوات والحشوات والأسنان الناقصة وخلافه من 
المعلومات المتعلقة بحالة الفم . 7 


dental carte 


مثال 0 نمو ذج سني »قالب سي dental cast‏ 


صبيبة سنية » قو قولبة سنية dental casting‏ 


dental casting gold ذهب صب سنى‎ 


dental cavity حفرة سنية‎ 
dental cement إبسمتت سنى‎ 


جرت يي 2 ف السني dental ceramics‏ 
E‏ سنية 


dental certificate 
dental chair 
dental chart 
dental chisel 
dental clinic 


dental clutch 


بجو ای چ مع القوس الوجهية وغيرها من أجهزة 
قياس حركات الفك 
عرف سنى dental crest‏ 


عر ف كوليكر السنى(ادعته (Kolliker’s dental‏ . 
ازدحام الأسنان » اتحشار سني 
خبيئة سنية 

الفراغ العظمي الذي يحتوي على السن الناشئة : 


dental cuticle 


dental crowding 


dental crypt 


فسيزة سكية ليد سعة 
1- الظهارة المينائية الختزلة المنضمرة (Reduced enamel‏ 
epithelium)‏ . 
2- الغشاوة المختزلة . 
كس م كسد سيا 
5-5 يصيب السن” E E‏ 


dental cyst 


ا تشخيصي سني dental diagnostic test‏ 
آمر اض سنية dental diseases‏ 
مشقب شش dental drill‏ 


الاختلالٌ الوظيفي السني 


dental dysfunction 
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زرع سني > طعم سني » خرسة سنية dental implant‏ 


مادة صناعية توضع داخل عظم الففك تستخدم كدعامة 
لتاج »أو بدلة سنية ثابتة أو a‏ : 
علم زراعة الأسنان dental implantology‏ 
طبعة سنية dental impression‏ 


منسب 57 »مؤّشر سني dental index‏ 


طول السن × 100 


هو 
طول قاعدة الجمجمة 
ر ضح سني dental injury‏ 
أداة ست dental instrument‏ 
طب الأسنان الشرعى ٠‏ قانون طب dental jurisprudence‏ 
الأسنان” 1 


انظر E‏ القضاء (Jurisprudence)‏ . 
عتيدة (عدة) سنية » مجموعة الأدوات لت dental kit‏ 
مختبر سني » مخبر سني » مختبر dental laboratory‏ 

التعويضَ السني 1 

صفيحة مشي شر ية نة 
حَيّد غعليظ من النسيج الظهاري على طول حافة اللثة في 
الجنين تتكون منه أعضاء الميناء . 

محرك المختبر السنى 

التطوق الس © 
اللسافة من السطم الإنسي اللخ احك الأول إلى السطح 
الوحشي للرحى الثالثة في الفك العلوي 

الضوء السني الإنارة السنية 


dental lamina 


dental lathe 
dental length 


dental light 


لمف سنى dental Iymph‏ 
سو و ضع سني dental malposition‏ 
ممارسات سنية خاطئة dental malpractice‏ 
سو ء العلاقة السنية dental malrelationship‏ 
مواد سنية dental materials‏ 


علم مو اد طب الأسنان dental material science‏ 
آلية سنية » ميكانيكية سنية 
خط الوسط السنى 
را مرا فيو 

مرآة صغيرة مستديرة للاستعمال في الفم » قد تكون مستوية 

أو مل نة اوق 
ي ودج بي 
تدخرسني ‏ توت سني 

نخر الأسنان أو تسوس الأسنان . 


dental mechanics 
dental midline 


dental mirror 


dental model 


dental necrosis 


معادلة سنية » صيغة سنية dental formula‏ 
صيغة أو معادلة تبين عدد وترتيب الأسنان بواسطة حروف 
أو أشكال » ويرمز في هذه المعادلة للقاطع بالحرف1 
والناب بالحرف © والضاحك بالحرف ۲ والرحى بالحرف 
MN‏ وال معادلة السنية للتسنين الدائم في البشر هي 1/IC.‏ ,2/21 
۷ ,2/28 . انظر خارطة أو مخطط بيانى (#ستاتقط©) . 
تيار في آلفم يحدث بتلامس حشوتين من معدنين مختلفين 
بوجود اللعاب » مما يسبب ألماً .كهربة محدثة بالتفاعل 
الكيميائي . 

البرعم السني 

طب أسنان الشيخوخة 
علاج المشاكل السنية عند المتقدمين في العمر بشكل 
خاص . 

ورم حبيبي سني 
سن ذات اعتلالات لبية » يتميز بوجود خلايا التهابية مزمنة 
مثل الخلايا البالعة » والخلايا المصورة والخلايا اللمفية » 
وأحياناً عناقيد من خلايا عملاقة متعددة النوى » يحتوي 
أيضاً شعيرات دموية ؛ وخلايا أرومات الليف وألياف 


dental galvanism 


dental germ 


dental geriatrics 


dental granuloma 


کر 

dental groove تلم سني‎ 
dental haemorrhage نزف سنى‎ 

dental hammer ا ا‎ 
dental handpiece قبضة س‎ 
dental health الصحةالسنية‎ 
dental health education الثقافة الصحية ا » تعليم‎ 

صحة الأسنان 

السيرة السنية » التارد بخ السني للمريض dental history‏ 
الصحة السنية dental hygiene‏ 


مساعد صحي سني » مساعد طبيب الأسئان dental hygienist‏ 
شخص مؤهل ومُتدرب للقيام ببعض أوجه المعالجات 
الوقائية فى طب الأسنان » بمافى ذلك إجراءات إزالة 
اللا كرسي وزيا القلَح المترسب على الأسنان 2 
تطبيق سادات الشقوق المينائية والفلوريد الموضعي » وإعطاء 
االات اا بالف الشموية ,سبحت أن يروفك 
العلاج من قبل جراح الأسنان ويستخدم تحت إشرافه . 

فرط الحساسية السنية 


dental hyper sensitivity 
dental hypoplasia 
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الفك العلوي هي فروع للعصب الفكي العلوي » وضفيرة 
الفك السفلي هي تفرعات للعصب السني السفلي . 





ضفيرة سنية سفلية dental plexus, inferior‏ 
ضفيرة سنية علوية dental plexus, superior‏ 
مد ي dental plugger‏ 
ˆ أداة لشو الأسنان . 
| ت بولى dental polycarboxylate cement‏ 
كارب و کسیلات السني 


تمارس طب الأستان 
عملية سنية » مداخلة سنية 
مهنة طب الأسنان > حرقة طب 
الأسنان 
بد سني فاتح الفم 

أداة تستعمل داخل الفم لجعل الفم في وضع مفتوح » مثل 


مبعدهويت (0500 11611]5) » ومبعد ماكسون 


dental practitioner 
dental procedure 


dental profession 


dental prop 


« (Brunton’s ومبعد برينتون (م0]م‎ » )McKeڪsson”*s‎ prop) 
. مبعد لاين (م20م 286'5.آ) المبعد المركزي (م0]م عنتاصع02)‎ 
الوقاية السنية‎ 
العناية الوقائية من أمراض الأسنان واللثة ؛ عملية نزع‎ 
اللويحة السنية » والطهاوة المكتّسبة وتصبغات الأسنان‎ 
باستخدام معجون التلميع والفرشاة الدوارة أو قمع الصقل‎ 
. اللدن‎ 

تعويض سنى » استعاضة سنية صناعية 
ااب ماع لبن أو اكز أن ا ا أ 
كليهما بعمل جهاز سني سواء كان جهازاً جزئياً أو كاملاً أو 
تاجاًأو جسراً أوساداً لفلح الحنك . تصنع بواسطة فني 
الأسنان باستعمال الراتين الأكريليكي أو مركب من خليطة 
معدّنية والراتين الأكريليكي . إجراءات مخبرية للتعويض 
المي ١‏ خطواك تهت اهار ال التعويضي + التي الا 
تستوجب وجود المريض لإنمام تصنيعه . 

علم صناعة الأسنان 2 علم تعويض 


dental prophylaxis 


dental prosthesis 


dental prosthetics 


الأسنان 
أخصآئي بالتعويض التي = dental prosthetist‏ 
مختص بتعويض الأسنآن prosthodontist‏ 
الصحة العامة السنية dental public health‏ 


فرع من طب الأسنان :يهتم بالسيطرة ومقاومة الأمراض 

السنية والتشجيع على الاهتمام بالصحة السنية من خلال 

الجهود الجماعية المنظمة . 
أب سني 


dental pulp 


إبرة سنية dental needle‏ 
عص سني dental nerve‏ 
فروع العصى الي أو الدردري التي د تعصب الأسنان . 
انظر مدخل و (Alveolaris)‏ . 


تدوين سني › ر مو زسنية dental notation‏ 
نوع من الرموز تستخدم للدلالة على نوع وموضع السن ؛ 
أكثر هذه النظم شيوعا يرمز فيها للأسنان الدائمة بأرقام 
وللأسنان اللبنية بالحروف الأبجدية كمايلى : 
1 -الأسنان الدائمة 12345678 87654321 
2-الأسّنان اللبنية واع0ء علءطة 
وطبقا لهذا يكون القاطع ال حانبي السفلي الأيسر الدائم هو 2أ 
والقاطع المركزي العلوي الأيمن اللبني |4 
تدوين موضع انين ونوعه برموز وأرقام . 
مداخلة سنية » معالجة سنية 
ضوء المداخلة الجراحية السنى » 
ضوء اللات الت 7 
عضوالسن »عضر الميناء 
أخصائي تقويم الأسنان 


dental operating 


dental operating light 


dental organ 


dental orthopaedic 


dental pain ألم سني‎ 

تصوير مقطعي بانورا امي dental panoramic tomography‏ 

سني 

حليمة سنية » لسينة سنية dental papilla‏ 
نسيج محاط جزئيابواسطة عضو الميناء » يكوّن عاج السن و 
لنت اسن : : 

علم الأمرا اض لبي » المرضيات اليه dental pathology‏ 

باثولوجيا الأسنان 

dental periosteum سمحاق سنى‎ 
EE 

مقياس ا dental perimeter‏ 
أداة لقياس محيط السن . 


لوت ةة 
كتلة لينة كثيفة من أنواع متعددة من الجراثيم مع كمية من 
الفضلات الخلوية توجد ملتصقة على أسطح الأسنان عند 
إهمال تنظيفها ولاتزول بمجرد المضمضة . 
صفيحة سنية » بدلة سنية 
صفيحة من المعدن أو الراتين أو أية مادة أخرى تُشْكَل لتوضع 
في الفم مثبتاً عليها الأسنان الصناعية . 
ضفيرة سنية 
شبكة من الألياف العَصّبية حول جذور الأسنان ؛ ضفيرة 


dental plaque 


dental plate 


dental plexus 
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شخص مدرب يقدم مساعدة مباشرة لجراح الأسنان » 
ويكون مسؤلاًعن نظافة وترتيب الأجهزة . والأدوات » 
والمواد الجراحية ؛ ويجب أن تكون لدى مساعد جراح 
الأسنان (084) معرفة عامة ومعرفة عملية بتعقيم وتطهير 
الأجهزة والأدوات الجراحية ومسؤولية تجهيز عيادة الأسنان 
لجميع إجراءات المعالجة السنية . ويشمل تدريبه : تسجيل 
الحالة السنية للمرضى » واستمرار ومتابعة تسجيل العلاج 
السني في ملف المريض » ومساعدة جراح الأسنان وقت 
معالحة المريض فى كل مراحل العمليات السنية » والمساعدة 
في العناية بالمرضى قبل وخلال وبعد التخدير » وإعطاء 
تعليياك مد الثم + نضح ال ری نا يقوضون به بعد 
إجراء بعض العمليات السنية » وإجراء الصور الشعاعية 
وتحميضها وتظهيرها » وتركيب الفلم الشعاعي وتثبيته في 
حامل فلم الأشعة » وتأييد ودعم المعايير الأخلاقية لمهنة 
طب الأسنان » والإشراف على عمليات استقبال وتسجيل 
المرضى ˆ 

شريظ سي خبط سي 
لطر خبط امي ا (Dental‏ . 

فني أسنان › ف الأسنان › صانع الأسنان dental technician‏ 


dental tape = dental floss 


شخْص على مستوى عال من المهارة الفنية » يقوم بتصنيع 
البدلات السنية » والتيجان » والحشوات المصبوبة » 
والجسورء والطبائق التقويمية » والجبائر » إلخ . حسب ما 
يطلبه جراحو الأسنان (أطباء الأسنان) . 


مصطلح سني 


مساعد طبيبٌ أسنان = مساعد سنى 


dental term 
dental therapist = 
dental auxiliarry 
(Dental کان‌یعرف في السابق باسم مساعد سني‎ 
(نةتاتكناة . وهو شخص مذو ومؤهل للقيام بالمعالحة‎ 
السنية التي يقرها جراح الأسنان للأطفال المتواجدين في‎ 
المسَتشفى وأماكن الخدمة الاجتماعية فى المملكة المتحدة‎ 
ويسمح له بعمل الحشوات البسيطة للأسنان المؤقتة «اللبنية»‎ 
أو الأسنان الدائمة » وتطبيق ا حاليل الوقائية » والهلام‎ 
الواقي . وسادات الشّقوق على سطوح الأسنان » وإعطاء‎ 
التعليمات للمرضى للسيطرة على اللويحة السنية وقت‎ 
المعالجة في العيادة » والعمل على نشر الثقافة الصحية الث‎ 
. داخل الجتمع‎ 
رن الأسناة كك بسني‎ 
إصابات رضحية سنية‎ 
معالحة سنية‎ 


dental transplant 
dental traumatic injuries 


dental treatment 


النسيج الوعائي والضام الغني بالأعصاب الموجود داخل 
السن . نسيج ليفي خلوي هلامي الشكل يشغل الحفرة اللبية 
للسن › ويحتوي على أجسام خلوية » وأرومات العاج » 
وأوعية دموية » وألياف عصبية » وأوعية لمفية . 


مضخة سنية (ماصة اللعاب) dental pump‏ 


dental radiography ير شعاعى سنى‎ E 
dental radiology علم الأشعة السنى‎ 
dental resin 1 راتين سنى‎ 
dental restoration حشو دة »تعويض سني » ترميم‎ 
سنى‎ 


حيد سنى » حافة سنية dental ridge‏ 


أي بروزأو ارتفاع على السن » مكونا حدبة أو حافة . 


dental root جذرسنى‎ 
dental root cyst كيس حدر السن‎ 


كس سي ,عراب سني او مه dental sac‏ 
ا2 المحيط عضو اليناء الذي يتطور إلى النسيج حول 
الس : 

لك فق أداة تقليح سنية 

dental sciences علو 1 ستية‎ 


dental scaler 
dental senescence هرم الأسّنان » شيخوخة الأسنان‎ 
التغيّرات التي تحدث في آلفم والأسنان نتيجة التقدم في‎ 
العمر » وهى حالة من التدهور التدريجى أو التلف التدريجى‎ 


نتيجة عوامل أخرى تؤدي إلى تقدم العمر المبكر . 
رف سني dental shelf‏ 
أملغم الفضة السني dental silver amalgam‏ 
أخصائى أسنان dental specialist‏ 
جبيرة ا dental splint‏ 


أي جهاز أوأداة لتثبيت الأسئان . 
هيئة أطباء الأسنان . فريق سنى 


dental staff 


حالة سنية dental state‏ 
جبس حجر ي سني dental stone‏ 


1- مصطلح عام للنموذج أو المادة التي يُصنع منها القالب . 

- أداة دوارة ساحلة تستعمل للسحل والتلميع أو الصقل . 
بنية سنية » نسيج سني dental structure‏ 
جراح الأسنان » طبيب الأسنان 


dental surgery = dental clinic 


dental surgeon 
1-جراحة سنية‎ 
عيادة طب الأسنان‎ -2 


dental surgery assistant = DSA مساعد جرا اح الأسنان‎ 
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فخ اميرك 2 
مسٽن »ذو آسنان » تسنن dentation‏ 

ذو نتوءات أو استطالات تشبه الأسنان . 
dentatum‏ 


النواة السنتة ( في المخيخ ) . المسننة 

أسنان (جمع سن ) 

قواطع 

أسنان البالغ » الإثغار الثاني » الأسنان الدائمة 

القواطع .الثنايا 

الأنياب 

الطواحن . النواجذ 

الرواضع »الأسنان اللبنية 

الأنياب 

الطواحن 

القواطع . الثنايا 

الرواضع » الأسنان اللبنية 

الطواحن . الأرحاء 

الضواحك 

أضراس العقل »الأرحاء الثالثة 

(سابقة) سن » سني 

تسل تبكر ا 
بزوغ مبكر او اتغار مبكر (01نأمنااء )Premature‏ الأسنان 
اللبنية » أي تواجد سن بازغة عند الولادة .ظهور الأسنان منذ 
الولادة . 

بزوغ متأخر . إثغار متأخر 
بز وغ متأخر أو إثغار متأخر )Delayed eruption)‏ للأسنان 
اللبنية » أي تأخر في بزوغ الأسنان اللبنية . 

جهاز أشعة الأسنان 


dentelation - 0 
dentes ( pl. of dens ) 
dentes acuti 
dentes adulti 
dentes adversi 
dentes angulares 
dentes bicuspidati 
dentes caduci 

dentes canini 

dentes columellares 
dentes incisoues 
dentes lactei 

dentes molares 
dentes primores 
dentes sapientiae 
dent- , denti- , dents- 


dentia praecox 


dentia tarda 


dentiaskiascope =‏ 
dental X-ray apparatus‏ 
سني خدي > سنی شدفى dentibuccal‏ 
متعلق بالأسنان والخد . ٠‏ 
حصية سنية = حصاة لبية 
ترسب مادة متكلسة متعددة الهيئة » توجد حول الأوعية 
الدموية البية . ويمكن أن توجد في لب سن تعرض لتهيّج 
بسيط لفترة طويلة . 


denticle = pulpstone 


حصاة أبية كاذية denticle , false‏ 
2 و 

حصاة أبية حرة denticle , free‏ 

کان ذو نتو ءات سنية الشكل denticulate‏ 

تكون الأسنان › تشكل الأسنان dentification‏ 


عملية تشكيل وتكون الأسنان . 


أقنية سنية » أنابيب عاجية dental tubules‏ 


- 


قرحةسنية dental ulcer‏ 
قرحة على مخاطية الفم نتيجة الاحتكاك بحافة سن حادة أو 
جذر مكسور . 

وحدة سنية » جهاز جامع سني 
مجموعة من الأجهزة السنية فى جهاز واحد . كانت ثابتة 
في السابق » أما الآن فمعظّمها أجهزة متحركة . يتألف من 


توربين سني ذي قبضة تدور بسرعة منخفضة » وتوربين 


dental unit 


سني ذو قبضة يدوية تدور بسرعة عالية » ومحقنة متعددة 
الأغراض » ومقلح فوق صوتي أو تقلخ وي أحياناًء 
ومعدات أخرى مثل : المبصقة » وضوء المداخلة الجراحية 
السنية » وصينية الأدوات ا محمولة » وجهاز الأشعة التى 
عكن أن تشكل ان الوك السقنة : 1 
ورنيش سني dental varnish‏ 
ورنيش يحتوي على فلوريد الصوديوم يستعمل في علاج 
فرط حساسية الأسنان » بوضعة على السطح الخارجي للعاج 


dental x-ray اشعة سنية‎ 
dental x-ray machine جهاز الأشعة السنية‎ 


عظم السن dentale‏ 
لم فى اوج سي 
تناه ية 


dentalgia = tooth-ache 


dentalis lapis 


لتغ »لفظ الحروف بطرف الأسنان dentalize‏ 
مسماع سنى dentaphone‏ 


جهازينقل الصوت إلى العَصَّبٍ السمعي عند إلصاقه 
بالسن .نوع من إصلاح الصمم ينقل الاهتزازات من 
الأستان إلى العَصّب السمعى . 
كلبتا الأسنان » خلآع الأسنان » قالع الأسنان » 
مقلاع الأسنان 
أداة كانت تستخدم قديماً لخلع الأسنان » وكلبتان دائماً 


dentarpaga 


مثنى . 
أداة قديمة كانت تستعمل لقلع السن . 
مضرس 1 
واحد من العديد من عظام الفك السفلي »الذي يمكن أن 
يوجد فى الحيوانات الفقارية غير الثديية . 
الفائق » فقرة العنق الشانية , المحور dentata‏ 
مس »ذو أسنان dentate = dentated‏ 
ذو أسنان طبيعية أو نتوءات تشبه الأسنان على حافة مسننة . 
مثقب مسان dentatéd bur‏ 
مثقب يوجد على حده القاطع نتوءات لزيادة كفاءة القطع . 


dentary 
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العاج المحيط باللب 
عاج نمائي 
عاج تكون في الرحم » قبل بزوغ الأسنان في الحفرة 
الفموية . 


dentin , circumpulpal 


dentin , developmental 


dentin , exposed عاج منكشف‎ 

عاج کر وي » عاج کر يوي dentin , globular‏ 
مناطق من عاج متكلس (تكلس كروي 5ع علاموه0122) » 
لاتندمج لتكون كتلة متجانسة . 


عاج ورا اڻي غميم › dentin , hereditary opalescent‏ 
عاج وراثي متلالئ 
2 ۰ 00 0 
عاج مفرط في الحساسية 2( فرط 
حساسية العاج 
عاج بين الكريات .عاج بين 
الكروي . عاج بين كريوى 
مناطق غير متكلسة أوعاج ناقص التكلس 
)HyPomineralized dentin)‏ » يوجد ضمن العاج الناضج 
عادة في منطقة العاج حول اللبي أسفل العاج القشري أو 
اخيطي مباشرة:: 
عاج بين القنيات 
ويكون جسم العاج الأساسي للسن » ويشتمل على أعداد 
كبيرة من لييفات كولاجينية دقيقة منطمرة في مادة أساسية 
عديمة الشكل وهو قليل التكلس مقارنة مع العاج حول 
القنيات (Peritubular dentin)‏ . 
عاج مهیج = عاج غير منتظم « dentin , irritation = irregular‏ 
ع شاذ - عاج انو ي غير dentin = irregular secondary‏ 
منتظم = عاج عظمى = dentin = osteodentin = reactive‏ 


dentin = reparative dentin = 


dentin , hypersensitive 


dentin , interglobular 


dentin , intertubular 


tertiary dentin 
عاج يتكون نتيجة تسوس عميق أو معا لجات تحفظية يتكون‎ 
عادة بجانب قنوات المنطقة المهيجة » وقد يوجد فى المناطق‎ 
ارو 1م ترق العا مكح عد ا و ل ا فداه‎ 
أو مفقودة ؛ ذوتكلس غير منتظم ؛ وقد توجد بداخله‎ 
. إنطمارات خلوية‎ 

عاج قشري »عاج ساتر 
أول عاج يتكون تحت الميناء والملاط يحتوي على كميات 
مختلفة الحزم الليفية (تسمی لييفات فون كورف 702 
دلثاطة 0۴۴) بزاوية قائمة أو متعامدة على السطح 
العاجى . 


dentin , mantle 


سنى الشكل » شبيه بالسن dentiform‏ 
n"‏ 5 ل 0 5 سن 
معجون سني مُنظف سني dentifrice‏ 


ويستعمل مع فرشاة الأسنان لتنظيف وتلميع الأسنان . 
يحتوي هذا المنتج على مادة ساحلة بسيطة » ومنظفات » 
مواد رابطة ومواد ذات نكهة » وأحيانا مواد مانعة للتسوس 
مثل الفلوريد (Fluoride)‏ »انظرمعجون الأسنان 


. (Toothpaste) 
dentigerous › حاوى أو حامل الأسنان » بنية سنية الشكل‎ 
مسنن (يحتو ي على سن)‎ 


كيسة تاجية » كيس يحتوى على سن dentigerous cyst‏ 
انظر كيسة سنية المنشأ (Cyst of dental origin)‏ . 
L1 : : L1 :‏ 
متعلق بالأسنان والشفاه 


عُسول للفم , مضمضة فموية 


dentilabial 


dentilave = mouthwash 


سنى لسانى dentilingual‏ 
متعلق بالأسنان (Teeth)‏ واللسان (Tongue)‏ . 
سائل لعلاج الأسنان dentilinimentum‏ 


اسم دواء سائل مسجل في كتاب الوصفات الطبية الوطني 
البريطاني » يوصف كنقط في حالة ألم الأسنان . 

أداة قياس محيط السن » مقياس الأسنان 
أداة تستعمل لقياس محيط الأسنان . 

عاج »عاج السن 
نسيج سني صلب يكون ق كيله دام جار ن 
يحيط بلب السن في التاج والجذر مكوناً جدرا ن الحجرة 
اللبية وقنوات الجذر ويخطى بميناء التاج وملاط الجذر . العاج 
أصلب وأكثف من العظم ولكنه أقل صلابة وكثافة من ميناء 
السن ؛ يتكون تقريباً من 67./ مواد غير عضوية و20/ مواد 
عضوية و 13./ ماء . انظر عاج السن (Dentine)‏ . 

عاج مكُتسب ‏ علاج طارئ 

عاج وردي »عاج متورد » عاج مُحمّر 
احمرار العاج 
حالة تنتج عن نزف لبي » بسبب رضح أو معالجة سنية » 
يقي لون الماح إلى و 

تاي 
عاج أو مادة متكلسة تسد اللب المكشوف أو تتكون عبر 
النسيج اللبي المستأصل جزئياً » يحفز تكونها بواسطة مواد 
كيميائية مثل هيدر و كسيد الكالسيوم (Calium hydroxide)‏ . 


dentimeter 


dentin = dentine 


dentin , adventitious 


dentin blush 


dentin bridge 
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dentinal caries نخر عاجی‎ 

ألياف ا dentinal fibres‏ 
استطالات أرومات العاج (Odontoblastic processes)‏ . 

dentinal fluid سائل عاجي‎ 


السائل داخل القنوات العاجية والسائل خارج الخلية » 
ويعتقد أنه رشيح متناهي الدقة (مستدق) للدم من النهايات 
الشعرية الدموية » ينتشر خلال الفراغات حول استطالات 
أرومات العاج وربما ضمن النسيج داخل الخلوي لأرومات 
العاج نفسها قبل أن تدخل القناة العاجية » ويستمر في حركة 
خارجية بطيئة » ليترك السن من خلال المسام الدقيقة 

000 

كريات عاجية 

صفيحة عاجية » مطرس عاجي 


dentinal globes 
dentinal matrix 
dentinal plug سد عاجی‎ 
جزيئات من العاج » وبقايا نسيج لبي أو متنخر » وعناصر‎ 
جرثومية تدخل تحت ضغط الغسول داخل القنوات اللبية‎ 
. لمسافة ميكرونات أثناء تحضير قناة الجذر‎ 


نتوء عاجى . شاخصة عاجية › = dentinal process‏ 


استطالة أرومات العاج odontoblast process‏ 
انظر استطالة أرومات العاج (Odontoblast process)‏ . 
تضالت عاجی dentinal sclerosis‏ 


تكلس فنيّات العاج مايتتج عنه مناطق شفافة وتغيرات في 

غلاف عاجى »غمد عاجی = 

غلاف نيومان ˆ 

قناةعاجية › أنبوب عاجی 
قناة أسطوانية في نسيج العاج » تحتوي إستطالة الخلية أرومة 
العاج والسائل العاجي . القناة العاجية النموذجية ذات قطر 
من 4-3 ميكرون (نهايتها اللبية) وحوالي 1 ميكرون عند 
الملتقى المينائي العاجي وعن الملتقى الملاطي العاجي » يتراوح 
عدد القنوات العاجية بين 20,000 إلى 75,000 فى كل 


dentinal sheath = 
Neumann's sheath 


dentinal tubule 


وړ م 0 
قنيات عاجية . نابيب dentinal tubules = dentinal tubuli‏ 


5 


عاجية 
الأنابيب الدقيقة في العاج المتشعبة من حجرة اللب حتى 
الملتقى العاجى المينائى والُْلتقى العاجى الملاطى ؛ أنابيب 
مجهرية في عاج السن تحتوي على استطالات الخلية أرومة 
العاج . 
أنابيب عاجية › 


8 م 5 
قنيات عاجية 


dentinal tubuli = dentinal tubules 


صفيحة عاجية » مطرس عاجى dentin matrix‏ 


عاج ناضج dentin , mature‏ 
عاج متلالىء (غميم ( dentin , opalescent‏ 
عاج ظليل »عاج كثيف dentin , opaque‏ 


العاج حول القينو ي » عاج حول القنيات dentin , peritubular‏ 


شريط ضيق عالي التكلس من العاج يحيط بتجويف القناة 
الغاحة. 


عاج تكون بعد بزوغ السن في التجويف الفموي » وهو 
شين بالعاج المرمم )Reparative dentin)‏ » ولكنه استمرار 
للعاج الذي تشكّل خلال تطورالسن » وهو منفصل عن 
العاج التالي أو العاج الثانوي بواسطة خط محدد فاصل . 


dentin , primary 


7 
عاح نظامى »عاح منت منتظم dentin , regular‏ 
ي ده 
عاج مرمم dentin , reparative‏ 


عاج ذو طبيعة متعرجة » يتكون أسفل الآفة التسوسية 
كوسيلة للحفاظ على حيوية لب السن . 
عاج ثانو ي ترميمي dentin , reparative secondary‏ 
عاج مُتصلب »عاج 
صلب - عاج شفاف 
عاج شفاف صلب بسبب تكلس القنوات العاجية . 
عاج ثانوي »عاج تال 
عاج تكون بعد العاج الأولي استجابة لتآكل أسطح الأسنان 
الطبيعية والتنبيه الإطباقى ؛ غط القنوات العاجية فى هذا 
النوع من العاج منتنظم ولكن عدد القنوات العاجية أقل منها 
في العاج الأولي . ينفصل العاج الثانوي تشريحياً عن العاج 
الأولي في منطقة محددة عبارة عن خط مفرط الاصطباغ . 
عاج مُتلون » عاج مُبِقّع 
عاج شفاف- عاج متصلب 


dentin , sclerotic = transparent 


dentin 


dentin , secondary 


dentin , stained 
dentin, transparent = 

sclortic dentin 
dentin , tubular عاج أنبوبي »عاج ذو أنابيب‎ 
. عاج أو طليعة العاج ذو فتحات عاجية في مط منتظم‎ 
يستعمل المصطلح للتفريق بين العاج الاعتيادي 121دوع8)‎ 
(Amorphous وا النسيج المتكلس عديم الشكل‎ dentin) 
(0ءقنعلهء الذي يشاهد في العاج المتخرش أو المتهيج‎ 


. (Irritation dentin) 


dentin , vetreous عاج رجاجی‎ 
dentinal عاجى‎ 


متعلق بعاج السن (Dentine)‏ . 


dentinal canals أقنية عاجية‎ 
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عاج ثانو ي تر ميمي dentine , reparative secondary‏ 
استجابة لأي نخر مثل التسوس أو السحل تقوم أرومات 
العاج بصنع العاج الثانوي Jak (Secondary dentine)‏ أكثر 
سرعة » يعرف هذا النوع من العاج بالعاج الثانوي 
الترميمى (Reparative secondary dentine)‏ . 

dentine , sclerotic = translucent dentine = عاج يفت‎ 

عاج شفاف 

مناطق أو مساحات من العاج قنواتها مسدودة بترسبات 
معدنية . 

برغي عاجي » لولب عاجي 
سلك محلزن يبت داخل عاج السن ليضمن تثبيتاً إضافياً 
للحشوة » مثال لولب مسان (Dentatus screw)‏ . 

عاج ثانو ي dentine , secondary‏ 
عاج حديث التكوين يتزايد في حجرة اللب كوقاية ضد 
التسوس أو تلف السن . بعد اكتمال السن » يستمر تشكل 
العاج الثانوي بانتظام طوال المدة التي تظل فيها السن حية : 


dentine screw 


عاج أنبو بي (نبيبي) dentine , tubular‏ 

عاج زجاجي dentine , vitreous = vitro-dentine‏ 
نوع من العاج شديد الصلابة فيه عدد محدود من الأنابيب 
العاجية . 

تكون العاج 2 تشكل العاج dentinification‏ 
تكون عاج (Dentine formation) jll‏ « تشكل عاج السن 
(Dentinogenesis)‏ . 

التهاب الأفنية العاجية dentinitis‏ 

بانية العاج » مُصورة العاج » أرومة عاجية dentinoblast‏ 


حلي مو لدة للعاج . انظر أرومة العاج (]5ة000<]01) . 


ورم أر ومات العاج الحميد 3 ور 6 dentinoblastoma‏ 
ورم حميد يتكون من أرومات العاج . 

ملاطي عاجي dentinocemental‏ 
متعلق بملاط وعاج السن . 

الملتقى الملاطى العاجى › dentinocemental junction‏ 


التحام ملاطي عاجي . الموصل الملاطي العاجي 
خط الالتقاء بين الملاط والعاج . 
ناقضةالعاج 
خلية عملاقة متعددة النوى تعمل على تآكل أو امتصاص 
العاج ؛ وهي نفس الخلية كاسرة العظم أو ناقضة العظم أو 
خلية مشابهة لها . 
مينائي عاجي 


dentinoclast 


dentinoenamel 


ألم العاج > حساسية العاج 

عاج السن dentine = dentin‏ 
نسيج عضوي متكلس يُشكّل جسم السن » ويحيط بلب 
السن » ويكون مُغطى بالميناء في منطقة التاج » والملاط في 
منطقة الحذر . يحتوي العاج على حوالي : 70/ من وزنه 
أملاحاً عضوية » و20/ مواد غير عضوية و10/ ماء 
بالإضافة إلى الألياف الكولاجينية . تبدو فيه مجهرياً أعداد 
فة من قنوات معصلة دلب الس تمموق علي 
الاستطالات الطويلة الرفيعة لأرومات العاج الموجودة في 
لب السن » والمسؤولة عن تكوين عاج السن . 

dentine adhesive لاصق عاجي‎ 

عاج عرصي خماج نانوي 


dentinalgia 


dentine , adventitious =‏ 
secondary dentine‏ 
جسر عاجی dentine bridge‏ 
طبقة من العاج تُعيد سد وتغطية منطقة من اللب المنكشف أو 
تتكو فوق سطح اللب المبتور بعد عملية قطع لب السن . 
عاج واق » عاج ساتر « dentine , cover = mantle dentine‏ 
عاج حاجب - عاج قشري 


مو اد مُنظقّة للعاج dentine cleaning agents‏ 
عاج سَألق(حليبي اللون) وراثي= dentine , hereditary‏ 
تكون العاج المعيب opalescent = dentinogenesis‏ 
imperfecta‏ 
عاج ناقص التشكل dentine , hypoplastic‏ 
انظر نقص التصنيع »نقص التشكّل (Hypoplasia)‏ . 


عاج بين الكر يات » العاج بين الكريوي dentine , interglobular‏ 
بقع ضعيفة التكلس في العاج توجد حيث لا تندمج 
الكريات معاً . 

ع شاجيي عاج شري 
طبقة رقيقة خارجية من العاج . 

العاج حول القنيو ي dentine , peritubular‏ 
طبقة العاج الأكثر تكلّسا » الْبطنة لجدران القنوات العاجية . 

دبوس عاجى dentine pin‏ 
انظر دبو س )P۸(‏ 1 

dentine porcelain = body porcelain خرف عاجي = جسم‎ 

Ta 

خرف شفاف متصبغ يستعمل ليعطي الشكل العام واللون 
للتاج الغلافي (Jacket crown)‏ أو الوجه الخز في (Facing)‏ . 


dentine , mantle 


عاج أوا لی dentine , primary‏ 
التكوين : 


2- كتلة العاج التي تضعها أرومات العاج . 
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مسب بسي 
جال افو لك المت الس فو الحياقه 
بالسن . 1 

طبيب الأسنان dentist‏ 
شخص يمارس طب الأسنان » ويكون مؤهلاً وحاصلاً على 
ترخيص لزاولة مهنة طب الأسنان . 

محدث بطبيب الأسنان « dentistogenic = odontiatrogenic‏ 

ناشئ عن طبيب الأسنان 

طب الأسنان dentistry‏ 
فرع من فروع الطب يختص بأمراض الفم والأسنان وكيفية 
علاجها والوقاية منها » ويختص أيضا بالأجهزة التعويضية 
الفموية ؛ وهي مهنة تهتم بترميم وتعويض الأسنان »و 
تعويض الوظيفة الطبيعية للأسنان المصابة بالتسوس أو كسر 
أوالمتآكلة بشدة بواسطة الحشوات والحشوات المصبوبة 
والتيجان أو الجسور . تعويض الأسنان المفقودة والأنسجة 
الأحزى براسطة رر والأجهرة اللي ا 
الصناعية وعلاج الشذوذات السنية والأمراض السنية 
والإصابات الرضحية السنية » وتقديم طرق وقائية من 
السو يجو لخت فى حول ا انكر | نجنا رط انان 
الو قائی(dentistry )Conservative‏ » طب الأسنان التجميلى 
)Cosmetic 0‏ » طب الأسنان الشرعى 0000 
(لتتاقتاتاء4 » وطب الأسنان الرباعى اوا الأستتان 
المساعد) (Four-handed dentistry)‏ « 5 الأسنان المحافظ 
(Conservative dentistry)‏ « علم تقور يم الأسنان 
)Orthodontics(‏ » طب أسنان الأطفال (Paedodontics)‏ « 
علم أمراض النسج الداعمة (Periodontics)‏ « علم تعويض 
الأسنان (Prosthodontics)‏ » وطب الأسنان الكرميمن 
«التعويضى ) (Restorative dentistry)‏ . 

طب الأسنان اللاصق 
E SRST EA,‏ ليان 
الراتين المركب أو وجه رقيق من الخزف على الوجه الشفوي 
ال ال ق 
لإعطائه الشكل الجمالي . 


dentiphone = dentaphone 


dentistry , adhesive 


طب أسنان الطيران dentistry , aerodontic‏ 

dentistry , aesthetic = esthetic dentistry طب الأسنان‎ 
التجميلي‎ 

طب الأسنان الاجتماعي dentistry , community‏ 


فرع من طب الأسنان يختص بعلاج الأمراض السنية 
والوقاية منها داخل الجتمع. 


الملتقى المينائى العاجى « الموصل dentinoenamel junction‏ 
المينائي العاجي 
خط لالتقاء بين العاج والميناء حيث توجد ضفيرة من 
الأعصاب تجعله منطقة حساسة عند الحفر أو التجريف لإزالة 
التسوس انظر ملتقى عاجى مينائى )(Amelode1)i1a1‏ 


. junction) 
dentinoenamel membrane غشاء مینائی عاجی‎ 
dentinogingival junction ملتقى عاجي لثو ي »التحام‎ 

عاجي لثوي ' 

انظر الالتحام (اكوصل) الظهاري Junctional‏ 
epithelium)‏ . 


تكون العاج » تكوين نسيج العاج 
عملية تكوين العاج بواسطة الخلايا أرومات العاج أسفل 
الغشاء القاعدي »الذي يفصل الطبقة الخارجية أو الآدمة 
الظاهرة عن الطبقة المتوسطة أو الأدمة المتوسطة . 

تکون العاج المعيب > سوء تنسج = dentinogenesis imperfecta‏ 


dentinogenesis 


العاج = متلازمة كابدبونت Capdepont’s syndrome‏ 
اضطراب وراثي عند نشأة الأسنان » يتميز بسوء تكون العاج 
الذي يحتوي على كمية ضئيلة من المعادن » ويرافقه انسداد 
أو زوال ات الح اك لكر با للدي مي 
الأسنان المتكونة ملونة بلون بنى وتتاكل سريعا » وغالبا ما 
تترافق باضطراب مماثل في العظم 

عاجى المنشاً 

ألياف عاجية المنشأ - ألياف كورف 


dentinogenic 
dentinogenic fibres = 
Korff's fibres 
. (von Korff's fibضٽes) أيضاً ألياف فون كورف‎ 9 


شبيه العاج » عاجي الشكل dentinoid‏ 
ماثل للعاج . 
ورم عاجى »ورم مكون من العاج dentinoma‏ 


ورم حميد نادر جدا يشتمل على خلايا ظهارية سنية المنشأ 
ونسيج ضام غير ناضج » يتميز بتكوين عاج شاذ ضعيف 
التكلس » ويوجد بكثرة في العظم ؛ وهو ينشأ من نسيج 
سنى المنشأ مشتق من اللحمة المتوسطة (Odontogenic‏ 
ا 60181 يشتمل غالبا على كتلة متعرجة من 
لسريو الشيه باتعا 
ورم عظمي عاجي 
ورم مختلط يتكون من نسيج عظمي وعاجي معا . 


dentinosteoid 


عاج (لانينية) dentinum‏ 
تكوين سني » متعلق بتكون الأسنان dentiparous‏ 
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الأسنان ؛ والذي يختص بتوفير أسنان صحية ووظيفية 
للمرضى ذوي الأسنان أو عديمي الأسنان . 

طب الأسنان الجراحن 1 

بزوغ الأسنان اللبنية » بزوغ الأسنان الساقطة 

بزو مبكر »إثغار 

مبكر 

dentitia tarda = dentia tarda بز 2 متأخر »إثغار متأخر‎ 

dentitio = dentition بزوغ الأسنان‎ ٠ التسنين‎ 

بُزوغ صعب » متاعب إثغار الأسنان dentitio difficilis‏ 
صعوبة بزوغ الأسنان المترافق بالالتهابات والآلام . 

1-أسنان طبيعية 
الأسنان الطبيعية الموجودة في القوس السنية بشكل عام » 
يمكن أن تكون الأسنان اللبنية » أو الأسنان الدائمة أو الأسنان 
المختلطة . تتكون فى الإنسان من 20 سنا لبنية تبزغ بدء من 
الشهر السادس » ثم تحل محلها تدريجياً الأسنان الدائمة 
وعددها 32 سنا . 

ر بزوغ الأسنان » عملية إثغار الأسنان . 

أسنان اصطناعية »جهاز سني صنعي dentition , artificial‏ 
بديل عن الأسنان الطبيعية مثل البدلات السنية . 

إثغار أولى » تسنين ساقط 
أسنان أولية تبرغ ثم تسعبدل بالأستان الداقمة ؟ وهي الأسنان 
الأولى التى تبزغ ثم تستبدل بالتدريج بالأسنان الدائمة 

وعددها 20 سناً أربعة قواطع ونابان » وأربعة أرحاء فى كل 


dentistry , surgical 
dentitia 


dentitia praecox = dentia praecox 


dentition = natural dentition 


dentition , deciduous 


فك . 
بز وغ متأخر للأسنان dentition ,delayed‏ 
أسنان سفلية dentition , mandibular‏ 
أسنان علوية maxillary‏ ىر dentition‏ 


أسنان مختلطة » إثغار مختلط 
مجموعة الأسنان في الفك العلوي والسفلي » بعد بزوغ 
بعض الأسنان الدائمة » لكن قبل فقدان جميع الأسنان 
الأولية . مرحلة من مراحل النمو التي تتواجد خلالها 
الأسنان الدائمة والأسنان اللبنية معاً في الفم . 
مجموعة الأسنان الطبيعية 
الأسنان المتراصة فى القوسين السنيتين . 
أسنان دائمة .بز 2 الأسنان الدائمة dentition , permanent‏ 
1 - الأسنان الثانية وعددها الطبيعى فى الإنسان 32 : أربعة 
قواطع » ونابان » وأربعة ضواحك » وستة أرحاء في كل 
2-الأسنان التى تحل محل الأسنان اللبنية عند البالغين 
وعددها 32 ستاً . 


dentition , mixed 


dentition , natural 


dentistry , conservative = 


طب الأسنان التحفظى 


restorative dentistry 


dentistry , conservative operative مداو اة الأسنان‎ 

التحفظية 

طب الأسنان التجميلى dentistry , cosmetic‏ 
فرع من طب الأسنان يختص بالحشوات الترميمية أو تحسين 
مظهر الأسنان الجمالى. 

مداواة (طب) الأسنان اللبية dentistry , endodontic‏ 


طب الأسنان القضائى » طب الأسنان 
العدلى » طب الأسنان الشرعى » طب الأسنان القانونى 
فرع من طب الأسنان » ييختص بالناحية الطبية السنية في 
الوقائع التي ينظرها رجال القضاء » يختص بتطبيقات طب 
الأسنان في الجالات الشرعية » متوخياً تطبيق الخبرة الطبية 


dentistry , forensic 


والتحليل العلمي السليم » وهو ركن مهم في مكافحة 
الجريمة وفي الوقاية منها بما يقدمه من إحصائيات ومدلولات 
ومؤشرات . 

طب الأسنان الجراحى dentistry , operative‏ 
عكس طب الأسنان الخبر ئ 

طب الأسنان التقويمى dentistry , orthodontic‏ 

dentistry , pediatric ١ طب أسنان الأطفال‎ 


فرع من طب الأسنان » يختّص بعلاج أسنان الأطفال 
والعناية بها وبالحالات الفموية الخاصة بهم . 
طب أسنان الأطفال 
طب الأسنان الوقائى 
الوقاية والعلاج الوقائي لأمراض الفم والأسنان » وأمراض 
سوء تكن الأسنان (Malformation)‏ . 
طب الأسنان التعويضى 
لجؤي ارقي يواسظة ف فن الان الناتردة 
ببد لات سنية جزئية » أو كاملة نزوعة أو جسور إلخ . 
طب الأسنان النفسي العضوي 
طب الصحة العامة للفم والأسنان dentistry , public health‏ 
فرع من طب الأسنان يختص بصحة الأسنان في الجتمع » 
وذلك بتشجيع الوعي الصحي » وتوفير العلاج الوقائي 
لأمراض الأسنان » والأبحاث المصاحبة له . 
طب الأسنان الشعاعى 
طب الأسنان التر ميمي 1 طب الأسنان dentistry , restorative‏ 
التعويضي 
مصطلح شامل يمكن أن يشتمل على طب الأسنان الوقائي 


dentistry , pedodontic 


dentistry , preventive 


dentistry , prosthetic 


dentistry , psychosomatic 


dentistry , radiological 
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سنى الشكل dentoform = dentiform‏ 
نموذج بالحجم الطبيعي أو الحقيقي للأسنان والبنى السنخية 


يستعمل إما للعرض والمشاهدة أو كوسيلة تعليمية . 


تكون العاج dentogenesis‏ 
تكون العاج المعيب » سوء dentogenesis imperfecta‏ 


لثو ي سني dentogingival‏ 
لياف كو لاجينية لثوية سنية dentogingival collagen fibres‏ 
جملة لثوية سنية مجموعة لثوية 
سنية » مركب لثوي سني 7 
مُلتقى لثوي سني » 
موصل لثوي سني 
ألياف سمحاقية لثوية سنية 
وصف الأسنان »؛رسم سطوح الأسنان 
شبه السن » شبيه السن » سني الشكل 


dentogingival complex 


dentogingival junction 


dentogingival periosteal fibres 


dentograph 


dentoid = odontoid 


المادة شبه العاجية dentoidin‏ 
المادة العضوية الأساسية للسن . 
طب الأسنان القانونى » طب الأسنان الشرعى dentolegal‏ 


ما يتعلق بالناحية القانونية المنظمة لمهنة طب الأسنان . 
علم طب الأسنان « dentology = odontology = dentistry‏ 
علم بحوث الأسنان = طب الأسنان 
ورم عاجي > ورم سني = dentoma = odontoma‏ 


dentinal tumour 


ورم مكون أساسا من مادة عاج السن . 


آلي - سني dentomechanical‏ 
ما يتعلق بميكانيكية الأسنان . 

ذقني - سني dentomental‏ 
متعلق بالأسنان والذقن . 

أنفي سني dentonasal‏ 
متعلق بالأسنان والأئف . 

تصنيف الأسنان dentonomy‏ 

جرا احي سني dentosurgical‏ 
متعلق با لحراحة السنية (Dental surgery)‏ . 

شريط سني dentotape‏ 
نوع عريض من الخيط السني . 

موجه للأسنان dentotropic‏ 
متعلق بالأنسجة المكونة للأسنان . 

ذو أسنان »ذو أسنان طبيعية dentulous‏ 


ذو أسنان طبيعية في الفم ؛ عكسها أدرّد أو عديم الأسنان 
(Edentulous)‏ . 


أسنان أولية ؛ بزوغ الأسنان الأولية = = Dentition , primary‏ 
أسنان لبنية » بزوغ الأسنان اللبنية 
أسنان مؤقتة » أسنان ساقطة : وعددها الطبيعي في الإنسان 
عشرون : أربعة قواطع » ونابان » وأربعة أرحاء في كل 
بُزوغ ثانوي » بزوغ الأسنان 
الدائمة . إثغار ثانوي » إثغار دائم 
أسنان انتقالية » بزوغ الأسنان 
الانتقالى 
سنى dentium ٠‏ 
متعلق بالأسنان (Teeth)‏ . 
أسناخ الأسنان 


deciduous dentition 


dentition , secondary 


dentition , transitional 


dentium cavernae 


ميناء الأسنان dentium nitor‏ 
قلقلةالأسنان dentium vacillantia‏ 
(سابقة) سن » أسنان » سنى dento-‏ 
سنخي سني dentoalveolar‏ 
متعلق بالأسنان والنتوء السنخى . 
خر اج سنخي سني dentoalveolar abscess‏ 


خراج يصيب الأنسجة حول ذروة سن ميتة . 
تفاوت سنخى سنى 
اللاتتاسب السنخي السني »عدم تناسق سنخي سني 
عدم تناسب بين حجم الأسنان والمسافة المتاحة لها فى 
القوس السنية » ويمكن أن تؤدى إما إلى الازدحام ‏ أو إلى 
المسافات البينية بين الأسنان . 
الاك سي بس بدتنع نيدي سني 


pyorrhoea alveolaris 


dentoalveolar disproportion 


dentoalveolitis = 


dentocemental = dentinocemental ملاطي عاجي‎ 

وجهي سني dentofacial‏ 
متعلق بمنطقة بالوجه » تشتمل على الأسنان واللثة وتدعم 
بوجو دها 


شذوذات وجهية سنية dentofacial abnormalities‏ 
الجملة الوجهية السنية »الم ركب 


الوجهي السني 


dentofacial complex 


تشوه وجهى سنى dentofacial deformity‏ 
علم تقور يم الأسنان الوجهى السنى dentofacial orthodontics‏ 
تقويم عظام الوجه = dentofacial orthopaedics‏ 


والفكين- تقويم الأسنان orthodontics‏ 
ترميم تشوهات الوجه والأسنان والفكين .انظر تقويم 
الأسنان (Orthodontics)‏ . 
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قاعدةالبدلة السنية المؤقتة 

قاعدة البدلة السنية الملونة 
قاعدة البدلة السنية التى تون بحيث تماثل أو تشابه درجة 
ا 


denture base , temporary 


denture base , tinted 


منطقة الحاملة للبدلة السنية denture - bearing area‏ 
حافة البدلة السنية denture border‏ 


1- حافة قاعدة البدلة السنية عند التقاء السطح المصقول مع 
سطح الطبعة وهو سطح النسيج . 

2- الحافة المحيطية لقاعدة البدلة السنية عند الحدأو الحافة 
الشفهية الشدقية . والحافة اللسانية والحافة الخلفية ؛ أي 
حواف قاعدة البدلة السنية . 

بدلة سنية من كروم الكوبالت 


denture , clasp-retained partial 


denture , chrome-cobalt 
بدلة جزئية مثبتة‎ 
بالضمات » بدلة جزئية مثبتة بالمشابك‎ 
بدلةسنية كاملة‎ 
بدلة سنية تعويضية تحل محل جميع الأسنان الطبيعية‎ 
والأنسجة المصاحبة في الفك العلوي أو الفك السفلي أو‎ 
. كليهما‎ 
denture construction تصنيع البدلة السنية » صنع البدلة السنية‎ 
» بدلة سنية لثوية كاملة‎ 
بدلة سنية كاملة خزفية اللثة‎ 
بدلة سنية صناعية تشتمل على أسنان مصنوعة من الخزف‎ 
وتصنع قاعدة البدلة السنية من مادة الخزف الملون المنصهرة‎ 
. على قاعدة بلاتينية » وهي غير مستعملة حالياً‎ 


denture , complete = full denture 


denture , continuous gum 


تصلب البدلة السنية = = denture curing‏ 
تصنيع البدلة السنية denture processing‏ 
تصميم البدلة السنية denture design‏ 


خطة تصورية لشكل وتصميم البدلة التعويضية السنية نانجة 
عن دراسة كل العوامل المؤثرة . 


بدلة سنية منسوخة denture , duplicate‏ 
بدلة سنية ثانية طبق الأصل من البدلة السنية الأولى . 
حافة البدلة السنية denture edge‏ 


بدلة سنية تجميلية 
تشاهد في الفم أو تضفي الشكل الطبيعي لشخصيته . 


بدلة سنية نهائية denture, final‏ 


denture , esthetic 


بدلة سنية جزئية لاتنزع بسهولة بواسطة المريض أو طبيب 
الأسنان » معدة بغرض أن تكون دائمة التثبيت على الأسنان 
الحضرة أو الجذور » وتثبت بنوع من الإسمنت السني ؛ 
تسمى أيضاً ا لحسر (Bridge)‏ . 


طقمى سنى . جهازى سنى dentural‏ 
متعلق بجهاز الأسنان أو البدلة السنية . 
1- مجموعة الأسنان الاصطناعية denture‏ 


2- جهاز الأسنان الصنعى » بدلة الأسنان الصنعية 
بديل صناعي زوع للأسنان الطبيعية المفقودة وللأنسجة 
المحيطة الداعمة لها » إما أن يكون الجهاز جزئياً أو كاملاً » 
ويصنع عادة من الراتين الأكريليكي كقاعدة وأسنان 
أكريليكية » أو أسنان خزفية » أو باشتراك معادن متعددة . 
بدلة سنية أكريليكية 
بدلة سنية تصنع من الراتين الأكريليكي . 
بدلة من الراتين الأكريليكي 
بدلة تصنّع من الراتين الأكريليكي . 
بدلة سنية صناعية 
بديل يحل محل الأسنان الطبيعية . 
قاعدة ارتكاز البدلة السنية 
سطح قاعدة البدلة السنية - 
سطح الطبعة 
ذلك الجزء من سطح البدلة السنية » وحوافه الخارجية الحيطة 
التى تتحدد بواسطة الطبعة . 
اة البدلة اة 
ذلك الجزء من البدلة السنية المتحركة الحزئية أو الكاملة » 
الذي يستقر فوق المرتكز القاعدي أو المقر القاعدي وتثبت 
عليه الأسنان . تصنع عادة من الراتين الأكريليكي » تستخدم 
في تصنيع البدلة السنية والطبائق الأخرى » بواسطة طريقة 
طبخ وتصليب العجينة في القالب . 
مادة قاعدة البدلة السنية 
قاعدة البدلة السنية الدائمة 
قاعدةالبدلةالسنية المعاللجة  denture base , processed‏ 
ذلك الجزء من الجهاز السني التعويضي المتبلمر أو المصنع › 
الذي يغطي الخاطية الفموية في الفك العلوي » أو الفك 
السفلي » وتثبت عليه الأسنان الصناعية في عملية تالية من 
التصنيع . 
0 السنية الراتينية 
سرج قاعدة البدلة السنية 
1- ذلك الجزء من البدلة السنية الذي يستقر على مخاطية 
الفم وتثبت عليه الأسنان . 
2-ذلك الجزء من البدلة السنية الجزئية أو البدلة السنية 
الكاملة الذي يستقر على المرتكز القاعدي وتثبت به 
الأسنان . 
قاعدة البدلة السنية الصلبة 


denture , acrylic 


denture , acrylic resin 


denture , artificial 


denture basal seat 


denture , basal surface = 


impression surface 


denture base 


denture base material 


denture base , permanent 


denture base resin 


denture base saddle 


denture base , solid 
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بدلة سنية تعويضية تصنع قبل قلع الأسنان ويتم وضعها في 
الفم مباشرة بعد إزالة الأسنان . 
بدلة سنية مغروسة (مزروعة) 

بدلة سنية صناعية تدعم بواسطة شبكة معدنية مثبتة على 
النتوء السنخي تحت السمحاق ولها دعامات بارزة . 

بدلة سنية تعويضية » تكتسب ثباتها من هيكل معدني تحتي 
يقع تحت الأنسجة الرخوة يستقر على العظم التحتي . 
لمنطقة تحميل البدلة السنية » له بروزات تخرج من خلال 
الأنسجة اللثوية تستقبل الأسنان الصناعية » مثل الحد تحت 
السمحاقى (Subperiosteal blade)‏ أو الوتد تحت 
السمحاقي(مام 000 1 


denture , implant 


غرسات البدلة السنية denture implants‏ 

فرط تنسج ناتج عن denture-induced hyperplasia‏ 
البدلة السنية 

التهاب الفم المستحث بالبدلة denture- induced stomatitis‏ 
السنية 


denture , interim = provisional بدلة سنية مؤقتة‎ 

denture = temporary denture 1‏ 
بدلة تعويضية سنية للاستعمال لفترة قصيرة » بغرض 
جمالي » ومن أجل مضغ وطحن الطعام > أولدعم 
الإطباق » أو من أجل تأهيل المريض لتقبل البديل الصناعى 
عن الأسنان الطبيعية المفقودة لحين تقرير المعالحة النهائية 
المحددة . 

قالب البدلة السنية 
السطح الإطباقي للبدلة السنية ؛ ذلك الجزء من سطح البدلة 
السنية أو سطح الأسنان الذي يتلامس أو يقترب من 
التماس مع السطح المماثل له من البدلة السنية المقابلة أو 
الأسنان المقابلة . 

بدلةسنيةفوقية 
بدلة سنية تغطي على الأفل جذر السن أو السن المحضر . 


denture , partial 


denture mold (mould) 


denture , over- 


بدلة سنية جزئية » صفيحة سنية جزئية 
بدلة سنية تعويضية لتعويض سن » أو أكثر وليس كل 
الأسنان الطبيعية أو الأجزاء المصاحبة لها » وتدعم بالأسنان 
أو با مخاطية أو الاثنين معاً » وقد تكون ثابتة أو نزوعة . 
بدلة سنية جز ئية ذات denture , distal-extension partial‏ 
امتداد وحشى 
بذلة هة جزيية نزوعة + كسب كباتها بواشطة الالنبدان 
الطبيعية فقط » والتي تقع عند النهاية الأمامية من قاعدة 
البدلة السنية » ويرتكز الجزء الخلفي منها على الارتفاع 


مُثبت البدلة السنية 
بدلة سنية ثابتة . جسر ثابت 


denture fixative 
denture , fixed 
denture , fixed partial = بدلة سنية جز ئية ثابتة = جسر ثابت‎ 
fixed bridge 
denture flange » شفير البدلة السنية » جناح البدلة السنية‎ 
حتار البدلة السنية‎ 
الامتداد العمودي الشفهي والشدقي لقاعدة البدلة السنية‎ 
الا وواد العم دي اللسانى للبدلة السنية‎ 
O E E E PEN 
لها سطحان : السطح الشدقي أو السطح الشفهي وسطح‎ 
: المرتكز القاعدي . الجناح األساني السفلي أيضاً له سطحان‎ 
. سطح المرتكز القاعدي والسطح اللساني‎ 


بوتقة البدلة السنية denture flask‏ 
هيكل البدلة السنية denture framework‏ 
بدلة سنية كاملة denture , full = complete denture‏ 
ور م حبيبي ناتج من البدلة السنية = = denture granuloma‏ 


فرط تنسج ناتج من البدلة لني denture hyperplasia‏ 
مصطلح متروك كان يستخدم للدلالة على فرط التنسج 
الناج من البدلة السنية . 
بدلة سنية خليطة أو هحينة denture , hybrid‏ 
بدلة تعويضية سنية متحركة » تبت بأساس ثابت مثل 
عارضة دولدر (1ھط 00010625 . 
فرط تنسح ناتج من البدلة السنية 
منطقة من فرط التستّج الظهاري الليفي ناتجة عن تخريش 
مزمن بسبب البدلة السنية . 
بدلة سنية سيئة الانطباق 


denture hyperplasia 


denture , ill-fitting 
denture , immediate = بدلة سنية مباشرة » بدلة سنية‎ 
immediate replacement  ةينس تعويضية فورية = بدلة‎ 
مباشرة أو فورية‎ 
تصنيع فوري لبدلة سنية متحركة جزئية أو كاملة توضع في‎ 
. الفم مباشرة بعد قلع الأسنان الطبيعية‎ 
» بدلة سنية تعويضية مباشرة‎ 


denture 


denture, immediate 
replacement = immediate = بدلة سنية تعويضية فورية‎ 
denture بدلة سنية مباشرة أو فورية‎ 
بدلة سنية تعويضية تصنع قبل قلع الأسنان وتوضع في الفم‎ 
مباشرة بعد قلع الأسنان الطبيعية.‎ 
denture , immediate بدلة سنية تعويضية مباشرة › بدلة سنية‎ 
replacement =immediate denture = تعويضية فورية‎ 


بدلة سنية مباشرة أو فورية 
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بدلة سنية جزئية نزوعة انتقالية » denture , transitional‏ 


بدلة سنية جزئية متحر كة متحولة removable partial‏ 
بدلة سنية جزئية نزوعة تصنع للاستعمال أو الاستخدام 
المؤقت قبل نزع الأسنان المتبقية »وقبل تصنيع البدلة 
السنية » وغالبا ما تضاف إليها أسنان إضافية كلما تم قلع 
المزيد من الأسنان الطبيعية . 


بدلة سنية جزئية على denture , unilateral partial‏ 
جانب واحد 


بدلة سنية تعويضية تعوض الأسنان المفقودة » أو الأسنان 
التي لم تبزغ على أحد جانبي القوس السني فقط . 

سطح البدلة السنية المصقول 
ذلك الجزء من سطح البدلة السنية الذي يمتد بالاتجاه 
الإطباقي من حافة البدلة السنية » ويشمل السطح الحنكي ؛ 
ذلك الجزء من قاعدة البدلة السنية والمصقول عادة ويشمل 
الأسطح الشدقية والأسطح اللسانية . 


بدلةسنيةمؤقتة 


denture , polished surface 


denture , temporary 

بدلة سنية انتقالية » بدلة سنية متحولة denture , transitional‏ 
بدلة سنية جزئية نزوعة تستعمل كتعويض مؤقت » وتضاف 
إليها أسنان صناعية بديلة عن الأسنان الطبيعية المفقودة › 
ويمكن استبدالها بعد حدوث تغيرات فى الأنسجة بعد 
القلع . البدلة السنية المتحولة يمكن أن تتحول إلى بدلة سنية 
مؤقتة حينما يتم قلع الأسنان الطبيعية من القوس السنية . 

بدلة سنية علاجية 
بدلة سنية تعويضية تستعمل لغرض العلاج أو لتجهيز 
الأنسجة التي تقوم بدعم وتثبيت قاعدة البدلة السنية . 

بدلة سنية تجريبية » تجربة البدلة السنية 
بدلة سنية في طور التصنيع » تكون الأسنان الصناعية فيها 
مُنضّدة (إنا 561) في الشمع . ويتم اختبارها في فم المريض 
للتأكد » من ملائمتها . وشكلها الجمالي » واستقرارها » 
واتار انطباق الأسنان داخل الم وضبطها وتصحيحها 
وترتيبها في علاقة مركزية أوأية عملية أخرى تكون ضرورية 
قبل إنهاء تصنيعها . كانت سابقا تسمى : بدلة سنية منضدة 
أو بدلة سنية تجريبية (عتدطمعل صذ -نم1) . 

الباحة الحاملة للبدلة السنية » منطقة 

ارتكاز البدلة السنية 

سطح الأنسجة الفموية أوالمرتكز القاعدي المتوفر لدعم 
البدلة السنية . 

خصائص أو صفات البدلة السنية denture characterization‏ 
تعديل شكل ولون قاعدة البدلة السنية والأسنان ليظهر بشكل 
أكثر قرباً من الحالة الطبيعية . 


denture ر‎ 


denture , trial 


denture-bearing area 


السنخي المتبقي ليتحمل الثقل الوظيفي خلال عملية مضغ 
الطعام 

بدلة سنية جزئية ثابتة 
بدلة سنية جزئية تلصق على الأسنان الطبيعية أو الجذور التي 
تكون مجهزة لتكون الدعامة الأولية للتعويض السنى . 

علم تصنيع البدلات 0 

السنية الحزئية 

علم وطريقة تصميم وتصنيع البدلات السنية الجزئية . 

طبعة البدلة السنية الحزئية denture impression , partial‏ 
طبعة سالبة للقوس السنية الدرداء جزئيا أو لمنطقة جهزت 
بغرض تصنيع البدلة السنية الجزئية . 


denture prosthesis , partial 


denture , fixed partial 


denture construction , partial 


بدلة سنية جزئية تعويضية › 
بدلة تعويضية يحل محل سن أو أكثر من سن (ولكن ليس 
كل الأسنان ) والأنسجة المصاحبة لها ؛ وتدعم بواسطة 
الأسنان أو بواسطة مخاطية الارتفاع المتبقي ويمكن أن تكون 
ثابتة أو نزوعة (متحركة) . 

بدلة سنية اصطناعية 


جزئية » صفيحة جرئية 


denture , partial artificial 
denture , permanent بدلة سنية دائمة‎ 
بَدلة سنية سيئة الانطباق‎ 

بوتقة تصنيع البدلة السنية 


denture , poorly fitting 
denture processing flask 
denture , provisional بدلة سنية مؤقتة‎ 
denture , removable بدلة سنية متحر كة » بدلة سنية‎ 
تزوعة » صفيحة سنية متح ر كة‎ ' 
denture , removable partial » بدلة سنية جزئية نزوعة‎ 
صفيحة سنية جزئية منحركة‎ 
بدلة سنية تعويضية جزئية يمكن للمريض نزعها من فمه‎ 
بسهولة وإعادتها عند الحاجة » تثبت عادة بواسطة‎ 
. المشبكات أو الوصلات المحكمة على الأسنان‎ 
denture , sectional partial بدلة سنية جزئية مجرأة‎ 
بدلة سنية جزئية نزوعة تحمل أو ترتكزعلى الأنسجة . بدلة‎ 
سنية جزئية نزوعة تدعم عموديا بواسطة الأنسجة الواقعة‎ 
تحتها والعظم » وتدعم بواسطة الأسنان من طرف واحد‎ 
فقط » عادة مايكون الطرف الأنسي »ويتم دعم الطرف‎ 
: الوحشي بواسطة النسيج‎ 
بدلة سنية جزئية نزوعة تحمّل‎ 
أو ترتكزعلى السن‎ 
بدلة سنية جزئية نزوعة تدعم بواسطة الأسنان عند كل من‎ 
. طرفيها في الحيز عديم الأسنان (الأدرد)‎ 


denture , tooth-borne 


removable partial 
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حشوقالب البدلة السنية 
ملء » أو حشو ودك » أو ضغط مادة قاعدة البدلة السنية 
داخل القالب الموجود فى البوتقة . 

إنذار (مآل) البدلة السنية denture prognosis ١‏ 
الرأي أو الحكم المسبق على العلاج من حيث النجاح المتوقع 
عند تصنيع الأجهزة السنية . 

بدلة سنية كاملة تعويضية = denture prosthetics , complete‏ 


denture packing 


full denture prosthetics 
1-استبدال » أو تعويض جميع الأسنان الطبيعية في القوس‎ 
. السنية والأجزاء المصاحبة لها ببدائل صناعية‎ 
: فن وعلم تعويض الفم الأدرد‎ -2 
denture retention تثبيت البدلة السنية‎ 
مقاومة تحرك البدلة السنية عن قاعدة ارتكازها » خاصة‎ -1 
. فى الاتجاه العمودي‎ 
من ثبات البدلة السنية على مرتكزها القاعدي أو‎ 2 
. الأسنان الداعمة أو جميعهامعاً‎ 
denture retention , partial تشبيت البدلة السنية الجزئى‎ 
ات ا اقسمية الخو التروسة براسطة اتعجمال‎ 
. أو المثبتات غير المباشرة أو الوصلات المحكمة‎ ٠ المشبكات‎ 
صيانة البدلات السنية‎ 
الطرق أو الإجراءات التي تدخل في تشخيص وصيانة » أو‎ 
ا محافظة على البدائل الصناعية للأسنان الطبيعية المفقودة‎ 
. والأنسجة المصاحبة لها‎ 
denture space حيز البدلة السنية » منطقة البدلة السنية‎ 
ذلك الجزء من التجويف الفموي الذي تشغله البدلة السنية‎ 
العلوية أو البدلة السنية السفلية » أو كليهما ؛ ويحيط بها‎ 
. الخدين والشفاه واللسان وقاع الفم‎ 


denture service 


جبيرة البدلة السنية denture splint‏ 
استقرار البدلة السنية denture stability‏ 
1- مقاومة البدلة السنية للحركة على القاعدة المرتكزة 
ا 


2 حالة البدلة السنية التي تسمح بالاحتفاظ باتزانها وثباتها 
على المرتكز القاعدي أو الأسنان الداعمة » أو جميعها 


معا . 
التهاب الفم بسبب البدلة السنية denture stomatitis‏ 
منطقة دعم البدلة السنية denture-supporting area‏ 
سطح مخاطية الفم التي تغطيها قاعدة البدلة السنية . 


البنى الداعمة للبدلة السنية denture-supporting structures‏ 
الأنسجة أو الأسنان أو الارتفاعات المتبقية أو جميعهاتما 


تصنيع البدلات السنية الجزئية اiaئarم‏ , denture construction‏ 
علم تصميم وتصنيع البدلات السنية الحزئية لهتاتةط) 
dentures)‏ . 

تصليب البدلة السنية - 
تصنيع البدلة السنية processing‏ 
عملية التصنيع التي تتصلب بواسطتها مواد قاعدة البدلة 

السنية لتكون شكل البدلة السنية فى قالب البدلة السنية . 

علم جمال البدلات السنية denture esthetics‏ 
التأثير لجمالي للبدلة التعويضية السنية » الذي يضفي على 
الشخص الجمال المطلوب » والجاذبية والاحترام . ٠‏ 

بدلة سنية هيكلية denture , skeleton‏ 
و لبه لالع لوف مدق لا اساسا على پا 
الأسنان الطبيعية » يتميز بوصلات صغيرة الحجم ومتينة » 
ويتمتع بقوة وصلابة كافية » لأنه يغطي اللثة الهامشية » أو 
حواف اللثة » أما الغشاء المخاطي فلا تتم تغطيته . 

بدلة سنية ملعقية denture , spoon‏ 
خا ری ر لق اک ا ون من ا 
السنية العلوية الجزئية لتعويض سن أو أكثر من الأسنان 
الأمامية » تكون الأسنان فيه مُثْبّتةفى قاعدة راتينية » أو 
وقد فة ةة لت قن اسيك المت »ولا 
تغطي الحواف اللثوية أو اللثة الهامشية للأسنان الطبيعية . 


denture curing = denture 


بدلة أسنان إيفري denture , Every’s‏ 
بوتقة البدلة السنية = بوتقة denture flask = crown‏ 
لتا flask‏ 


وعاء معدني صندوقي الشكل » ذو جزأين يمكن فصلهما عن 
بعضهماء يصب فيه القالب الجزئي امصنوع من الجبس 
الاصطناعي > أوجبس باريس » لغرض انضغاط وتصنيع 
البدلة السنية أو الحشوات الراتينية الأخرى . 
قاعدة البدلة السنية » مقر البدلة 
السنية = منطقة الارتكار النسيجى » 
ننطقة الاتضفاط السيحى 3 
ذلك الجزء من الأنسجة الفموية المتوفرة لدعم البدلة 
السنية . 
منطقة مقر البدلة السنية » 
منطقة قاعدة البدلة السنية 
سطح الأنسجة الفموية التي تشكل المقر القاعدي أو المرتكز 
القاعدي المتوفر لدعم البدلة السنية . 
طبعة البدلة السنية الجزئية artialمp‏ , denture impression‏ 
طبعة سالبة للجزء الأدرد من القوس السنية ؛أو المنطقة 
المهيئة تؤخذ لغرض تصنيع البدلة السنية الجزئية . 


denture foundation = 


tissue-bearing area 


denture foundation area 
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. 6 


1 -انخفاض . منخفض 
منخفض » أوثلم في سطح . 
(في علم التشريح) :أي جزء من سطح عضو أو نسيج 
ينخفض عن مستوى سطحه العام . 
(في تقويم الأسنان) :عملية ضبط أو تصحيح المستوى 
العمودي للأسنان ذات البزوغ الزائد عن المستوى الاطباقي 
العام للقوس السنية . 

2- هبوط . إعياء » كابة » حزن 
اكتئاب ؛ حالة نفسية تتميز بالاكتئاب العاطفى والتعاسة » 
مصحوبة بفقدان الاهتمام بالحيط . 1 

خفض الفك السفلى 
حركة الفك السفلي بعيداً عن الفك العلوي . عكس رفع 
الفك السفلى (عاdibمaص‏ 06 evationاB)‏ » انغلاق الفك 
السفلي (Mandibular OSÊ)‏ . 


depression 


depression of mandible 


1-موقع للكابة فى النفس depressive‏ 
2- 2 3 
1 -خانفضة depressor‏ 


أداة لتنحية » أو خفض عضو (كاللسان) » أو للضغط علية 
أثناء عملية جراحية أو مداخلة سنية . 


2- عضلة خافضة 
3- عصب خافض 

عصب يعمل على إحباط نشاط عضو ما . 
عضلات خافنضة depressor muscles‏ 
خافض اللسان depressor , tongue‏ 
خافض اللسان الخشبي depressor , wooden tongue‏ 


derm- , derma- , dermat- و‎ 


(سابقة) جلد » أدمة 


dermato- , dermo- 


جلد derma = derm‏ 
جلدي ادمی dermal‏ 
متعلق بالجلد (منكا8) . 
التهاب الجلد »التهاب الأدّمة dermatitis‏ 
جلدانى › شه جلدي » شبيه الجلد dermatoid = dermoid‏ 
علم حر اض الجلد > طب الجلد dermatology‏ 
التهاب جلدي فموي dermatostomatitis‏ 


الحمامى متعددة الشكل (Erythema multiforme)‏ التي 
تشمل الملتحمة والأنسجة الفموية ؛ متلازمة ستيفينز 
جونسون (ع 57/201022 (Stevens-Johnson’s‏ . 

dermis 
» الطبقة التحتية للجلد » وهي غنية بالأوعية الدموية‎ 
AA Ey CAEN ea 


يستخدم كقاعدة للبدلة السنية الجزئية النزوعة أو للبدلة 


السنية الكاملة . 
إجهاد البدلة السنية denture stress‏ 
أسنان البدلة السنية denture teeth‏ 


بدلة سنية وحيدة الجانب » صفيحة denture , unilateral‏ 
وحيدة الجانب 
بدلة سنية جزئية وحيدة denture , unilateral partial‏ 


الجانب » صفيحة جزئية وحيدة الجانب 


نموذج شمعي للبدلة السنية denture , wax model‏ 
تصنيع البدلات السنية denturism‏ 


إنتاج البدلات السنية وتوزيعها مباشرة من فني الأسنان 
فتي أسنان » صانع الأسنان 
فني أسنان حاصل على ترخيص يسمح له بتصنيع البدلات 
السنية » وتركيبها لعامة الناس . 
مُزيل للروائح . مانع للرائحة الكريهة 
مُزيل لرائحة الفم 
يزيل الروائح الكريهة . يمنع الروائح الكريهة 
زوال العظم »إزالة التعظم 
فقدان أو زوال ما يعطي العظم خصائصه أو امتصاص 
مكونات العظم ؛ نقص العناصر المعدنية في العظام . 


denturist 


deodorant 
deodorant , mouth 
deodorize 


deossification 


(سابقة) منزوع الأكسجين deox- , deoxy-‏ 
لامق كسج deoxygenated‏ 
دم لامؤ كسج »)دم ليس به أكسجين  deoxygenated blood‏ 
الحمض النووي الر يبي deoxyribonucleic acid = DNA‏ 


المنزوع الأكسجين = الدنا 
اعتماد » اتكال »توقف »تعويل 
حالة المريض الذي لايستطيع الحياة بشكل طبيعي بدون 
الاعتماد على بعض الأدوية أو الآليات . 


dependence 


زوال الصبغة »إزالة الصباغ depigmentation‏ 
فقد أو إزالة الصبغة. 

إزالة البلمر ة depolymerization‏ 
العملية التي يتحلل بها البلمر (المكثور) إلى جزيئاته المكونة 
له 00 

رواسب »تر ينا deposits‏ 


مواد صلبة أو لينة تلتصق على أسطح الأسنان . 
ميخمل متت 


مادة تخمّض النشاط الطبيعى لأية وظيفة من وظائف 
الجسم » مثل الخدرات والباربتيورات . 


depressant 
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إزالة الرطوبة أو تحقيق جفاف كامل بواسطة وسائل 

كيميائية » أو وسائل طبيعية . 

عملية التجفيف » أو التنشيف . 
يعنى »دلالة . علامة نميزة 
تعيين الأسنان »ترقيم الأسنان 
(سابقة) وتر » رباط » واصل 
رباط سني = الرباط 


حول السني 


desiccation 


design 
designation 
designation tooth 
designing 

desm- , desmo- 


desmodont = periodontal ligament 


ألم الرباط desmodynia‏ 

1-رباطي الشكل › ليفي الشكل desmoid‏ 

2- ورم ليفي متصلّب 

انحلال الرباط desmolysis‏ 

جسم رابط »جسیم رابط desmosome‏ 
تتواجد بنية مكان الالتحام بين خلايا متجاورة » خصوصا 
الخلايا الظهارية ية . 

متو سف » متقشر desquamated‏ 

desquamated epithelial cells › خلايا ظهارية متوسفة‎ 

خلايا ظهارية متقشر 
تقشّر 2 توسف desquamation‏ 


تفشّر الطبقة الظهارية الخارجية ؛ عملية إزالة الطبقة 

a‏ بنرا ا التقشر. 
توسفي 4 ج ي 4 متقشم 

متعلق بتقشر البشرة )nصDesquamati0(‏ . 
التهاب اللثة التقشر 0 أو التو سفى desquamative gingivitis‏ 

التهاب مزمن منتشر في اللثة يتميز بتقشر الظهارة اللثوية . 
desquamative papilla‏ 


desquamative 


2 2ك 
تخرت نحطم 
تخرب العظم 


destruction 


destruction , bone 


انفصال detachment‏ 
يكشف . يكتشف detect‏ 
کشف اكتشناف detection‏ 
كاشف detector‏ 


هله 5 #8 » تنظية 
دواء أو مادة نشطة في شكل محلول لتنظيف أو تطهير 
و ا 


يفسد » يتلف » يتغير » يسوء 


detergent = abluent 


deteriorate 


شبيه الجلد » نظير الأدمة › جلداي dermoid‏ 
51 م الجلد . 
2-كنسة 0 خويضلة جلدانية (Dermoid cyst)‏ . 
جلدانى › شه جلدي ١ (Dérmatoid)‏ 
نة dermoid cyst E‏ 
ورم كشي خلقي يحتوي على بصيلات شعرية وأسنان 
وغدد عرقية ودهنية . انظر كيسة » حويصلة 0990) . 


جلدي شفهي dermolabial‏ 
متعلق بالجلد والشفاه 

انقطاع اللعاب desalivation‏ 

descending نازل‎ 

descending branches شعبات نازلة‎ 


العَصب العنقى النازل = 
العصّب تحت اللساني النازل- 
عروة عنقية 

العصب تحت اللسانى 
النازل- العروة اللسانية 


descending cervical nerve= 
descending hypoglossal 
nerve = ansa cervicalis 

descending hypoglossal nerve = 


ansa cervicalis 


شرايين حنكية نازلة descending palatine arteries‏ 
وصف description‏ 
يزيل التحسسّس » يبطل التحسّس » يبطل الحساسية ‏ ©#ناتكهءو»3 


يزيل » أويقلل الاستجابة للآلم السني الناج 
المهيجة . 

إبطال حساسية العاج desensitization of dentine‏ 
خفض حساسية العاج المكشوف بواسطة تطبيق 
المستحضرات الوقائية > وتشتمل على : الطلاءات الفلورية 
)licationsژapp )Fluoride‏ » واللاصق العاجى (Dentin‏ 

(517ع20 ومواد الختم (Sealer materials)‏ . 

مادة مبطلة للحساسية desensitizing agent‏ 
مادة تستعمل بواسطة طبيب الأسنان أو المريض خفض 
حساسية جذر السن للتغيرات الحرارية » ويخاصة البرودة 
مستحضر للتطبيق الموضعي للمناطق الحساسة من سطح 
السن . يكن أن تكون في شكل محلول »أو هلام أو 
ورنيش ؛ مثل محلول كلوريد الزنك 2/ » والمستحضرات 
اللسجلة مثل تريزيولين (1565101852) وديوروفات 
(Durophat)‏ . 

محفف مُنشّف (عقار) 
مادة كيميائية مثل كلوريد الكالسيوم (Calcium chloride)‏ 
فادراغلى اتا الرطوية ارف اجات: 

ا 


عن العوامل 


desiccant 


desiccate 


محلول يظهر الصورة المستترة على الفيلم الشعاعي » حين 
غمرها في المحلول لفترة من الزمن في درجة حرارة محددة . 
يجب مراعاة حماية المحلول من ضوء الشمس » كما يجب 
أيضا استبداله على فترات حسب عدد مرات استعماله . 
نمو.تطورءتكامل 
عملية النمو والتماير التي تؤدي إلى أن يصبح العضو أكثر 
تعقيدا . 
نموالأسنانءنماءالأسنان 
تطوري ماني اي 
شذوذ نمائي » شذوذ تنشؤي 
أي شدوة أو غيب اپ النموأو التطور . 
كيسة نمائية » كيسة تطورية 
عيب نمائي »عيب تطوري 
تشوه نمائي وب تطوري 
عاج نمائي » عاج تطوري 
انخفاض تطوري » انخفاض 
نمائي 
حدوث انخفاض أو تقعر سطح السن في مرحلة نموه . 
اعتلال نمائي » اضطراب تطوري 
شقوق نمائية » شقوق تطورية 
طية نمائية » طية تطورية 
ميزاب تطوري » ميزاب أصلي 
1- أحد الأخاديد أو الشقوق في الميناء على سطح السن 
والذي يفصل حدود التكوين الأولي . 
2 خطوط منخفضة على سطح ميناء السن » تمثل التحام 
فصوص السن خلال النمو . 


development 


development of teeth 
developmental 


developmental anomaly 


developmental cyst 
developmental defect 
developmental deformity 
developmental dentin 


developmental depression 


developmental disorder 
developmental fissures 
developmental fold 


developmental groove 


مرشدةنغمائية developmental guidance‏ 
انغماد تطو ري developmental invagination‏ 
خطوط التكوين . خطوط نمائية developmental lines‏ 
فص نمائى developmental lobe‏ 
وهادنمائية developmental pits‏ 
نتوء غائی developmental process‏ 
انحراف » ضلال deviation‏ 


البعد عن ماهو منتظم أو عن المسار أو الوضع أو المعيار 
الطبيعى . 


أداة »بدلة » جهيزة 


device 
device , central-bearing أداة مركزية حاملة للضغط‎ 
device , central-bearing tracing أداة لر سم الضغط‎ 


المركزي » الراسمة 


افساد » فساد » تلف تدريجى > تغیر تدريجى « deterioration‏ 
إتلاف » تدهور ٠ ٠‏ 

تعيين » تحديد ٬تقدیر determination‏ 

determine يعين2.)يحددءيقدر‎ 

(سابقة) يخفض »ينقص ؛ العكس »النقيض ؛ de-‏ 
ينزع من » يخلع عن 

خفض عزم اللي de-torque‏ 


عملية تقويمية يتم فيها إحكام أو ضبط السلك لخفض مقدار 
عزم اللي أو الالتواء المنقول للأسنان . 


فتاتى . حطامى » تحانی detrital‏ 
ل ار مكو مل اا ار ا 

تفتت »انسحال detrition‏ 
تآكل » كما في الأسنان » الذي يحدث بالانسحال. 

تُفايات » فضلات » بقايا » حُطام » فتات Ss‏ 


الفضلات الملتصقة على سطح السن أو الملتصقة على سطح 


دفع > خفض الفك السفلي detrusion‏ 
حركة الفك السفلى للأسفل » عكس إطباق (150أؤنااعه0) . 
تطهيري . تنظيفي deturgent‏ 
متعلق بالطنات أو المطهرات . 
حدبة إنسية شدقية لضاحك علوي في deuterocone‏ 
الثدييات 1 
حَدّبة إنسية شدقية لضاحك سفلى فى deuteroconid‏ 
الثدييات 1 اا 
النصف اللسانى لعضو الميناء فى السن deuteromere‏ 
1-يظهّر (أشعة ) develop ١‏ 
2- يطور »ينمو » ينمي 
مُظهر developer‏ 


محلول يستعمل في ععملية تظهير الصورة في الفلم 
الشعاعي الذي تعرض للأشعة » يرسب الفضة من بلورات 
رود ا ف اه اما للقلع الي مروت 

توقف الإظهار » انقطاع الإظهار 
باحة بيضاء على الفلم الإشعاعي المظهر » تنتج عن عدم 
كفاية مستوى الحلول في حوض التظهير . 


developer cut-off 


developer , film 
developer tank 
developer , X-ray 


developing solution 


(سابقة) خلال » بين »عبر » فى ما بين dia- , di-‏ 

(سابقة) إثنان »ضعف »ثنائي di-‏ 

السكري 

الداء السكري 
نقص في كمية الإنسولين الذي يفرز بشكل طبيعي بواسطة 
البنكرياس » يتسبب في عدم القدرة على استقلاب السكر . 
ويتميز الداء السكري بتكرار خروج البول المحتوي على 
الجلوكوز » والزيادة المفرطة في العطش » والإعياء » 
لقاش ا © 

مصاب بالداء السّكري diabetic‏ 
شخص يعاني من داء السكري . يجب أن يحمل المصابون 
بطاقات توضح حالتهم وما يجب أن يُتَخْذْ حيالهم من 
إجراءات حينما يدخلون فى حالة غيبوبة سكرية (#صدمه) . 

إغماء سکري ٬سّبات‏ سكري 
فقد الوعي نتيجة تجمع الأجسام الكيتونية في الدم . 


diabetes 


diabetes mellitus 


diabetic coma 


أخصائى الداء السكري diabetician‏ 
يُشْخُص 2 يُشخُص المرض diagnose‏ 
تشخيص . تشخيص المرض diagnosis‏ 


التقييم العلمي حالة مرضية موجودة . 
التعرف على المرض أو مكان الإصابة من ملاحظة الأعراض 
العلامات المرضية وتحديد نشأتها أو ماهيتها . 
تشخيص مختبري 
تشخيص قبل الزرع 
تشخيصى diagnostic‏ 
تعلو ا (Diagnosis)‏ . 


و gu‏ + 4 
مساعدة تشخيصية 


diagnosis , clinical 
diagnosis , differential 
diagnosis , laboratory 


diagnosis , pre- implant 


diagnostic aid 


diagnostic cast = study cast = 


قالب تشخيصي = قالب 
للدراسة = مثال قبل المداخلة 
الجراحية » مثال قبل العمل 
جزء أو أجزاء موجبة مشابهة للحفرة الفموية » تستخدم 
لغرض الدراسة وعمل خطة علاجية . 
حقن تشخيصي = = diagnostic injection‏ 
تسكين الألم التشخيصي 
للمساعدة على التشخيص »يحقن مخدر موضعي في 
منطقة محددة من أجل إزالة الألم » للتأكد من أن الألم 
ناشئ عن هذا المكان المحدد . يستعمل الآن الحقن المتسلسل 
الدقيق داخل الرباط لتحسين هذا الاختبار التشخيصي . 


preoperative cast 


diagnostic analgesia 


أداةآلية 

إزالةالحيوية 
تدمير حيوية لب السن . 

إزالة حيوية اللب 

يزيل الحيوية »يفقد الحيوية 
إزالة »أو تدمير الأنسجة الحية » أو الخلايا الحية . في علاج 
آفنية الجذور . إزالة حيوية لب السن أو نزع الأنسجة الحية 


device , mechanical 


devitalization 


devitalization of the pulp 


devitalize 


من قناة اللب. 
أل سنى فاقدالحيوية devitalized dental pulp‏ 
نسيج عديم الحيوية devitalized tissue‏ 


مفقد الحيوية devitalizer‏ 
مادة مفقدة للحيوية 
معالجة لبية بإماتة وتحنيط 
لب السن 
أسلوب معالجحة لإزالة حيوية اللب الجذري للأسنان اللبنية 
والحفاظ على لب السن غير الحي في حالة طهورة (عقيمة) 
لحين سقوط السن بشكل طبيعي ؛ نادرا ما تستعمل في 


devitalizing agent 
devitalizing and mummifying 


pulp therapy 


الأسنان الدائمة . 
17 كب لإزالة الحيوية = = devitalizing compound‏ 
معجون لإزالة الحيوية devitalizing paste‏ 


مركب يشتمل عادة على مواد مثل الزرنيخ أو 
الفورمالدهيد » يستعمل أحيانا لإماتة ني السن . استعمال 


مثل هذه المركبّات يشكل خطراً » وقد بطل استعمالها . 


ندى» طَل dew‏ 

متحهلليمين dexiotropic‏ 
متعلق بالدوران في اتجاه سير عقارب الساعة ؛ أي في الاتجاه 
من اليسار إلى اليمين . 1 


دكستران dextran‏ 
كربوهيدرات ذوابة توجد فى المراحل الأولى من تحلل النشا 


والجليكوجين إلى سكر خلال عملية الهضم . 


دكسترين dextrin‏ 
مادة كربوهيدراتية تنتج أثناء تحول النشا إلى سكر . 
(سابقة) يمين » يمينى › أيمن dextro-‏ 


دكستروز = جلوكوز «سكر العنب» 
الناتم النهائي الأساسي من انحلال المواد الكربوهيدراتية 
خلال عملية الهضم . يسمى أيضاً سكر العنب «جلوكوز» 


dextrose = glucose 


. (Glucose) 
DF 118 = dihydrocodeine [مختصرا]دايهيدروكوديين‎ 


انظر دای هيدر وكوديين (6هنلهع00153:00) . 


- 254 - 


عضلية رقيقة بشكل القبة تفصل التجويف الصدري عن 
التجويف البطني » انقباضه يسبب الشهيق وارتخاؤه يسمح 
بالزفير . 
2-(في طب الأسنان التعويضي) : وجه رقيق من المعدن يمتد 
قلب من تاج ذي وتد ليشمل بعض أو كل الحواف لوجه 
جذر مُحضر . 
3-(في طب الأسنان) : صفيحة معدنية رقيقة تشكل لتكون 
غطاءً على سطح الجذر تلحم مع طوق أوياقة التاج 
الصناعي 
4-(في علم الأشعة) : صفيحة معدنية ذات ثقب مركزي 
صّممت لحد من حجم الأشعة السينية . 
فتحةالحجاب الحاجز 
حجاب الفم 
الحاجز الذي يفصل المنطقة تحت الفك السفلى عن المنطقة 
فت اللمات »وهر كوه العمل EE‏ الادسة 
(eاmusc‏ 0ssusاHyo)‏ والعضلة الضرسية اللامية 
.(Mylohyoid muscle)‏ 
حجاب الجذر 
حاجز من غلاف الجذر الظهاري المائل بزاوية تحت الحليمة 
السنية في النمو البدئي للسن : 


diaphragm aperture 


diaphragm , oral 


diaphragm , root 


جبير diaplasis‏ 
اختزال الكسر أو رد خلع المفصل. 
بير ي diaplastic‏ 
خراج diapyema‏ 
تق diapyesis = suppuration‏ 
diapyetic 2‏ 
إسهال diarrhoea‏ 


کر ا ا ر 
مفصل متحرك » يغلف بمحفظة ومحاط بسائل زلالي ويحدد 
حركة العضلات والأربطة . 1 

مفصل متحرك »مفصل سلس « = diarthrosis = abarthrosis‏ 


diarthrodial joint 


ممفصل سهل الحركة- مفصل زليلى synovial joint‏ 
فرق »انشطار . انشقاق » حيز diastema‏ 


مسافة واسعة شاذة بين سنين متجاورتين » ينتج عنها عدم 
تماس الأسطح الإنسية والوحشية » وتحدث في نفس 
القوس السنية بشكل طبيعي » وتوجد عادة بين القاطعين 
المركزيين العلويين . 

شق الشفة » انشقاق الشفة 
انشقاق طولي خلقي للشفة . 


diastematocheilia 


الاستقصاءات التشخيصية 
علامة تشخيصية 

إبرة التسجيل التشخيصية 
اختبار تشخيصى 


diagnostic investigation 
diagnostic sign 
diagnostic stylus 


diagnostic test 


طبيب مشخص 2 0 التشخيص diagnostician‏ 
علم التشخيص diagnostics ١‏ 
رسم تخطيطي » شكل بياني diagram‏ 
الديال (الإنفاذ . الفصل الغشائي ( dialysis‏ 


يقة لفصل جزيئات مزيج سائل مختلفة الأحجام عن 
طريق الانتشار من خلال غشاء نصف نفوذ . يستخدم هذا 
المبداً فى الديال الدموي (Hemodialysis)‏ فى أجهزة الكلية 


الصناعية . 
فُطر diameter‏ 
اختبار الشد القطرى diametrical tensile test‏ 


بسبب صعوبة تحضير شكل دقيق للعينات من أجل الاختبار 

القياسي للشد لبعض المواد »يمكن قياس إجهاد الشد 

داخل ع أسطوانية باستخدام قوة الثقل الضاغط . 
ألماس «(حجر كر یما »ماس diamond‏ 

شكل بللوري من الكربون » أكثر صلابة من أي مادة توجد 

فى الطبيعة . انظر ساح ل(461335106) . 
رقاقات ماسية » شظايا ماسية diamond chips‏ 
ر ص ماسى diamond disc‏ 
أداة ماسية diamond instrument‏ 
أداة دوارة مثل المثقب أو القرص » تستعمل كأداة قاطعة 
ساحلة » تنطمر في سطحها المعدني حبيبات دقيقة من ألماس 
صناعي أو حبيبات دقيقة من ألماس تجاري . 


رؤوس ماسية diamond points‏ 
قر ص فاصل ماسى diamond separation disc‏ 


ر ص ماسى » دولاب ماسی diamond wheel‏ 
عرق دموي » انسلال أو هروب الكريات 
الدموية من خلال جدران الأوعية الدموية 
مرور خلايا الدم من خلال جدران الأوعية الدموية ؛ مثال : 
عملية مُرور البلاعم » من خلال جدران الأوعية الدموية 

الدقيقة أثناء الالتهاب . 


diapedesis 


فحص الشفوفية . الفحص الضوئى = = diaphanoscopy‏ 
إضاءة نافذة » إنارة عبر الاأسحة transillumination‏ 


1-(في التشريح) : حاجز غشائي عضلي رقيق أو صفيحة 


diaphragm= diaphragma 
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أسئان ذات فحو ة = أسنان مثقبة diatoric = pinless teeth‏ 
أسنان خزفية صناعية بلا دبابيس ذات قاعدة مثقوبة للسماح 
بانسياب الرتين الأكريليكى داخلها . ثبت الأسنان فى قاعدة 
الل اله عدص انان ارك 7 
سن صناعية تشمل قاعدتهاعلى ثقوب تدخلها الماذة اللدئة 
وهى فى حالة الليونة فإذا تصلأبت ثبتت السن على قاعدة 
البدلة الل . انظر سن (5أ100) . 
ديازيبام 
عقار يُستعمل في شكل حبوب للتقليل من حدة الخوف 
والقلق » ويستعمل أيضا كمعالجة أولية قبل استعمال 
محلول الخدر الموضعى أو كمخدر يمكن أن يحقن داخل 
الوريد . 1 
شفة مزدوجة »ازدواج الشفة › 


diatoric tooth 


diazepam 


dicheilia = double lip 


مفروق 2 مقسوم »ذو شعبتين dichotomous‏ 

تفرع ثنائى » تقسيم إلى جزآأين dichotomy‏ 
انقسام إلى جزأين أو فرعين متساويين . 

مر دوج اللون أو الصبغ dichroic‏ 


ضَباب مزدوج اللون أو الصبغ 
ضَبابٍ كيميائي » يشاهدعلى الصور الشعاعية بسبب 
امحاليل المثبتة المستنفدة . 

نموذج »مثال» قالب die‏ 
طبعة معدنية أو قالب تصنع منه لقاع اليه ١:‏ 
نسخة موجبة من مادة صلبة لسن محضرة » تتكون عادة 
من المعدن أو راتين الإيبوكسى أو من الجبس الصناعى 
المجهز لهذا الغرض . انظر أيضا الت حجري (عنل 6 . 

نموذج الأملغم . قالب 
قالب مصبوب من الأملغم ناتج عن الطبعة » ويمكن تصنيع 
الحشوات المصبوبة أو التيجان بهذه الطريقة . 

تشكيل القالب بالترسيب الكهربائي 

مادة النموذج » مادة المثال 
مادة تستعمل في تصنيع القوالب أو النماذج » مثل الجبس 
الصناعي » أملغم الفضة والقصدير » والراتين الإبوكسي 
إلخ . 

و 
صفيحة من المعدن » تحتوي على قوالب لعمل حدبات 
على تيجان قشرية (102مك [اعط5) . 

نموذج حجري » مثال حجري » قالب جبسي 
قالب مصنوع من الجبس الحجري . 


dichroic fog 


die , amalgam 


die , electroformed 


die material 


die plate 


die , stone 


انشقاق الجمحية الخلقى diastematocrania‏ 

شق اللسان » انشقاق اللسان diastematoglossia‏ 
انشقاق طولى خلقى للسان . 

فرق الفك الف شق الفك السفلى diastematognathia‏ 

انبساط القلب ار خاء القلب diastole‏ 


مرحلة استرخاء عضلات القلب المتقلّصة حينما يدخل الدم 
حجراته » ويليها مباشرة الانقباض . 


استرخائى . انبساطى diastolic‏ 
متعلق بانبساط القلب(00125]6016) . 
إنفاذ حرارى diathermy‏ 


حرارة تنشأ بواسطة تيار كهربائي ذو تردد عال . تستخدم 
هذه الحرارة لتسخين أو تدفئة الأنسجة دون أن تسبب لها 
الضرر . 

جهاز الإنفاذ الحراري 
جهاز ينتج تياراً كهربائياً ذا تردد عال يستعمل لقطع الأنسجة 
مع تختير الأوعية الدموية ؛ يمكن أن يمر التيار الكهربي بين 
طرفيه فيسمى ثنائى القطب » (ذو القطبين 1۲هم81) » أو 
من الأداة وللريهي الف علق القطن الكهون م دو 
القطب الواحد (2ة[همنملا) . 1 


diathermy apparatus 


إنفاذ حرارى قصير الموجة diathermy , short-wave‏ 
يستعمل لتخفيف أو إزالة الآلم . 
إنفاذ حرارى جراحى diathermy , surgical‏ 


جهاز ذو ترددات عالية جدا يمكن استخدامه لقطع الأنسجة 
ولتخثير الأوعية الدموية وإزالة الأنسجة فى العمليات حول 
السنية » وهو غير مناسب للمرضى المثبتة فيهم أجهزة منظمّة 
للإيقاع القلبي (نواظم) : 


diathesis اهة‎ 


حالة وراثية أو مجموعة من الصفات » التي تجعل الشخص 
عرضة لمرض معين أو لبعض الأمراض بعينها . 
تأهبي » أهبوي 
a‏ للمرض (5ذوعطلة1() . 
اللمشطورة diatom‏ 
طُحلب نهري أو بحري مجهري » أحادي الخلية جدرانه 
مشبعة بالسيليكات . 
مشطوري 
مؤلف من المشطورات أو بقاياها المتحجرة . 
تراب المشطورات 
شكل نهائي من السيليكا » وتستعمل كمادة مالئة ومادة 
صاقلة. 


diathetic 


diatomaceous 


diatomaceous (Kieselguhr) earth 
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جهاز حيوي يتم فيه تحلّل الطعام بواسطة الإنزعات » وإنتاج 
مواد بسيطة تمتص بواسطة أنسجة الجسم . يشتمل الجهاز 
الهضمي على الفم والأسنان » والغدد اللعابية » والمريء » 
والمعدة » والأمعاء الدقيقة والغليظة » والمستقيم . تفرز 
العصارات الهاضمة فى الجهاز الهضمى بواسطة 
الاوك ١‏ 
القناة الهضمية › السبيل الهضمى 
إصبع »رقم digit‏ 


digital computer حاسبة رقمية‎ 


digestive tract 


digital image صورة رقمية‎ 
digital radiographic imaging تصوير شعاعى رقمى‎ 


تحويل الصورة الشعاعية الناتجة عن جهاز حساس داخل الفم 
إلى إشارات حاسوبية » ظهر على شاشة تلفزيونية للحصول 


على صورة دقيقة . 

مسان › تصبع 2 تصبيع digitation‏ 

لسان مشقوق »ازدواج اللسان diglossia‏ 

شذوذ نمائي للسان مزدوج أو لسان مشقوق . 

ذولسان مُزدوج > مشقوق اللسان diglossus‏ 

ذوفكين dignathus‏ 
مسيخ ذو فكين سفليين . 

ذو أو ذات جزئي ماء (ثنائي الهيدرات) dihydrate‏ 
مرگب يشتمل على جزيئين من الماء . 

داي هيدروكوديين ( ثنائي هيدروكوديين) dihydrocodeine‏ 


مُسكّن قوي المفعول » يوصف على شكل أقراص 10 مجم 
أو30 مجم . يمكن أن يسبب الدوخة أو الغثيان أو الاثنين 
عا الاسم التجاري له هو(118 017 . 
1 -تمزق .انثناء » تفتيت dilaceration‏ 
2- تمرّق السن 
أ حالة ينتج عنها تشوه في شكل السن يعيق العلاقة المحورية 
بين التاج والجذر يؤدي إلى انشناء أو التواء جذر السن » 
سدون التدخل في تكلسها الطبيعي بسبب كسر أو رضح 
للسن أثناء تطورها وبزوغها في الفم . 
نوت .انق ياح التاج (Crown displacement)‏ . 
ج - يمكن أن يستعمل المصطلح كذلك للإشارة إلى التزاوي 
الحاد للجذور أو الجذور المشوهه . 
فرط التنسّح بالديلانتين 
ينتج فرط تنسج الأنسجة اللثوية عن تناول عقار مضاد 
للتشنج هو الفينيتون ( ديلانتين الصوديوم Dilantin‏ 
سنز500) » الذي يستعمل لعلاج الصرع ا 


dilantin hyperplasia 


حمية › نظام غذائي diet‏ 
حميوي »غذائى dietary‏ 
عادات غذائية dietary habits‏ 
مختلف › مفتر ق different‏ 
تفريقي »متميز differential‏ 


differential diagnosis تشخيص تفريقى‎ 


تشخيص مرض أو حالة مرضية 
أمر اض أخر ی . 
أسلوب القوى المتباينة 
انظر بدلة بج (Begg’s appliance)‏ . 
نمو خلو ي متمايز » تكاثر تمايزي differential proliferation‏ 


تشترك في أعراضها مع 


differential force technique 


تفريق . تمييز . اختلاف › تباین differentiation‏ 
1-تفريق مرض عن الأمراض الأخرى . 
2- تباين أو اختلاف وظائف بعض الخلايا عن الأخرى . 


ينتشر »ينتثر ء يتناثر diffuse‏ 
انتشار »انتثار diffusion‏ 
ذو البطنين » ذات البطنين digastric‏ 


ذوبطنين » مثال : العضلة ذات البطنين عتتامةع 1(1) 
muscle)‏ . 
حفرة ذات البطنين 
تلم ذات البطنين = 
الثلمة الخشائية للعظم الصدغي 
العضلة ذات البطنين 
عضلة تشارك في حركة الفك السفلي والفم خلال عملية 
المضغ ؛ وتتكون العضلة من بطنين : يرتكز البطن الخلفي 
للعضلة على العظم الصدغي و يرتكز البطن الأمامي على 
الحفرة ذات البطنين القريبة من الخط المنصف للحافة السفلية 
للسطح الداخلي للفك السفلي . يساعد انقباض العضلة 
ذات البطنين » حينما يكون العظم اللامي بوضع ثابت » 
على فتح الفم » ولكنها ترفع العظم اللامي خلال عملية 
البلع . عضلة ترفع وتثبت العظم اللامي . انظر العضلة 
ذات البطنين (كتاعتتاقهع101) . 
تلمةذات البطنين 
هضم 
العملية التي يتم بها تحويل الطعام في القناة الهضمية إلى 
مواد قابلة للتمثيل الغذائي أو الامتصاص بواسطة الجسم 
لبناء الأنسجة وتعويضها . 
الجهازا لهضمي 


digastric fossa 


digastric groove = mastoid notch 


digastric muscle = digastricus 


digastric notch 


digestion 


digestive 


digestive system 
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إدخال قضيب معدني معقم في قناة الجذر وامتداده من 
خلال قمة الجذرفي العظم السنخي بقصد تثبيت السن » 
خصوصا السن ذات الجذر القصير . تسمى غالباً غرسة لبية 
أو زرع س (Endodontic implant)‏ . 
خناق »دفتریا diphtheria‏ 

مرض معد تسببه الجراثيم التي تتكاثر في الحلق وتكون 
سموماً شديدة تؤثرعلى القلب والأعصاب . تتخثر النتحة 
الالتهابية في الحلق لينتج الغشاء الكاذب الُمميز أصبحت 
الإصابة بالمرض نادرة الحدوث الآن بسبب انتشار عمليات 
التحصين . تمتد فترة الحضانة من يومين إلى ثمانية أيام . 


خناق (دفتريا) فموى diphtheria , buccal‏ 
a‏ ك 
خناق (دفتريا) شفوى diphtheria , labial‏ 


نوع موضعي من الخناق » يتكون فيه غشاء خناقي على 
حواف الشفاه الخارجية » ويعتقد بأنه من مضاعفات تشقق 
الشفتين وتوسفهما ؛ تشكل الأغشية فوق الشفاه . 
ذو تسنينين . ثنائي الإثغار » ذو إثغارين › 

د اس فق بها فين و ااه اک 
(الأسنان اللبنية (Deciduous teeth‏ تحل محلها المجموعة 
الثانية (الأسنان الدائمة )Permanent dentition‏ ؛ الإنسان 
ذو تسنينين » ويمكن أن توجد هذه الصفة في الحيوان . 


diphyodont 


شلل مز دوج » شلل الحانبين diplegia‏ 
شَلل لعضوين متناظرين على جانبي الجسم . 

متعلق بالمكورةالمزدوجة diplococcal‏ 
متعلق بالمكورا ات المزدوجة (Diplococcus)‏ . 

اكور ةالمزدوجة diplococcus‏ 


نوع من الجراثيم المكورة تتواجدعلى هيئة أزواج متلاصقة › 
وهي طفيلية موجبة الجرام » تُشاهد كخلايا مستطيلة تنمو 
في أزواج » أو سلاسل قصيرة . أعيد الآن تصنيفها تحت 
أجناس أخرى . 
المكوّرة المزدوجة الملهبة للرئة = 
المكورة المزدوجة الرئوية , 
العقدية الرئوية 
نوع من المكورات المزدوجة تتسبب في التهاب الرئة 
ومجموعة من الأمراض المعدية » وهي كروية غير متحركة 
موجبة الجرام » وقد تُسمى المكورات الرئوية 
(Pneumococcus)‏ . 
الوصائل » الطبقة بين اللوحتين (فى القحف ) 
ال الي دة سادا 


diplococcus pneumoniae = 


streptococcus pneumoniae 


diploe 


قالب تثشبيت النماذج »قالب ذو تماذج di-lok tray‏ 
ذات علاقة ثابتة 

قالب تجاري التصنيع مكون من ثلاثة أجزاء » يمكن فصلها 
وإعادتها لتشكيل القالب » يحتوي من الداخل على دلائل 
(100665) » بحيث يمكن رفع المثال المفرد من مكانه وإعادته 
مرة أخرى إلى القالب »مع الحفاظ على نفس العلاقة مع 
الأمثلة المجاورة وبقية أمثلة القوس السنية . تحافظ الأمثلة على 
أماكنها في القالب بسبب وجود نظام مزلاج داخلي محكم 
على الجوانب الداخلية للقالب تقابل الميازيب على المثال 
الحجري , 

توسع »تمدد 
حالة التمدد أو الانساع عن الحجم الطبيعي . الانتشار أو 
الانساع في كل الاتجاهات . مصطلح ينطبق بشكل خاص 
على اتساع الحفرة » أو الوعاء الدموي » أوالقناة أو 
الفتحات الأخرى. 

سرت 

العضلة الموسّعة للمنخر 
تساعد على توسعة فتحتى الأنف . 

الل الو ل ةة 


dilatation = dilation 


dilator 


dilator naris muscle 


dilator pupillae muscle 


وم و4 2 . 

ممدد » مرفق » مخفف الكثافة diluent‏ 
تمديد »ترقيق » تخفيف الكثافة dilution‏ 
و 5 

بعد » حجم »قياس dimension‏ 


dimension , occlusal vertical عمودي إطباقي‎ EE 
dimension , rest vertical بعد عمودي في وضع الراحة‎ 
dimension , transverse بعد تر ض‎ 
dimension , vertical مد عمودي‎ 
dimensional عدي »نسبة للأبعاد‎ 
dimensional change تتغبر بُعدي‎ 
dimensional distortion تشوه يعدى‎ 


تشو يشاهد في خالة التصوير الإشعاعي. بطريقة تنصيف 

الزاوية اودب كرون عر دمن E‏ 

اشعاعيا بعيدة عن الفلم الشعاعي فتبدو قصيرة بالنسبة 

للأجزاء الأخرى القريبة من الفلم . 
استقرار بُعدي 

قدرة المادة على الاحتفاظ بشكلها وحجمها. 


dimensional stability 


يَنقص »يقل »يصير مستدق الطرف » مصغر diminish‏ 
اختلاف شكلى »ثنائية الشكل dimorphism‏ 
نقرة »غمازة الخد أو الذقن dimple‏ 


و 


diodontic implant = endodontic implant 
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direct retainer 

مشبكة أو وصلة تستندعلى السن الداعمة بغرض استبقاء 

البدلة السنية النزوعة (المتحركة) في مكانها بالفم : 

direct retention 
تثبيت البدلة السنية الجزئية النزوعة (المتحركة) بواسطة‎ 
استخدام المشبكات أو الوصلات التي تقاوم نزعها عن‎ 
. الأسنان الداعمة‎ 
يقة مباشرة » أسلوب مباشر‎ 
(Direct inlay انظر طريقة الحشوة المصبوبة المباشرة‎ 
. technique) 

وجه تجميلي مباشر 
وجه إكريليكي أو من الراتين المركب يلصق مباشرة على 
الأسطح الشفوية للأسنان الأمامية في الفم » يسمى أيضاً وجه 
تجميلي مرتبط (Bonded veneer)‏ . 


و 
مثبتة مباشرة 


direct technique 


direct veneer 


رؤية مباشرة direct vision‏ 
تثبيت مباشر بالأسلاك direct wiring‏ 


تثبيت كسور الفكين بربط أسلاك حول الأسنان المناسبة في 
الفكين العلوي والسفلي »ثم توصيل طرفي الأسلاك المتقابلة 
مع ثنيها 2 لتحقية عملية التش لنت :+ 


اتجاه » تو جيه direction‏ 
مدير »قائد > مخرج director‏ 
شخص أو أداة موجهة أو مرشدة . 
(سابقة)1 - زوج » مزدوج › ثنائي dis- ,di-‏ 
2- ينقص » عكس ٠‏ العكس .لا ( للنفى ) 
ثنائي السكاريد disaccharide‏ 


سكر ينتج عندما يتحذل بالماء اثنين من أحاديات السكاريد » 
مثل السكروز ( سكر القصب) » واللاكتوز( سكر اللبن ) » 
والمالتوز ( سكر الشعير) . 


سكريات مزدوجة » ثنائيات السكاريد disaccharides‏ 
مساوئ » سیئات disadvantages‏ 
سوء ارتصاف » سوء تنضيد »عدم انتظام disalignment‏ 
حز المفصل disarticulation‏ 


انفصال أجزاء المفصل » بما يتسبب عنه اضطراب فى وظيفته 
ا ۰ 
فرص رصي dise‏ 
1-نسيج غضروفي ليفي دائري مستو يفصل بين سطحين 
متقابلين في المفصل مثل : قرص المفصل الفكي الصدغي 
(Temporomandibular articular disc)‏ . 


و صائلي »مزدوج diploic‏ 
متعلق بالطبقة بين اللوحتين(106م001). 

ذو سنين سفليتين .ذو ثنيتين سفليتين diprotodont‏ 
دو قاطن فى الفلك اسف 

direct ٤ مباشر ٠را ت‎ 

ارتباط مباشر » وصلة مباشرة direct attachment‏ 
انظر ربط مباشر (0128ه0ط اء0116) . 

direct bonding ربط مباشر‎ 


تثبيت مباشر لحاصرة طبيقة تقويية ثابتة على سطح السن 
عن طريق أسلوب التخريش بالحامض ومادة الحشو الراتينية 
المركبة . 

طبعة مباشرة للعظم 
طبعة لعظم مكشوف تستخدم في تصنيع أو بناء غرسات 
الجهاز السني : 

تلوث مباشر » عدوى مباشرة 
تلامس مباشر بالجراثيم » مثل عطس المريض بحيث يصيب 
الرذاذ مباشرة الطبيب أو مساعده . 


direct bone impression 
direct contamination 


حشوة ذهب مباشرة = = direct filling gold‏ 
حشوة رقائق الذهب 
رتا 
كسر فى مكان الإصابة . 
حشوةرقاقة الذهت المباشرة 
الوب الحشوة المضبوية المباشرة 
طريقة عمل حندوة مضبوبة أو قالب معدت :بادام 
نموذج شمعي يؤخذ مباشرة من السن ال محضرة وليس من 
المثال أو النموذج السني مع استخدام طريقة الصب بفقد 
الشمع . 
الربط أو التثبيت بين السنى المباشر, direct interdental wiring‏ 
الخياطة بين السنية المباشرة 
انظر تثبيت أو رد (ه260ة1) . 


gold foil filling 


direct fracture 


direct gold foil restoration 


direct inlay technique 


direct interdental wiring fixation  ىنس تثبيت سلكى بين‎ 


مباشر 
يقة مباشرة » أسلوب مباشر direct method‏ 

تغطية اللب المباشرة direct pulp capping‏ 
عبلية عة الل العمرت ماقو بصنا اه 
وتسريع التئامه . 

direct restoration حشوة مباشرة‎ 


حشوة يتم ادخالها مباشرة في الحفرة المحضرة في الفم » مثل 
حشوة الملغم والراتين المركب . 
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الإنزياح الأمامي 
اللاردود للقرص المفصلى 


disc displacement without reduction 


فر ص ذو وجهين قاطعين disc , double cutting‏ 
فر ص صنفرة disc , emery‏ 
فرص غضروفى ليفى disc , fibro cartilaginous‏ 
قر ص disc , flat‏ 
قر ص فاصل مسطح disc , flat separating‏ 
قرص ساحل disc , grinding = grinding disk‏ 
و اقي القر ص disc guard‏ 


حجاب معدني واق يُغطي القرص الدوار بشكل جزئي . 
١ 0‏ 9 م وت 
ترص ذو وجه داخلی قاطع »فرص مقعر dise , inside cutting‏ 
4+ 8 2 
فرص ضمن المفصل . فرص 
بين المفاصل 
صفيحة غضروفية ليفية توجد في بعض المفاصل الزليلية » 
مثل المفصل الفكي الصدغي » تملا الفراغ بين الأسطح 
الغضروفية المفصلية وتثبت في مكانها بواسطة أربطة . 
+ 20 1 
فرص بين الفقري 
فر ص مغناطيسى (بمغنط) disc , magnetic = magnetic disk‏ 
أداة تخزين بيانات تستخدم في تشغيل الحاسوب والعمليات 


disc , interarticular 


disc , intervertebral 


الكتابية . 
فر ص معدنى disc , metal‏ 
ر ص ساحل ذو ظهر dise , metal-back abrasive ign‏ 
قر ص م ركب على حامل disc , mounted‏ 
1 5 4 
فرص ذو وجه خارجی قاطع فرص dise , outside cutting‏ 
5 
انثقاب القرص disc , perforation‏ 


تمزق محدود في القرص الملفصلي يؤدي إلى اتصال الحيز 
المفصلي السفلي مع الحيز المفصلي العلوي وعدم تمزق 
الموصل المحيطي با محفظة والأربطة » أو العظم . 
قر ص مستو فاصل disc , plan separating‏ 
فرص بلاښستیکي 
تال الفرض سو القرضن 
انظر إزاحة القرص (Disc displacement)‏ . 
إعادة و ضع قرص المفصل dise repositioning surgery, MJ‏ 
الفكى الصدغى جراحياً 
ع اعا (Arthrotomy)‏ جراحياً بغرض إعادة العلاقة 
التشريحية الطبيعية بين القرض واللقمة . 
فرص مطاطي 
فرص مصنوع من المطاط . 


disc , plastic 


disc prolapse 


disc و‎ rubber 


كلاهما مغطى بمادة ساحلة مثل الكربورندم (السامور) 
ويركب على حامل الأقراص » ويمكن استخدامه لسحل 
أو تلميع وصقل أسطح الحشوات أو شحذأدوات 
الأسنان . 
+ 
فرص ساحل 
E +‏ 
فرص تمفصل 
طبقة من الألياف بين الأسطح العظمية في المفصل . 
صفيحة ليفية بين الأسطح العظمية المتمفصلة في المفصل . 
فُرص الكاربور ندم (سامور) 
فرص مصنوع من مادة الكاربورندم (السامور). 
ر ص کرتونی dise , cardboard‏ 
4 
قرص من السليلويد 
رص مصنوع من مادة السليلويد . 
.+ ق ت 
ترص منسعر 
فرص مُحدْب 
فر ص فاصل كأسى الشكل  dise , cup-shaped separating‏ 
تنكس القرص 4 ضمور القرص 4 
استحالة القرص 
جدوك ترات محال ةداغل القرطن المح 
خلل القرص 
انظر انز ياح الق رص (Disc displacement)‏ . 
انفصال القرص 
انفصال محيطي للقرص عن ارتباطه بالحفظة والاربطة أو 
العظم 5 
4+ 
فرص مغطى بالماس 
+ 5 
خلع القرص 
انظر انز ياح القرص (Disc displacement)‏ . 
انز ياح القرص disc displacement‏ 
يعني في المفصل الفكي الصدغي » وضع شاذ للقرص داخل 
الفصل بالنسبة للقمة |الفاك السفلئ والحقرة الضصدغية :انظر 
خلل القرص (۸۲ء”ءع١هإءل‏ 1(156) » هبوط القرص ءءi٥)‏ 
(5م13ه:م » اعتلال متداخل بالقرص (Disc interference‏ 


disorder) 


disc , abrasive 


disc , articular 


disc , carborundum 


disc , celluloid 


disc و‎ concave 


disc و‎ convex 


disc , degeneration 


disc derangement 


\disc detachment 


disc , diamond-coated 
disc , diamond separating 


disc dislocation 


الانزي ياح الأمامى الردود dise displacement with reduction‏ 
e 2‏ 
للقرص الملفصلي 
2 
درجة معتدلة من التغيرات المرضية على مستوى القرص 
المفصلى » وأربطته الجانبية والخلفية » تترافق هذه الحالة 
إكلينيكيا مع حدوث قرقعة مفصلية مبكرة أثناء فتح الفم . 
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معحون كاشف disclosing paste‏ 
غسول كاشف . مضمضة كاشفة disclosing rinse‏ 
محلول كاشف disclosing solution‏ 


نوع من ا محاليل الصابغة يظهر اللطخ الجرثومي أو الترسبات 
ول سطع الو + 
أقرا اص كاشفة = كبسولات كاشفة = disclosing tablets‏ 
disclosing capsules‏ 
أقرا اص تحتوي على صبغة الإريثروسين (Erythrosin dye)‏ » 
تستعمل لتحديد وإظهار اللويحة السنية في الفم . وهي 
ونه رة ي وسائل ا الو اة لر ٠‏ 
عدم إطباق » انفصال إطباقي 
ابتعاد الأسطح الإطباقية للأسنان المتقابلة أثناء حر كات الفك 
الانزلاقية في الأوضاع الوظيفية المختلفة . 
انظر عدم إطباق (Disocclusion)‏ . 
فرصي الشكل . قرصاوي 
1- يشبه القرص أو في شكل القرص . 
2- حبة أو برشامة فى شكل القرص . 
3 -(في ا ت چ ا رصن کت 


disc lusion 


discoid 


القاطع يشمل كل حوافه » تستخدم في تجريف التسوس 

أو نحت وتشكيل حشوات الأملغم . 
استئصال القرص discoidectomy‏ 
محرفة ذات طرف فر صى discoid excavator‏ 
تلون »تبدلاللون : discoloration‏ 
عدم الراحة »انز عاج discomfort‏ 
مرض القرص » اعتلال القرص discopathy‏ 
ر أب القرص تقوب يم القرص discoplasty‏ 
تعارضن 2 تناقض discrepancy‏ 


تناقض بولتون 
نظام قياسي لقياس التناقض في حجم السن بين الأسنان 
الست الأمامية أو الأسنان الاثنتى عشرة الأمامية » أو 
جميعها في القؤس السنية لأغراض التشخيص التقومية . 

تناقض حجم السن 

منفرد » منعزل » منفصل » غير مترابط . مُتميز 
مكون من أجزاء منفصلة غير مرتبطة أو مندمجة » كما في 
بعض الإصابات المرضية . 


discrepancy , 5 


discrepancy , tooth size 


discrete 


فُرٴْص (لانينية) discus‏ 
قرص التمفصل discus,articularis‏ 
مناقشة discussion‏ 
مرض »داء » علّة » سقم disease‏ 


فرص صقل مطاطي »فرص 
مطاطي للصقل 
فرص ذو وجه آمن » قُرص ذو وجه واحد 
قاطع 
فرص ورق الزجاج »فرص ورق الصنفرة disc , sand paper‏ 
فُرص مصنوع من الورق المرمل أوورق الصنفرة أو الورق 


disc , rubber polishing 


disc , safe side 


فر ص فاصل disc , separating‏ 
قر ص فولاذي فاصل disc , separating steel‏ 


فرص مصنوع من الفولاذ . 
حيز القرص »الحيز القرصي 
منطقة منفذة للأشعة فى الصور الشعاعية للمفصل الفكى 
الصاف :وين الك السغلي وا اة ٠‏ 
فرص شافط »فرص ماص 
فرص مرن من المطاط مشبت على سطح البدلة السنية 
العلوية الملاصق لخاطية الفم في محاولة لتتحسين ثبات 
البدلة السنية في الفك العلوي . لم تعد تستعمل هذه 
الطريقة حاليا . 
ترف القرص 
تناقص انحلالي في سماكة القرص المفصلي . 
فرص ذو جانبين قاطعين 
فرص منفصل كر ص غير مركب على حامل 60 8تامصتصن عن 


disc space 


disc , suction 


disc thinning 


disc , two-sided 


تفريغ » تصريف › نجي discharge‏ 
قر 0 الشكل Disciform‏ 
Ed‏ عن disclose‏ 
1 -كشف disclosing‏ 
2- كاشف 


مادة كاشفة »عامل فُطر للويحة الجرثومية 
صبغة نباتية غير سامة » مثل الإريثروسين (Erythrosin dye)‏ 
تعمل لكفقداللوة والر ات الان الريعردة على 
سطح السن . قد تكون المادة الكاشفة في شكل هلام أو 
محلول أو كبسولات أو أقراص. 
مادة ملونة » توضع على سطح السن » إما أن تكون بشكل 
قرص للمضغ أو غَسول للفم » تلتصق باللويحة الجرثومية 
والرواسب الأخرى على أسطح الأسنان ثم تظهرهما بلون 
متميز عن ميناء الأسنان الطبيعية. 

كبسولة كاشفة . محفظة كاشفة 


disclosing agent 


disclosing capsule 


هلام كاشف disclosing gel‏ 
عسو ل فموی كاشف disclosing mouthwash‏ 
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داء الركتسيات disease , Rickettsia‏ 
مرض جنسى disease , sexual‏ 
مرض نحت الحاد disease , subacute‏ 
مرض تناسلى » مرض رھ ي disease , venereal‏ 
انفكاك › ا disengagement‏ 
اضطراب وظيفى . خلل وظيفى disfunction‏ 
اضطراب اطبا ٠‏ خلل إطباقى disfunction , occlusal‏ 
وعاء ٠‏ طْبَّق › ا ۰ dish‏ 
وعاء زجاجی dish , glass‏ 
متنافر »غير یت disharmonic = disharmonious‏ 
متنافر.ناشز disharmonious‏ 
ثقاط تماس ناشزة disharmonious occlusal contacts‏ 
تخالف »عدم انسجام سوء تناعم disharmony‏ 
تخالئف إطباقى disharmony , occlusal‏ 
إطباق ناشز ق مُخالف disharmony , occlusion‏ 


ظاهرة تكون فيها الأسطح الإطباقية المتقابلة في إطباق ناشز 
بالنسبة لحركات الفك السفلى . انظر تماس انحرافى 


. (Deflective contact) 


ينشز ء يتنافر » يجعله متنافرا ا disharmonize‏ 

فك التكثيف . إزالة الانحشار »فك disimpaction‏ 

الاندماج » فك التناشب 

يطهر disinfect‏ 
يجعل الكائنات الدقيقة غير ضارة أو خاملة . 

مطهر » مبيد ا لحرا اثيم disinfectant‏ 


أية مادة كيميائية قادرة على تدمير وإبادة الكائنات الحية 
الدقيقة الممرضة من الجراثيم ؛ يقتصر المصطلح بشكل عام 
على المواد التي لاتَطبّق مباشرة على الأنسجة بسبب 
سميتها » مثل الفينول .أو الكريزول . يمكن أن تستعمل 
المحاليل المخففة من المطهرات كمضادات للعفونة أو 
المطهرات (Antiseptics)‏ . 
تطهير 
تدمير الكائنات الحية الْممُّرضة ونتاجها ؛ بواسطة مواد 


disinfection 


5 


تفت نشت ٠‏ نفكك disintegration‏ 
تخرب أو تحلل المركبات . 

سوء التحام »انفصال disjunction‏ 

disk = dise فرص »فرصي‎ 


أقراص مغطأة بمادة ساحلة » مرنة » تكون أحياناً ذات خلفية 
معدنية » وتغطى أحيانا بالماس » إما أن تكون مسطحة » أو 


أي مرض أو اعتلال في حالة الجسم الكلي الصحية » أو 
أجزاء معينة من الجسم » أو أعضاء ذو أعراض مميزة . انظر 
أيضاً متلازمة (عصرمعلم53) . 
مَرض حاد 
مَرض مُزمن » داء مزمن 
مرض خَلقي » مرض ولادي 
مرض موجود عند الولادة . 
مرض مُعد(مُعدي) » 


disease , acute 
disease , chronic 


disease , congenital 


disease , contagious 
مرض سار (ساري)‎ 

مرض ينتقل بالاختلاط المباشر مع الشخص المصاب » أو 
الأغراض التي استعملها أو عن طريق إفرازاته . 

disease , deficiency ٤ مرض عوزي‎ 

أي مرض ينتج عن غياب أو نقصان بعض العناصر الحيوية 
لصحة الجسم . 

مرض تنكسي » مرض تحللي 
عملية اضمحلال عام بدون أي سبب محدد » تحدث عادة 
مع تقدم العمر . 


disease , degenerative 


disease , diffused مرض منتشر‎ 
disease , epidermic مرض وبائى‎ 


داء الفم و القدم (الحمى القلاعية) disease , foot-and-mouth‏ 
مرض وظيفي 
مرض نزفي 
مرض وراثي 
داء مجهول السبب 
مرض عدوائى » مرض إنتاني 
مرض ينتج عن انتقال الجرائيم الممرضة . 
مرض خبيث disease , malignant‏ 
داء تحجر العظم = disease , marble bone = osteopetrosis‏ 
تصخر العم 
مرض مهني 
مرض عضوي 
داء (مرض) طُفيلى 
مَرض النسج الداعمة » مرض 
دوا اعم السن 
أي مرض يصيب اللثة أو الأنسجة الداعمة للأسنان . 
مرض البقعة الوردية = 
الامتصاص الداخلى للسن <« internal tooth resorption‏ 
الارتشاف الداخلى للسن 
(من أجل الأمراض المتسوبة لأفلراد »انظ ر تحت الاسم 
الشخصي الذي سمي باسمه المرض) . 


disease , functional 
disease , hemorrhagic 
disease , hereditary 
disease , idiopathic 


disease , infectious 


disease , occupational 
disease , organic 
disease , parasitic 


disease , periodontal 


disease , pink spot = 
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السفلي في مساره الانزلاقي »أي فقد التماس أو فقد 
العلاقة بين الحدبة والحفرة المقابلة للأسنان . 


disocclusion 


داي صوديوم تترابوريت disodium tetraborate‏ 
(رباعي أبوريت ثنائي الصوديوم) 
انظر بوراكس (86018:2) . 
اضطراب . اعتلال »> عدم انتظام » فوضى disorder‏ 
اضطراب النطق disorder , speech‏ 
اعتلال المفصل disorder , temporomandibular joint‏ 
الفكى الصدغى 
مو 2 ١‏ 2 مرو د 5 و ردء صيدلي dispenser‏ 
مو زع آلي dispenser , automatic‏ 
و زع الزئبق dispenser , mercury‏ 


e ® 


يشتت ٬ینثر‏ ٬يفرق‏ »يبعثر 
الوسط المنتشر » مرحلة الانتثار 
خليطةالوسطالمنتثر 

انظر تحت خليطة (إه1له) . 
خليطة (سبيكة) أملغم 
ذات الوسط المنتثر 

انظر خليطة (رهااA)‏ . 
1- بعثرة » انتثار 


و 


ار ت 


2-التقزح 
استحالة الضوء الأبيض إلى الأضواء ذات الألوان المتدرجة 
من ا حمرة إلى البنفسجية بواسطة موشور (2:350) من 
الزجاج . 

تصليب بالانتثار » تصلب انتثاري 
زيادة قوة المعادن حينما يضاف إليها نسبة كبيرة من 
الجزيئات فائقة الدقة .قد لايحدث تصلب الانتثار في 


disperse 
disperse phase 


dispersed-phase alloy 


dispersed phase amalgam alloy 


dispersion 


dispersion hardening 


الأملغم الممزوج . 
وسط مبعثر dispersion medium‏ 
ايزيح 2 يحل محل «يحَل شيئاً محل آخر» displace ٤‏ 

يستبدل «شيئا آخر) 
قابلية الانزياح » قابلية الابتعاد displaceability‏ 


قابلية النسيج للانزي ياح displaceability of tissue‏ 
الدرجة التي تسمح عندها الأنسجة بانزياحها» تتميز 
الأنسجة الفموية بقابليتها للانزياح عندما تكون بوضع 
استرخائى . 

باح + اداه 


displacement 


5 


مقعرة أو محدبة » ومنها ماهو مثبت على حامل الأقراص أو 
يمكن ضغطها بسرعة على حامل الأقراص أو تشبيتها عسمار 
لولبي في حامل الأقراص » يتراوح حجمها من 1/4 إلى 


8 بوصة . 
فر ص ساحل disk , abrasive‏ 
قرص التمفصل disk , articular‏ 
فرص ماسي disk , diamond‏ 


أقراص مصنوعة من الفولاذ تلصق على سطحها أو على 
حوافها رقائق من الأللاس . 

4 5 4 

فرص من ورق الزجاج »ترص صنفرة “عم هم0صود, ينك 

٠. 4 

فرص فاصل 
فرص ذو جانبين قاطعين يستعمل لقطع الأسطح بين السنية 
لإزالة النسيج السني الموجود بين الأسنان » وذلك لإيجاد 
مسافة لتركيب طبيقة تقويمية أو لتحضير السن . 

قُرصٍ ذو جانب أملس disk , soft side‏ 
فرص تكون المادة الساحلة فيه على جانب واحد فقط » من 
أجل حماية السن الجاورة خلال عملية القطع أو عملية 
التلميع أو الصقل ٍ 


disk , separating 


استئصال القرص diskectomy‏ 
التهاب القرص diskitis‏ 
تصوير القرص شعاعياً discography‏ 
يخلع «ممفصل » »يفك dislocate‏ 


dislocatio = dislocation 


خلع »انفصال »انفكاك 


خلع dislocation = luxation‏ 
خلع المفصل الفكي الصدغي : انزياح رأس اللقمة من 
الجوف العنابي ؛ تستعمل أيضا في وصف السن التي تخرج 


أو تزاح من السنخ . 
انزياح عن الوضع الطبيعي لنهايات أو أطراف العظام 
المكونة للمفصل مصطلح يستخدم بشكل شائع و 
حالات العظام والمفاصل إذا كانت الإزاحة جزئية يُطلق 
مصطلح خلع جزئي (Subluxation)‏ . 
خلع اللفصل dislocation of condyle‏ 
خلع اللقمة 
خلع التمفصل الفكي dislocation of temporomandibular‏ 
الصدغى 
تخفيض الإطباق » منع التطابق 
سحل السطح الطاحن للسن بحيث لاتنطبق مع السن 
المقابلة لها في الفك الآخر خلال عملية المضغ . 
تباعد الأسنان بدون أن تتداخل حدباتها حينما يتحرك الفك 


dislocation of the joint 


articulation 


disocclude 
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- 


وحشى distal‏ 
السك اتان للع العف للعو اة انين 
عن الخط الناصف ؛ باتجاه القوس السنية بعيداً عن خط 
الوسشط المدتن”: 

زازبا رف 
أية زاوية تتكون من اتصال سطح السن الوحشي » أو جدار 
الحفرة الوحشي مع أي سطح أو جدارآخر . 

قاطع القوس الوحشية 
قاطع خاص للسلك التقويمي مزود بنصلين بزاوية قائمة مع 
المقبض » يستعمل لقطع الأطراف الوحشية من أسلاك 
القوس السنية . 

انزياح وحشي »انحراف جانبي «هحرة وحشية distal drifl‏ 
تحرك السن في الاتجاه الوحشي بعد فقد السن الوحشية 
اا مت ذلك للأنياب والضواحك الأولى » 
ولكن يغلب حدوثه فى الضواحك الثانية . 

سبافة وحشية )دخيلة وحكنية 

طرف وحشي ٠‏ نهاية وحشية 
الطرف الخلفي من الحشوة السنية . 


distal angle 


distal arch cutter 


distal embrasure 


distal end 


الامتداد الوحشى لقاعدة distal-extension denture base‏ 
البدلة السنية ٠‏ 

الامتداد الوحشى للبدلة distal-extension partial denture‏ 
السنية الجزئية . 


بدلة سنية جزئية متح ر كة » يعتمد الجزء الأمامى من قاعدتها 
في ثباته على الأسنان الأمامية فقط » بينمايقع جزء التحميل 
الوظيفي على الارتفاع المتبقي من الخلف : 

حفر ةوحشية »وهدة وحشية distal fossa‏ 

إطباق وحشى distal occlusion‏ 
وضع سن في موضع أبعد عن خط وسط القوس السنية عما 
هو طبيعي لهذه السن : 

جزء وحشي > جزء خلفي 
للدلالة على الأسنان الخلفية . 
سطح بعيد عن الخط الناصف . 


سن وحشية 


distal segment 


distal surface 


distal tooth 


وهدة مثلثة وحشية distal triangular fossa‏ 
جدار وحشى distal wall‏ 
جدار حفرة في سن مواجه للسطح الوحشي لهذه السن : 


وتدوحشى »انحشار وحشى distal wedge‏ 


عملية جراحية يزال فيها جزء مثلثي من النسيج » على 


2- سوء وضع السن أو الأسنان» حيث تكون السن 


انزياح الفك السفلى displacement , mandibular‏ 
انز ياح الأسنان displacement of teeth‏ 
بطاقة عرض display card‏ 


طروح ؛ يُطرح »نبودڈ »بذ »وحيد الاستعمال disposable‏ 
قناع الوجه النبوذذو العر وة disposable ear-loop face mask‏ 
الأذن » قناع الوجه ذو العروة الأذنية ذو الاستعمال الوحيد 
قناع نبوذ للوجه » قناع وحيد 
الاستعمال 
قفازات نبوذة » قفازات وحيدة الاستعمال 
مواد نبوذة » مواد تستعمل مرة واحدة 
مواد تستخدم للمريض لمرة واحدة ثم ترمى » مثل 
القفازات » ولفافات القطن » وأوراق خلط المواد » والأردية 
الورقية » إلخ . 
1- إبرة نبوذة 
إبرة تطرح بعد استعمالها لمرة واحدة فقط . 
2- إبرة جاهزة » الإبرة ذات الاستخدام الواحد . 
إبرة مسبقة التعقيم . 
قناع الوجه الورقي النبوذ 
قفازبلاستيك نبوذ 
محقنة بلاستيكية نبوذة 


0 # * ج 5# 4 
محفنة نبودة » حقنهة نبودة 


disposable face mask 


disposable glovs 


disposable materials 


disposable needle 


disposable paper face mask 
disposable plastic glove 
disposable plastic syringe 
disposable syringe 
. حقنة مسبقة التعقيم ترمى بعد استعمالها‎ 
تهيؤق‎ ٠ استعداد »ميل‎ 
استعدادمر ضي‎ 


disposition 


disposition , morbid 


اللاتناسب »عدم التناسق disproportion‏ 
م 

تمزق »تمزيق › انفتاح disruption‏ 
و 


تمرّق ا جرح »انفتاح الجرح disruption of wound‏ 

طايخ شري 

.3 يح ال 37 
الكشف الجراحي للعنق » لتحديد امتداد أو انتشار 


المرض . 


dissect 
dissection 


dissection , neck 


مُنتثر » منتشر disseminated‏ 
مُتباين غير متشابه dissimilar‏ 


dissociative anesthesia 


مُخدرانحلالی 


انظر تخدير (1وعطاوعصة) . 
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شدقى وحشى › خدي وحشي » دهليزي وحشي 1هءcںطهاونل‏ 
ملق بالأوجه ال والشدقية للسين ؛ مثل الحدبة 
الشدقية الوحشية (Distobuccal cusp)‏ أو السطح الوحشي 
والشدقى (عf4c and bucca1 su»‏ اDista)‏ للسن أو در ان 
E‏ محضرة فى رحى أو ضاحك . 
زاوية وحشية شدقية . زاود 1 وحشية دهليزية عاعصة uca‏ طdisto‏ 
المتكونة من التقاء الجدارين الوحشى والشدقى » وهى زاوية 
خطية (عاعصة عصنا) . / : 
تلم وحشي خدي 
جدار وحشي خدي » جدار وحشي 
دهليزي 
وحشي شدقي طاحن »› 
وحشي خدي إطباقي 
زاوية نقطية متكونة من التقاء السطح الوحشي والسطح 
الشدقي والسطح الإطباقي للسن » أو لجدارن الحفرة . 
وحشي خدي لبي 
1 متعلق بالجدران الوحشية والشدقية واللبية لحفرة إطباقية 
أو للجزء الدرجي لحفرة إطباقية جانبية في رحى أو 
ا ۰ 
وأو ا ی رن ار و 
واللبية لحفرة محضرة . 
زاوية وحشية خدية لبية 
الزاوية ار من ال هده اخدران: وه وار تقطة 
(Point angle)‏ . 1 


distobuccal groove 


distobuccal wall 


distobuccocclusal = 


distobucco-occlusal 


distobuccopulpal 


distobuccopulpal angle 


وحشى إطباقى « وحشى طاحj‏ = distocclusal = distoclusal‏ 
disto-occlusal‏ 
زاوية وحشية إطباقية distocclusal angle‏ 
حافة وحشية إطباقية distocclusal border‏ 
وحني علقي ويي 
لثوي 
A‏ قر سج لمن 


distocclusion = distoclusion = إطباق وحشى‎ 


distocervical = distogingival 


disto-occlusion 
سوء إطباق تكون فيه قوس الفك السفلى مزاحاً وحشيا‎ 
بالنسبة لقوس الفك العلوي الصنف الثاني 55ه1ء 16”5ع2م)‎ 


. II malocclusion) 


وحشى وجهى distofacial‏ 
سطح وحشى وجهى distofacial surface‏ 
وحشى لثوی distogingival‏ 


السطح الوحشي للأسنان الأخيرة لإزالة أو تقليل الجيوب 
ر 

مسافة »فرجة › بعك distance‏ 
المسافة بين شيئين . 
المسافة العمودية بين القوسين العلوية والسفلية . انظر البعد 
العمو دي )Vertica1 dimension)‏ » البعد الإطباقى 
العمو دي «(VDO) (Vertical dimensiom occlusion)‏ 
البعد العمودي فى حالة الراحة (Vertical dimension at‏ 
١ .(VDR) rest)‏ 

المسافة بين القوسين الإطباقيتين › 

الفرجة الإطباقية 

المسافة بين الأسطح الإطباقية أو الأسطح القاطعة للأسنان 
العلوية والسفلية » حينما يكون الفك السفلي في وضع 
الراحة . 

المسافة بين الحافتين السنخيتين 

مسافة كبيرة بين القوسين » 


distance , interarch 


distance , interocclusal 


distance , interridge 


distance , large interarch 


تباعد الفكين 
نقص المسافة بين القوسين  distance , reduced interarch‏ 
مسافة صغيرة بين القوسين distance , small interarch ٠.‏ 
تقارب القوسين 
فر جة عاملة » مسافة العمل distance , working‏ 
بعيد distant‏ 


1 
انتفاخ »تمدد »تو سع distension = distention‏ 
distillation‏ 

distilled 


distilled water 


ماء مقطر 


(سايقة) وحشي disto-‏ 
بعيد عن خط الوسط . 
زاوی وحشى distoangular‏ 
ا 0 زاوية وحشية (عاعصة 0015001 . 
قاطعي محوري وحشي distoaxial incisal‏ 


زاوية الحفرة المتكونة من الجدار ال حوري والجدار الإطباقي 
لثوي محوري وحشي 

زاوية الحفرة المتكونة من الجدار المحوري والجدار اللثوي في 

الجانب الوحشى من السن 5 
إطباقي محوري وحشي 

زاوية الحفرة المتكونة من الجدار المحوري والجدار الإطباقي في 

الجانب الوحشى للسن . 


distoaxiogingival 


distoaxio-occlusal 
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وحشى distolinguocclusal = distolinguo-occlusal‏ 
لساني طاحن 

1-متعلق بالسطح الوحشي والسطح اللساني والسطح 
الإطباقي للسن . 

2 متعلق بالزاوية النقطية (عاعمه غهذه) المتكونة من التقاء 
السطح الوحشي والسطح اللساني والسطح الإطباقي 
للسن أو لحفرة محضرة . 

وحشى لسانى distolinguoincisal = distolinguo-incisal‏ 
قاط 

1 متعلق بالسطح الوحشي والسطح اللساني والحد القاطع 
لسن أمامية . 

2-متعلق بالزاوية النقطية المتكونة من التقاء السطح 
الوحشي والسطح اللساني والسطح القاطع للسن أو لحفرة 
محضرة . 

distolinguopulpal = distolinguo-pulpal ıl وحشى لسانى‎ 

متعلق بالجدار الوحشي وال جدار اللساني اللبي لحفرة إطباقية ؛ 

أو في الجزء الدرجتئ من حفرة إطباقية ملاصقة في رحى أو 

ضاحك . 

زاوية لّبية لسانية وحشية 
الزاوية المتكونة من تلاقى هذه الجدران » وهى زاوية نقطية 
(Point angle)‏ . 
طاحن وحشي » رحى وحشية 
سن صغيرة زائدة يمكن أن تبزغ خلف الأرحاء الطاحنة . 
مسيخ ذو فمين = ذو فك distomus = accessory jaws‏ 
إضافي 
إطباقي وحشي 
1-متعلق بتلاقي أو بالزاوية الخطية المتكونة من الأسطح 
الوحشية والإطباقية للسن أو للحفرة الحضرة . 

2- متعلق بالسطحين الإطباقي والوحشي للسن . 

ايعان ارين الوا رارج تقر لاقي ار 
حفرة لسانية . 


distolinguopulpal angle 


distomolar 


disto-occlusal 


زاوية إطباقية وحشية disto-occlusal angle‏ 


الزاوية المتكونة من تلاقي هذين الجدارين » وهي زاوية خطية 


. (Line angle) 
distoplacement انز ياح وحشى‎ 
. إزاحة وحشية للسن أو للأسنان‎ 
2 
distopulpal وحشى لبى‎ 


1-متعلق بالجدار الوحشي والجدار اللبي لحفرة إطباقية أو 
باجزء الدرجي من حفرة إطباقية ملاصقة في رحى أو 
ضاحك . 


متعلق بالجدار الوحشي والجدار اللثوي لحفرة شدقية »أو 
حفرة لسانية في رحى أو ضاحك . 
متعلق بالزاوية الخطية المتكونه من السطح الوحشي 


والسطح اللثوي للسن أو لحفرة محضرة . 

زاوية وحشية لثوية distogingival angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء هذين الحدارين » وهى زاوية خطية 
(Line angle)‏ . 

وحشي قاطع distoincisal‏ 
متعلق بالسطح الوحشي والحد القاطع لسن أمامية ؛ متعلق 
بالجدار الوحشي والجدار القاطع لحفرة شفوية أو حفرة 

زاوية وحشية قاطعة distoincisal angle‏ 
الزاوية المتكونة من تلاقي هذين الجدارين » وهي زاوية 
خطية (Line angle)‏ . 


وحشي شفوي »شفو ي وحشي distolabial‏ 
1- متعلق بالسطح الوحشي والسطح الشفوي للسن . 
2-متعلق بالجدار الوحشي والجدار الشفوي في الجزء 
الدرجي لحفرة قاطعة ملاصقة . 
3-متعلق بالزاوية الخطية المتكونة من التقاء السطح الوحشي 


والسطح الشفوي للسن أو لحفرة محضرة . 
زاوية وحشية شفوية distolabial angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء هذين الجدارين » وهي زاوية 
خطية (Line angle)‏ . 
و حشي شفو ي قاطع = distolabial -incisal‏ 
distolabioincisal‏ 
1 متعلق بالسطح الوحشي والسطح الشفوي والحد القاطع 
لسن أمامية . 
2-متعلق بالزاوية النقطية المتكونة من التقاء السطح 
الوحشي والسطح الشفوي والسطح القاطع للسن أو 
لخفرة محضرة . 
وحشي لساني distolingual‏ 


2- متعلق بالجدار الوحشي والجدار اللساني لحفرة إطباقية 
في رحى أوضاحك . 
3- متعلق بالزاوية الخطية المتكونة من التقاء السطح الوحشي 
والسطح اللساني للس أو لحفرة محضرة . 
زاوية وحشية لسانية distolingual angle‏ 
الزاوية"للتكوئة مزه اا هليه اا وس اة 
خطية (Line angle)‏ . 
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فصل أو تحريك اللقمة بالقوة في الاتجاه الأسفل بعيداً عن 
التجويف المفضلي . 1 
ضيق » كُربة »ضائقة 
توزيع »تقسيم »انتشار 
توزيع الأعصاب والأوعية الدموية في كل مكان من الجسم . 
اضطراب 


distress 


distribution 


disturbance 


اضطراب الغدد الصماء disturbance , endocrine‏ 
اضطراب المفصل disturbance , temporomandibular‏ 
الفكى الصدغى joint‏ 
مسال ١‏ خندق ٍ قناة ditch‏ 
خندق طويل ضيق . 
حشوة مثلّمة » حشوة مكسورة ditched filling‏ 
تخندق ditching‏ 


عيب في منطقة التقاء الحشوة مع نسيج السن يكون بشكل 
حفرة شبيهه بالخندق متميزة في مظهرها › تشاهد في حواف 
حشوة الأملغم عند التقائها مع ميناء السن . 


منفرج »متباعد »مبتعد diverge‏ 
انفراج . تباعد divergence‏ 
انقسام » تقسيم » تجزئة division‏ 
انقسام خلو ي division , cell‏ 


انقسام فتيلي division , mitotic‏ 
[مختصر] منسب التسوس DMF index = decay , missing,‏ 
وفقدان الأسنان والحشوات 
منسب يدل على العدد الكلى للأسنان الدائمة المتسوسة 
والفقوة والمرمّة بالحشوات » يسفخدم لبيان معدل ما يعانيه 
الأفراد أو ال مجموعات من التسوس . 
[مختصر] منسب التسوس 
وفقدان حشوات أسطح الأسنان missing, filling surfaces‏ 


filling index 


DMFS index = decay , 


index 
منسب يدل على العدد الكلى للأسنان الدائمة والمتسوسة‎ 
والمفقودة وأسطح الأسنان المرمّة بحشوات » يستخدم لبيان‎ 
. متوسط ما يعانيه الأفراد أو ا جموعات من التسوس‎ 
الدنا [مختصر] الحمض‎ 
الريبي النووي المنزوع الأكسجين‎ 
جزيئات توجد فى نواةالخلية » تحمل الصفات الوراثية‎ 
. وتتحكم في أنشطة الخلية‎ 
طبيب » دكتور‎ 
لقب يطلق على الشخص الحاصل على شهادة جامعية‎ 1 


DNA = deoxyribonucleic acid 


doctor 


2-متعلق بالزاوية الخطية المتكونة من التقاء الجدار الوحشى 
والجدار اللبي لحفرة محضرة . 


زاوية وحشية لبية distopulpal angle‏ 
خطية (عاعصة عصنآ) . 
2 
وحشى لبى شفوى distopulpolabial‏ 


اتل ا الي اورا ود افر 
لحفرة في قاطع أوناب . ١‏ 
2-متعلق بالزاوية النقطية المتكونة من التقاء الجدار الوحشى 
والكذان وا ری ير س 1 
زاوية وحشية لبية شفوية distopulpolabial angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء هذه الجدران ٠‏ وهي زاوية نقطية) 


. Point angle) 
distopulpolingual وحشى لبى لسانى‎ 
1-متعلق بالجدار الوحشي والجدار اللبي والجدار اللساني‎ 

لحفرة محضرة . 


2- متعلق بالزاوية النقطية المتكونة من التقاء الجدار الوحشي 
والجدار اللبى والجدار اللسانى لحفرة محضرة . 


زاوية وحشية لبية لسانية distopulpolingual angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء هذه الجدران » وهى زاوية نقطية 
(Point angle)‏ . 


العضلة الفاتلة للفم= العضلة = distortor oris muscle‏ 

الوجنية الصغيرة 
تشو »التواء » اعوجاج 
1-(في طب الأسنان) : شكل أو حجم غير طبيعي 
لشيء » يظهر في الصورة الشعاعية أو في طبعة 

الأسنان . 
زفي غلم ا الس )شه المكورة اا عن 
الحدود الخارجية الطبيعية أو الشكل الظاهري للشيء 
المصور بالأشعة » ويرجع بصفة عامة إلى اغقبار زاوية غر 
' صحيحة للأشعة المركزية أو انحناء فلم الأشعة . 


muscle zygomaticus minor 


distortion 


تشوه بعدى distortion , dimensional‏ 
العضلة فاتلة الفم distortor oris‏ 


ميل وحشي »انحراف وحشي distoversion‏ 
ميل أو انزياح السن عن وضعها الطبيعي في القوس 
السنية » بعيداعن خط الوسط . 
فصل ٠‏ تبعيد »إزاحة 
جهاز تبعيد » جهاز إزاحة 
تبعيد اللقمة . إزاحة اللقمة › 
فصل اللقمة 


distraction 
distraction device 


distractionof the condyle 


- 267 - 


ألم وجع dolor‏ 
صداع dolor capitis‏ 
ألم مبهمء ألم متحول dolor es vagi‏ 
مؤلم > موجع dolorific‏ 
مقياس حساسية الألم dolorimeter‏ 
قياس الألم »قياس الو جع dolorimetry‏ 
و 
مؤلم »محدث الألم dolorogenic‏ 
مو لم »موجع dolorosa‏ 
منزلى »بیتی domiciliary‏ 


مجموعة أدوات العلاج المنزلي 
مجموعة الآدوات السنية الأساسية المحمولة اللازمة لعلاج 
المرضى طريحي الفراش والمرضى المعاقين في منازلهم أو 


domiciliary kit 


سائد » متسلط متغلب » مسيطر dominant‏ 
صفة سائدة dominant characteristic‏ 
سيطرة » سيادة domination‏ 


إنزةدوناندسون الشاتكة 
نسبة إلى ر .ب .دونالدسون » 1.8.1202210508 » طبيب 
أسنان أمريكى معاصر . 
عضب سابك ده مجن يشل خاض الإزالة 


12022105025 broach 


محتويات قنوات اللب . 
المانح » الواهب »المعطى »المتبرع 

من يعطي دمه ( في عملية نقل الدم ) » أونسيجامن 

أنسجة جسمه الحية ( في عمليات المعاوضة الجراحية وزرع 


donor 


الأعضاء ) . 

dons سن‎ 

(لاحقة)أسنان dontic‏ - 
كمافي تقويم الأسنان (010000860) » علاج جذور 
الأسنان (Endodontic)‏ . 

هاجع dormant‏ 
غير نشط » فى حالة سكون أو سبات (Inactive state)‏ . 

dors- , dorsi- , dorso- >ظطظهر ي‎ e: (سابقة)‎ 

ظهري . بعيد عن المحور dorsal‏ 
متعلق بالظهر أو الخلف . عكس بطنى (لهامة) . 

dorsal lingual GOS مخاطية ظهر اللسان‎ 

شريان لساني ظهر ي dorsalis linguae artery‏ 
يغذي ظهر اللسان » واللوزتين والحلق . 

شريان أنفي ظهر ي dorsalis nasi artery‏ 


ود لقن لتبتجايلة بطق غل الأطباء المارسين هة 
وفي بعض الدول يلقَبٍ به جراحو الأسنان . 
تاج دودج Dodge’s crown‏ 
.4 86 0 5 5 5 8 ع 3 
تاج خزفي مخبوز على قمع معدني أجوف يثبت على السن 
بوتد لخشبی (Wooden post)‏ . 
عارضة دولدر Dolder’s bar‏ 


E)‏ فضيب معدني ذوأشكال مختلفة » يلحم أو يلولب في 
تاج أو في وتد ذو قلب في الأسنان الداعمة ليؤمن الثبات 
للجهاز التعويضي بواسطة مشبك مثبت على سطحه 
الإطباقي باتجاه مخاطية الفم . 


(سابقة) طويل » استطالة » مستطيل dolich- , dolicho-‏ 
تطاول الرأس dolichocephalia‏ 
طويل الرا أس « = dolichocephalic = dolichocephalous‏ 
متطاول الرأس mecocephalic‏ 
ذو رس بطول شاذ ؛ يتميز الشكل الوجهي بطول وضيق 
الرأس . 
طويل الرا أس dolichocephalous = dolichocephalic‏ 
تطاولالرا أس dolichocephaly‏ 
طويل القحف= = dolichocranial = dolichocephalic‏ 
طويل الرا أس dolichocephalous‏ 
طويل وعريض الرس dolichoeuro-opisthocephalic‏ 
7 ف ا 7 ۴ e ٠.‏ 
ذو جمجمة ذات طول غير طبيعي كبير وعرض في المنطقة 
القذالية . 
طود يل وعريض الرا أس dolichoeuromesocephalic‏ 
5 و ا 4 9 e ٠.‏ 
ذو جمجمة ذات طول غير طبيعي وعرض كبير في المنطقة 
الصدغية . 
طويل وعريض الرس dolichoeuroprocephalic‏ 
7 نح “بكرم 5 5 5 355 
ذو جمجمة ذات طول غير طبيعي وعرض كبير في منطقة 
الجبهة . 
طويل الوجه dolichofacial‏ 
(Leptoprosopic)‏ . 
طويل وضيق الرس dolicholeptocephalic‏ 
ذو را أس شاد مستطيل و ضيق : 
طويل و مسطح الر أس dolichoplatycephalic‏ 
ذو رأس طويل مسطح » وعريض بشكل غير طبيعي . 
طويل الوجه dolichoprosopic = dolichofacial‏ 
طويل الحنك dolichouranic‏ 
ذو حنك طويل بشكل غير طبيعي 4 وذو منسب فكي - 
حنكى أقل من 110 . 
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جر عة وراثية ذات قيمة dose , genetically significant‏ 
جرعة 50 - dose , LD-50 L0‏ 
جرعة إشعاعية مهلكة لنسبة 50/ من السكان فى فترة 
زمنية محدودة » عادة تكون هذه الفترة 30 يوما 8 
جرعة ميتة جرعة مهلكة 
كمية الإشعاع التي تسبب موت الكائن الجي : 
الجدالأقصى 
للجرعة المسموح به 
مقدار أو كمية الأشعة (100 مللي راد كل أسبوع 100 
mR/week‏ « 5 راد لكل سنة (SR/year‏ المسموح بالتعرض لها 
مهنيا . إذا كانت الجرعات الإشعاعية بدرجة أقل من هذا 
المستوى » فليس هناك مشكلة من تعرض العامل لها . 
الجرعة الإشعاعية الممتصة 
معد لالجرعة 
الجرعة الممتصّة في وحدة الزمن يعبر عنها معدل جراي لكل 
ثانية (Grays 6 second)‏ . 


dose , lethal 


dose , maximum permitted = MPD 


dose, radiation absorbed 


dose rate 


dose, therapeutic جرعة علاجية‎ 


جرعة سامة dose, toxic‏ 
مقياس الجرعة الطبية « مقياس الجرعة dosimeter = dosemeter‏ 
«الإشعاعي» 
أداة تستخدم لتحديد مقدار الأشعة الممتصة أو الأشعة 
المتراكمة التي تم التعرض لها أو الأشعة المماثلة . 


مُضاعف » مزدوج double‏ 


تبادل مزدوج double-back‏ 

انثناء متقابل مزدوج double-back bend‏ 

double blade ثنائى النصلة‎ 

درا ت عشوائية مزدوجة double blind trial‏ 
مقارنة نتائج مجموعتين من المرضى الختارين عشوائياً و 
والخاضعين لأنظمة علاج مختلفة 

double casting صب مزدوج‎ 


عملية صب إضافية لجهاز تعويضي معدني مسبق الصنع . 
تُر ص مضاعف القطع 

فُرص ذو وجهين قاطعين . 
مزدوج الطرف . مزدوج النهاية 
أداة يدوية مزدوجة النهاية double-ended hand instrument‏ 


double cutting disc 
double-ended 

double lingual bar عارضة لسانية مزدوجة‎ 

انظر عارضة لسانية (٣هط‏ 1ة٠ع«ذا)‏ » مدخل عارضة لسانية 

. (Lingual bar connector) ر ابطة‎ 


شفَة مزدوجة » شفة مضاعفة double lip‏ 


dorso-ventral 


dorsonasal 
. (Nose bridge) ا بقنطرة الآنف‎ 
ظهر‎ 
. 1-الجزء الخلفي لأي عضو بالجسم‎ 
. السطح العلوي للسان‎ -2 
تقديرالجرعة »الجرعة > معايرة‎ 
dose جرعة » مقدار الجرعة . الجرعة الدوائية‎ 
1-(في الطب) : مصطلح عام لوصف مقدار محدد من أي‎ 
دواء موصوف من قبل الطبيب يتناوله المريض في المرة‎ 
. الواحدة‎ 
في التصوير الشعاعي السني) : و الطاقة‎ (-2 
الإشعاعية الممتصة لكل وحدة كتلة من النسيج في‎ 
١ موضع معین‎ 
الجرعة الممتصة‎ 
. الطاقة المحررة من الإشعاع المتأين الموجهة إلى وحدة الكتلة‎ 
. )20 100 تسمى وحدة الجرعة الممتصة بالراد (ع/وعإء‎ 


dorsum 


dorsum of the tongue 


dosage 


dose , absorbed 


عة شافية dose , curative‏ 
و 7 344 

dose ,dail جرعةيوميا‎ 

جرعة مضاعفة » جرعة مزدوجة dose , doubling‏ 


جرعة من الإشعاع المتأين يتعرض لها تجمع سكاني لفترة 
من الزمن يتغير فيها العديد من الأجيال » وينتج عنها 
مضاعقة معدل التغير الإحيائي التلقائي . آي حدوث تغير 
في العوامل الوراثية وحدوث مواليد جديدة مختلفة عن 
جرعة مؤثرة » جرعة فعالة 
مساو للجرعة » مرادف للجرعة » مكافئ 
للجرعة 
مفهوم يؤكد حقيقة أن الإشعاعات ليست كلها متماثلة في 
تأثيراتها الحيوية . مرادف الجرعة يعبر عنه باختصار رم 
(Rems)‏ . 
جرعة حمامية » جرعة الطفح الوردي 
جرعة من الإشعاع المتأين تسبب الطفح الوردي 
(Erythema)‏ أو الحمامى . 


dose , effective 


dose equivalent 


dose , erythema 


جرعة خارجة dose , exit‏ 
قياس الجرعة الممتصة المتولدة من الحزمة الشعاعية من 
السطح الذي ينفذ من خلاله الشعاع من المريض . 


خر عة مميتة » جرعة قاتلة dose, fatal‏ 
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Down’s Point B = supramentale النقطة 8 لداون- النقطة‎ 


فوق الذقنية 
انظرالنقطة 8 منمم2 8) . 
متلازمة داون Down's syndrome‏ 
انظر المغولية أو المنغولية («دوناهع210) = تثلث الكروسوم 
رقم 21 
1-يسحب »یحر draft‏ 
2- يفرق » يفصل 
الجزء الأسفل من البوتقة ( قاعدة البوتقة) drag‏ 


الجانب الأسفل أو جانب الصب من بوتقة الجهاز السني 
الذي ينطبق عليه الجزء الأعلى بإحكام . تُغمر ا 
النموذج في جبس باريس أو الجبس الحجري »مع 
او الشمعي للجهاز السني مكشوفاً لكي 0 
ان أو الجبس الحجري في الجزء العلوي من البوتقة 

1 -مُفجر مصرف »مرح » قناة 

2- - یضرف »ينزح 
فتيل أو أداة شبيهة بالأنبوب »أو قطعة من الحاجز المطاطي 
و فالخل تر راج أو تجويف في الجسم تستخدم 
لتفريغ الغاز أو السائل أو المواد نصف الصابة أو القيح أو 
النواتم الالتهابية . 

شاش التصريف باليودوفورم 
شاش للتصريف مشرب عمستحضر الأيودين . 

تصريف جراحي باقر راي drain , surgical‏ 
تفريخ عن طريق أذاة رة م ما جرح جراحي 
ومتصلة بجهاز ذي ضغط سالب للتفريغ المستمر . 

تصريف . تفريغ » استنضاض ء تَزح 
1-عمل مجرى في الأنسجة الرخوة يتم من خلاله تفريغ 
التتحة المتجمعة والغازات . 
2-(في علاج أقنية الجذور ) : عمل تفريغ من خلال حجرة 
اللب أو النسيج الرخو الذروي . 

ملاءة معقمة > غطاء جرا احي drape‏ 
غطاء معقّم يغطي به المريض عند الفحص أو عند إجراء 
المداخلة الجراحية فى غرفة العمليات . 

عزل منطقة من الجسم للجر احة draping‏ 

يقة لعزل مكان المداخلة الجراحية عن بقية الجسم » 

باستخدام ملاءات وفوط معقمة . 

ضماد . ضمادة » تضميد 
1- دواء يستخدم لإسراع التئام الجرح : مادة توضع على 
اجرح لحمايته من التلوث الخارجي » ولامتصاص التزح » 
أو للضغط على مكان الإصابة لمنع النزف أو التورم أو 


drain 


drain , idoform gauze 


drainage 


dressing 


تواجد نسيج ومخاطية زائدين تحت الحافة القرمزية للشفة » 
ما يعطى مظهر الشفة المزدوجة . 
یا حابي مز 
عملية جراحية يتم بواسطتها إزاحة الحليمات الموجودة 
على جانبي السن إلى منتتصف السن » بقصد تغطية جذر 


double papilla flap 


السن . 
شقو ق مستطيلة مزدوجة double rectangular slots‏ 
رؤية مضاعفة double vision‏ 
جرعة مضاعفة doubling dose‏ 
انظر تحت جرعة (Dose)‏ . 
عحينة » ¥ dough‏ 
طريقة قة قو dough moulding and curing technique‏ 
a‏ 
زمن العحن doughing time‏ 


الزمن الذي ينقضي بعد خلط المادة وقبل أن تكون جاهزة 
للاستعمال . يستعمل هذا المصطلح بالنسبة لمادة قاعدة 
البدلة السنية الراتينية Denture base resins)‏ . 
تعشيقة » يعشّق » ينعاشق = محرى dovetail = keyway‏ 
غلق أو مزلاج (ذيل الحمام) 
مصطلح يستخدم لوصف Ma e‏ 
(Flared cavity)‏ ام في د تعشيق الحشوة أو الحشوة 
ف مكاتهانقن ی ار ا ا 
من الحفرة امحضرة ة يتسع تدريجياً » ويكون في السطح 
السات لسن أمامية أو في السطح الإطباقي لسن خلفية » 
وذلك بغرض زيادة التثبيت وزيادة الشكل المقاوم لقوى 
المضغ . 
حفرةدّتب الحمام dovetail cavity‏ 
تثبيت بالتعشيق » تيت بحفرة ذنب الحمام dovetail retention‏ 
دسار » وتد = ركيزة post‏ = اع00 وتاد » 
أو دبوس يتكون عادة من المعدن »أوالذهب أو الفولاذ 
الصامد » يثبت داخل قناة الجذر لسن طبيعية يؤدي لدعم 
إضافي وكات لجاز الت انرشن 


تاج ذووتد. تاج مو تد dowel crown = post crown‏ 


انظر تاج (Crown)‏ . 
وتد ذو دبوس » دبوس وتدي dowel pin‏ 
کسر داون Down’s fracture‏ 
النقطة ۸ لداون = illقطة  Down’s Point A = subspinale‏ 
تحت الشوكية 


انظر النقطة ۸ صذه2 ۸) . 
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مثقاب بيزوالمو سع drill , Peso-reamer‏ 
موسع قناة الجذر لقبضة الزاوية العكسية ذو رأس مؤنفة 
وشفرات جانبية قاطعة يستخدم في المقام الأول لتوسيع قطر 
قناة الجذر المحضرة » عند تحضير بثر الوتاد . 

حفار حلزوني . مثقب حلزوني 

مثقب ملقو (ملتوي) .مثقب ذو حركة جانبية اكاس) , الال 

تقب حفر drop‏ 

قَطرة »َة - 

قطرة مينائية » نقطة مينائية › 

| ورم مينائي 


drill , spiral 


drop , enamel = 


enamel drop = enameloma 


فة فط اف وة م ر 

عدوى رذاذية 
انتشار قطيرات صغيرة حاملة لكائنات دقيقة عن طريق 
السعال والعطاس واستنشاق الآخرين لها » كما في أمراض 
الجهاز التنفسي كالرشح والإنفلونزا (النزلة الوافدة) . 

خزب- وذمة dropsy = oedema‏ 
تجمّع غير طبيعي للسوائل المصلية في الأنسجة أو في فجوة 
بال 


droplet 


droplet infection 


دواء » عقار drug‏ 
أية مادة طبية تستعمل فى الطب أو طب الأسنان كدواء . 

drug abuse ٠ معاقرةالمخدرات‎ 

drug addiction إدمان المخدرات‎ 


يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى تغيرات فيزيولوجية 
وشخصية يكون من الصعب جدا التخلص منها » كما في 
تناول : الكحول » والمورفين » والهيروين . يحدث هذا 
الإدمان أحياناً فى أعقاب تناول الأدوية التى يتعود عليها 
الجسم أو العقاقير ضعيفة الإدمان مثل : الأمفيتامينات » 
والحشيش والخدرات المصنعة . 
الاعتماد على الدواء , الاعتماد على 
المخدر 
عقار يعتمد عليه الجسم » كما في حالة الشخص حينما 
يكون تحت تأثير نفسي لبعض العقاقير ولايستطيع التخلي 
عنهاء بحيث تتكون لديه عادة تناولها » مثل عقاقير 
الباربتيورات المنومة والأمفيتامينات فى حالة الأقراص 
المنشطة للحيوية . 1 
طفح دوائي 
طفح جلدي يظهر نتيجة تعاطي بعض العقاقير مثل طفح 
التسيلين ٠.‏ 
مستحث بالأدوية 
فرط التنسج اللثو يي drug induced gingival hyperplasia‏ 
الدوائى 


drug dependence 


drug eruption 


drug induced 


2-(فى طب الأسنان) : الحشوة المؤقتة أو الحشوة الدائمة ؛ 
وهي مادة توضع في حفرة السن أو توضع فوق سن 
محضرة كحشوة مؤقتة » لحماية السن » وهي ذات تأثير 
ملطف لحدة الألم ومضاد للالتهاب . 


ضماد قابل للامتصاص dressing, absorbable haemosta{i‏ 
مانع للنزف 
ضمادطبى dressing, medicated‏ 


مادة خامة اة حافظة 
غيار قناة ا لجحذر . ضماد قناة الجذر 
قطعة من القطن المشبع بمادة دوائية توضع في حجرة اللب 
للتأثير العلاجي . 
1-انزياح » اجراف » انسياق drift‏ 
2-ضال » هحرة 
حركة أفقية أو انزياح السن . 


dressing, protective 


dressing, root canal 


انحراف السن »انزياح السن drift, tooth = tooth drift‏ 
حركة السن داخل القوس السنية . 
مثقب »محفار › مثقاب drill‏ 


أداة دوارة قاطعة ذات شعب حلزونية تركب فى المحرك السنى 
لتحضير الحفر » أو قطع الثقوب في السن أو في العظم . انظر 


مثقب (۲اB)‏ . 
مثقب ثنائى الحلفة drill, bi-bevel‏ 
مثقب له جانبان منبسطان » حده القاطع ثنائى الحلفة 1 


خزعة مثقابية drill biopsy‏ 
خزعة من الأنسجة الصلبة تؤخذ بواسطة مثقاب أجوف . 
مثقاب العظم drill, bone‏ 


سنبلة خاصة لقطع واختراق العظم . 


مثقاب سنى drill, dental‏ 
أداة حفر سنية . 
طريقة حفر السن بدون مثقاب drill - free technique‏ 


مصطلح في طب الأسنان يطلق على طريقة إزالة التسوس 
وتحضير حفرة في السن بدون استخدام مثقاب . انظر سحل 
دقيق )”si0ئbraۆa (Micro‏ . 

مثقاب جليدن الموسع لمدخل قناة drill, Gates - Glidden’s‏ 

الجذر 

سنبلة بشكل الشعلة »تركب على القبضة ذات الزاوية 
العكسية ‏ ذات مقبض طويل غير قاطع تستعمل لتوسيع 
فتحة قناة السن لتسهيل إدخال الأدوات ومواد الحشو . 

محرّك ثاقب » محرك حقار drill motor‏ 

أداة ميكانيكية تستعمل لحفر الأسنان . 
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duct, acoustic القناة السمعية‎ 
duct, alveolar قناة سنخية‎ 
duct, Bartholin’s قناةبارثولين‎ 
duct, lacrimal قناةدمعية‎ 
duct , lingual = caecal foramen قناة لسانية = الثقبة العوراء‎ 
of the tongue للسان‎ 


المحرى الدمعى الأنفى » المسال الدمعى duct , nasolacrimal‏ 

الأنفي 
قناة ذات شاد تمر خلالها الدموع من الكيس الدمعي 
إلى التجويف الأنفي . 

محری أنفى حنكى » قناة أنفية حنكية 
فتحة صغيرة في منتصف حنك الجنين » تظل لفترة من الزمن 
بين الحنك البدئي والنواتئ الحنكية بالفك العلوي »ثم تغلق 
ا لحنك الصلب القناة القاطعة ([2صهء siveزcم1)‏ . 


duct , nasopalatine 


duct, parotid القناة النكفية‎ 

duct, Rivinus? قناةريفينوس‎ 

قناةلعابية duct , salivary‏ 
أية قناة من قنوات الغدد اللعابية التى ينساب اللعاب من 
ا ١‏ 


القناة تحت اللسانية « duct , sublingual = Bartholin's duct‏ 
المسال تحت اللسانى = قناة بارثولين » مسال بارثولين 
إجدى قنوات العدة تحت اللسانبة .وتسم :: قلناة بازثولين 
(Bartholin's duct)‏ . 
قناة تحت الفك السفلى = 


duct , submandibular = 


القناة تحت الفك العلوى = = submaxillary duct‏ 
قناة وارتون Wharton's duct‏ 


القناة التى ينساب من خلالها اللعاب من الغدد تحت 
اللسانية والغدد تحت الفك السفلي إلى داخل الفم ؟ وتقع 
فتحاتها على جانبي اللجام اللساني . تسمى أيضا قناة 
وارتون (Wharton's duct)‏ . 
المسال تحت الفكي = مسال وارتون 


duct , submaxillary = 


Wharton's duct 
duct system جهاز كنيو ى‎ 
duct , thyroglossal القناة الدرقية اللسانية‎ 


قناة تمتد من الغدة الدرقية إلى قاعدة اللسان ؛ توجد في 
اجنين وتبقى أحياناً حتى مرحلة البلوغ . راجع القنوات التي 
0 باسماء مكتث نها 6 تحت اسم العالم الذي وصف 
القناة لأول مرة . 


مقاومة العقار . مقاومة الدواء drug resistance‏ 
معالحة دوائية 

أخصائي عقاقير » عقاقيري » صيدلي 
أسطوانة »برميل »طبل ٠‏ 
أسطوانة ذات تهوية قابلة 


drug treatment 
druggist 
drum 


drum , re-usable ventilated 


للاستعمال المتكرر 
جاف dry‏ 
خراج جاف dry abscess‏ 
خراج يشفى دون أن ينفجر . 
مخقمة الحرارة الحافة dry heat sterilizer‏ 
سنخ جاف dry socket‏ 


إنتان العلقة الدموية بعد القلع نتيجة عدوى أو عدم تخثر 
الدم نما يؤدي إلى التهاب السنخ الموضعي أو التهاب العظم 
الموضعي أو التهاب العظم السنخي في سنخ السن بعد 
القلع . انظر التهاب العظم السنخي الموضعي (Localized‏ 
alveolar osteitis)‏ . 

drying 
drying , cavity 


drying , root canal تجفيف قناةالجذر‎ 


جفاف dryness‏ 
جفاف الفم dryness of the mouth‏ 
ثنائي » زوجي » مضاعف dual‏ 
تقنية الارتباط المضاعف dual-bonding technique‏ 
عضة مضاعفة » عضة مزدوجة dual bite‏ 
متلازمة ديبريل- Dubreuil-Chambardel’s syndrome‏ 
شامبردل 


نسبةإلىل .ديبريل شامبردل »1879 - 1927 » 
Dubreui1-Chambardel!‏ » طبيب أسنان فرنسى 
اة سمي تون الاق الأمامية الخاترية + تظير عون 
المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17-14 سنة » ويعقبها 
سرت الات ع ذلك 

قناة , قُنيّة »مجرى » أنبوب » مسال » نفق duct‏ 
أنبوب أو قناة تحمل الإفرازات وبخاصة إفرازات الغدد » 
مثل قناة ستنسون (32ال 5]60502'5) من الغدة اللعابية 
النكفية (0صداع :52110339 23:060) » وقناة وارطون 
(عنال )Wharton's‏ من الغدة اللعابية تحت الفكية 
(Submandibular salivary gland)‏ . 


قناة إضافية › قناة لاحقة duct, accessory‏ 
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حالة يكون فيها الشخص قزماً ؛ عجزفي نمو الجسم يمكن 
أن ينتج عن نقص في نشاط الغدة النخامية . 


1-صبغة .مُلون »صبغ dye‏ 
لون ناشي ء عن صبغ ما . 

2- صبغ ‏ يصبغ 

dye , erythrosin صبغة الإربشروسين‎ 

صبغة نباتية غير سامة dye , non-toxic vegetable‏ 

صبغة ظليلة على الأشعة dye , radio-opaque‏ 
صبغة لاتنفذ منها الأشعة . 

dyed organic fibers ألياف عضوية مصبوغة‎ 


فعال > حر کی » دینامیکی dynamic = dynamical‏ 
رحب شر كن :و نان 
الإطباق الحركي 
علاقة ديناميكية 
علاقة بين شيئين تشترك عناص رأحدهما في علاقة حركة مع 
الآخر » مثل علاقة الفك السفلي بالفك العلوي . 
ديناميكية حركية » الديناميكا ' 


dynamic creep 
dynamic occlusion 


dynamic relation 


dynamics 


ديناميكية النمو الوجهى dynamics of facial growth‏ 
(لاحقة) ألم -dynia ١‏ 
(سابقة) عسرة » صعب » مؤلم » اختلال » سوء › dys-‏ 
اضطراب الحس dysaesthesia‏ 


ضعف أو تلف الإحساس أو الشعور. حالة تعطى إحساساً 
مضطرباً لتنبيه طبيعي باحساس مختلف ٠.‏ 0 
تباين الفكين »عدم تناسق الفكين 
1 -تواجد فكين غير متناسقين - أي لايلائم أحدهما الآخر . 
2-حالة يكون فيها الفكان غير متماثلين » وغير متناسقين . 
عسر الكلام dysarthria‏ 
عطب المفصل 
تشوه أو سوء تكون المفصل يؤدي إلى ضعف أو عدم 
حركة المفصل . 
اا الر أس dyscephaly‏ 
سوء تكون للعظام الوجهية أو للجمجمة (القحف) . 
اعتلال » سوء المزاج 
اضطراب نمائى مثل ماقد يحصل في الدم . 
اعتلال دموي 
زحار 
التهاب وتقرح بطانة الأمعاء الغليظة . له نوعان رئيسيان : 
تار مني (Amebic dysentery)‏ « و زار عصوي 
dysentery)‏ للم ويؤدي كلاهما إلى إسهال حاد . 


dysallilognathia 


dysarthrosis 


dyscrasia 


dyscrasia , blood = blood dyscrasia 


dysentery 


غْدّة عديمة القناة = 
غدة صماء 
انظر غدة صماء (صماوية) (Endocrine gland)‏ . 


ductless gland = endocrine gland 


آدن »لين » مطيل » قابل للمّط » قابل للسحب ductile‏ 
“قابل للسحب والتطريق لعمل جدائل أو أسلاك . 

قابلية السحب ductility‏ 

(سابقة) اثنان ٠‏ زوج duo-‏ 

duodenum الاثناعشري‎ 


الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والممتد من المعدة . تنفتح 
قناة المرارة والقناة البنكرياسية في الإثنا عشري . 


ألم كليل مستمر › ألم موا لم ثابت dull aching pain‏ 
ينسخ › بُضاعف duplicate‏ 
نسخ البدلة السنية duplicate,denture‏ 


بدلة سنية ثانية تكون نسخة من البدلة السنية الأولى . 

مادة ناسخة duplicating material‏ 
مادة تستعمل في الختبرات السنية لإنتاج نماذج منسوخة 
بدقة . 

FE. 

طرق ال ٠‏ 
استخدام مادة الطبع الغروية المائية العكوسة لتكرار نسخ 
النموذج . 


duplicating techniques 


نسخ »ثنى » تضاعف duplication‏ 
الام الحافية dura mater‏ 


مدق رمن »ديمومة »استمرارية duration‏ 

مقياس التحمّل » مقياس المتانة durometer‏ 
أداة لقياس الصلابة . 

ذهب هولندي Dutch gold‏ 
خليطة من الزنك «التوتياء» والنحاس . 

duty cycle دورة العمل‎ 


عدد الشواني في الدقيقة » والتي يمكن أن يعمل فيها جهاز 
الأشبعة السي. بدون الازتفاع المفرط في رارق ٠‏ 
تقدير العمل 
عدد الثوانى المتتابعة » والتى يعمل فيها جهاز الأشعة السنى 
قيإل عخدونف (ارتفاع E‏ 1 
قَرَمءقَرّمة 
ميناء قزمي » ميناء رفيع » ميناء متقزم 
تشوه ميناء السن » حيث يكون رفيعاً وأقل في ثخانته من 


duty rating 


dwarfed 


dwarfed enamel 


dwarfism 


حالة خلقية نادرة من سوء التعظم تتميز بخلل في تكون 
عظام الجمجمة وغياب كلي أو جزئي لعظمي الترقوة . 
فموياء يوجد عادة حنك عالي التقوس »ونقص في نمو 
الحنك غالباً . يتأخر سقوط الأسنان اللبنية وبالتالي يتأخر 
بزوغ الأسنان الدائمة . 
سوء التعظم القحفي الوجهي = 
مَرَض(داء) كروزون 
مض عظمي وراثي يتميز بنقص تصنع الفك العلوي وبروز 
الفك السفلى » وقصر الشفة العلوية » وبروز الشفة السفلية 
وحدوث فلح الحنك غالباً » وبروز العظام الجبهية وجحوظ 
العينين وزيادة المسافة بينهما . حدوث تغيرات فى العين » 
تؤدي في الغالب إلى العمى » ويمكن أيضا أن تصاب العظام 
الأخرى ا اا داء كروزون (عء35ع015 0100200'5)) . 
عسر التعظم الوجهي 
الفكي » خلل التعظم الوجهي الفكي السفلي 
سوء تكون خلقي نادر لعظام الوجه والفكين ؛ يتميز 
بنقص تصنّع العظام الوجهية » وتميل الأجفان السفلية 
بعكس اتجاه الجفون المنغولية » ويشاهد تشوه في صوان 
الأذن » وكبرحجم الفم الذي يشبه وجه السمكة بشكل 
عام . 
عسرالبلع ٠»‏ صعوبة الازدراد 
عسر البلع لنقص الحديد = 
عسر الكلام » خلل الكلام 
صعوبة في الكلام وفشل في ترتيب الكلمات وفق تسلسلها 
الطبيعى . 


dysostosis , craniofacial = 


Crouzon's disease 


dysostosis , mandibulofacial 


dysphagia 
dysphagia , sideropenic = 
Plummer-Vinson’s syndrome 


dysphasia 


لثغة dysphemia‏ 
حشرجة الصوت » عسر التصويت dysphonia‏ 
کش الكلام » عسر التكلم dysphrasia‏ 
خثكل التنسج dysplasia‏ 


شذوذ تشكل أو سوء نمو بالأألسجة 8 
خلل التنسج الأساسي 
خلل التنسج الغضروفي 

الخارجى- متلازمة إلبس- فان کريفيلد Ellis-van Creveld‏ 


syndrome 


dysplasia , basal 


dysplasia , chondroectodermal = 


خلل التكوّن الترقوي القحفي - 
سوء تعظم الجمجمة والترقوة 


dysplasia , cleidocranial = 
cleidocranial dysostosis 


dysplasia , dentinal 


خلل فيبرينوجين الدم = dysfibrinogenemia‏ 
فقد فيبرينوجين الدم = = afibrinogenemia‏ 
نقص فيبرينوجين الدم hypofibrinogenemia‏ 


اختلال الوظيفة › و الوظيف . خلل dysfunction cll‏ 
عدم اكتمال أو خَلل أو شذوذ في وظيفة جزء أو عضو من 
ا : 
نه السنية 
اختلال الوظيفة العضلية 
اختلال الوظيفة النفسية 
اختلال وظيفة 
المفصل الفكي الصدغي 


dysfunction , dental 
dysfunction , muscle 
dysfunction , psychological 


dysfunction , temporomandibular joint 


خلل التكون dysgenesis‏ 

عطب حاسة التذوق dysgeusia‏ 

سوء تطور الفكين › شذو ذالفكين dysgnathia‏ 
متعلق بعلاقة غير سوية أو نُشوء معيب للفكين . 

نسبة لسوء ور الفكين . مصاب بشذوذ الفكين ‏ عنتط)أهصع025 


متعلق بنموغير صحيح أو ناقص للفكين وسوء علاقة 
الفكين . 

سوء التحام » شذوذ الالتحام 

سوء التحام الدرز الجمجمي 

الوجهي » سوء التحام وجهي جمجّمي 

كسرفي الفك العلوي من المرتبة العالغة حسب تصنيف 
لوفورت ٠‏ 

سوء التقرن » خلل التقرن 
تقر ن شاذ (Abnormal keratinization)‏ أو تقرن مك 
)۴remature keratinization)‏ للخلايا الظهارية فى الجلد أو 
في الغشاء المخاطي ؛ يترافق أحيانا بآفات قبيل الخبيثة : 


dysjunction 


dysjunction , cranio-facial 


dyskeratosis 


عسر النطق » عسر التكلم » خلل النطق dyslalia‏ 
صعوبة القدرة على التكلم بسبب وجود عيب أو شذوذ في 
أعضاء الكلام . 

صعوبة المضغ dysmasesia‏ 

خلل التسنين dysodontiasis‏ 


بزوغ مؤلم أو بزوغ صعب أو إثغار متأخر للأسنان 
خلل التعظم 
صعوبة المضغ 
خلل التعظّم 
سوء تعظّم الجمحمة والترقوة <« dysostosis , cleidocranial‏ 
خلل التعظم الترقوي الجمجمي 


dysosteogenesis = dysostosis 
dysmasesia 


dysostosis 
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سوء التشكل للملاطى = dysplasia, periradicular cemental‏ 
حول الجذر ي = سو 4 = periradicular cemental dysplasia‏ 
التشكل الليفى حول = periradicular fibrous dysplasia‏ 
الجذري = داء التليف العظمى periradicular osteofibrosis‏ 
حول الجذري : 
تليف عظمي ارتكاسي دائم حميد غير معروف السبب - 
حيث يستبدل العظم الحيط بالقمم الجذرية للأسنان الحية 
بنسيج ضام ليفي » وفيما بعد بخليط من النسيج » والملاط » 
والعظم . بالتصوير الإشعاعي يتميز في ثلاث مراحل : منفذ 
للأشعة » ومختلط » وغير منفذ للأشعة . يتواجد عادة فى 
سلف اذك E‏ وتوقد رقن لسن عن يقد E‏ 
التهائية في النمق. ٠‏ 
البهر ‏ مُوز الهواء ‏ عُسر 
التنفس » ضيق التنفس » الزلة 
صعوبة التنفس » قصر النفس » صعوبة في التنفس . 
ق العشينء ر ١‏ 
مصاب بضيق التنفس 
متعلق ت التنفس (2عمم0095) . 
سيىء التغذية » ناقص التغذية » حثلى 
متعلق بسوء التغذية (Dystrophy)‏ 
بؤر منتشرة من التكلس توجد كثيراً في اللب المتقدم في 
العمر » حول الأوعية الدموية أو حول الأعصاب . 
حَثْل dystrophy‏ 
اضطراب في عضو » بسبب عدم تغذية الجزء المصاب » 
يحدث عادة في النسيج العضلي . 


dyspnea = dyspnoea 


dyspneic = dyspnoeic = dyspneal 


dystrophic 


dystrophic calcification 


اضطراب وراثي يؤثر على كل من الأسنان اللبنية والأسنان 
الدائمة » ويمكن أن يكون جذرياً أو تاجياً » ويتميز بتكون 
قنوات عاجية شاذة وانسداد حجرة اللب أو وجود 
حصوات لبية متعددة . 
خلل التكون السنخي السني 


أي شذوذ تطوري للأنسجة السنخية السنية . 


dysplasia , dentoalveolar 


خلل تنسج الآدمة الظاهرة dysplasia , ectodermal‏ 
مرض ورائى يتميز بنمو معيب لكل أنسجة الأدمة » شاملة 
الأسنان . ٠‏ 
عر التشكّل العائلي ٠‏ خلل التنسج dysplasia , familial‏ 
العائلى الورائى 
سوء تكوّن لبفي للفكين dysplasia of the jaw , fibrous‏ 


إصابة حميدة » يستبدل فيها العظم الطبيعي بنسيج ليفي 
خلوي » يندمج مباشرة مع العظم الحيط به بدون خط فاصل 
بينهما ؛ ويصيب الشباب بشكل عام » ويؤدي النموذج 
العائلي إلى ورم زوايا الفك (Cherubism)‏ أي شكل الوجه 
الناجم عن سوء التنسج الليفي . 
سوء تكون عاجى » سوء نابو ء = dysplasia , odontogenic‏ 
العاج = سوء التكوّن السني 
سوء التكون الملاطي 
حول الجذري 
نوع من الورم الملاطي مشابه في تكوينه للورم الليفي 
الملاطي » يحدث في منطقة القواطع في الفك السفلي 
ويظهر عادة في النساء بعد انقطاع الطمث . 
سوء التكون الليفي حول الجذري- ‏ [هعتم دتمم , dysplasia‏ 
سوء التكون الملاطى حول fibrous = periapical cemental‏ 
ا dysplasia‏ 


odontodysplasia 


dysplasia , periapical cemental 


الذروي 
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ألياف إبنر » لييفات إبثر Ebner's fibrills‏ 


نسبةإلى ف .فون إبنر »57عصمطا8 مه77.0 » 1842 -1925 , 
عالم أنسجة (هستولوجي) نمساوي . 
ألياف من النسيج الضام منتشرة في الصفيحة العاجية . 
غُددإيئر = دد Ebner's glands = serous lingual glands‏ 
مصلية لسانية 
خطوط إبنر 
خطوط تراكمية دقيقة في العاج > تمثل النمو اليومي للسن 
خلال تطرنها:! 
عاج 2 نسيج عاجي ( لانينية ) 
عاج سني ( لانينية) 


Ebner's lines 


ebur 
ebur dentis = dentine 
eburnation تعجج »تر سن العاج » استعاجة‎ -1 
ينتج عن التغيرات المرضية التي تحدث في السن أو زيادة‎ 
في صلابة أو كثافة العاج المتعري أو المكشوف كما في حالة‎ 
التغير في العاج المتسوس من عاج رخو غير متكلس إلى عاج‎ 
مات مقرل بتر ارا و لون ا‎ 
اللون البني ثم اللون الأسود . انظر تسوس سني متوقف‎ 
. (Arrested dental caries) 
تصلب العظم‎ -2 
زيادة كثافة العظم نتيجة لنقص التوعية الدموية أو‎ 
الالتهاب » ويشمل أيضاً زيادة كثافة العظم الاستحالي عند‎ 
. نهايتي العظم المكسور غير الملتحم‎ 
تصلب العاج‎ 
. (Arrested dental caries) انظر تسوس سني متوقف‎ 


eburnation of dentin 


عاجي » شبيه بالعاج »تصلبى eburneous‏ 
تعظّم عاجى . تضخم وتصلب عاج السن eburnitis‏ 


زيادة في صلابة أو كثافة بنية العاج » يشاهد عادة في 
العاج المكشوف » يمكن أيضا حدوث تغير في لون العاج 
إلى البنى أو حتى إلى الأسود . 
1-يقع بعيدا عن المركز:. 
2-انحراف عن الطبيعي أو بعيداً عن الوضع المركزي أو 

الو ضع المرجعى . انظرعلاقة مركزية (Centric relation)‏ « 
إطباق مركزي (د0أكنااء06 (Centric‏ . 

تنشبط لام ركزي . تنشيط منحرف 

(في تقويم الأسنان) : تفعيل جهاز تقويمي لتطبيق قوة على 
السطح الشفوي أو السطح اللساني لتاج السن في اتجاه 
مخالف لاتجاه احور الطولي للسن . 


eccentric 


eccentric activation 


(سابقة) من > خارج عن »بلا » بدون 


عو 
اذن 


ألم الأذن » وجع الآذن 


ear 


عضو السمع والانزان » يضم الأذن الداخلية والأذن 
الوسطى والأذن الخارجية . تشتمل الأدّن الخارجية على 
الصيوان وهو العُضروف المغطى بالجلد والمرئي على جانبي 
الرأس » وجزء من القناة السمعية الخارجية خارج الجمجمة ؛ 
حيث يكون كلاهما نفق توجيه الموجات الصوتية باتجاه 
طبلة الأَدّن أو الغشاء الطبلى » وهو علامة حدود بين الأَدّن 
الخارجية والهواء الماليء للأذن الوسطى رى الان 
الوسطى على ثلاثة عظام صغيرة جداً (عظيمات) وهي : 
المطرقة (كuمااةN)‏ » والسندان(12015) » والركاب 
(p5هSt)‏ » والتى تنقل الاهتزازات التى تحدثها الموجات 
اا ا ا 
البيضوية للأذن الداخلية . تحتوي الأذن الداخلية على 
عضوين منفصلين هما : الجهاز الدهليزي 2ه1تاطتاوء77) 
(ئrtu appa‏ الذي يعطي الإحساس بالتوازن » وعضو 
كورتي (0010 02 «هعإ0) الذي يستقبل الاهتزازات 
الضوتية من اللأنالوسطى ويفرجمهنا إلى نبضات عصيية 
تترجم بدورها في خلايا الدماغ إلى أصوات محددة . 


ألم في الان يشعر به المريض ويكون حاداً أو كليلاً أو 
حارقاً أو متقطعاً أو مستمراً . ليس بالضرورة أن يكون سبب 
الألم مرضافي الأدن » مثل عدوى في الأنف أو في 
التجويف الفموي أو الحنجرة أو المفصل الفكى الصدغي » 
عافد يست ال سكين اللي يسكس على الل 1 


مز لاج الأدّن »ععصا الأذن ear rod‏ 
إسمنت EBA cement E8۸‏ 
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إسمنت سني مكون من مسحوق أكسيد الزنك الذي 
يحتوي على 30-20./ أكسيد الألومونيوم » وأحيانا بولي 
ميثيل ميثاكريليت » وسائل مزيج من الأليوجينول وحامض 
إيزوكسي بنزويك . 

تسائل قوة اتقفاظ الأشميت رمعت دات الزن ك ولك 
الم على تيلح اللي أل كتير :كع من ا 
أن زمن تصلبه طويل (من 13-7 دقيقة) ؛ إسمنت أكسيد 
الزنك واليوجينول المدعم » وفيه يستبدل اليوجينول 
بحمض ثناتى إيزوكسى بنزويك (2-ع201مء:مطا) 
acid‏ . وو كشي الزنك بإضافة مالئات غير عضوية 
مثل الألومينا والسيليكا الصاحبة للراتين القلفوني . 


earache = otalgia = otodynia 


علم التبيؤ (الإيكولوجيا) 
دراسة علمية للأشياء الحية وعلاقتها ببعضها ومع البيئة 


ecology 


الحيطة . 
(سابقة) على » ظاهر › خارج 4 خارجي 2 براني ect- , ecto-‏ 
نقطة كونيونالخارجية ectoconchion‏ 


نقطة على الحافة الجانبية للحجاج ؛ وهي علامة لقياس 
العرض الأكبر حتى الملتقى الدمعي «النقطة الدمعية» 
(دهنزعة) » أو النقطة الفقمية الحبهية ؛ وهى إحدى زوجين 
مق كامات امات اة 1 
الآديم الظاهر 

الطبقة الخارجية من الطبقات المنتشة الأولية الثلاث 
)Primary germ layers)‏ فى الجنين انا منهابشرة 
الجلد » وأعضاء ا لحس الخارجية » والغشاء الخاطي للفم » 
ومخاطية الشرج ؛ الطبقة المنتشة الخار جية (Outer germinal‏ 
(13367 من الطبقات المنتشة الہدئية الثلاث (Primitive germ‏ 
(15عن12 فى الجنين النامى › والتى ينشأ منها الجهاز العصبى » 
والجلد » و السن » والغشاء الخاطي للفم : 1 


ectoderm 


نسيج الطبقة الخارجية ectodermal tissue‏ 

خلايا متوسطة برانية » خلايا ectomesenchymal cells‏ 
متوسطة خارجية 

اللحمة المتوسطة الظاهرة ectomesenchyme‏ 


أحد أنسجة العرف العَصبي الجنيني التي تنتقل إلى الرأس 
لتكون الغضاريف القوسية الخيشومية وتشارك في تحفيز 
التفاعلات لتكوين السن . 

ظاهري البنية 
حالة يكون فيها النسيج السائد في تكوين الجسم مشتقاً من 
الأديم الظاهر . تتصف مثل هذه الأجسام بالطول » 
والنحافة » والهشاشة » وبمساحة سطح كبيرة من الجلد 
والأديم الحارجي » ونسيج أقل نسبياً من الأديم الباطن 
والآديم المتوسط . 

(لاحقة) استئصال جراحي »قطع »جذع 
لاحقة تشير إلى إزالة عضو جزئيا أو كليا مثل استئصال 
الذروة (Apicoectomy)‏ . 

مُنحرف » مُهاجر » منتقل » هجر » منتبذ 
موجود في مكان أو وضع شاذعن مكانه أو وضعه 
الطبيعي . يستعمل لوصف سن تبزغ في وضع منحرف أي 


نبضة منتبذة » ضربة قلبية منتبذة 


ectomorph 


- ectomy 


ectopic 


ectopic beat 
» انقباضة زائدة » بمعنى نبضة مبتسرة تنشأ فى القلب‎ 
. (Sino-atrial node) ولكن خارج العقدة الحيبية الأذينية‎ 


عضة تحقق لامر كزية » صفيحة eccentric checkbite‏ 
فحص الإطباق اللامركزي 
تسجيل علاقة الفك وهو في وضع غير العلاقة المركزية » أو 
العلاقة الإطباقية » مثل الوضع المتقلم أو الوضع الجانبي . 
رة نكرية ل ر کر 
حركة رزية لا مركزية 


التسجيل بين الإطباقي 


eccentric hinge movement 


eccentric interocclusal record 


اللامركزي 
تسجيل لوضع الفك في غير العلاقة المركزية . 
و ضع فكي محر ف eccentric jaw position‏ 
علاقة الفك اللامركزية eccentric jaw relation‏ 


أية علاقة للفك السفلى غير العلاقة المركزية إما جانبية 
(Lateral relation)‏ أو متقدمة (Protrusive relation)‏ . 
إطباق لامركزي . إطباق منحرف 
إطباق الأسنان » الذي يكون نغط الإغلاق الإرادي الاعتيادي 
للفك السفلى ولايماثل العلاقة المركزية » ويتصفا 
بالتلامس البكر للأسنان (Premature contact)‏ . ا 
أيضا إطباق لامر كزي )Acentric occlusion)‏ . انظر إطباق 


. (Occlusion) 


eccentric occlusion 


وضع لام ركزي »وضع منحر ف eccentric position‏ 
أي وضع للفك السفلي غير العلاقة المركزية . 

علاقة لامركزية › علاقة منحرفة 
وضع لامر كزي » وضع منحرف 
أية علاقة للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي غير العلاقة 
ا ْ 

علاقة لامر كزية مكتسبة 
علاقة لامركزية بين الأسنان تكتسب بالعادة . 

علاقة لامركزية » علاقة منحرفة 

كدمة ecchymosis‏ 
تلن منطقة من الجلد أو الغشاء المخاطي بسبب نضح الدم 
داخل الأنسجة المستبطنة نتيجة رضح للأوعية الدموية أو 
مات AEE E aL N a‏ 
ذات مساحة كبيرة متورمة وتميل إلى الزرقة . تسمى أيضاً 
SدBruise)ãn(‏ » قارن مع رضح (Contusion)‏ . 

بشرة » ظهارة » طبقة الجلد الخارجية › 

الغشاء المخاطى 
الطيقة الخارجية للخشاء ألخاطى واك , 

[مختصر ] مخطط كهربية القلب ECG= electrocardiogram‏ 
انقلاب الشفة 


eccentric relation = 


eccentric position 


eccentric relation , acquired 


eccentric relationship 


ecderon 


eclabium 
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حافة البدلة السنية 

حافة الميناء 

تقوية الحافة . تعزيز الحافة 
العملية التي تحدد بها بدقة الحواف أو الحدود الخارجية 


edge , denture 
edge , enamel 


edge enhancement 


لصورة جسم أو بنية ما . 
مقاومةالحافة edge resistance‏ 
فو ةالحافة edge strength‏ 
قدرة الحواف على مقاومة الكسر أو التاكل . 
حد لحد edge-to-edge‏ 
عضة حدلحد edge-to-edge bite‏ 


نوع من سوء الإطباق تتطابق فيه القواطع العلوية والقواطع 
السفلية على طول حدودها القاطعة وليست متراكبة . 
إطباق حد لحد 
إطباق تتطابق فيه الأسنان الأمامية المتقابلة على طول 
حدودها القاطعة » حينما تكون الأسنان في وضع إطباق 


edge-to-edge occlusion 


مركزي . 

من الجانب . جانبى edgewise‏ 
انظر طبيقة BEÎ‏ . 

جهاز جانبى » طبيقة ذات حواف edgewise appliance‏ 
انظر 10 (Appliance)‏ . 

edgewise bracket حاصرة جانبية‎ 


حاصرة ذات أحجام مختلفة تستعمل في الطبائق التقويمية 
الثابتة فيها تَلْم أفقي مَصِمّم لاستقبال سلك مستطيل » أو 
مربع أو مستدير ؛ يمكن أن تكون الحاصرة بتركيب واحد 
مفرد أو بجزئين منفصلين ( متماثلين أوعصةذ5) . 
الطبيقة التقومية 
الثابتة ذات الجانبين » جهاز تقويمي ثابت ذو جانبين 
طبيقة تقوبمية تتميز بحاصرات مثبتة على الأسنان فيها شق 
يستخدم لتصحيح أو تحسين سوء الإطباق . 
الأسلوب التقويمي ذو 
الجانبين ٠‏ 
محلول EDTA solution ED 1۸A‏ 
محلول خالب يحتوي على حامض الإئيلين ثنائى الأمين 
رباعی الأسيتيك (Ethylenediamine tetra-acetic acid)‏ « 
ن معا افج ا رر لتليون الماع وتسهيل ر 
من جدران قناة اللب بواسطة موسعات القناة والمبارد . 
تأثير » فعل » نتيجة 
التأثير علّى القلب 


edgewise fixed orthodontic appliance 


Edgewise orthodontic technique 


effect 


effect on heart 


و 8 : 
بزوع منتبد ectopic eruption‏ 


بزوغ السن في وضع شاذ غير طبيعي . 
اسان جغرا افى منتبل = = ectopic geographic tongue‏ 
التهاب المخاطية الار تحالي stomatitis areata migrans‏ 
أو الهاجر 
ظاهر الهيولى »الغشاء الهيولى ectoplasm‏ 
منطقة رقيقة صافية عند الحيط الخارجي للخلية . 
انزياح »هجرة. ءانتقال ectopy ١‏ 
خارج العظم » متعلق بظاهر العظم ectosteal‏ 
متعلق بسطح العظم أو الحدود الخارجية للعظم . 
(سابقة) ققد »غیاب ectro-‏ 


سابقة تشير إلى غياب أو فقد » من أصل خلقي أو ولادي 
عادة . 1 
شتر خار جي » انقلاب الجفن للخارج ectropion = eversion‏ 
انقلاب » وخاصة انقلاب جفن العين أو رموش العين . 
إكزيمة 
التهاب الجلد » يتميز باحمرار » وتقرح » وحكة . 


edema = oedema 


eczema 
ودّمة‎ 
. تجمع شاذ للسوائل في الأنسجة مما ينتج عنه تورم أو انتفاخ‎ 
edematous = oedematous وذمى و رمى »متو ذم‎ 
. متعلق بالوذمة أوالورم‎ 
أدرد » بلاأسنان »عديم الأسنان‎ 
درد »غياب الأسنان » فقد الأسنان‎ 
فن وعلم صناعة الأسنان التعويضية‎ 
edentulate = edentulous أدر د »بدو ن أستان > عديم الأسنان‎ 
2 أدرد غائ الأسنان‎ 


edentate = edentulous 
edentia = anodontia 


edentics 


edentulous = edentulate 
عديم الأسنان‎ 
بلا أسنان » أي بدون أسنان طبيعية في الفم » منذ الولادة أو‎ 
. بعد قلع كل الأسنان‎ 
ارتفاع سنخي أدرد‎ 
منطقة درداء (بلاآسنان)‎ 
قوس سنية بلا أسنان » قوس سنية‎ 


edentulous alveolar ridge 
edentulous area 


edentulous dental arch 


درداء 
أدر د جر كياً edentulous, partial‏ 
حيدأدرد edentulous ridge‏ 


مسافة درداء » حيز عديم الأسنان edentulous space‏ 


1-حافة » حد »ارتفاع edge‏ 


2- الحد القاطع للنصل 
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شريط مرن » طوق مطاطى elastic band‏ 
يستعمل في کو الان ب جركة البق 

elastic band fixation التثبيت بالشريط المرن‎ 

يقة لعلاج كسرالفك باستخدام أطواق مطاطية لربط 

ا لجبائر المعدنية » أو الأسلاك المثبتة بالفك العلوي والفك 
السفلي . تؤدي الأطواق المطاطية إلى سحب الأسنان 
وجتعلها في تنضيدوانطباق صخي عع الأستان القابلة إلى 
أن يلتئم الكسر . الأطواق المطاطية أكثر أماناً من الأسلاك 
الصلبة فى حالة القىء . 
انظر أيضا تت ف علوي (Maxillomandibular Jw‏ 
(153600 » تثبيت فكي سفلي 5 (Nasomandibular‏ 


. fixation) 
elastic box إطارمرن‎ 
شد الشريط المطاطي على شكل مستطيل متصّل بأربع‎ 

نقاط » اثنتان في الفك العلوي واثنتان في الفك السفلى . 
عضر وف مرن 1 elastic cArlilagê ١‏ 
أكثر أنواع الغضاريف مرونة » يحتوي على ألياف مرنة في 
مطرس ليفي مرن وهو أصفر اللون » ويوجد في أجزاء 
مختلفة من الجسم » مثل الأذنالخارجية » والمزمار » 
والحنجرة . انظر أيضا غضروف أصفر (Yellow cartilage)‏ . 
قارن مع غضروف زجاجي )Hy» ine cartilage)‏ » غضروف 

ليفي أبيض (1386تامده-مرطة (White‏ . 

طوق مرن من الصنف الأول - 

طوق مرن داخل الفك العلوي 

طوق مرن من الصنف الثاني 
طوق مرن بين الفكين لتطبيق قوة جذب من الأمام إلى 
الخلف بالنسبة للأسنان السفلية » يستعمل لتصحيح سوء 
الإطباق من الصنف الثاني . 

طوق مرن من الصنف الثالث 
طوق مرن بين الفكين لتطبيق قوة جذب الأسنان السفلية من 
الأمام إلى الخلف بالنسبة للأسنان العلوية » يستعمل 
لتصحيح سوء الإطباق من الصنف الثالث . 


elastic , class I = 
intramaxillary elastic 


elastic , class II 


elastic , class III 


elastic deformation تشوه مرن‎ 
elastic dental impression material ةiرم مادة طبع سنية‎ 
elastic fibers = elastic fibres ألياف مرنة‎ 


ألياف توجد في النسيج الضام للمخاطية السنخية » 
ومتعلقة بالأوعية الدموية » ونادراً ماترى فى اللثة . 
قوةمرنة 


مواد الطبع المرنة 


elastic force 


elastic impression materials 


نقطةبؤريةمؤثرة effective focal spot‏ 
الحجم واضح للنقطة البؤرية لأنبوب الأشعة عندما يصدر 
الأشعة . 
صادر »مصدر 
بعل من لركو إلى اط أو تیل اروقل ينيدا عن المركرء 
أو بعيداعن جزء » مثل بعض الشرايين والأوردة والأعصاب 
والأوعية اللمفية . عكس وارد »مورد (Afferent)‏ . 
قناةصادرة 
أية قناة تطلق الغدة إفرازها من خلالها . 
عضب صادر = صب محرك 


efferent 


efferent duct 


efferent nerve =‏ 
motor nerve‏ 
عصب محرك يوصل النبضات من الدماغ إلى العضلات 
لتتقلص والغدد لتفون .. 
عصب محرك ينقل النبضات العصبية بعيدا أو إلى الخارج 
من مركز ععصّبي مثل المخ أو الحبل الشوكي > يؤدي عادة 
إلى تقلّص العضلة أو تحرير الإفراز الغدي أو أي نشاط آخر 
للعضو . 

متلازمة إهلرز_دانلوس 
اضطراب وراثى للأنسجة الضامة يتميز بارتخاء المفاصل 
ومرونة ادر مع أورام كاذبة . 


Ehlers- Danlos syndrome 


عقدة إيرنيتر Ehrenritter's ganglion‏ 
5 . و 5 
نسبة إلى ج .ي إيرنيتر » 111]]65اءتدا.[ » مشرح نمساوي 
توفى فى سنة 1790 . 


العقدة العليا للعصب البلعومي اللساني الموجودة في الثقبة 
الوداجية . 

العصّب القحفى الثامن eighth cranial nerve‏ 
انظر العصّب المتمعي (Acoustic nerve)‏ . 

طفح مخاطي 

طارد .قاذف ejector‏ 
جهاز مصمم لإزالة الفضلات والسوائل باستخدام الضغط 
السلبى » مثال ذلك ماصة اللعاب التى تستعمل لإزالة 
السوائل والفضلات من الفم . 1 

ماصة اللعاب . قاذف اللعاب ejector , saliva‏ 
أنبوب ماص بلاستيكي أو معدني الطرف متصل إما بنظام 
التفريغ بضغط الهواء أو بنظام التفريغ بضغط الماء » يستعمل 
لتفريغ السوائل من التجويف الفموي خلال المداخلة 
السنية . 

مرن »لدن »مطاط 
(في تقويم الأسنان) : عروة مقفلة من المطاط أو شريط مرن » 
أو مطاط صناعي يستعمل بغرض خلق قوى لتحريك السن 


eisanthema = enanthema 


elastic = elastica 
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معامل ينتج بواسطة قسمة وحدة الجهد ؛ عند نقطة الحد 


النسبي على وحدة الطول المتطابقة معها . أي 
وحدة الجهد (Unit stress)‏ 


= معامل المرونة‎ 
(Unit elongation) وحدة الطول‎ 
elasticity , muscle ونةالعضلة‎ 
elasticity of muscle , physical ونة العضلة الطبيعية‎ 0 


EES N a 
. للشد الطبيعى الموجب أو السالب‎ 

مُرونة العضلة الوظيفية 
الخاصية الحيوية الفريدة للعضلة حيث تكون قادرة على 
التغير » ثم العودة إلى حجمها وشكلها الأصلي تحت 
التحكم العضلي العصبي . 

مرونة العضلة الكلية 
التأثير الكلى للمرونة الطبيعية والمرونة الوظيفية للعضلة . 

إيلاستومير (اسم عام لمواد المطاط الطبيعي ) 
بلمر ذو خواص مرنة شبيه بالمطاط الصناعي » يستعمل 
لأغراض مشابهة لاستخدامات مطاط اللاتكس الطبيعي أو 


elasticity of muscle , physiologic 


elasticity of muscle , total 


elastomer 


المطاط الصناعى . 
مطاطى elastomeric‏ 
مادة طبع مطاطية elastomeric impression material‏ 


مادة طبع تعتمد على نظام تبلمر غير مائي لاكتساب 
خصائص مرونة مشابهة للمطاط ؛ مثل مادة الطبع متعددة 
السلفيدولينالسلفات (Polysulphide impression‏ 
materia1)‏ » ومادة الطبع متعددةالإثير (Polyether‏ 
impression material)‏ » ومادة الطبع السيليكونية عدمء5111) 
impression material)‏ . 
خليطة كهربائية 

ترسيب مسحوق الذهب الخلوط مع كمية صغيرة من 
الاموون ابض مدر ساس السدرن ون يدوي 
رقاقة ليفية . تسمح ببناء كتلة ضمن الحشوة بمعدل سريع . 
انظر ذهب التحلل الكهر بي (Electrolytic gold)‏ . 


electraloy 


كهربائى . كهربى electric‏ 
جهاز تسقية كهر بائ electric annealer‏ 
جهاز تلدين كهربائي 
تیار كهربى electric current‏ 
فرن كهر فاق electric furnance‏ 
قة كهر اة electric mallet‏ 
فاحص حيوية اللب الكهر بائي electric pulp tester‏ 


شريط مرن بين الفكين 
شريط مطاطي تقوجي يتصّل بالأسلاك أو الطبائق بين 
القوس السسنية العلوية والمتفلية يى إلى الشد ينها بف 
الفم . 

شريط مرن ضمن الفك العلوي 
شريط مرن تقويمي يتصل بالأسلاك أو الطبائق التقويمية في 
شين القوتن الى لوا د 1 

حدالُرونة »الحدالمرن 
أقصى جهد تتعرض له المادة وتبقى قادرة على الرجوع إلى 
حجمها الأصلي حينما تتحرر من تأثير هذه القوى دون 
تشوه دائم » بحيث يسبب أي جهد إضافي تشوهاً دائماً 
للمادة . 1 

وحدات قياسية مطاطية . عامل المرونة 
أشكال مختلفة من المواد المطاطية على شكل دوائر » أو 
سلاسل أو خيط » تستخدم لتثبيت الأسلاك القوسية 
داخل الحاصرات التقويمية» أو لإحداث قوةمرنة أو 


elastic , intermaxillary 


elastic , intramaxillary 


elastic limit 


elastic modules 


جميعها معاً وذلك لتحريك السن . 
مدى المرونة » محال المرونة elastic range‏ 
شرائط من الحاجز المطاطى المرن elastics , rubber dam‏ 


شرائط مطاطية تقويمية تصنع من مادة الحاجز المطاطي . 

طوق مرن » شريط مرن elastic strap‏ 

طوق مرن عمودي 
أطواق مرنة تُطبّق عموديا بين الأسنان العلوية والأسنان 
السفلية » وتكون عمودية على المستوى الإطباقي وذلك 
لخلق جذب أو شد عمودي لتحسين تداخل ادات : 

elastic strength قوةالمرونة‎ 

خيط مرن . خيط مطاطي 
خيط أو رباط مطاطي أو خيط أو رباط من المطاط الصناعي » 
يستعمل في تقويم الأسنان لتطبيق قوى على أسنان كثيرة . 


elastic strap , vertical 


elastic thread 


elastic tissue 


جر مرن »سحب مرن elastic traction‏ 
متو ونة elasticity‏ 


1- خاصية البنية أو المادة التي تعود إلى حالتها أوشكلها 
الأصلي في حال زوال القوة المؤثرة الخارجية . 

2- قابلية النسيج للعودة إلى شكله وحجمه الأصلي بعد 
شده أو ضغطه أو تشوهه . يعتبر النسيج العضلي بشكل 
عام نسيجاً مرناً لله قادر على تغيير حجمه وشكله ثم 
الرجوع مرة أخرى إلى حالته الأصلية . 


مُعامل المر ونة » عيار لمر ونة elasticity , modulus of‏ 
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سن كهربائية electrodent‏ 
القطب السالب فى أداة فحص حيوية اللب . 

تر كهر بائى electrodeposition‏ 

تجفيف كهر بائي electrodesiccation‏ 
تجفيف عميق للنسيج » وذلك بغرس قطبي جهاز التجفيف 
الكهربائي داخل النسيج وتمرير التيار الكهربي . 

مخطط كهربية الدماغ electroencephalogram‏ 

صورة تخطيط كهربية الدماغ electroencephalograp‏ 

تصوير كهربية الدماغ electroencephalography = EEG‏ 

electroexcision = electrocision استئصال بالكهرباء‎ 

يشكل بالترسيب الكهربائى electroformed‏ 

قالب مشكل بالكهرباء electroformed die‏ 


مثال أو نموذج يشكّل سطحه بواسطة الترسيب الكيميائي 
الكهربى للمعدن داخل الطبعة السالبة . 


غلفنة كهربائية electrogalvanism‏ 
تحريض كهربائى electroinduction‏ 
آلة الصب النابذة بالتحريض electroinduction centrifugal‏ 

الكهربائى casting machine‏ 
ذهب حمام التحلل الكهر بي electroly‏ 
تحليل كهربائى electrolysis‏ 
كهرل ج کا ل( electrolyte (S)‏ 

الأيونات (1005) » أي الجزيئات الموصلة كهربائيا . 

متعلق بالتحلل الكهربى › كهرلى electrolytic‏ 
حمام تحلل كهربي 1 electrolytic bath ١‏ 
ذهب حمام التحلل الكهر بي electrolytic bath gold‏ 


نوع من الذهب المطفاً المعالج في حمام التحليل 
الكهربائي ؛ يخلط مسحوق الذهب النقي مع كميات 
صغيرة من الكالسيوم » وتصتع منه شرائط مختلفة في 
العرض » تُغلّف برقائق الذهب » وبا أن كثافته الأولية عالية 


فيمكن رصه بسرعة أكبر في الحفرة ا حضرة في السن . 
التداوي بالتحثل الكهربائى »› electrolytic medication‏ 
التطبيب بالتحلل الكهربائي 
صقل بالتحلل الكهربائى electrolytic polishing‏ 


عملية وضع المعدن في محلول التحلل الكهربي وإمرار تيار 
كهربي خلال المحلول . تزال جزيئات غاية في الدقة من 


سطح ا معدن بواسطة عملية التحلل الكهربائي وبالتالي ينتج 
التلميع بالتحليل الكهر بائي electrolytical polishing‏ 


التخريش بالتحليل الكهربائي 


electrolytically etched 


أداة تستخدم لتحديد حيوية الأسنان ؛ تقاس درجة حيوية 
السن » حينما يحس المريض أو المريضة بكمية صغيرة من 
التيار الكهربي المار بالسن . يجب استخدام هذه الأداة بشكل 
دائم بالإضافة للاختبارات التشخيصية الأخرى » للتأكد من 


حيوية السن أو عدمها . 
صدمة كهربائية electric shock‏ 
جهاز لحام بقعي كهربي electric spot welder‏ 
فرشاة أسنان آلية electric tooth brush‏ 
جهد كهربائى electrical potential‏ 
(سابقة) كهر ا electro-‏ 
تخدير كهر بی = anaesthesia = electro-analgesia‏ 


تسكين أو تخدير موضعي أو تخدير عام (وهو الأكثر شيوعاً) 
بواسطة إمرارتيار كهربي عبر الأنسجة . 


electro- analysis 

محليل كهربي J‏ 
تليين كهربى » تلدن كهربى electro- annealer‏ 
تليين كهربى » تلدن كهربى electro- annealer‏ 


بهد وتاشدة کر تعر توريب هر ارذها إلى 860 درس 
فهرنهايت » تستخدم لتليين رقائق الذهب » ليست مناسبة 
للذهب المسحو (Goldent)y « (Powdered gold) J‏ أو 


. (Electrol) 
electrocardiogram = ECG 2 رسم القلب الكهربائ يي‎ 
(مخطط كهربية القلب)‎ 
جهاز لتسجيل النشاط الكهربي للقلب على شريط ورقي‎ 
. متحرك‎ 
electrocautery کاو (کاوي) كهر بائي‎ 


أستخدام إبرة أو عروة سلك تسخن إلى درجة الاحمرار 
بواسطة تيار كهربي منخفض الجهد لقطع الأنسجة »أو 
لكى الأوعية الدموية لتقليل النزف أثناء إجراء العملية 
2 احية » تمن أيضاً كى كهربائى (Electric cautery)‏ . 
انظر استحرار BABE‏ 1 


استئصال بالكهرباء electrocision‏ 
قطع الأنسجة باستخدام الكي الكهربائي أو بالقاطع 
الكهربائي . 

تخثير کا بائي electrocoagulation‏ 


توياتها خصوصا البروتين فى منطقة متسوسة ذات 
مساحة محددة . كما :فى حالة إيقاف النزف من الأنسجة . 
8 7 9 
قطب » منفذ كهربائي » مسرى كهربي 
إما أن يكون إحدى نهايتى دارة كهربائية أو خلية . 


electrode 
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إلى المخ . تستخدم كبديل عن التخدير بالحقن ولكنها لا تؤثر 
في كل المرضى . 

راص إلكتروني » مُكثف إلكتروني 
جهازآلي (إلكتروني) لرص وتكثيف الأملغم أو رقائق 
الذهب أو الحشوالمباشر للذهب يمكن أن يركب إما على 
القبضة ذات الزاوية العكسية » أو القبضة المستقيمة » ويمكن 


electronic condenser 


التحكم في سرعة وقوة الضربة . 
مساح إلكتر وني » مخطط إلكتر وني electronic surveyor‏ 
(جهاز المسح إلكتروني) 
ساعة (مؤفت) إلكترونية electronic timer‏ 
انظر ساعة (مصذ٣)‏ . 
رحلان كهربائى electrophoresis‏ 
يلبس كهر بائياً (يطلي بالكهرباء) electroplate‏ 


فى مختبر الأسنان » يمكن أن تُطلى الطبعات بالنحاس أو 
الفضة » لتجهيز نموذج عمل صلب مقاوم للاحتكاك . 


تلبيس كهربائى electroplating‏ 

تقنية التلبيس الكهر بائي electroplating technique‏ 

استئصال كهربائى electroresection‏ 
استخدام تيار كهربائي عالي التردد مع قُطب جراحي يتم 
المراد قطعه . 

صدمة كهربائية electroshock‏ 

تعقيم كهربائى electrosterillization‏ 


استخدام التيار الكهربي خلال محلول أيوني داخل قناة 
الجذر يتحول المحلول الأيونى إلى أيونات سالبة وأيونات 
موجبة يؤدي تأثيرها إلى إبادة الجرائيم . وهي طريقة نادرة 
الاستخدام لمنع تلوّث قناة الجذر . 
الجراحة الكهربائية 
العلاج بالإتفاذ الحراري قابل للتحكم الذي يستخدم 0 
كهربائياً عالى التردد . إما أن يمر التيار بين طرفى الأداة 
المستخدمة (ذات القطبين) » أو بين الأداة والإلكترود الذي 
يمسك به المريض(وحيدة القطب) » يمكن أيضاً أن يستخدم 


electrosurgery 


الجهاز لقطع الأنسجة كمافي قطع اللثة . 
وحدة الجراحة الكهربائية electrosurgery unit‏ 
جراحى كهربائى electrosurgical‏ 
اة كهر بائية electrotherapy‏ 
عنصر element‏ 


أبسط شكل يمكن أن تنقسم إليه المادة » ويشة ذرات 
1 فعسم ۾ 
لها نفس العدد الذري . 


كهربائى مغناطيسى . كهرطيسى electromagnetic‏ 
جهاز E‏ و اط electromagnetic device ١‏ 
طيف كهربى منقاطيي electromagnetic spectrum‏ 
(كهرطيسي) ۰ 
هاي الإشعاع غير المرئي لها صفات فردية تحددها 
طول الموجة وتردداتها . 
كهربائية مغناطيسية » كهرطيسية electromagnetism‏ 
قة كهربائية electromallet‏ 


أداة تعمل كهربائياً أو إلكترونياتستعمل لتكثيف ور ص 
حشوة الذهب المباشرة فى الحفرة اللحضرة فى السن بقوة 
الضربات كهربائياً » ويكون عدد الضربات مابين 200 إلى 
0 ضربة فى الدقيقة . يسمى أيضا مطرقة ماك شيرلى 
الكهربائية (McShirley's SRE‏ . 1 
اة الا 
التطبيب الكهربي = الرحلان الأيوني 
طريقة نادرة الاستخدام حالياً كانت تستخدم لتعقيم 
وتطهير قناة الجذر بواسطة التحلل الكهربائي . تشتمل على 
تيار مباشر يمرر الكهارل ويحرر الأيونات » التي يقال أنها 
تحطم الكائنات الدقيقة الضارة . 


electromedication = ionophoresis 


تخطيط عضلى كهربائى electromyography = EMG‏ 
0 التيارات الكهربائية > التى تنشأ عن نشاط 
ا ۰ 

electron إلكترون‎ 


وحدة كهربائية سالبة تدور حول النواة ذات الشحنة الموجبة 
فى الذرة ؛ وتقيس انسياب الإلكترونات من خلال موصل 
ذاه افا موجه يعرف با يسمى التيار . 
متجهرإلكتروفية ا 
أداة تستخدم شعاعاً من الإلكترونات كمصدر لإظهار 
العينة . قدرة التميز للمجهر الإلكتروني أكبر بكثير من المجهر 


electron microscope 


الضوئى العادي . 
نقل إلكتر ونی electron transport‏ 
إلكترون كرك : وحدة كهربائية electron volt‏ 
(فولط إلكتروني) 
الطاقة الحركية التي يكتسبها إلكترون مار عبر جهد فولت 
واحد . 1 
إلكترونى electronic‏ 
تخدير الكتر وني electronic anesthesia‏ 


يقة تخدير عن طريق وضع أقطاب كهربية قريبة من 
الأسنان » وإرسال نبضات كهربية لمنع وصول إشارات الألم 
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روافع يمنى ويسرى ومستقيمة ذات نصل عريض مسنن 


ومقابض مفرغة ثقيلة ومسئنة . 
رافعة وجنية elevator , malar‏ 
رافعة ميلر elevator , Miller's‏ 
رافعة السمحاق elevator , periosteal‏ 
أداة تستخدم لرفع السمحاق عن العظم . 
رافعةبوت elevator , Potts'‏ 
رافعةالجذر elevator , root‏ 


رافعة صممت لنزع الجذر المكسور والمنحشر في عظم 
الفك » تتوفر في أزواج » للجانبين الأيسر والأيمن . 
رافعة لولبية 
أداة بمكن أن تولب حول جذر مكسور منحشر في عظم 
الفك » من أجل سحبه من السنخ . 
رافعة مستقيمة 


elevator و‎ screw 


elevator , straight 


رافعة وارويك جيمس elevator , Warwick James’‏ 
مجموعة روافع (يمنى ويسرى ومستقيمة) ذات نصل صغير 


رافعة وتدية 
رافعة مصمّمة للاستخدام في قلع السن » وذلك بعمل تقب 
في جذر السن تثبت فيه الرافعة ويتم تحريكها لقلقلة السن 
من السنخ . (للروافع ذات الأسماء المشهورة » انظرتحت 
اسم المصمم (Designer’s name‏ . 


elevator , Winter’s رافعة وينتر‎ 


elevator , wedge 


مجموعة من زوجين من الروافع ذات مقبض مبرامي ونصل 
ذي أشكال متعددة » مخصصة لقلع الأرحاء السفلية الثالثة 
«أضراس العقل» . 
يجب أن تكون كل الروافع معقمة » وأن تكون أنصالها 
المؤنفة حادة حين استخدامها فى كل مداخلة سنية ؛ يجب 
أن عم الرواقع ذات المقايضن المفرغة في مُحَفْمة التسخين 
الجاف . 

1- طرح » إفراز 


elimination 
إزالة » رع‎ -2 
elinguation نزع اللسان‎ 


متلازمة إليس - فان كريفيلد = Ellis-van Creveld syndrome=‏ 
خلل التنسج الغضرو في chondro-ectodermal dysplasia‏ 
الظاهر 
نسبة إلى ر .ي .ب .إليس ۸.۷.8.۴11٤»‏ » من القرن 
التاسع عشر » أخصائي أطفال إنجليزي ؛ وس .فان 


داء الفيل . فيلى elephantiasis‏ 
داء اللثة الفيلى › ك فيلية أو متفيلة = = elephantiasis gingivae‏ 
تليف لثوي منتشر = تليف لثوي = gingival fibromatosis‏ 
منتشر ورا انى = در ط = hereditary gingival fibromatosis‏ 
التدسج اللثوي ذاتي المنشاً idiopathic gingival hyperplasia‏ 
لخر 0الت 
مرض ورائي يتميز بتضحُم ليفي منتشر للأنسجة اللثوية ؛ 
في شكله الظاهر » يمكن الخلط بينه وبين التضحَم اللثوي 
الناج عن الدايلانتين . 
رفع »يسرفع ‏ ارتفاع 
يرع الأسماة أن ادرو خن البح عن طريق ار 
باستخدام الرافعة (Elevator)‏ . 
رفع رتا #ارستاع 
رفع الفك السفلي 
رافعة »مرفع » مرفاع 
أداة جراحية فموية تستخدم لإزالة ونزع جذورالسن أو 
الأسنان من أسناخها والتي يصعب قلعها بواسطة الملاقط 
(الكلابات) » ويمكن أن تستخدم أيضاً لقلقلة الأسنان قبل 
الخلع . 


رافعة ذات زاوية » رافعة ذات زوايا . رافعة elevator, angular‏ 


elevate 


elevation 
elevation of the mandible 


elevator 


زاويّة » رافعة مزويّة 
رافعة نصلها يكوّن زاوية مع الساق »أو الذراع . 

رافعة در وية elevator , apical‏ 
رافعة مُصممة لنزع ذروة السن المكسورة والمتبقية في 
السنخ وهي عبارة عن مجموعة من ثلاث روافع ی 
ويسرى » ومستقيمة وهي روافع ذوات مقابض مفرغة » 
وأنصال صغيرة » وأعناق طويلة . 

رافعة بويد جاردنر 
أحد زوجين من الروافع اليسرى واليمنى ذات مقبض 
مفرغ . 

رافعة كراير 
أحد زوجين من الروافع اليسرى واليمنى ذات نصل مثلثي 
مؤنف حاد ومقبض مفرغ لإزالة جذور الأرحاء »إحداهما 
تستعمل للجذر الإنسي والأخرى للجذر الوحشي 
والعكس حينماتستخدم في الناحية الأخرى الخالفة من 


elevator , Boyd Gardner 


elevator , Cryer's 


الفك . 
رافعة سنية elevator , dental‏ 
رافعة من النمط المستشفو ي = = elevator , hospital pattern‏ 
رافعة كولمان Coleman’s elevator‏ 
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انصمام 
انسداد مفاجيء لوعاء دموي بجلطة أو صمة أو أي عائق 
آخر مثل قطعة ت » أو دهن > أو فقاعة هواء أو كتلة من 
احاتم في سجري لدم تمايسبب قصور بالدورة الدموية . 

embolus 

انسداد أو خثرة دموية » تكون عادة جلطة تدور فى الجهاز 
الدوراني الدموي وتسد الوعاء الدموي المتضيق 1 وبذلك 
کد أو توققت اتساب الد : 

فر جة » مسافة » دحيلة embrasure‏ 
الفراغ بين الأسنان المتلاصقة أسفل نقاط تلامسها » والذي 
و الوم E‏ أسفل قمة 
الارتفاع ا حيطي ؛ تتسع الفرجات أسفل نقطة التماس في 
كلا الاتجاهين الشدقى 8 والإطباقي اللثوي ؛ تعمل 
الفرجات كقنوات تصريف للطعام خلال عملية المضغ على 
الأسنان الخلفية » وينشأ عن تلاصقها فرجة شدقية وفرجة 
لسانية أمافى الأسنان الأمامية فتنشأعنها فُرجة واحدة . 
ل على جاتن ققاط الاس ااي عل اسا 
الأسطح المتجاورة للأسنان بعيداً عن بعضهما . 

فُرجة شدقية 
الفراغات بين الأرحاء أو الضواحك والمواجهة للخد . 


embolism 


embrasure , buccal 


embrasure clasp مشبكة الفرجة‎ 

embrasure , distal فرجةوحشية‎ 

6 

embrasure , gingival فرجةلثوية‎ 

ر جة شفوية embrasure , labial‏ 
الفراغ بين القواطع أو الأنياب باتجاه الشفة . 

embrasure , lingual ر جةلسانية‎ 


الفراغ بين أي سنين ؛ مواجه للسان . 


فرجةإنسية embrasure , mesial‏ 
مهماز الفر جة embrasure rest‏ 
مسافة الفر جة ٬الحخيزبين‏ السني embrasure space‏ 


جنين » مضغة embryo‏ 


البويضة ال مخصبة خلال المرحلة المبكرة من نشأتها ؛ في 


الإنسان : عبارة عن الجنين في الأشهر الثلاثة الأولى من 
0 
(سابقة) جنين embryo , embry-‏ 
فك الأجنة › علم تكون الجنين embryology‏ 


علم دراسة نمو وتطور الجنين . 
1- - جنيني مضغي 
2- - بدأئي » غير ناضج 


embryonal = embryonic 


إطالة » استطالة » مد » امتداد 


كريفيلد ».01607610 ص .5 » من القرن التاسع عشر » 
أخصائى أطفال ألمانى . 

مرض يتميز بزيادة عدد الأصابع في كلا الجانبين الأبمن 
والأيسر » ونمو غضروفي بالعظام الطويلة تنتج عنه القزامة 
(va s(‏ » وهو كثير الحدوث فى حالات مرض القلب 
اروف دف اها افر بات الأطافر رر کا 
E BS‏ 
الأسنان . 


Elon إلون‎ 


أحد المواد الكيميائية المكونة للمادة المظهرة فى عملية تظهير 
الأفلام الشعاعية . 1 

elongation 
تحرك السن المرضي خارج السنخ ؛ انتزاع للخارج‎ 
. (Extrusion) 

(في التصوير الشعاعي) : تشو الصورة الشعاعية » حيث 
تظهر السن أطول من حجمها الحقيقي بسبب تزاو غير 
صحيح للأشعة المركزية » في طريقة ة تنصيف الزاوية لالتقاط 
الصور الشعاعية(عناونصطءع) (Bisecting angle‏ . 


هر ال emaciation‏ 
نحول شديد ونقص وزن الجسم نتيجة لمرض أو بسبب 
الجوع : 

إزالة التَمَّش والأورام الجلدية emaculation‏ 


إزالة آفات الجلد والنمش وبشكل خاص أورام الجلد . 
أرومة الميناء 
ورم مينائي 
ورم ينشأ من ميناء السن . 
يُطمر » يَنطمر »يطوق بإحكام » يجعله جزء أ لايتجزأ من embed‏ 
طريقة لتثبيت النسيج الهش في مادة صلبة مثل الشمع من 
أجل سهولة تقطيعه إلى رقائق رفيعة لدراستها تحت المجهر 


emailloblast = ameloblast 


emailloid 


أو لفحصها مجهريا . 
مليطة > مندمج embedded‏ 
ملاطية مندمحة » مليطة منطمر ة embedded cementicle‏ 
حَصاة سنية منطمرة embedded denticle‏ 
أسنان منطمر ة embedded teeth‏ 
سن منطمر ة embedded tooth = imbedded tooth‏ 


سن تكون عادة مغطاة بالعظم تماماً . تُسمّى أيضا سن 
منطمرة (طotهt‏ 10560060) » قارن مع سن منحشرة 
(Impacted tooth)‏ . 

سدادات » صمامات » صمات 
جمع سدادة » صمامة (usاboصEm)‏ . 


emboli 
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أي جزء ناتيء أو جزء بارز خصوصا على سطح العظم » 
مثل البارزة االلجبهية أو البارزة الجدارية [4اعتةط) 
eminence)‏ . 
نتوء سنخي ١‏ بروز سنخي 
توء عظمي مفصلي 
نُدوء نابي » شامخة نابية » ارتفاع نابي 
بروز على السطح الأمامي للفك العلوي ؛ يوجد فوق سنخ 
اللاب . 
الثتوء تحت الغلصمى . النتوء 
تحت الخيشومي ١‏ 
اشاح جر اة وين القومن الافستائية ران ايوق 
القصبى فى الجنين » ينشأ منه لسان المزمار (Epiglottis)‏ 
E SOE o‏ هن اللينات : 
الأوردّة المشبرية 
أوردة صغيرة في الجمجمة تصل جيوب الأم الجافية 
بالأوردة خارج الجمجمة من خلال العديد من التفاغرات 
(35]02020565صة) . أكبر الأوردة المشبرية : الوريد المشبري 
الخشائى (صاء” نانةوقتصء 38135]010) » والوريد المشبري 
الجدار ي )Parieta1 emissary vein)‏ » والضفيرة السباتية 
الباطنية (ئu×عام carotid‏ ا1nterna)‏ » وشبكة القُنيّات حت 
اللسانية ( siوماعممرط‏ 5ذاههده ماهR)‏ » والوريدالمشبري 
اللقمى emissary vein)‏ 0020371010) » وشبكة الثقوب 
ا ية (Rete foraminis ovalis)‏ « وا أصغر الأو ردة هو 
المار من خلال الثقبة الممزقة (صںإءءه1 معسةءه) ليصل 
ا ی ا ا ی ا على 
المجموعة المشبرية » والوريد الذي يمر من خلال الثقبة العوراء 
واصلاً الجيب السهمي العلوي مع أوردة التجويف الأنفي . 
مُلطف . مين مُرطب 
ية مادة تستعمل لتلْطف أو تلين الجلد أو أي سطح داخلي 


عو س 


eminence , alveolar 
eminence , articulating 
eminence , bony articulating 


eminence , canine 


eminence , frontal 


eminence , hypobranchial 


emissary veins 


emollient 


متهيج أو ملتهب . 
عاطفة »انفعال emotion‏ 
عاطفى »انفعالى emotional‏ 
emotive e‏ 
انتعاطف empathy‏ 
كيسة ضفدعية= نفاخ emphragma salivare = ranula‏ 
ضفدعى 
وذمة هوا ائية ضفدعية emphysema‏ 


إحدى الخلايا التنشؤية . 


embryonal cell 


embryonal life 

جنينى » مضغى embryonic = embryonal‏ 
متعلق بالجنين في المرحلة الأولى من نشأنه . 

الأقوا اس الخيشو كك الجنينية embryonic branchial arches‏ 

النسيج الضام الجنيني 


embryonic connective tissue 


embryonic development 


embryonic enamel organ عضو الميناء الجنينى‎ 
embryonic processes استطالات جنينية‎ 
embryonic rudiment رديم جنيني‎ 


(العضو البدئي الجنيني) 
البقايا الجنينية فى الفكين embryonic rudiments of (he jaw‏ 
بزوغ > ظهور للخارج 
حينمايبزغ من النسيج اللثوي أثناء البزوغ أوالإثغار 
(Eruption)‏ . 
طواريء 
طارىء »عارض ¢ حالة إسعافية 


emergence 


emergencies 


emergency 


emergency cardiac care (ECC) العناية القلبية الطارئة‎ 
emergency kit عدة (عتيدة) الإسعاف‎ 
emergency treatment المعالجةالطارئة‎ 
emery صنفرة‎ 


مسحوق ساحل يشتمل على أكسيد الالومنيوم وأكسيد 
الحديد الأسود » يستعمل لتنعيم وصقل المعادن . نوع غير 
نقي من الكورندم (Corundum)‏ . 

ورق الصنفرة » ورق الزجاج 

عجلة الصنفرة › دولاب الصقل أو التجليخ 

قيء . قياء 


emery paper 
emery wheel 


emesis = vomiting 


1 -مقىءءقيوء emetic‏ 
2- دواء 7 : 

مادة تسبب التقيؤ + مشل مخلول الملح المركز . 
هجرة . ارتحال emigration‏ 


مرور كريات الدم البيضاء من خلال الغشاء الظهاري وحيد 
الخلية نصف النفوذ والمبطن للأوعية الدموية البالغة الدقة . 
بَضع الشامخة المفصلية 
إعادة تشذيب ال حيط الخارجى للشامخة المفصلية بالمفصل 
الصدغى الفكى جراحياً . 4 
تنوء بروز +#شامخة +ارتفاع حي 


eminectomy 


eminence 
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عدم تنسج الميناء enamel aplasia‏ 

ميناء عديم المواشير . ميناء لاموشوري enamel , aprisı atic‏ 
نوع أو شكل من الميناء يحتوي على طبقة صلبة بدون 
مواشير » توجد على السطح الخارجي للميناء السني وفي 
الطبقات البدئية المينائية . 

تبّعة الميناء » قلنسوة الميناء 
ميناء يغطى الحليمة السنية النامية . 

قشيرة مينائية أولية 
خلية مينائية = أرومة الميناء 


ل« 


ميناء عنقية 


enamel cap 


enamel capsule = enamel cuticle 


enamel cell = ameloblast 


enamel , cervical 


إزميل الميناء enamel chisel‏ 
ساطور الميناء enamel cleaver‏ 
أداة نزع الميناء . 


حَبل الميناء enamel cord‏ 
بنية مؤقتة فى سن نامية يصل العقدة المينائية بالصفيحة 


المينائية الخارجية . 


صد (صدع ) الميناء enamel , crack of the‏ 
صدوع الميناء enamel cracks‏ 
بلورات مينائية enamel crystallites‏ 
بلورات من الأباتيت الحيوي الذي يوجد في ميناء الإنسان . 
مستا حر enamel , curled ١‏ 


ميناء ذو قضبان موشورية ملتفة حول بعضها . 
قشيرة مينائية . جليدة enamel cuticle = acquired pellicle‏ 
مينائية = طهاوة مكتسبة 
طبقة لاخلوية من مادة عضوية تفرز على سطح ميناء 
السن ؛ يظن أنها الناتم النهائي للأرومات الميناء لاترى 
با مجهر الإلكتروني » ويعتقد البعض بأنها غير حقيقية . 
00 أيضاً القشير ة المينائية الأولية (Primary enamel‏ 


. cuticle) 
3 
enamel cuticle , acquired تشيرة مينائية مكتسبة‎ 
٤ + 
enamel cuticle , primary فشيرة مينائية أولية‎ 


طبقة لاخلوية من مادة عضوية ملتصقة على سطح الميناء » 
يعتقد أنها آخر ماتّفرزه أرومات الميناء . انظر فُشيرة مينائية 
(Enamel cuticle)‏ . 

ميناء غير متكلس › 
ميناء منزوع الكالسيوم 
ميناء تع منه الكالسيوم . انظر بقعة بيضاء 00م5 (White‏ . 


enamel , dwarfed = nanoid enamel ميناء فزمة » ميناء رفيعة‎ 


ميناء أقل ثخانة عن الطبيعى . 


enamel , decalcified 


تجمع الهواء بشكل غير طبيعي في الفراغات النسيجية 
للنسيج الضام »أو النسيج السنخي للرئتين » يلاحظ بشكل 
شائع في حالة مرض الرئة . 
نفاخ عنقي وجهي 
تجمع الهواء في أنسجة الوجه والعنق مسببة لانتفاخ سريع 
ومؤلم وحيد الجانب ؛ يمكن أن يحدث في حالات كسور 
منتصف الوجه ء أو قلع سن أو استخدام الهواء المضغوط 
في علاج الجيب حول السني أو قناة الجذر 7 
نفاخ جلدي . وذمة هوائية جلدية emphysema , cutaneous‏ 
انتفاخ جراحي » وذمة جراحية 
تجريبي »اختباري »عرفي » مدجل 
علاج يعتمد على التجربة وليس من الضروري أن يعتمد 
على ال محاكمة العلمية . 


emphysema , cervicofacial 


emphysema , gangrenous 
emphysema , surgical 


empiric 


تجريبي »اختباري »يعتمد التجربة والاختبار empirical‏ 
متعلق بالعلاج التجريبي (Empiric)‏ . 

ديّلة empyema‏ 
تمدع قبحي في تجويف في الجسم أو عضو أجوف . 

emulsification استحلات‎ 


انقسام المادة إلى قطرات دقيقة . يفرز الكبد أملاح الصفراء 

التي تحوّل الدهون إلى مستحلب خلال عملية الهضم . 
مُستحلب » الطبقة الحساسة للفلم 

1- مخلوط من الزيت أو الدهون معلّق في محلول . 

2-(في التصوير الشعاعي) : مزيج معأّق من أملاح الفضة 

في هلام » يغلّف أفلام التصوير الشعاعية . 


emulsion 


سرعة المستحلب ( سرعة الاستحلاب) emulsion speed‏ 
با اف اا روما 
ا في ا 3 
(لاحقة) 1 - يصنع » يعالج » يستخرج -en‏ 
2- مصنوع من 


ميناء »ميناء السن 
الطبقة الخارجية الصلبة التي تغطى تاج السن التشريحي » 
وهي نسيج زجاجي متكلس يتكون من نسيج شديد التكلمس 
لاخلوي هو النسيج الموشوري الذي ينشأ من الأدمة 
الظاهرة . يعتبر ميناء السن أصلب نسيج في الجسم » ويتكون 
من قضبان ومواشير » ويحتوي على 96/ مواد غير عضوية 
عدم تخلق الميناء = نقص تنسج الميناء 


hypoplasia of the enamel 


enamel = enamelum 


enamel agenesis = 
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ال حمل » أو أثناء تطور الأسنان عند الأطفال » يمكن أن يسبب 
هذه الحالة . انظر أيضا سوء تصنع الميناء (Amelogenesis‏ 
imperfecta)‏ › قارن مع نقص E‏ الميناءاعصتخحصط) 


. hypocalcification) 
enamel knot عقدة الميناء‎ 
تجمّع من خلايا ظهارية عند قاعدة عضو الميناء » التي لم‎ 
enamel lamellae صفائح مينائية‎ 


صفائح رقيقة من مادة عضوية ناقصة التكلّس » تمتد 
مستعرضة من السطح إلى مسافات مختلفة خلال ميناء 
البوة + 
الميناء الحفافية (الهامشية) 
قافا ناء سطرين ا 
الإفراز العضوي لأرومات الميناء »الذي تترسب فيه بلورات 
النناء غير العضوية : 


enamel , marginal 


enamel matrix 


enamel maturation 


enamel , mottled = stained enamel 


نقص تصتع وتلون في ميناء السن » نتيجة تناول كميات 
زائدةمن الفلوريد أثناء تكون الميناء خلال فترة النمو 
الى ا ات جد غل ج لعزن مقا طق ريضاء د 
أو بنية مناطق متّقرة آحياناً » وتسم هذه الحالة أيضا التسمم 
الفلوريدي المزمن المتوطن (للأسنان) [Chronic endemic‏ 
(dental) fluorosis]‏ . 


enamel , nanoid = dwarfed enamel ميناء قزمة . ميناء‎ 


رفيعة 
وھ س 
سرةالميناء enamel navel‏ 


كوة الميناء » ثقبة الميناء » عش الميناء 
أحد زوجين من انخفاضات قمعية الشكل 
)۴unne1-shape4(‏ فى الصفيحة السنية لسن نامية . 

عقيدة الميناء = ورم الميناء 


enamel niche 


enamel nodule = enameloma 


enamel opacity ظليليةالميناء‎ 
enamel organ عضو الميناء‎ 


تكاثر خلايا الصفيحة السنية التى تطوق الحليمة السنية ؛ 
وهي التي تحدد شكل تاج السن وتكوين ميناء السن ؛ تنشأ 
من أنسجة الأآديم الظاهر المحيطة » والصفيحة السنية » 
النمو. 
لؤلؤة مينائية › لؤلؤة الميناء = 
ورم الميناء 


enamel pearl = enameloma 


ظهارة مينائية = enamel epithelium = dental epithelium‏ 
ظهارة سنية 
ظهار ة مينائية ضامرة enamel epithelium , reduced‏ 


الطبقة الخلوية المتبقية من عضو الميناء » تكون ملتصقة 
بسطح الميناء لسن في مرحلة البزوغ . 

ظهارة الميناء المتحدة 

. ظهارة الميناء الختزلة أو ظهارة مينائية ضامرة‎ ٠ 

ليف الميناء - قضيب ١‏ 
الميناء » موشور الميناء 


enamel epithelium , united 
enamel fibre = enamel prism 


enamel fibres = enamel prisms ألياف مينائية = مواشير‎ 


مينائية 
شق الميناء enamel fissure = fissure‏ 
سائل الميناء enamel fluid‏ 


شظية الميناء » شدفة الميناء 

فأس الميناء 
نوع من الإزميل مقبضه ذو زاوية عكسية بشكل يجعله في 
شكل الفأس » انظر فأس (Hatchet)‏ . 

نقص تَكَلْس ميناء السن 
عيب سني وراڻي » يكون فيه قوام ميناء السن ليناً ناقص 
نُضج أرومات الميناء ؛ تكون الأسنان طباشيرية القوام » 
وتتآكل الأسطح بسرعة » وتظهر بلون أصفر إلى بني 
بسبب انكشاف العاج التحتي ؛ تصيب هذه الحالة كلا من 
الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة . انظر أيضا سوء تشكل 
الميناء )Amelogenesis imperfecta)‏ . قارن مع نقص تنسج 


enamel fragment 


enamel hatchet 


enamel hypocalcification 


الميناء (Enamel hypoplasia)‏ . 
تقص تكون الميناء » نقص تنسج الميناء « enamel hypoplasia‏ 

نقص تصتع الميناء 

عيب سني نمائي يكون فيه ميناء السن صلباً في نسيجه 
ی و ی ميلد ا ا لعب لقن 
کین ا مع ی 
يحدث في هذه الحالة تهدم سريع للأسطح الإطباقية ونقص 
في الإطباق بين الأسنان » وتلون بني مصفر يظهر حينما 
كفت ان . تصيب هذه الحالة الأسنان اللبنية 
والدائمة » وتنتقل وراثيا أوتنتج عن عوامل بيئية . مثل 
نقص الفيتامينات » أو التسمم الفلوري » أو الأمراض 
الطفحية » أو الزهري الوراثي » أو رضح في الفم . وكذلك 
فإن تعاطي عقار التتراسيكلين خلال النصف الثاني من 
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خطوط نمو بنية تراكمية تشاهد تحت المجهر فى الميناء » وتدل 
على تراكم الطبقات المينائية المتكلّسة في ميناء السن » وتمتد 
مائلة عبر المحور الطولي لموشورالميناء . 
شفافية الميناء 

منطقة من مطرس الميناء غيرالمتكلسة تمتد من الملتقى 
العاجى المينائى داخل الميناء لمسافة قصيرة . 
حزم من قضبان الميناء رديئة التكلّس تمتد داخل ميناء 
السن » تبدأً من الموصل العاجي المينائي . 


enamel translucency 


enamel tuft 


enamel tufts 


enamel , unsupported ميناء غير مدعومة‎ 
enamel wall جدار مينائى‎ 
enamel , young 1 ميناء فتية‎ 
enamelins = mature enamel proteins بروتينات الميناء‎ 


الناضحة 
ضور 5 الميناء , مو دة enameloblast = ameloblast‏ 
الميناء » بانية الميناء » أرومة الميناء 
ور مم أر وماث الميناء = enameloblastoma = ameloblastoma‏ 
ورم بانيات الميناء - ورم مينائي 
ورم الميناء : تضخم مينائي سليم 
ورم حميد ينشأ من النسيج المينائي الجنيني . 
ميناء ( لاتينية ) 
طفح باطي » طفح داخلي 
طفح على سطح الخاطية أو أي سطح داخل الجسم . وهو 
عكس طفح خار جي (Exanthema)‏ . 
مقصل كُروي - مفصل 
0 
انظر مفصل كرة وتجويف (Ball-and-socket joint)‏ . 
مصطلح يستعمل لوصف الشرايين » والعضلات » 
والأعصاب . والأجزاء الأخرى من الجسم التي تكون محاطة 
بغلاف ليفى أو عمد غشائى أو محفظة . انظر أيضا غمد 
زليلى (Synovial sheath‏ 0 
خليطة الأملغم الملمحفظة encapsulated amalgam alloy ٠.‏ 
خليطة الأملغم المغلفة 
خليطة الأملغم والزئبق سابقة المعايرة المغلّفة في كبسولة 
لتوفر خلطاً معيارياً . 
مسحوق الذهب الممحفظ « encapsulated powdered gold‏ 


adamantinoma 


enameloma 
enamelum = enamel 
enanthema = enanthem 


enarthrosis = spheroidal joint 


encapsulated 


عقدة مينائية صغيرة تتكون عند الموصل المينائي الملاطي 
باتجاه قمة الجذر »تشبه اللؤلؤة» توجد غالبا في منطقة 
و ١ E‏ 
خرف مينائى enamel porcelain‏ 
تاج اكيت وق تقويضي لصف فعاف حرف النصيم + 
يستعمل كغطاء خارجي للسن ليمائل شفافية السن 
ال 1 
مواشير مينائية » قضبان الميناء 
قضبان موشورية يتكون منها الميناء » وهي تمثل وحدة 
شكلية أساسية لميناء السن تمتد من الو انان المينائي 
إلى سطح الميناء . 
بروتينات الميناء 
البروتينات المكونة لجزء كبير من المادة العضوية لميناء السن » 
والتي تصتع بواسطة أرومات الميناء أثناء تشكل الميناء » 
وتشكل جزءاً من مطرس الميناء ؛ تُسمى البروتينات حديثة 
الإفراز ببروتينات الميناء اليافعة (Young enamel proteins)‏ 
وتُسمى البروتينات التي تظل متبقية في ميناء السن كاملة 
النمو» ببروتينات لاء التاضجة (Mature enamel‏ 


enamel prisms 


enamel proteins 


. proteins) 
enamel proteins, mature بروتينات الميناء الناضحة‎ 
enamel proteins, young بروتينات الميناء اليافعة‎ 


لب الميناء - النسيج enamel pulp = stellate reticulum‏ 
النجمي الشبكي 


ميناء ضامرة 
ارتفاع مينائي » حيد مينائي 


enamel , reduced 
enamel ridge 


enamel rod = enamel prism قضيب الميناء = موشور الميناء‎ 


enamel scraper كاشط الميناء‎ 
enamel spindles مغازل مينائية‎ 


استطالات قصيرة من القنوات العاجية » تعبرالموصل 
المينائى العاجى إلى داخل ميناء السن ؛ يمكن رؤيتها تحت 
ال مجهر تمر عبر ل العاجى المينائى لمسافة قصيرة داخل 
امنا : I‏ 
ميناء مستقيمة 
ميناء تكون فيها القضبان الموشورية مستقيمة . 
خطوط ريتزيوس المينائية › 
أثلام ريتزيوس المينائية 
نسبة إلى م .ج .ريتزيوس » M.6.R e71‏ »1842 -1919 » 
0 


enamel , stained 


enamel , straight 


enamel striae of Retzius 
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التهاب بطانة القلب المزمن 

التهاب شغاف القلب الإنتاني 

التهاب الشغاف تحت الحاد 
نوع من التهاب الشغاف » تسببه الجراثيم السبحية ذات 
العمائر الخضر . 


endocarditis , chronic 
endocarditis , infective 


endocarditis , subacute 


endocarditis , subacute bacterial التهاب الشغاف‎ 

الجرثومى تحت الحاد 
بطانة القلت » الشغاف endocardium‏ 

الغشاء الداخلى المبطن لحجرات القلب . 

داخل الغضرو > ضمن الغضروف endochondral‏ 
داخل الجمجمة endocranial‏ 
فرط التعظم الجمجمي endocraniosis‏ 
الام الحافية » بطانة الحمحمة endocranium‏ 
endocrine‏ 


أصم » داخلي الإفراز 
غدةصمًاء »غدةعدية القناة 
أية غدة عديمة القناة (لا قنوية) ينساب إفرازها من الهرمونات 
مباشرة في الدم أو اللمف » وتؤثر بشكل كبير في 
الاستقلاب «الأيض» وغو الجسم . الغدد الصمّاء الرئيسية 
هى الغدة النخامية (0صداع (Pituitary‏ « والخدة الدرقية 
(Thyroid i‏ « وا الخدد الدريقية (Parathyroid g1and)‏ « 
و الغدة فوق الكلية (Suprarenal gland)‏ . 
جهاز الغدد الصماء 
جهاز يشمل على العديد من الغدد عديمة القنوات مثل 
الغدة النخامية الغدة الصنوبرية » الغدة الدرقية » الغدد نظائر 
الدرق (0صداع 010:زطندعة) » الغدة الثيموسية «التوتة» 
)hymus gland)‏ » الغدة الكظرية (Adrenal gland)‏ « 
وبعض الخلايا في البنكرياس » والمبايض » والخصيتين ؛ 
3 ادد سات ھا فى و ا 
علم الد الصّم السني 
دراسة الإفرازات الغدية الداخلية وعلاقتها بنشأة ونمو 
الأسنان. 
علم الغدد الصماء 
دراسة الغدد الصمّاء أو العْدد عديمة القنوات التي تفرز 
هرموناتها مباشرة في مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي لتؤثر 
على الأنسجة البعيدة عنها . 
الأديم الباطن 
طبقة الأديم الباطن 
علم أمراض لب الأسنان › 
طب لب الأسنان 


endocrine gland 


endocrine system 


endocrinodontia 


endocrinology 


endoderm 
endodermal lining 


endodontia = endodontics 


E IEE 


اا عل عة 
(سابقة) دماغ »دماغی 


encapsulation 


encephal- , encephalo- 


ورا ام وعائى للدماغ = encephalo-trigeminal angiomatosis‏ 


والعصب ثلاڻي التو ائم = Sturge-Weber’s syndrome‏ 

متلازمة شيبر - ستيرج 
طرف .نهاية end‏ 
طرف مفصلى end , articular‏ 
مثقب ذو نهاية فاا end cutting bur‏ 
طرف وحشى end , distal‏ 
ناتج نهائي end product‏ 
عضة طرف لطرف = end-to-end bite = edge-to-edge bite‏ 
المتحو لات (طُفيليات ( Endamoeba = Entamoeba‏ 


جنس من الأميبات له أنواع تتطفّل على الإنسان . 
المتحولات الشدقية 

نوع من الأميبات يوجد على اللثة وفي القلح . 
التحولات اللثوية 
التهاب بطانة الشريان 
شّق داخل الأَدن 

شق أو قطع يستعمل في جراحة الأذن . 
مُتوطن . مُستوطن 

تشير إلى مرض يسود في منطقة بذاتها . 
مرض مُستوطن » داء واطن 
البشرة الباطنة » الظهارة = 


Endamoeba buccalis 
Endamoeba gingivalis 
endarteritis 

endaural incision 


endemic 


endemic disease 


endepidermis = epithelium 


ظهاري ‏ طلائي 
داخل الجلدأو الأدمة endermatic = endermic‏ 
عبر الحلد endermic = endermatic‏ 
ماينفذ أو يمتّص من خلال الجلد » مثل بعض أنواع الأدوية . 
عقار (دواء) جلدي endermic medication‏ 
با لجلد .عن طريق الجلد . بطريق الجلد endermically‏ 
(سابقة) داخل » ضمن endo- , end-‏ 


علم مداواة الأسنان اللبية 
التهاب الشغاف » التهاب بطانة القلب » 
ذات الشغاف 
التهاب بطانة القلب » أي الغشاء المبطن لتجويف القلب » 
يصيب عادة صمامات القلب . 
التهاب شغاف القلب الحاد 
التهاب بطانة القلب الجرثومي 


endo - 25 


endocarditis 


endocarditis , acute 


endocarditis , bacterial 
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امتصاص داخل السن = endodontoma = internal‏ 
ارتشاف داخلى فى السن tooth resorption‏ 

داخلى المنشاً endogenous = endogenetic‏ 
ها ار یرد واجل اکان الى ری امن مار 
خارجى . 


endognathion 


ضهن الف ك العلوى :وط الفك الملوي 
الجزء الافتراضي الداخلى لطليعة الفك العلوي . 


حامل أدوات أقنية الجذر endo-instrument stand‏ 
باطن الحنجرة » جوف الحنحرة endolarynx‏ 


داخل الحنجر » الفجوة الحنجرية (((3511© 21(085681آ) . 
حصاة داخلية = حصاة لبية 

انظر حصة لبية (اعنامء6 . 
اللمف الداخلي ‏ اللمف الجواني 

السائل الموجود فى التيه الغشائى (القناة الحلزونية نهع[طاء0©) 

1 . للأذن الداخلية‎ )dut 


endolith = denticle 


endolymph 


لمفى داخلى endolymphatic‏ 
متعلق باللمف الداخلى أو مشتق منه . 

علامةرحوية endomolare‏ 
نقطة محددة على الحافة اللسانية القصوى للسنخ » في 


منطقة الأرحاء الثانية الدائمة بالفك العلوي » وهي واحدة 

من زوج من علامات قياس الجمجمة . 
يأظني البنية 

بخص اة جف تتا يكل ساف مق" الأديم الباطق .+ 

مثل هؤلاء الأشخاص يتميزون بزيادة مفرطة في الدهون 

وأحشاء كبيرة » وغالبا ما يكونون قصيري القامة أجسامهم 


endomorph 


ذات مظهر مستدير 
هيولى باطنة endoplasm‏ 
هيولى باطنى endoplasmic‏ 
متعلق بالهيولى الباطنة . 
شبكة الهيولى الباطنية endoplasmic reticulum‏ 


شبكة منتشرة في هيولى الخلية » تتألف من أنابيب مُغلفة 
بغشاء » لصتف كجزكية عضوية ذات خجم منجهري فائق 
الصغر » لاثرى إلا بالمجهر الإلكتروني ؛ قد تكون محببة 
أو خشنة السطح » حينما تكون تساف ال و 
بالسطح الغشائي للخلية ؛ أو غير محببة أو ملساء السطح 
عندما لاتكون الجسيمات الريباسية موجودة . وظيفة هذه 
الشبكة هو تصنيع البروتينات والدهون . ونقلها 
للاستقلاب داخل الخلية . 


تعويض داخلى endoprosthesis‏ 


فرع من علم الأسنان يهتم بدراسة اللب السني والأنسجة 
الملتعلقة به » وجذور الأسنان والنسيج حول السني » 
والمعالجة اللبية لقناة الجذر . يسمى أيضا علم مداواة الأسنان 
اللبية (Endodontology, Endodontics)‏ . 


endodontic files مبارد لبية‎ 
endodontic implant = diodontic implant عَرسَّةلبية‎ 


مصطلح بديل وهو مصطلح لم يعد مستعملاً : 


أدوات المداواة اللبية للأسنان endodontic instruments‏ 

مواد المداواة اللبية للأسنان 

الدبوس داخل جذر السن » وتد جذري 
دبوس معدني يدخل من خلال ذروة قناة الجذر لسن طبيعية 
إلى داخل الل لنديث واتار مين اقلا : 

نظام و تدي لين endodontic post system‏ 

إلخراء اوا ال اة 

صاد جذري » موقف جذري » حاجز جذري و٥)؛‏ ٤0هل"‏ 
صاد اة الطول الذي يدخل من الآدوات داخل قناة 
اللا ريت و ری ا ا 
الاختبار اليدوي (۳عاءرء منلمهط :15) » الذي توجد فيه 
صادمات خاصة مثبتة بطول محدد » والصاد الفولاذي 
متعدد التثبيت (م560 (Varifix steel‏ « والصاذالمطاطى 
)Rubber stop)‏ » والصاد الآلى الجذر ي (Endomatic stop)‏ . , 

منا ةلي نداناة ER‏ 


6 م 


endodontic materials 


endodontic pin 


endodontic procedure 


endodontic therapy 


معالحةلبية endodontic treatment‏ 
علم مداواة الأسنان اللبية = endodontics = endodontia‏ 


endodontology 
› فرع من فروع طب الأسنان يهتم بالأسباب المرضية‎ 
والوقاية » والتشخيص » وعلاج الأمراض التي تصيب لب‎ 
السن والأنسجة حول الذروية ؛ وذلك لمساعدة السن على‎ 
القيام بوظيفتها ؛ يمكن أن تستدعي مداواة الأسنان اللبية إزالة‎ 
. اللب الحي » وذلك كجزء من خطة علاجية كلية للترميم‎ 
أخصائى مداواة لب الأسنان‎ 
طب اانه طفص ف علج ااب ار‎ 
وتشخيص وعلاج أمراض اللب السني والأنسجة الذروية‎ 
. ا حيطة بجذر السن » ويقوم بالمعالحة اللبية لقناة الجذر‎ 
التهاب لب السن = التهاب اللب‎ 
لب السمن‎ 
أخصائى مداواة لب الأسنان‎ 
endodontology = endodontics علم ا اة الأسنان اللبية‎ 
دراسة علمية لجذرالسن » ولب السن » والأنسجة حول‎ 
. )۴ ٣ل الجذرية في حالتها الصحية والمرضية . انظر (4¡) له‎ 


endodontist 


endodontitis = pulpitis 
endodontium = dental pulp 


endodontologist 
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الإنزيمات في خلايا الجسم إلى أكسدة الجلوكوز » وتحويله 
إلى ثاني أكسيد الكربون وماء وتحرير الطاقة . 


energy , binding طاقة الاندماج‎ 
energy , biotic طاقة حيوية‎ 
energy , chemical طاقة كيميائية‎ 
energy , kinetic طاقة حركية‎ 
energy , potential طاقة كامنة‎ 


1- ضعف عام وفقدان للقوة enervation‏ 


2- إزالة العصّب جراحياً أو جزء منه » نزع الأعصاب » نقص 


تعش بتضغل بشارك في engage‏ 
معشق »غائر جزئیافی تخا engaged‏ 
محرك »آلة engine ١‏ 
ذراع المحرك engine arm‏ 
حزام المحرك . خيط المحرك engine belt‏ 


محرك سنى ٠‏ آلة حفر سنية engine , dental‏ 
محرك كهربي لتدوير قبضة سنية دواره » بواسطة البكرة 
والحزام أو بواسطة الهواء المضغوط بسرعة يمكن التحكّم بها 
بواسطة منظم قدم ذي سرعات مختلفة بمقاومة متغيرة . 
القبضة السنية يغبت بها أدوات القطع وثقب وتلميع وصقل 
الأسنان المستخدمة في المعالجة السنية . 


أداة متحركة کیا engine-driven instrument‏ 
محرك ذو سلك مرن engine , flexible cable‏ 
محرك ذو سرعة عالية engine , high-speed‏ 
آلة تدور بسرعة 12,000 دورة فى الدقيقة . 
محرك مخبري engine , laboratory‏ 
محرك ذو سرعة منخفضة engine , low-speed‏ 
آلة تدور بسرعة أقل من 12,000 دورة فى الدقيقة . 
قةالمحرك السني engine mallet ٠‏ 


مطرقة تدار بواسطة المحرك السني وتستخدم أحيانا في 
تكثيف ورص رقائق الذهب والأملغم . 
محرك تقال » محرك قابل للنقل 
محرك كتفي نقال »> محرك 


engine , portable 


engine , portable shoulder 


يحمل على الكتف 

محرل ذو سرعة فائقة engine , ultra-speed‏ 
آلة تدور بسرعة مابين 100,000 و300,000 دورة فى الدقيقة. 

éngomphosié = Gomphosis مفصل وتدي‎ 

engorgement = hyperemia تحفل‎ 


1- زيادة الدم في أي جزء من الجسم . 
2- احتقان دموي موضعي أو انتفاخ موضعي : 


جهاز تعويضي يركب داخل الجسم » مثل البدلات السنية 
أو منظّم الضربات القلبية الداخلي . 
منظار داخلي » منظار باطن 
جهاز لرؤية ما بداخل الجسم . 
طعم النصلة داخل العظم 
غرسة معدنية رقيقة في شكل وتد توضع داخل العظم 
كدعمة لبدلة سنية نزوعة أو ثابتة . 
غرسة داخل العظم 
انظر غرسة (أصةآم2) . 
غرسة ضمن العظم أو الغضروف › 
غرسة داخل العظم أو الغضروف 
غرسة داخل العظم السنخي أو العظم القاعدي أو كليهما 
عا 
غرسة لبية ضمن العظم 
غرسة ملساء أو ملولبة تمتد من خلال قناة جذر السن إلى 
داخل العظم السنخي الحول ذروي لتثبيت سن متقلقة : 
بطانى endothelial‏ 
ام ا المبطن أو مشتق منه . 
خلايا بطانية 
خلايا مبطنة لتجويف في الجسم » أو للجهاز القلبي 
الوعائي ؛ وهي خلايا ذات نواة منبسطة . 
ورم بطاني 
ورم ينشأ من الخلايا المبطنة للأوعية الدموية . 
بطانة » غشاء مبطن » نسيج مبطن 
الغشاء أو الخلايا المبطنة لختلف تجاويف الجسم » مثل جهاز 
الأوعية الدموية الذي يشمل القلب والأوعية الدموية . 
ذيفانداخلى 
درورو ونس نفع E‏ جدران الخلية 
لكثير من الجرائيم سالبة الجرام يتحرر حينما يتم تدميرها أو 
موتها . و 
داخل القصبة الهوائية » داخل الرغامى 
تنبيب الرغامى 
إدخال أنبوب داخل القصبة الهوائية عن طريق الفم أو 
الأنف خلال التخدير بالاستنشاق وذلك للحفاظ على الممر 


endoscope 


endosseous blade implant 


endosseous implant 


endosteal implant 


endosteal implant, endodontic 


endothelial cells 


endothelioma 


endothelium 


endotoxin 


endotracheal 


endotracheal intubation 


الهو ائي مفتو حا 
التهاب بطانة الرغامى endotracheitis‏ 
2 ذ » التلة ن طريق اله endovaccination‏ 
عقوي القع من شر ا 
طاقة.قدرة.نشاطءقوة energy‏ 


يؤدي استنشاق الأكسجين من الجوء بجانب تأثير 
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يقْصع ( يستأصل بالكامل) 
عملية جراحية لإزالة كاملة كلية لنسيج » مثل :سن » 
أوكيسة أو عضو أو اقتلاع كلي لنواة من الخلية . 

استئصال تام » فصع 
إزالة كاملة لكيسة أو نسيج مشابه لكيسة » ومحتوياتها أو 
جرثومة سنية من النسيج الحيط بها . 


enucleate 


enucleation 


باطن اللثة enula‏ 
الوجه الداخلى للثة . 
غلاف »غشاء » محفظة » غمد envelope‏ 


1- أي غطاء خارجى . 
2-غشاء محيط أو كبسولة محيطة . 
شريحة غمدية » شريحة غلافية » سديلة غلافية م18] envelope‏ 


انظر شرائح (Flaps)‏ . 
حركة غمدية . حر كة غلافية envelope movement‏ 
إطار الحركة envelope of motion‏ 


نسخ مسار نُقطة ثابتة على القواطع السفلية » حينما يتحرك 
الفك السفلي من العلاقة المركزية إلى الإطباق المركزي »ثم 
إلى الإطباق المتقدم ثم فتح الفم الاعتيادي ثم أقصى فتح 
للفم »ثم العودة إلى العلاقة المركزية . 
مسافة ثلاثية الأبعاد يتحرك ضمنها الفك السفلى خلال 
حركته الانزلاقية الطبيعية . 1 
بيئة .محيط . وسط بيئي 
الظروف والأحوال الخارجية وتأثيرها على حياة تطور الكائن 
الحى . 


environment 


أحوا ال البيئة enviromental conditions‏ 
إنزيمى enzymatic‏ 
نشاط إنزيمى enzymatic activity‏ 
إنز يم enzyme ١‏ 


نوع من أنواع الحقاز أو الوسيط . مادة بروتينية مركّبة تسبب 
تَخمراً وتغييراً كيميائياً في مواد أخرى بدون أن تتغير هي 
نفسها . تُسمَى المادة التي يؤثر عليها الإنزيم المادة الخاضعة 
لفعل الركيزة . الخمائر ضرورية لكثي رمن العمليات داخل 
الجسم مثل عملية الهضم واستهلاك الطاقة . توجد ثلاث 
مجموعات من الإنزيمات أو الخمائر الهاضمة : مُفدّت أو 
محلل النشا أو الأميلاز (sععهارصA)‏ » ومُحلل الدهن أو 
الليباز (s#ءهمنا)‏ » ومحثل البروتين أو البروتياز 
(Proteases)‏ . 
يوزين »› صبغ أحمر eosin‏ 

صبغ بلّوري بلون وردي يُحضر من قار الفحم «قطران 
الفحم» » ويستعمل في صبغ الخلايا لدراستها تحت ا مجهر . 


تقوية . تعزيز »ازدياد enhancement‏ 
(في التصوير الشعاعي) : زيادة كثافة الصور الشعاعية حتى 
تتضح تفاصيلها وتيسر ترجمتها وتفسيرها بسهولة . 

ورم عظمي داخلي تعظم داخل 

العظم 

1 نمو عظمي مرضي موضعي ينشأ داخل تجويف عظمي . 
2-انتشار نمو عظمي ضمن العظم . 

المتحولة Entamoeba = Endamoeba‏ 
جنس من الأميبا يشمل أنواع متطفلة على الإنسان . 

Entamoeba buccalis = المتحولة الشدقية‎ 


enostosis - 5 


Entamoeba gingivalis 


Entamoeba gingivalis = 


المتحولة اللثوية = أميبا متحولة 


شدقية Amoeba buccalis‏ 
أنواع توجد حول اللثة وفي اللويحة على سطوح الأسنان . 
الأمعائيات Enterobacteriaceae‏ 


اسم سابق لعائلة كبيرة من الكائنات الدقيقة من مرتبة 
البكتيريا الحقّة سالبة الجرام » لاهوائية اختيارية » عصوية 
الشكل » أعيد تصنيفها الآن تحت أجناس أخرى . 


كسر مُفتت ( فى الحمحمة) enthlasis‏ 
دقان و لله 
(سابقة) داخل › ا » خلال ento-, ent-‏ 
حدبة لسانية خلفية لرحى علوية › entocone‏ 
حدبة حنكية وحشية لرحى علوية 
حدبة لسانية خلفية لرحى سفلية › entoconid‏ 
حدبة لسانية وحشية لرحى سفلية 
داخل الجمجحمة entocranial‏ 
ضمن اللسان » داخل اللسان entoglossal‏ 
يوجد أو يحدث داخل اللسان . 
الفويدى entomion‏ 


نقطة عند قمة الزاوية الخشائية للعظم الجداري عند تقاطعها 
مع الثلمة الجدارية للعظم الصدغي . 
موضع » نظامي العوضتح 
يوجد أو يحدث في موضعه الطبيعي . 
تعظمداخلي ا . 
جرعة الدخول - الجرعة 
الجلدية 
كمية أو جرعة الإشعاع التي تمتص في مكان دخول الأشعة. 
الشتر الداخلى »انقلاب الجفن 
للداخل ٠‏ 
انقلاب الجفن أو رموش الجفن بشكل خاص . 


entopic 


entostosis = enostosis 


entrance dose = skin dose 


entropion = inversion 
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البشرة 
الطبقة الرقيقة الخارجية من الجلد عديمة الأوعية الدموية » 
والمستمدة من الأدمة » وتشتمل على طبقات من الخلايا 
الظهارية المصففة الحرشفية دون توعية دموية . 


epidermis 


ورم بشروا اني epidermoid‏ 
1- شبيه الأدمة . 
2- سرطانة بشرانية . 
سرطانة بشرانية = = epidermoid carcinoma‏ 
سر طانة الغدد اللعابية الخبيثة » malignant salivar‏ 
سرطانة غدية gland carcinoma‏ 


نوع من السرطانة مشتق من الخلايا الظهارية القشرية ويتميز 
إلى عدة أنواع . 
على أوفوق الام الحافية = خارج الام epidural = extradural‏ 


الحافية 
تخدير فوق الحافية » تخدير epidural anaesthesia‏ 
خارج الحافية 
مسكن خارج الحافية epidural analgesic‏ 


حقن محلول مخدر داخل البطانة الخارجية للحبل 
الشوكي » لتخدير جزء من الجسم » ويستخدم للمرضى 
غير الصالحين للتخدير العام . 

الفَلْكة .لسانالمزمار 
نسيج غضروفي ليفي يشبه الغطاء خلف قاعدة اللسان » 
يغطي الفتحة المؤدية إلى الحنجرة أثناء عملية البلع . وظيفة 
لسان المزمار هي غلق فتحة الحنجرة لمنع الطعام من المرور 
إلى المنتجرة أو القصبة الهوائية أو الشعب الهوائنة أثثاء 
البلع » وتوجيهه إلى المريء . 


epiglottis 


التهاب لسان‌المزمار epiglottitis‏ 
معلق بورم الفك epignathous‏ 
معتلي الفك (و رم جنيني ( epignathus‏ 
صرع epilepsy‏ 


e E 
. تقلصات وتشنجات عضلية لحركات الجسم وفقد الوعي‎ 
» تسمى النوبات الحادة بنوبة الصرع الكبيرة 81م لصه:©»‎ 
. والنوبات الخفيفة بنوبة الصرع الخفيفة (لهم غتاءط)‎ 
epilepsy , idiopathic صرع ذاتي » صرع مجهول السبب»‎ 
epilepsy , Jacksonian صرع جاكسو ني ) يبدأ في طرف ثم‎ 


epileptic صرعى‎ 


متعلق بالصرع (إ5م112م8) . 


خلية يوزينية 
حمض .ء أليف للحمض . يوزينى eosinophil = eosinophile‏ 
تخلية بيضاء سهلة الاصطباغ بصبغة اليوزين . 
كريات بيض يوزينية eosinophil leucocytes‏ 
يوريني 
1- ميل الخلية أو النسيج أو الكائن الحي للصبغ بصبغة 
اليوزين . 
2-متعلق با لايا البيض اليوزينية . 
و رم د حمضى »ورم eosinophilic granuloma a>‏ 
يوريني 
3 
ورم حبيبي محب للحمض . انظر ورم حبيبي (10702ناظة:©) 


eosinocyte 


eosinophilic 


خلايا حمضية eosinophils‏ 
زائد أو فائض epactal = supernumerary‏ 
إبانتين Epanutin‏ 


انظر فينيتوين الصو ديوم (Phenytoin sodium)‏ . 
بطانى عصى . خاص ببطانة بطینات الدماغ ependymal‏ 


إيفدرد ين (مضاد للربو) ephedrine‏ 
عقار له خواص مشابهة للأدرينالين يستعمل أساسا في علاج 
أزمة الربو . 

موقت > سريع الزوال » زائل »عابر ephemeral‏ 

(سابقة) على . فوق epi-‏ 

غياب الفك العلو ي epiagnathus‏ 

فوق اللقمة »على لُقمةالفك (لقيمة) epicondyle‏ 

epicranial aponeurosis صفاق الشواة‎ 


الصفاق الملطوي ( سمحاق الجمجمة) . 
الشواة 
فروة الرأس وتشمل الغلاف الجلدي والأنسجة العضلية 
والصفاق . 
عضلة فروة الرأس . عضلة الشواة 
الغطاء العضلي لفروة الرأس . 


وبائي . وافد .وباء 


epicranium 


epicranius muscle 


epidemic 
. 1-مرض يصيب نسبة كبيرة من السكان في منطقة معينة‎ 
الفترة التي ينتشر خلالها مرض ما ويصيب الكثير من‎ -2 

الناس . 

مرض وبائى ۰ داء وبائى epidemic disease‏ 

علم الأوبئة » مبيحث الأوبئة » الوبائيات 
علم يختص بدراسة مرض أوداء وبائي عن طريق ملاحظة 
تكراره وأماكن انتشاره ؛ من أجل اكتشاف وسائل الوقاية 


epidemiology 
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المتخثر وتخدر مخاطية الأنف بمخدر موضعي . مثل مخدر 
ليدوكايين الموضعى (306ة11006 1621م10) وب يكو ى بقضيب 
من نعرات الفضة أو بالكي الكهربائي »ثم تُرّش 
بالإبينفرين . قد يعالج النزف الشديد خصوصا من الحاجز 
الآنفى الخلفى » بواسطة إدخال ضمادة مالئة داخل الأنف 
شرك دة يوم إلى ثلاثة أيام + خلال هذه الفترة يوضع 
المريض في وضع فولر(051]100م 1011©15) » وتفحص 
الضمادة باستمرار مع إعطاء المريض : مسكناً للألم 
ومضاداً حيوياً وفيتامين © وفيتامين >1 » ووضع ثلج وتناول 
طعام سائل غير مهيّج . قد يعالج النزف الأنفي المتكرر » أو 
المستمر بربط الشريان المغذي للأئف مثل الشريان السباتي 
الظاهر أو الشريان الغربالي أو الشريان الفكي العلوي 
الباطن . 1 ١‏ 
فائق » الفقرة الرقبية الثانية » 
الفقرة العنقية الثانية - المحور 
ظهاري 
متعلق بالظهارة («تناناءط]1م8) » نقيض البطانة (Endothelium)‏ . 
ارتباط ظهاري » مرتكز ظهاري 
الظهارة الموجودة عند قاعدة التلم اللثوي أو الجيب اللثوي 
ملآصقة لسطح السن » ويعتقد أنها من بقايا خلايا الظهارة 
المينائية ا حتزلة . شريط من خلايا البشرة المطبقة الحرشفية 
متصلة بميناء السن بواسطة الصفيحة القاعدية . انظر ارتباط 
ظهار يي (Junctional epithelium)‏ . 
خلايًا الاتصال الظهاري 
خلية ظهارية 
الخلايا المكونة للظهارة . 
فضلات خلوية ظهارية . بقايا خلايا 
ظهارية 3 
بقايا خلايا مالاسيه 
الظهارية 
تحلايا عمد الجذر الظهاري لهرتقيج (Cells of the epithelial‏ 
sheath of Hertwig)‏ 1006 » تشاهد تحت المجهر كبقايا من 


الرباط حول السني 


epistropheus = the axis 


epithelial 


epithelial attachment 


epithelial attachement cells 


epithelial cell 


epithelial cell rests 


epithelial cells rests of Malassez 


كفة ظهارية epithelial cuff‏ 
انظر ملتقى ظهاري »ارتباط ظهاري ٣۵1‏ نامس 
epithelium)‏ 0 1 

epithelial cyst كيسة ظهارية‎ 

تنضير ظَهار ي epithelial debridement‏ 


الإزالة الكلية للبطانة الداخلية للثة أو الجيب حول السنى فى 
عملية التجريف اللثوي . 


نوبة صر عية epileptic fit‏ 
فوق الفك السفلى »على الفك السفلى epimandibular‏ 
إبينفرين ( هرمون كُظر ي) epinephrine‏ 


اسم أمريكي شمالي للأدرينالين ؛ وهو هرمون كُظْري داخلي 
المنشأ قابض للأوعية » أدرينالينى التنبيه. 
استطباباته :يوصف لعلاج التأق » والتشنج الشعبي الحاد » 
والاحتقان الأنفى » ولزيادة تأثير المخدر الموضعى . 
موانع الاستطباب : الحساسية ضد هذا العقار تمنع 
استعماله . 
التأثيرات الجانبية :عدم انتظام التظم القلبي 
(كهنتسطاتإطصة) » وارتفاع ضغط الدم ,7 
5|٠٠٠ -‏ 3-0 | 
تشوه خلقى لقبة الحنك  epipalatus = congenital teratoma‏ 
على شكل ورم 
و CE‏ 
شريان فوق الصلبة 
فرع من الشريان الهدبي الأمامي ويتصل بالدائرة الشريانية 
الكبرى للقزحية . 
ورم عقي خلفي للم 


epipalatum 
of the mouth 


epipharynx = nasopharynx 


episcleral artery 


episphenoid = congenital 


teratoma of the mouth فى قبة الحنك‎ 
epistaxis رُعاف‎ 


نزف من الأنف نات عن تهيج موضعي للأغشية المخاطية » 
أو العطس العنيف أو هشاشة الغشاء المخاطى » أو قف 
جدران الأوعية الدموية أو العدوى الت ا الرضح أو 
ارتفاع ضغط الدم أو ابيضاض الدم أو نقص فيتامين >1 . 
س أيضاً نز ف الأنف (Nosebleed)‏ . 

قد يحدث الرعاف نتيجة لانفجار وعاء دموي دقيق في 
الحاجز الأنفى الأمامى » ويحدث هذا كثيرافى اريس 
لكا للظم وتوف مركلة انر افق تركثر و عل 
البالغين الرجال آکر ا النساء » وقد يكون حاداً في 
الأشخاص كبار السن » ويصاحبه ضيق في التنفس وعدم 
الراحة والدوخة والغثيان وقد يؤدي إلى الاغماء . 
المداخلات : يوصى المريض الذي يعاني من رعاف بالتنفس 
من الفم »مع جعل الرأس تميل للأمام قليلالمنع الدم من 
دخول البلعوم لتحاشي ابتلاع الدم . يتم التحكم في نزف 
الأنف بالضغط وإمساك الأنف بشدة بالأصابع » أو إدخال 
كرة من القطن مشبعة بمحلول موضعي قابض للأوعية 
الدموية » مع الضغط على جانبي الأنف » أو وضع ثلج 
والضغط على الأنف . إذا استمر النزف » يشفط الدم 
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epithelium 


ظهارة “تسج ظهاري < (نقيض البطانة) 
طبقة E‏ أو 
الخارجية من الجسم ؛ تتكون من خلايا تتصل ببعضها 
بواسطة كميات صغيرة من المواد اللاصقة . توجد فى كثير 
من أجزاء الجسم مثل الجلد » حيث تعمل كحماية ضد 
الجراثيم وتحول دون فقد سوائل الجسم » وهناك أنواع عديدة 
من الظهارة . 


epithelium , ciliated ظهارةمهدبة‎ 
epithelium , clumnar ظهارة عمو دية‎ 


ظهارمؤلفة من خلايا عمودية موشورية » (خلايا طولها 
أكبر من عرضها) » إما أن تكون بسيطة أو مطبقة . 

ظهارة ميزابية 

٠‏ ظهارة غير متقرنة تبطن الميزاب اللثوي » وهي امتداد 
للّخلايا الظهارية الحرشفية غير المتقرنة داخل الميزاب تنشأ من 
ظهارة العرف اللثوي (Gingival crest epithelium)‏ . 

epithelium , cuboidal = 


epithelium , crevicular 


cubical epithelium 


ظهارة مؤلفة من خلايا مكعبة الشكل » إما بسيطة أو 


epithelium , dental = enamel epithelium = ظهارة سنية‎ 
ظهارة مينائية‎ 
epithelium , enamel = dental epithelium = ظهار ة مينائية‎ 


ظهارة سنية 

طبقات أرومات الميناء الداخلية في مطرس الميناء وعضو 
١ 2‏ 
خلية ظهارية إنتاشية 
خلية ظهارية تغْطي المنسل (المبيض أو الخصية) . 
ظهارةلثوية 
طبقة الظهارة الحرشفية المطبّقة »التي تُخطي الأنسجة 
اللثوية ٠.‏ لان 

ظهارة غدية 
رة تشتمل على الخلايا المفرزة . 


epithelium , germinal 


epithelium , gingival 


epithelium , glandular 


منطقة داخلية ظهارية = = epithelium , inner zone‏ 
ظهارة مينائية ضامر reduced enamel epithelium‏ 
ملتقى ظهاری = ارتباط = epithelium , junctional‏ 
ظهار ي epithelial attachment‏ 
ظهار ة متقرنة epithelium , keratinized‏ 


نوع من الظهارة الُطبقة » حيث يترسّب الكيراتين في 
الخلايا الخارجية فتصبح شبه حرشفية ذات سطح صلب . 


قارن مع تنضير قناة الجذر( (Canal debridement‏ « والنزع 
الظهارى (Deepithelialization)‏ . 


بقاياظهارية epithelial debris‏ 
حجات ظهار ي epithelial diaphragm‏ 
التحام ظهاري epithelial fusion‏ 
تطعيم ظهار ي = تطعيم epithelial inlay = buccal inlay‏ 
شدقى 
56 تقويم الدهليز بطعم جلدي (Skin grafting‏ 
vestibuloplasty)‏ . 
بطانة ظهارية epithelial lining‏ 


ورم ذو متشأ سني ظهار يي epithelial odontogenic tumour‏ 
متكلس = ورم بيندبو calcifying = Pindborg's tumour)‏ 

لآليء ظهارية 

لآليء بون الظهارية 

إعادة الارتباط الظهارى 
هو ما يشار إليه بصورة أكثر دقة » بتسمية الانطباق الظهاري 
adaptation)‏ i1اEpthe)‏ وهو يتعلق بتقارب الظهارة اللثوية 
من سطح السن في الحيب اللثوي . 


epithelial rests of Malassez بقايا مالاسيه الظهارية‎ 


epithelial pearls 
epithelial Bohn's pearls 


epithelial reattachment 


oS‏ الرباط حول 
عمد الجذر الظهارى . غلاف الحذر epithelial root sheath‏ 


الظهاري 
عمد الجذر الظهاري 
لهرتفيج 
يشاهد تحت الجهر كامتداد لعضو الميناء » ويشكل حين غموه 
جذرالسن . 
التظهرن 
المرحلة الأخيرة لالتئام الجرح » 
الجرح . 


epithelial root sheath of Hertwig 


epithelialization 


أي إعادة النمو للجلد فوق 


ورم الأرومات الظهارية epithelioblastoma‏ 
ظهارى المنشاً epitheliogenetic‏ 
0 الظهارة epitheliogenic‏ 
ظهار ي عدي »متعلق بظهار ةالغدد epithelioglandular‏ 
شه الظهارة » شبيه الظهار ي epithelioid‏ 
ور ظهار ي epithelioma‏ 


أي ورم شان الظهارة 2 أو مكون من ا 34 

انظر سرطان (Cancer)‏ . 
ورم ظهاري مينائي 

انظر و رم أرومات الميناء (Ameloblastoma)‏ . 


epithelioma 0 


- 296 - 


duct)‏ « باح لو دفيج (Ludwig's angina)‏ « ألياف شاربى 
(Sharpey's fibers)‏ . 

0 بم المنسو ب »متعلق باسم eponymous‏ 

epostoma = exostosis 

epoxy resin 

نوع من الراتين المصتع يحتوي على مادة مصلبة » ويستعمل 
في عمل النماذج والقوالب والطلاء وفي أغراض الإلصاق ؛ 
مقاوم للحرارة والكيماويات 3 وفي التطبيقات التي يستخدم 
فيها خواصه اللاصقة (81126 هو ساد لأقنية الجذور يحتوي 
على الراتين الوببوكسي) 1 

فيروس إيشتاين - بار 
نسبة إلى م ا .إبشتاين » 1اع]وم 11.4.8 » اختصاصى 
باثولوجياإنجليزي ؟ وي .م .بار M.831۰‏ » خبير 
إنجليزي في الفيروسات معاصر . 
نوع متميز من فيروس هربسي » يسبب الحمى الغدية » 
ويظن أن له علاقة بحدوث ورم بوركت اللمفى (Burkitt's‏ 


Epstein-Barr virus = EBV 


. lymphoma) 
Epstein's pearls = Bohne's nodules = لآلىء إيشتاين‎ 
عقيدات بون‎ 
نسبة إلى أ . إبيشتاين » هذعاوم8.. » 1849 - 1918 » أخصائى‎ 
1 . طب أطفال من بوهيميا‎ 


عقيدات صغيرة بيضاء مصفرة قليلة الارتفاع » تشاهد على 
جانبى خط الوسط للحنك الصلب . وقمّة الارتفاعات 
السنخية » عند حديثي الولادة ؛ تختفي تلقائيا خلال أسابيع 
قليلة.قار ن مع قلاع ندنر »قلاع (Bednar’s aphthae)‏ 
(Thrush)‏ . 
أورام لشوية 
ورم لشوي 
أي ورم أو تضخم موضعي في اللثة . خصوصاً الورم 
الليفي الحميد أو الوم ذو الخلايا العملاقة ؛ قد يحدث أثناء 
فترة الحمل ويختفي بعد الولادة . 
عة ولادية » ورم لشوي خلقي 
ورم حميد للحَلايا الحبيبية في الفك السفلي أو في الفك 
العلوي » يصيب عادة منطقة القواطع المركزية ينشأ قبل 
ولادة الطفل وهو في الرحم . 
ورم لشوي ليفي 
فرط تنسج ليفي التهابي في اللثة » يتسبب عن التهيج 
المزمن . 
ورم لشوي ليفي 
فرط نمو التهابي ذو عنق للنسيج اللثوي . 


epulides 


epulis 


epulis,congenital 


epulis fibromatosum 


epulis, fibrous 


epithelium , laminated = = ظهارة متصفحة‎ 


ظهار ةّ مطبقة stratified epithelium‏ 
ظهار ةفموية epithelium , oral‏ 


نسيج ظهاري يبطن التجويف الفموي للحنك الصلب 

واللثة > والسطح العلوي من اللسان ؛ أويكون متقرناً » 

ويبطن اللوزتين والحنك الرخو والخدين والشفتين والمنطقة 

تحت اللسانية ويكون غير متقرن . 
ظهارة مُرتصفة »ظهارة أرضية = 
ظهارة حرشفية بسيطة 
ظهارة مصطبغة . ظهارة ملونة 
ظهارة تشتمل على خلايا تحتوي على حبيبات مصطبغة . 
ظهارة الجيب 

ظهارة ثبطن الجيب حول السني . 


epithelium , pavement = 
simple squamous epithelium 


epithelium , pigmented 


epithelium , pocket 


ظهار ة سنية ضامرة= = epithelium , reduced dental‏ 
ظهار ة مينائية ضامرة reduced enamel epithelium‏ 
ظهار ة مينائية ضامر ة epithelium , reduced enamel‏ 


طبقة خلوية من بقايا عضو الميناء » تتصل بسطح الميناء 
لسن في مرحلة البزوغ . 

ظهارة حسية » خلية ظهاريةحسية 

تتعلق بالأعضاء الحسية الخاصة . 

ظهارة بسيطة 

أي نوع من الظهارة تشتمل على طبقة واحدة من الخلايا . 

ظهارة حرشفية 

رة تشتمل على خلايا حرشفية منبسطة » وهي إما 

بسيطة أو مطبقة . 

ظهارة مطبّقة » خلية ظهارية مطبقة epithelium , stratified‏ 

نوع من الظهارة تشتمل على العديد من طبقات الخلايا ذات 


epithelium , sensory 


epithelium , simple 


epithelium , squamous 


الأنواع الختلفة . 
ظهار ة ميزابية » نسيج epithelium , sulcal = sulcular‏ 
ظهار ی ميزا ابی epithelium = crevicular epithelium‏ 


ظهارة أنبوبية = ظهارة حرشفية = epithelium , tabular‏ 


squamous epithelium 


epithelium , united enamel = = ظهارة مينائية متحدة‎ 

ظهار ة مينائية ضامرة reduced enamel epithelium‏ 
فوق الطبلى epitympanic‏ 
اسم كوب لعضو أو داء أو اختبار) » مسماة eponym‏ 


اسم لعضو »أو متلازمة » أو مرض أو داء »أو نسيج 
تشريحي إلخ . أو يشتق من اسم علم وهواسم أول 
شخص اكتشفه ووصفه مثل قناة بارثولين 'صناهطامة8) 
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موازنة الفك السفلى 
1-جعل الفك السفلي في حالة توازن مع الفك العلوي 
عادة » انظر توازن إطباقى (260طناتنوء لددتاءه0) . 
تا رن فبيا كل اران عن اك اسفن 
متعادلة . 
موازنة الإطباق 
تعديل في شكل السطح الإطباقي للأسنان عن طريق 
السحل » ليتوازن الضغط الإطباقى وبالتالى يتحقق تلامس 
إطباقي متزامن أو علاقة حدبية متناسقة وظيفياً مع الأسنان 
المقابلة ؛ أي جعل الإطباق طبيعياً . 


equilibration , mandibular 


equilibration , occlusal 


مو ازن equilibrator‏ 
أداة أو جهاز يستعمل لتحقيق أو للمساعدة فى الحفاظ على 
حالة التوازن . 

equilibrium توازن‎ 


1- حالة تعادل بين القوى المتقابلة . 

2- حالة الجسم حينما يتعرض لتأثير قوى مختلفة موزعة › 

تكون محصأتها في كل نقطة من الجسم صفرا . 

3- تعاذل بين القوى المؤثرة والمقاومة السالبة . 
مُعدّات » أدوات > تجهيزات »أجهزة 


أدوات سنية 


equipment 


equipment , dental 


تجهيز (تحضير) الأدوات equipment , preparation‏ 
أدوا ات جراحية equipment , surgical‏ 
تكافؤ » تساوي » تعادل القيمة equivalence‏ 
مکافئ » متساوي » متعادل القيمة equivalent‏ 
استأصل »> جث eradicate‏ 
استأصال » اجتثاث › اقتلاع eradication‏ 
الهيولى العاملة ergastoplasm‏ 


إرج وكلسيفيرول = فيتامين .1 ergocalciferol = vitamin D.‏ 
انظر فیتامین ”5“ (1 «نصھا۷1) . 
علم العمل 
دراسة العمل وما يحيط به من ظروف حتى يتم إنجازه على 
أكمل وجه » قوانين العمل أو شرائع العمل . 


ergonomics 


يتاكل يحت erode‏ 
متاكل الحد غير منتظم الأسنان erose‏ 
تآكل .ائتكال » تحات » درم erosion‏ 


. (Shallow ulcer) 1-قرحة ضحلة‎ 

2-تاكل أية مادة . 

3-الفقد التدريجي للأنسجة السنية الصلبة » من سطح السن 
بواسطة فعل كيميائي » أو فعل انسحالي وليس بفعل 


ورم لثو ي مشقّق epulis fissuratum = fissured epulis‏ 
طيّة تشبه الستارة من نسيج زائد توجد عند الجناح الخدي 
للبدلة السنية غالبا ما تُصاحب البدلات السنية المتآكلة منذ 
فترة طويلة . 

ورم لثوي ذو خلايا عملاقة = epulis , giant-cell = peripheral‏ 
ورم حر محيطي ذو خلايا عملاقة giant-cell granuloma‏ 

ورم لثو ي حبيبي epulis granulomatosion‏ 
آفة التهابية مفرطة النمو النسيجي تنشأ في السنخ مكان خلع 
حديث لسن » تنتج على سبيل الثال عن وجود حافة عظمية 


حادة . 

0 رم لثو ي خبيث epulis, malignant‏ 
مصطلح بائد لساركومة تصيب الفك وتكون على هيئة 
ورم لوي 

epulis myeloid = malignant epulis = ورم لثو ي نخاعي‎ 

ورم لثوي خبيث 


ورم لثو ی لو ليد حديث الو لادة = = epulis of the newborn‏ 
ورم لثوي خلقي 
نوع من الورم اللثوي ينشأ أثناء الحمل أو كنتيجة للحمل . 


congenital epulis 


epulis , pregnancy 


ورم لشوى ليفى epulofibroma‏ 
شبه وَرَم لشوي » شبيه الورم اللثوي epuloid‏ 


متعلق بالبثعة أوالورم اللثوي (115نام8) . 
ندب ؛تنداب أو تكون الجرح 


epulosis - 0 


(آثر الجرح ( 
ندبى »تندبى epulotic‏ 
ا 
معادلة equation‏ 
معادلة هانو equation , Hanau's‏ 
مقادير متساوية equal parts‏ 
مساواة » تساو equalization‏ 
تسود ية الضغط َه مساواة الضغط equalization of pressure‏ 


عملية المساواة فى الضغط أو توزيع الضغط بالتساوي . 
(سابقة) متساوى » متكافىء »تساوى » بصورة متساوية equi-‏ 


يوازن equilibrate‏ 
عملية سحل السطح الإطباقي للأسنان للحصول على 
إطباق غير رضحي ومستقر وظيفيا 

موازنة » معادلة »اتزان equilibration‏ 


1- الحافظة على وضع الجسم بشكل متوازن أو متعادل . 
2-حالة من الانزان أو التعادل . 
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كيسة سنية المنشأ توجد حول تاج سن بازغة تنتج عن تجمّع 
البزوغ ؛ وهي نوع من الكيسة التاجية . انظر كيسة سنية 
المنشأ (Cyst of dental origin)‏ . 


ورم دموى بزوغى eruption haematoma‏ 
انظر ورم دموى (Hematoa)‏ . 
ت 2 الأسنان eruption of the teeth‏ 


بز 2 زائد » اندفاع زائد eruption , over-‏ 
تطاول السن باتجاه الفراغ المقابل الناج عن فقد السن المقابلة . 
٠ 8 04 7 0‏ 
لوحةالبزوغ > جدول البزوغ 
انظر الملحق رقم 2 )2 (Appendix‏ 
بُزوغي »إثغاري »اندفاعي ٠‏ طحي 
متعلق بالبز وغ (Eruption)‏ . 
التهاب اللثة البزوغى 
التهاب لثوى مصاحب لبزوغ الأسنان الدائمة . قارن مع 
التهاب اللثة التو سفى (1)05ا لع ملع (Desquamative‏ . 
و 1 
حمامى 
احمرار سطحي للجلد منتشرأو على شكل بقع » بسبب 
احتقان الأوعية الدموية الشعرية تحت الجلد. 
جرعة حمامية 


eruption table 
eruptive 


eruptive gingivitis 


erythema 


erythema dose 
كمية الإشعاع التي تسبب إحمرار مؤقتا على سطح الجلد‎ 
. )1205©( الذي تعرض للإشعاع . انظر تحت جرعة‎ 
erythema infectious حمامى عدوائية‎ 
» مرض معدي حاد حميد يصيب الأطفال بالدرجة الأولى‎ 
ويتميز بحمى وطفح حمامي يبدأ من الخدين ويظهر أخيرا‎ 
على الذراعين والفخذين والردفين والجذع . تختفي‎ 
الإصابات الأولية مع تقدم المرض . إلا أن أشعة الشمس‎ 
تزيد من حدة الطفح » الذي يخف عادة بعد عشرة أيام‎ 
قديعود ظهور الطفح بعد فترةمن الزمن كلما تهيج‎ 
الجلد . الفيروس المسبب للمرض هو الفيروس الصغير‎ 
ومعالحته غير ضرورية حيث‎ » )Parvovirus B19 ( 9 
أن إنذاره جيد جدا » ولاداعى لعزل المريض . يُسمَّى أيضا‎ 
5 (Fifth 0156356( المرض الخامس‎ 


erythema migrans linguae =  - حمامى مهاجرة لسانية‎ 
geographic tongue اللسان الجغرافى‎ 


الخمامى متعددة الأشكال erythema multiforme‏ 
مرض التهابي حاد سببه غير معروف » يصيب الجلد . يمكن 
أن تحدث الاضابانه ية في مخاطية الفم » حيث تتكون 
لطخات فموية أو بثرات فموية يمكن أن تتقرح مسببة 


للم . 


جرثومى ؛ انسحال آلى كيميائى (Chemico-mechanical‏ 
(2 ن في الثلث اللثوي اليك انما غير معروفة 
(كثرة تناول الفواكة الحمضية » التعرض للأبخرة 
الحمضية . واستحالة الأنسجة الداعمة السنية هى من 
العؤامل الى مكن أن تس :بره بشكل شائم عند 
البالغين وتزداد الإصابة به كلما تقدم العمر . تكثر الإصابة 
على السطح الشفوي أو السطح الشدقي للأسنان » 
ويكون تقدمها بطيئاً للغاية بمعدل 1 ملليميتر كل 3 
سنين - وتصاب الأسنان في القوس الفكية العلوية أكثر 
من فع القوبي الك المع ا اها ت 
(Necrosis)‏ . 
لي 
تآكل السن 
آکال » ساحل » ساحج » مسبب الائتکال 
1- متعلق بالتآکل . 
2- متعلق بمادة تسبب تآكل السطح . 
حزاز مسطح أكالي 
مرض غير معروف السبب » يُصيب الأغشية الخاطية 
الفموية » يصاحبه إصابات جلدية في نفس الوقت ؛ تتكون 
في النوع الأكال منه حويصلات وفقاعات . 


erosion , dental 
erosion , tooth 


erosive 


erosive lichen planus 


احمرارالجلد erubescence‏ 
ن اء eructation‏ 
1-يَتنقط erupt‏ 
و 
0 
و 
1-بز 2 » إثغار »اندفاع eruption‏ 


عملية ظهور أو اندفاع الأسنان من خلال اللثة » وهو 
مايحدث في حالة تطور السن » حيث تندفع الأسنان من 
خلال العظم الصلب في السنخ والمخاطية لتبزغ في 
التجويف الفموي » ويستمر بزوغ الأسنان في الفكين حتى 
تتطابق أسطحها الطاحنة . عند البالغين » يكون بزوغ 
الأسنان عملية مستمرة لمعادلة تآكل الأسطح الإطباقية لها . 
يمكن حدوث بزوغ زائد للسن عندما توجد سن في أحد 
الفكين لاتقابلها سن فى الفك المقابل . 
2- طفح . 
إصابة جلدية مرئية تصاحب المرض . 
بَرْوغْ نشط 
حركة السن الطبيعية للبزوغ داخل أو في اتجاه التجويف 
الفموي بدأ من مكان تطوره في العظم السنخي . 
كيسة بزوغية › 
كيسة الإثغار = ورم دموي بازغ 


eruption , active 


eruption cyst = eruption haematoma 
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الإسفنجي في عظام الأضلاع » والقص ٠‏ والفقرات » وفي 
نهايات العظام الطويلة . يكون قطر الخلية الدموية الحمراء 
عادة 8 ميكرون وثخانتها 2 ميكرون » وعددها حوالي5 
مليون في كل ملليلتر مكعب في الذكور » وأقل بنصف 


مليون فى الإناث. 
سرعة تثفل erythrocytes sedimentation rate = ESR‏ 
الكريات الحمر 
حمر ة الأسنان »احمرار الأسنان erythrodontia‏ 
تلون الأسنان بصبغة بنية محمرة . 
إربثروميسين erythromycin‏ 


مضاد حيوي يستعمل لعلاج العديد من حالات العدوى 

ويستعمل دائماً في حالات الحساسية للبنسيلين » والعداوى 

المقاومة للبنسيلين . يعطى عن طريق الهم . 
التبقع الأحمر » تنسج كيرا الأحمر 


Queyrat's erythroplasia 


erythroplakia = 


حالة سابقة للسرطان تصيب الخاطية الظهارية » تتميز بآفات 
حمراء مخملية محدودة تنتشر فيها عقيدات دقيقة بيضاء 
من الطلوان (دفكلهامماه.]) ؛ غالباماينشأًفيها ورم 
سرطاني موضع. تسمى أيضاً التنسخ الأحمر لكيرا 
(Queyrat's erythroplasia)‏ . 


التنسج الأحمر 


طفح حمامي غير مؤلم ذو طبيعة حطاطية أو بقعية › 


erythroplasia 


يصيب الغشاء ال خاطى . 

erythroplasia of Queyrat تنسج كيرا الأحمر‎ 

صبغة الإريثروزين erythrosin dye‏ 
مادة كاشفة تستعمل لكشف وجود اللويحة على سطوح 
الأسنان . 

خشارة eschar‏ 
حالة تشبه تقشر ال جلد الناتم عن حرق بالنار أو بمادة كاوية . 

خشار escharosis‏ 
تكون قشرة الحرق أو الجرح . 

محدث للخشارة escharotic‏ 
مادة كاوية أو مادة أكالة تسبب ندبة أو جلبة جافة حينما 
توضع على الجلد . 

أدوية محدثة للخشارة escharotic drugs‏ 

Esmarch's operation عملية إسمارخ‎ 


ىة إلى 8 .ف .أ بإسمارخ « J.F.A.Esmarch‏ « 1823 - 
8 .» جراح آلماني . 


حمامى عقدة 
التهاب وعائي تحساسي يتميز بظهور عقد حمراء تحت الجلد 
تؤلم بالضغط عليها ؛ ثنائية الجانب » توجد على عرف 
قصبة الرجلين » وأحيانا على أجزاء أخرى من الجسم . 
تختفي العقد بعد عدةأيام أو أسابيع ولاتتقرح أبدا » 
وتكون مصحوبة بحمي خفيفة وخمول وألم في العضلات 
اال .قد تایا مد لثالة فى غدوئ کون 
العقدية (Streptococcal infection)‏ 3 اللحمانية 
(الغرناوية :sزوملذهءءهS)‏ أو الحساسية للأدوية عuا9)‏ 


erythema nodosum 


. Sensitivity) 
و‎ 


حمامي 
يتميز بالحمامى (Erythema)‏ . 


erythematous 


(سابقة) أحمر › وردى erythr- , erythro-‏ 


البدائية الدموية » أرومة الكرية الحمراء › erythroblast‏ 
أرومة الحمراء 
داء البدائيات الدموية › داء مصورات erythroblastosis‏ 


الكريات الحمر » داء أرومات الكريات الخمر 

داء أر ومات الكريات الحمر الجنينى erythroblastosis fetalis‏ 
نوع من فقرالدء الاتخلالي يدث عبد دي الولادة 
نتيجة لتناقض زمرة دم الأم والجنين ؛ وعلى وجه الخصوص 
فيما يخص عامل R1‏ (226102 8) » وزمر الدم ى أو 8 أو 
0 . تحدث الحالة بسبب تفاعل الأضداد والمستضدات في 
مجرى الدم للطفل ٠‏ نتيجة للانتقال المشيمي للأضداد 
المتكونة في الأم للمستضدات في دم الجنين . في حالة 
عامل 81 » يحدث تفاعل انحلالى فقط حينما يكون 
عامل 85 سالب ( )R negative‏ عند الأم > وعامل Rh‏ 
موجب (081004076م 115) عند الجنين .تشتمل الظواهر 
السريرية للحالة على فقردم حاد وضخامة الكبد 
والطحال » وقد تؤدي بدون التدخل الطبي إلى نقص 
الأكسجين وفشل قلبي ووَرم شامل للجسم وضيق 

/ تنفس » ووفاة . 

كرية دموية حمراء 
خلية دموية حمراء ناضجة » عديمة النواة »> على شكل 
قرص ثنائي التقعر » توجد في الدم .ما تحتويه من 
الهيموجلوبين هو المسؤول عن انتقال الأكسجين والتوازن 
الحمضي القلوي في الدم . معدل فترة الحياة لخلية الدم 
الحمراء هو 120 يوما » وهي تتكسر في الطحال ثم تطرح 
بنقلها عن طريق الجهاز الشبكي البطاني إلى الكبد . تنشأ 
كريات الدم الحمراء في نقي العظم الأحمر في العظم 


erythrocyte 
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جماليات قاعدة البدلة السنية 
التلوين الجيد وتشذيب حواف الجزء اللثوي من قاعدة البدلة 
السنية » خصوصاً فى المنطقة المحيطة بالأسنان لتماثل 
الأنسجة الفموية الطبيعية » انظر تشكيل الحافة المتعرجة عند 
أعناق الأسنان (Festooning)‏ . 

جمالوجهي 

خرش طعاء 
وضع محلول أو هلام من حامض الفسفوريك على سطح 
السن »لنزع الأملاح المعدنية . تؤدي عملية التخريش إلى 
زيادة مساحة السطح المعد للتثبيت الميكانيكي لواد الإلصاق 
الرابطة وتعرية البروتين الذي يؤدي إلى الالتحام 
الكيميائى » انظر أيضا التخريش بالحمض (اعاء 10ع) . 


esthetics, denture base 


esthetics, facia 


خرش بالحمض etch ,acid‏ 
خرش etchant‏ 
مادة تستعمل للتخريش ؛ فى طب الأسنان عادة ماتكون 


0 -50/ حمض الفسفوريك . 


خر 


etched surface 


حفر » تخريش etching‏ 
انظر تخريش بال حمض (عصتطعاء لزعش) . 
تخريش بالحمض etching , acid‏ 
مادة تخريش etching agent‏ 
الإيثانول . الكحول الإثيلى ethanol‏ 
انظر كحول ([ه0طامعاه) 03 
إثير ether‏ 


سائل طبار » كان يستعمل سابقاً فى التخدير بالاستنشاق . 
أما الآن فقد تم استبداله بمواد أكثر أمناً وفاعلية في التخدير . 


أخلاقى 2 خلقى ethical‏ 
1- متعلق بعلم الأخلاق (Ethics)‏ . 
2- يتعلق باداب المهنة (Professional etiquette)‏ . 

علم الأخلاق » أخلاق ‏ علم الآداب ethics‏ 
السلوك الأخلاقي أو التعاليم الأخلاقية . 

جمجمى غربالى . قحفى غربالى ethmocranial‏ 
علج ا 

جبهى غربالى ethmofrontal‏ 
متعلق بالعظم الجبهي والعظم الغربالي . 

ethmoid غربالى‎ 


1- شبيه بالمصفاة و ثقوب 8 
2-متعلق بالعظم الغربالى (Ethmoid bone)‏ . 
الشريان الغربالى 7 


ethmoid artery 


علاج جراحي لصأب المفصل الفكي الصدغي » بقطع 


(قص) عظم الفك السفلي 
مريء esophagus = oesophagus‏ 
التهاب العظم و النقّي الوتدي esosphenoiditis‏ 
التهاب العظم والنقي الذي يصيب العظم الوتدي أو 
استئصال الشظايا العظمية esquillectomy‏ 


إزالة جراحية لشظايا العظم بعد كسر ما ء بسبب قذيفة. 


[مختصر ] معدل ESR = erythrocyte sedimentation rate‏ 
تثفل الكريات الحمر 
معدل ترسيب كريات الدم الحمراء المعلّقة في بلازما الدم . 
مقال »اختبار » تجربة essay‏ 
عطر »روح » أصل > جوھر ماهية « essence = essentia‏ 
خلاصة 


محلول من زيت طيار مذاب في الكحول . 
زيوت طيارة » زيوت أساسية 
زيوت طيارة تشتق من نبات عطري مثل زیت القرنفل 011) 


. of cloves) 


essential oils 


إستر ester‏ 
مرگب يتكون بإضافة الكحول إلى الحمض وانتزاع الماء . 

تنبه الحس . شعور »إدراك 

حسي 2 تجميلي « فن التحميل , فلسفة  esthetic = aesthetic‏ 


esthesia 


الجمال 
عيذ رق عذال اکر وو او ن ا 
جسر تجميلى esthetic bridge‏ 
تاج تجميلي 1 esthetic crown‏ 
بدلة سنية تجميلية esthetic denture‏ 
بدلة سنية تضفي على المريض الجمال والسحروالوقار» أو 
تمنحه الشكل اليه 
بدلة سنية جزئية تجميلية esthetic partial denture‏ 
مشكلة تجميلية esthetic problem‏ 
حشوة تجميلية esthetic restoration‏ 
علم الجمال » فن التجميل » فلسفة الجمال esthetics‏ 


توافق مكونات الترميم من حيث الشكل «التكوين» واللون 
والوضع » الذي يؤدي إلى جمال مظهر المريض . 

جماليات البدلة السنية 
التأثير الجمالي الناتم عن التعويض السني » بما يضفي الجمال 
المرغوب والجاذبية والشخصية والوقار على المريض . 


esthetics , denture 
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حمض إثوكسى بنزويك ethoxybenzoic acid‏ 


انظر إسمنت (EBA cement ( . EBA‏ . 
كلوريد الإثيل ethyl chloride‏ 
سائل صافي »عديم اللون » شديد التطاير يحفظ في 
زجاجة ذات صمام لولبي . يستعمل في التخدير الموضعي 
السطحي عن طريق التبريد العالي » أو يستعمل لاختبار 

خيوية لب السن يحب امشجابعها للبرودة:, 
ض تترأسيتيك 
إثيلين ثنائى الأمين 
انظر محلول (EDTA solution). EDTA‏ . 
عوامل مسببة 
العناصر أو التأثيرات التى ينسب إليها سبب المرض أو الآفة . 
علم الأسباب المرضية » مبحث 
أسباب الأمراض » السببييات 
العوامل المسببة لمرض أو حالة ممرضة . 


ethylenediamine tetra-acetic acid 


etiologic factors 


etiology = aetiology 


علم أسباب سوء الإطباق etiology , malocclusion‏ 

(سابقة) أصلى » حقيقى . جيد eu-‏ 

الجرا انيم ال 1 Eubacteriales‏ 
جراثيم حقيقية ؛ رتبة من صنف الفطريات الانشقاقية 
(Schizomycetes)‏ . 

Eucapercha يوكابركا‎ 


معجون مكوّن من صفيحة كوتابر كا قاعدية (Baseplate‏ 

(perch2-uttaع‏ مذابة فى زيت الأو كالبتوس (Eucalyptus‏ 

(011 ؛ تستعمل أحيانا 56 لقناة الجذر . 
يوجينول eugenol‏ 
أ عدرس افو ديت اع الوك والبرسيدرل وهر دار 
عديم اللون أو أصفر باهت يستخرج من القرنفل »من 
مشتقّات الفينول » ويتفاعل كحامض مع أكسيد الزنك 
والماء ليكون معجوناً . يستعمل كإسمنت للحشوات 
المؤقتة » أو للحشوات المهدئة أو كجبيرة واقية حول سنية » 
بمايتميزبه من خواص مسكنة وملطفة ؛ ويُصنف 


کين : 


جيد الفكين .متعلق بسلامة الفكين » ذو eugnathic‏ 
متعلق بفكين طبيعيين » لهما نمو جيد وصحي . 
ارتياح »مرح »تشوة » جذل euphoria‏ 


شعور مفرط بالسرور » ليس بالضرورة بسبب الجو ا حيط . 
يمكن أن يستحث أو يثار بواسطة بعض العقاقير ا مخدرة . 
أسنان أوروبية » تسوس الأسنان ( ت قد( eurodontia‏ 


مصطلح قديم للتسوس السنى (وعتعةه 1ھ )(e‏ . 


يغذي الأم الجافية والجيب الجبهي والجيب الغربالي . 
انظر مدخل غربالى(102115هسسطا8) . 
العظم الغربالي ۰ 
عظم مثقب يكون سقف تجويف الأنف وجزءاً من أرضية 
ا 
أقنية غربالية 
قنوات بين العظم الغربالي والجبهي يمر خلالها العصبان 
الغربالي الخلفي والهدبي الأنفي والأوعية الغربالية . 
عصب م سال 1 ethmoid nerve > ١‏ 
يعصب مخاطية الجيوب الغربالية والتجويف الأنفي . انظر 
مدخل غربالي (Ethmoidalis)‏ . 1 
نتوء غربالي » شاخصة غربالية 
وعاء غربالي 
مصفاوي .غربالي 
متعلق بالعظم الغر بالي (Ethmoid bone)‏ . 
عظم غربالي 
تو رال عرف غريالي 
فتحةغربالية 
ثلمةغربالية » تيه غربالي 
الفراغ بين الصفائ المتجاجية للظم البهي » الذي ينوي 
الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي . 
نتوء غربالي » شاخصة غربالية 
برو م اة الع لان اة اة : 
جيب غربالي 
واحد من تجاويف عديدة معصلة تكوّن تيه العظم الغربالي 
وتفتح في التجويف الأنفي . 1 


ethmoid bone 


ethmoid canals 


ethmoid process 
ethmoid vessel 


ethmoidal 


ethmoidal bone 


ethmoidal crest 


ethmoidal hiatus 


ethmoidal notch 


ethmoidal process 


ethmoidal sinus 


استتصال الغربالى ethmoidectomy‏ 

شق الجيب الغربالي » بضع الغربالي ethmoidotomy‏ 

دمعي غر بالي ethmolacrimal‏ 
متعلق بالعظم الدمعي والعظم الغربالي . 

فكي علو ي غر بالي ethmomaxillary‏ 
متعلق بالفلك العلوي وال الال + 

أنفى غربالى ethmonasal‏ 
متعلق بعظام الأنف والعظم الغربالي . 

حنكى غربالى ethmopalatal‏ 
متعلق بالحنك والعظم الغربالي . 

وتدي غربالي ethmosphenoidal‏ 
متعلق بالعظم الوتدي والعظم الغربالي . 

ethmovomerine 


ميكعي غربالي 
متعلق بعظم الميكعة والعظم الغربالي . 
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evagination اندلاق‎ 


بروز من غمد » أو بروز من غلاف خارجي . 
م مضمحا > سريع الزوال » يختفى سرعة »2 
و 
غير مستقر 
تاج إيفان الذهبي 
نسبة إلى ج .إيقان »1888 » 6.8۷4١‏ » طبيب أسنان 


ع 


أمريكي . 
تاج من الذهب بدون لحام مشكل على هيئة الشكل 


evanescent 


Evan’s gold crown 


يبخر evaporate‏ 
تبخير evaporating‏ 
تبخر »تبخير evaporation‏ 


تحول المادة من الحالة الصلبة أو الحالة السائلة إلى بخار. 

انقلاب للخارج » شتر خارجى .تلب تحويل ¢ 
عكس 

تحول السن إلى الخارج في حالة سوء الإطباق . 
بقلب يتحول ؛يتعكس evert‏ 
بدلةإيقري السنية 

نسبة إلى ر .ج .إيقري R.6. ver ٠»‏ » جراح أسنان 

بدلة سنية علوية جزئية » تمتد قاعدة البدلة السنية لتلامس 

السطح الوحشي لآخر سن طبيعية خلفية في القوس السنية . 

انظر قلع » نتش (108و[ناكش) . 
ساركومة يوينج 

نسبة إلى ج . يوينج 1943-1866 › عمة1.5 » باثولوجي 
ورم نادر شديد الخبث يصيب العظم » ينشأ عادة وينتشر 
إلى عظم الفكين ؛ يصيب الأطفال والشباب البالغين . 


eversion 


Every’s denture 


evulsion = evulsio 


Ewing's sarcoma 


(سابقة) بلا »بدون »من »خارج من »مابعد -0<ه,-<» 

احتداد المرض . اشتداد المرض exacerbation‏ 
زيادة حدة المرض وشدة أعراضه . 

محص . كشف على مريض »اختبار examination‏ 


الفحوصات والأبحاث التي تجرى للأغراض التشخيصية . 
فحص سريري » فحص إكلينيكي 
تحص تفصيلى .تحص م مفصا examination , detailed‏ 
تحص عام 
فحص داخل الفم 


examination , chemical 


examination , clinical 


examination , general 


examination , intra-oral 


(سابقة) واسع 2 متسّع 2 عريض eury-‏ 
عريض الرا أس = عۍريض = eurycephalic = eurycranial‏ 


القحف eurycephalous‏ 
عريض الحمحمة eurycranial = eurycephalic‏ 
عريض الفك »ذو فك عريض eurygnathic‏ 
ذو فك عريض بشكل غير المألوف . 
اتساع الفك eurygnathism‏ 
ذوفك عريض أو متسع بشكل غير اعتيادي : 
العريضى (نقطة تشريحية فى العظم الجدارى) euryon‏ 


إحدى نقطتين على جانبي الجمجمة عند أقصى مقطع 
عرضي لها . 
عريض الوجه » ذو وجه عريض 
ذو وجه عريض » صغير » وغير اعتيادي . 
محلول الجير لجامعة إدنبره = eusol = Edinburgh University‏ 


euryprosopic 


solution of lime إيسول)‎ ( 


0000 
يستعمل كمطهر وكمادة منظفة مضادة للعدوى . 
E‏ 
أنبوب يوستاكيوس = 
الأنبوب السمعى » القناة السمعية 
نسبة إلى ب 5077 » B.Eustachio‏ « 1574-1513 « 
ا 
أنبوب ضيق يمر من الأذن إلى البلعوم الأنفي . وظيفته 
معادلة الضغط الجوي على جانبي طبلة الأذن . 
صهور »سل الانصهار 
1د برقل ها ر ا 
ميل الاتسهار + ر درا دن سكلف انط 
أيضا خليطة صهورة (Eutectic alloy)‏ . 
2- متعلق بمزيج صهور أو بخصائصة . 
مزيج من عنصرين أو أكثر ينصهر ويعاد تصلبه بدون 


Eustachian’s tube = Eustachian’s 


canal = auditory tube 


eutectic 


اال ا 

خلائط صهورة eutectic alloys‏ 
انظر تحت خليطة (وهااA)‏ . 

evacuating = evacuation تفرد بغ‎ 

فو اف که 

مفرع .مفرع evacuator‏ 


مقرخ فمو ى = مصة « شفاطة  evacuator , oral = aspirator‏ 
آلة فاضة 4 1 شافة 


ا + 4 .و 4 
مفرغة جراحية » ماصة جراحية evacuator , surgical‏ 
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فرط تنسج املاط excementosis = hypercementosis‏ 
السّحل الجانبي 
اللامركزي ٠‏ التعديل الجانبي اللامركزي 
فرط » زيادة » تجاوز » إفراط » زيد 
أكثر من الضروري أو المقنن . الحالة التي يحدث فيها بروز 
الحشوة من الحفرة ال حضرة » أو امتدادها بعد خط الإنهاء . مما 
يتسبب عادة في تهيج اللثة وتدهور حالة الأنسجة الداعمة 
السنية فى المستقبل . 
ENE‏ 
(في تقويم الأسنان) : القوة التي تنشأعن جهاز تقومي 
مقدارها المفرط يؤدي إلى الإضرار بالأنسجة الداعمة للأسنان 
ما يسبب قسط الأسنان (Ankylosis)‏ . 
سواغ » سواغ الدواء 
مادة ليس لها تأثير دوائي » تضاف للعقار لجعله مناسباً 


excentric excursion adjustment 


20660655 


excessive force 


excipient = vehicle 


يستأصل excise‏ 
الاستئصال الجراحي للنسيج المريض عن بقية الأنسجة 
الصحية . 

excision استتصال‎ 


إزالة أي جزء من الجسم بواسطة القطع » أوالبترأو 
الاستئصال الجراحي لنسيج معتل . 


خزعة استئصالية excision biopsy‏ 
استئصال بالحملة excision , En Bloc’s‏ 
استتصال موضعى excision , local‏ 
استئصال النسيج المريض والنسيج الطبيعي المجاور 
بنش رتجدرئ excision , radical‏ 


استئصال النسيج المريض وإزالة ممتدة للأنسجة الحيطة » با 
يشمل كامل البنى التشريحية » مثل العضلات » والغدد 
اللمفية » والخد . 
استئصال واسع 
استكصال النسيج المريض والنسيج الطبيعي ا جاور لمسافة 


تتجاوز الجزء المريض . 


excision , wide 


خرعة استئصالية excisional biopsy‏ 
انظر خزعة (رومه81) . 
استثارة excitation‏ 


انتقال إلكترون مداري من مكانه المعتاد في الذرة إلى مدار 
أبعد عن النواة ضمن نفس الذرة . 
نادت 


excochleation 


تحص الفم تحص تمو ی examination , oral‏ 
1 -فحص جسماني 
2 - فحص فيزيائي 


examination , physical 


examination , pulp vitality تحص حيويةاللب‎ 
examination record سجل القحص‎ 
examination , teeth فحص الأسنان‎ 
examination , transillumination تحص الشفوفية‎ 


القحص بالإضاءة النافذة . 
القحص بالنظر »فحص عياني 
طفح ظاهر 
طفح ظاهر 

1- أي طفح جلدي (Skin eruption)‏ . 

2 أي ج طفحية ) (Eruptive fever‏ . 
ی ری 

متعلق بالطفح الجلدى (Exanthena)‏ . 
1-حفرة 7 فيطو 
2 - تحضير الحفرة أو التحويف 
3- نجريف 

إزاله قات الل قرزا و کیو لطر رو مكانيا 

لترمم بحشوة أو حشوة مصبوبة . 
1- تحضير الحفرة السنية 


examination , visual 
exanthem = exanthema 


exanthema = exanthem 


exanthematous 


excavation = excavatio 


excavation , dental 


2 - تجريف سني 
محرفة excavator‏ 
1-أداة قطع يدوية تستخدم لإزالة التسوس من سن 


2-أداة قطع تمسك باليد تستخدم في المقام الأول لتجريف 
التسوس أو العاج اللين من سن نخرة . نصلها حاد 
دائري » أو بيضاوي أو ملعقى الشكل » وهى عادة 
مزدوجة النهاية . 
أداةيدوية تستخدم في طب الأسنان لتجريف وإزالة 
التسوس » وخصوصاً التسوس العاجي (21165© (Dentinal‏ . 


excavator , cleoid 


excavator , dental 


محرفة العاج excavator , dentine‏ 
محرفة تُر صية , excavator‏ 

انظر قرص » قرصي » شبيه بالقرص (0150010) . 
محرفة ملعقية حادة excavator , sharp spoon‏ 
مجرفة ملعقية excavator , spoon‏ 


مجرقة سنية ذات نصل بشكل الملعقة » تستخدم ساسا 
لإزالة العاج المتسوس . 
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1- سقوط على شكل طبقات أو قشور أو حراشف . 
2- السقوط أو التبدل الطبيعي للأسنان اللبنية قبل بُزوغ 
الأسنان الدائمة التى تخلفها . 


تقشر أو تو سف اللسان المنطقى- = exfoliatio areata linguae‏ 


اللسان الجغرافى geographic tongue‏ 
مفشنء موس exfoliative‏ 


متعلق ب » أو يسبب التقشر (م8:4011200) . 
السيتولوجيا التقشرية 
علم يختص بفّحص الخلايا التي تنفصل عن أسطح الجسم 
يقة اللطاخة (6ناونتصطاءء] نتدعدم5) » وذلك فى الفحص 
النسيجي في حالة الأورام السرطائية »أو التغيرات الأخرى 
تعطى » دعها تؤخذ (لاتينية ) 
رمزيستخدم في كتابة الوصفة الطبية » واختصارها 
(Exhib)‏ . 


exfoliative cytology 


exhibeatur = exhib 


منفذ خروج = فتحة = نافذة exit port = aperture = window‏ 
(في التصوير الإشعاعي) :فتحة في رأس الأنبوب تصدر من 


خلالها الأشعة . 
(سابقة) خارج › خارجي .> ظاهر exO- , exX-‏ 
خارجى الإفراز exocrine‏ 
غدد EES‏ الإفراز exocrine glands‏ 


أية غدة من الغدد متعددة الخلايا (Multicellular glands)‏ 
التي تفتح على سطح الجلد بقنوات من خلال الظهارة » 
مثل غدد العرق والغدد الدهنية . 
قلع الأسنان » خَلْع الأسنان 
مبحث قّلع الأسنان 
دراسة الطرق المستخدمة في قلع الأسنان » أو قلع أجزاء 
منها . 


exodontia - 65 


exodontics - 2 


اختصاصى بقلع الأسنان exodontist‏ 
من يتخصص في قلع الأسنان . 
داء العرن السنى exodontosis‏ 


فرط النمو لزوائد عظمية تصيب سطح جذرالسن . 
علم قلع الأسنان 
خارجي المنشاً 

1- يتطور أو ينمو خارج الكائن الحي . 

2- صفة لحالة تنتج عن عوامل خارجية أو عوامل بيئية . 
تنبيه خارجي المنشأ 
فقم »بروزالفك = بروز لفك exognathia = prognathism‏ 
السفلى 
النتوء السنخي للفك العلوي (الفقم الخارجي ( exognathion‏ 


20002601087 - 15 


200015 


exogenous stimulation 


عملية كحت لحفرة أو فجوة لإزالة مواد غريبة »أو مواد 


معتلة . 

يتسحج الجلد excoriate‏ 

تسحج excoriation‏ 
فقدان الطبقة السطحية من الجلد . 

يتفرغ يرق ؛ يلخرج بر excrete‏ 
إزالة أو طرد الفضلات من الجسم . 

1 -إفراز ».إخرا اج » إفرا اغ excretion‏ 


عملية إخراج الفضلات من الجسم . 
2- مفرزات » مفرغات 
المواد (الفضلات) التي تخرج من الجسم : 
مُفرغ »إخراجي »إفرازي excretory = excurrent‏ 
قناة مفر غة »قناةإفرازية excretory duct‏ 
الجزء الانتهائى من القناة اللعابية » التى تنقل اللعاب كامل 
التكوّن من القناة الخططة إلى داخل اتوت الفموي . 
أقنية مفر غة »أقنية من جة excretory ducts‏ 
رَيغان »انزلاق »سیوح excursion‏ 
يستعمل هذا المصطلح للحركات الختلفة للفك السفلي أثناء 
المضغ : يمكن أن تكون هذه الحركات إلى الجهة الجانبية 
فتسمّى الانزلاق الجانبي (Lateral excursion)‏ « أو إلى 
اللأمام بشكل بروز أو تقدم فيسمى الانزلاق المتقدم أو البارز 
(Protrusive excursion)‏ « أو إلى الخلف قليلا بشكل تر اجع 
أو تقهقر فيسمى الانزلاق المتراجع أو المتقهقر (Retrusive‏ 


. eXCUrSİON) 
excursion , lateral انزلاق جانبى‎ 
excursion movement حركة انز لاقية‎ 
excursion , protrusive انزلاق أمامى‎ 
excursive تحر ف 2 زائغ‎ 1 
excursive movements حركات انزلاقية‎ 
excursive pathway مسارانزلاقی‎ 


5 


قلع نزع »سحب قلع السن <« exelcymosis = extraction‏ 
حلع السن 
تحطيم سطحي تدريجي للنسيج » اهتراء سطحي 
أو ظهاري » تآكل سطحي 
التآكل البطىء للأنسجة السطحية والأنسجة السطحية 
العظمية » مثل ما يحدث في حالات التقرح . 
2- يسقط »یزول 
سقوط الأسنان اللبنية وبزوغ الأسنان الدائمة مكانها . 


exesion 


exfoliate 


exfoliation = exfoliatio تقشر »توسف‎ 
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2 تحريك الأسنان بطبيقة تقويمية من أجل تصحيح سوء 
الإطباق . 

قوس موسعة »قوس التوسيع 
طبيقة ڌ تقويمية تستخدم لتساعد في تحريك الأسنان جانبياً . 


expansion appliance 


expansion arch 


مفتاح موسع »› مفتاح التو سيع expansion key‏ 
(في تقويم الأسنان): تستخدم للف المرفاع اللولبي 1361) 
5065 فى الطبيعة التقويمية الموسعة (Expansion screw)‏ . 

توسيع شش »تمديد سني expansion , dental‏ 
(في تقويم الأسنان) : استعمال أسلاك قوسية لتوسيع 
القوس السنية » ولإمالة النواتىئ السنخية السنية نحو الخارج 
إلى الوحشي من قواعدها المرتكزة على العظم القاعدي . 

تمددمتأخر 

تمدد تصلبى » تمدد أثناء التصلب 

تمدّد رطوبي ‏ تمده بالرطوبة 
تمدد اة امتصاص الماء كما في حالة الجبس (2تناوم/63©) . 


expansion key 


expansion , delayed 
expansion , hardening 


expansion , hygroscopic 


(في تقويم الأسنان) : أداة تستخدم للف المرفاع اللولبي 
(1301-50161) فى الطبيقة التقويمية الموسعة (Expansi01‏ 
SCrEeW)‏ . 

توسيع فكي علوي 
(في تقويم الأسنان) : طريقة لزيادة عرض القوس السنية 
باستخدام الطبائق التقويمية الموسعة للعظام والدروز 
الحنكية ؛ حينما تُطبق قوة كبيرة » تعرف هذه الطريقة 
بالتوسيع الفكي العلوي السريع maxillary‏ 0 
expansion : RM8]‏ » وحين تطبيق قوة خفيفة د 
التوسيع الفكي العلوي البطيء [Slow maxillary‏ 


. expansion ;(SME)] 


expansion , maxillary 


صفيحة تو سيع expansion plate‏ 
طبيقة تقويمية تشتمل على صفيحة قاعدية من جزئين » 
انيما مسمار لولبي يمكن بواسطته فصل الجزئين » 
وبذلك يتحقّق الضغط على الأسنان . 
تمدد بدئي »تمدد أولي 


توسيع فكي علوي سريع 


expansion , primary 
expansion , rapid maxillary = 
RME 
» توسيع هيكلي عظمي باستخدام قوی من 10-3 باوند‎ 
: وذلك لتوسيع درز الحنك المتوسط في خلال 10-7 أيام‎ 
expansion, rapid palatal (RPE) تو سيع حنكي سريع‎ 
نسبة التمدد‎ 


expansion ratio 


exolever = elevator = dental elevator رافعة = رافعة سنية‎ 


رافعة لقلع السن أو جزء من السن . 


حر ظ العين exophthalmia = exophthalmos‏ 
جحو ظى » متعلق حح ظ العينين exophthalmic‏ 
دراق جحو ظی = exophthalmic goiter‏ 


exophthalmic goite 
مرض سببه زيادة إفراز الغدة الدرقية ويتميز بتضخم الغدة‎ 


جحوظ العينين exophthalmos = exophthalmia‏ 
بروز شاذ للمقلة . 

خارجى التنبت exophytic‏ 
ا فر رز وال اجرف اوي 

exorbitism = exophthalmos بروز المقلة‎ 

عر ن exostosis‏ 


ترط اهو لضع ااي + ور ارج سطع العظم أو جذر 
السن في شكل تورم عظمي » ويمكن أن يكون نتيجة : عن 
التهاب مزمن أو ضغط مستمر أو متواصل على العظم أو 
عن تكون ورم » ويمكن أن تؤثر على استقرار الجهاز 
التعويضي بالفم . انظر نتوء » بروز (10105) . 
عَسرن ملاطي 
تكون أو ترسب الملاط على السن . 
عرني > خار- جي التعظم 
متعلق بالعرن أو النمو العظمى السطحى . 
مطلق للطاقة . باعث للحرارة ‏ اوصام 
1 إظلوق للتسر ار كا ساون كن کو دلت الد 
من أنواع الت والزائين الأكريليكي نتيجة التفاعلات 
الكيميائية . 


2- متعلق بحرارة السطح الخارجي للجسم . 
غريب »دخيل 
لوصف مرض لايوجد في منطقة بعينها أو بلد ؛ في 
بريطانيا مثلاً » مرض الجذام هو مرض دخيل . 
ذيفان خارجي ۰ ذيفان خارج الخلايا 
إفراز سمي من الخلايا الجرثومية يسبب تلفاً أوتدميراً في 
أماكن بعيدة عن بؤرة العدوى . نوع فعال من الذيفان السام 
يتحرر من الكائنات الحية الدقيقة . 


exostosis , cementum 


exostotic 


exothermic = exothermal 


exotic 


exotoxin 


يمد »يوسع »ينشر » يبسط expand‏ 
الو سع expander‏ 
تمدد » توسع » امتداد » expansion‏ 


1- زيادة في 
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ذات نصل مرن حاد » تستعمل فى المّحص التشخيصى فى 
فا اا ی :ل أسطم امان لادی 
عن العيوب مثل الكسور أو بداية التسوس السني أو 
الغدؤة» ماحد ايا ف الأسسجة حول السنية 
لفقحص أسطح الجذر لاكتشاف الترسبات الكلسية تحت 
اللثوية ؛تشمل أنواعه : مسبر كوهورن )Cowhorn’s‏ 
explorer)‏ » مسبر شيبارد كروك (Shepard's crook‏ 
e0‏ orاexp‏ » المسبر قائم الزاوية (Right angle explorer)‏ « 
مسبرالآقنية الجذرية ( expo‏ عاهه820000) » مسبر 
الأنسجة الداعمة السنية (Periodontal explorer)‏ . 


التهاب اللثة الانفحار ي = = explosive gingivitis‏ 
التهاب اللثة الدافع expulsive gingivitis‏ 
مُنكشف »> مکشوف › متعرٌ exposed‏ 
عاج مكشوف » عاج متعر exposed dentine‏ 
لب منكشف exposed pulp‏ 


لب سني مكشوف للبيئة الخارجية الحيطة ومعرض لحدوث 
العدوى الجرثومية نتيجة لكسر التاج أو فقد تاج السن بسبب 
رضح أو اختراق العاج أثناء تحضير حفرة في السن . 
انكشاف » تعرية تعرض 
1-تعرية أو انكشاف نظقة مغطأة »أو منطقة محمية أو 
محصنة » كما فى التعرية أوالإنكشاف الجراحى . 
2-التعرض للعدوى ء أو التغيرات الحرارية » أو الإشعاع » 
إلخ . 
3- (في علم الأشعة) : قياس كمية التعرض للأشعة. 
4- (في طب الأسنان) : فقدان أو زوال ميناء السن والعاج 
الذي يغطى اللب ما يؤدي إلى انكشاف نسيج اللب » إما 
2 8 ف ۰ 5 ۰ 01 7 
بسبب استخدام الآدوات ويسمى الاك وميم 
exposure)‏ علأتطتلة1) أو بسبب التسوس ويسمى 
انكشافاً تسو (Carious exposUre)law‏ . 


exposure 


انكشاف تسوسى »تعر نخرى exposure , carious‏ 
انكشاف العاج 


انكشاف موضعى 


exposure , dentine 


exposure , localized 


انكشاف اللب exposure , pulp‏ 
فتحة في جدار حجرة اللب تؤدي إلى انكشاف لب السن 

انكشاف الجذر 

تعرية جراحية > كشف جراحي 
التعرية الجراحية أو الكشف الحراحى للأسنان المنطمرة . 
تستخدم التعرية الجراحية في العديد من الأغراض مثل إزالة 


exposure , "00 


exposure , surgical 


مسمار توسيع »لولب التوسيع 
(في تقويم الأسنان): أداة آلية ضمن الطبيقة التقويمية النزوعة 
(المتحركة) أو الثابتة » تستخدم لتوسيع القوس السني . 

تمدد تصلبى 
زيادة بعدية تحدث عندما تتصلب المواد السنية . 
(في تقويم الأسنان) :استعمال طبائق ثابتة للحصول على 
قوة تقويمية تطبق على الأسنان » والنتوء السنخي السني في 
المتوسط . يطبق الضغط أيضا على كل الدروز الوجهية . 
انظر توسيع الفك العلوي السريع (Rapid maxi1lary‏ 
expansion)‏ . 


توسيع فكي علوي بطيء 


expansion screw 


expansion , setting 


expansion , skeletal 


expansion , slow maxillary 
(SME) 

توسيع حنکی بطىء expansion , slow palatal‏ 
توسيع هيكلي عظمي للحنك باستخدام قوى ضعيفة لفترة 
طويلة من الزمن (ثلاثة أسابيع إلى شهرين) . 

تمدد حرار ي expansion , thermal‏ 
زيادة في حجم النموذج الجبسي ¢ حينما يتعرض لحرارة 
عالية في مرحلة الإزالة بالحرق خلال عملية الصب . 

تمددا لشمع 
لتدعيم حركة الأسنان . 

طارد للبلغم »مقشع 
عقار يساعد على إفراز البلغم ويجعل طرده سهلا عند 
السعال . 

طرد البلغم 
طرد المواد الغريبة من المجرى الهوائي عن طريق الفم . 

اختباري » تجريبي 


expansion , wax 


expansion wire 


expectorant 


expectoration 


experimental 


experimental work عمل تجريبى‎ 

زفير › كهانة انتا expiration‏ 

زفير ي expiratory‏ 

متعلق بالزفير (11800م:8) . 

1 يز فر expire‏ 
2- يموت 

سبر » قحص بالمسبر exploration‏ 

مسبر »مسبار ؛“مستكشف explorer‏ 


أداة وحيدة الطرف أو مزدوجة الطرف مصنوعة من الفولاذ 
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تمديدالحيد ٠‏ زيادةالحيد 
عملية جراحية لتعميق أو زيادة عمق التلم الشدقي أو التلم 
اللساني لزيادة ثبات الجهاز التعويضي السني . ويمكن إنجاز 
ذلك ب يادة إرتفاع الحيد العظمي 6 تعميق الأنسجة 
الرخحوةللميزاب ع»كمافي تقويمالدهليز 


extension , ridge 


. (Vestibuloplasty) 
extensive متد »بارزء زائد » كثير‎ 
exterior خارج > ظاهر‎ 
external 


وحشي » خارجي » ظاهر 
عكس إنسى » داخلى » باطن (167081م) . 

external acoustic meatus = مجري الس الشاك‎ 

external auditory meatus 
قناة الآذن الخارجيةوتتكون من عظم وغضروف وتمتد من‎ 
صوان الأذن إلى الغشاء الطبلى . تَسمّى أيضا القناة‎ 
. (External ê السمعية الخارجية ([همههء‎ 

زاو حار 

الفتحة الخارجية للقناة الدهليزية 


external angle 
external aperture of 
aqueduct of vestibule 
فتحة خارجية للقناة الصغيرة الممتدة من دهليز الأذن‎ 
الداخلية » والواقعة على السطح الداخلي من ا جزء‎ 
الصخري للعظم الصدغي » بجانب فتحة مُمر السمع‎ 
. الداخلى‎ 
external aperture of الفتحة الخار جية لقنية القوقعة‎ 
canaliculus of cochlea 
فتحة خارجية للقناة القوقعية ([عطصقطه ٣eaاطcه٣) على‎ 
: الحافة الوداجية للعظم الصدغي‎ 
external aperture of الفتحة الخارجية لقنية الطبلة‎ 
tympanic canaliculus 
الفتحة السفلية لقناة الطبلة (اعصصقك عنصهمم15) على‎ 
1 السطح السفلي للجزء الصخري للعظم الصدغي‎ 
وصلة خارجية » مثبتة خارجية‎ 


القناة السمعية الظاهرة 


external attachment 
external auditory canal = 
external auditory meatus 


انظر الصماخ السمعى الظاهر (External acoustic‏ 


. meatus) 
external auditory meatus = محری السمع الظاهر‎ 
external acoustic meatus 


الفتحة السمعية الخارجية مر الحارة إلى الغشاءا 
2 رھ من ره 7 
للآذن . انظرصماخ (Meatus)‏ . 


ا و ا ا ی ار 
تحريكها تقويياً من أجل تسهيل بزوغها . 
زمن التعرض 
مدة الزمن الذي يقاس بالثواني أو بأجزاء من الثانية » أو 
بعدد النبضات الكهربائية التى تنبعث خلاله الأشعة . 
انكشاف رضحي › و ضحي exposure , traumatic‏ 


exposure time 


تعبير expression‏ 
تعبير وجهى » سيماء expression , facial‏ 
إخرا اج 8 د expulsion‏ 
دافع »قاذف .طارد expulsive‏ 
التهاب اللثة الدافع expulsive gingivitis‏ 


- التهاب اللثة والأنسجة الداعمة للأسنان الذي قد يصيب 
سناً واحدة أو عدة أسنان ما يتسبب في فقدانه تدريجيا . 
2- التهاب العظم السنخي يدفع السن تدريجيا خارج 
السنخ . 

extension »امتداد‎ 0 -1 

2- بروز » نتوء 

3- زيادة » كثرة 

طريقة التوا ازي بتمديد المخروط extension-cone paralleling‏ 

technique = XCP 

إجراء الصور الشعاعية بطريقة التوازي باستخدام مخروط 
طويل بقياس حوالى 40 سنتيمتراً (16 بوصة) . 

جسر تد » جسر امتدادي extension bridge‏ 
جسر سنى ذو جاسرة حرة متصلة من طرف واحد بنقطة 
الارتكاز 1 جسر ظفري أو جسر كابولى 61/اءلتاصةع) 
bridge)‏ . 

تمديد وقائى 
أا فوا اة التي اوه بدح رق باذك 
0.77.8191 في سنة 1891 » بوجوب امتداد حواف الحفرة 
الحضرة لتشمل مناطق مجاورة من نسيج سليم يتوقع أن 
تصاب بالتسوس في المستقبل مثل الوهاد والشقوق »أو إلى 
متا ذاتية العنظ ف جين يتفض امان حلت 


extension for prevention 


تسوس تال . 
خط الامتداد الخارجى » امتداد المحيط 


extension outline 
حدود سطح المثال التي تحدد كل المساحة التي ستغطيها‎ 
البدلة . الحيط الخارجي من سطح القالب الذي يشتمل على‎ 
. المساحة الكلية التى تغطيها قاعدة البدلة السنية‎ 

بدلة سنية جزئية متدة extension partial denture‏ 

انظر بدلة سنية جزئية (ع نامعل [هناته©) . 
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خلف الفكي مع الوريدالأذني الخلفي »وير في الغدة 
النكفية في مستوى زاوية الفك السفل ؛ يجري عمودياً 
اا ا ليتحد مع الوريد تحت الترقوة بجانب أو في 
باطن العضلة الأخمعية الأمامية . يشتمل على زوجين من 
الصمامات » يوجد الزوج السفلي عند التقائه مع الوريد 
تحت الترقوة » والزوج العلوي يكون عادة فوق الترقوة 
بحوالي 4 سنتيمترات . يقع الجيب بين هذين الزوجين من 
الصمامات . قارن مع الوريد الوداجي الباطن [6102م1) 


. jugular vein) 


رباط جانبى وحشى external lateral ligament‏ 
خط خار 2 5 external line‏ 
الشريان الفكن العلو ي الظاهر  external maxillary artery‏ 
الوريد الأنفي الظاهر external nasal vein‏ 


وريد تصريف جانب الأنف » انظر مدخل أنفى ظاهر 


. (Nasalis externa) 


external oblique line الخط المنحرف الظاهر‎ 
external oblique ridge الحافة المنحرفة الظاهرة‎ 


فرط عا ل اة جلى الور اا 
الخلفية للفك السفلى » يمتد من الحافة الجانبية للفك السفلى 
إلى منطقة الأرحاء وينتج عن الكثافة العالية للعظم في هذه 
المنطقة . 

وريد حنكي ظاهر 
ينزح منطقة الحنك . انظر مدخل حنكي خارجي ۴41114) 


external palatine vein 


. externa) 

التثبيت بدبوس خارجى external pin fixation‏ 
انظ ركسر (ع7تااعة1) ١‏ 

external pterygoid muscle العضلة الجناحية الوحشية‎ 


انظر العضلة الجناحية الحانبية (Pterygoideus lateralis)‏ . 
بطع رجي 
جدار خارجي 
استئصال » نزع 

الإزالة الكاملة أو اجتثاث الأنسجة ؛ فى معالحة قنوات 

ارا ول قز فى وو 

للب السن الحي . 


external surface 
external wall 


extirpation 


استئصال اللب extirpation , pulp‏ 
(سابقة) خارج . خارج عن » بالإضافة إلى extra-‏ 
تاج خارج السنخ extra-alveolar crown‏ 


extra-articular 


خارج الفم ¢ خارج حفرة الفم 


extrabuccal 


قطع خار جي بحلفة »› قطع خار جي external bevel incision‏ 
مشطوف 
قطع صمم لتقليل ثخانة اللثة من سطحها الخارجي. 
شريان سّباتي ظاهر 
واحد من زوج من الشرايين مع ثمانية أفرع صدغية كبيرة » أو 
ثمانية أفرع فكية علوية كبيرة تنشأ من الشرايين السباتية 
العامة » وتغذى الأجزاء والأنسجة الختلفة للرأس والرقبة . 


external carotid plexus 


external carotid artery 


ضفيرة سباتية ظاهرة 
سبك من الأقضات جنوك العتريانالسياتي الظاهير 
(External carotid artery)‏ تكونت من اوا السباتية 
الظاهرة )Externa1 carotid nِerves(‏ » ومن العقدة العنقية 
العلوية )Superior cervical ganglion)‏ » تعصب الألياف 
الودية المصاحبة لأفرع الشريان السباتي الظاهر . قارن مع 
ضفيرة سباتية أصلية carotid plexus)‏ mmonص€0)‏ » ضفيرة 
سباتية باطنة (Internal carotid plexus)‏ . 
دن خارجية external ear‏ 
العوكيب الخارجي للاذة ويشخمل على الضوان ومجرئ 
السمع ارج . كه الرجات الصرعة مق لال الأذن 
الخارجية إلى الأذن الوسطى . قارن مع الآذن الداخلية 
)Internal ear)‏ » الأذن الو سطي (Middle ear)‏ . 


external epithelium 


نسيج ظهاري خارجي » نسيج 


ظهاري ظاهر 
خط الإنهاء الخارجى external finishing line‏ 
ناسور خارجى external fistula‏ 


أو تجويف جسماني أو خراج ينفتح عبر سطح الجلد 


الخارجى . 
تشبيت خارجى external fixation‏ 


يقة لتثبيت قطع العظم المكسور» باستخدام مسامير 
تثبيت معدنية في أجزاء العظم المكسور وجهاز انضغاطي 
متصل بالمسامير من خارج سطح الجمجمة . تتضمن 
المسامير » والتطبيق الدائم محاليل أو مراهم من المضادات 
الحيوية . تزال المسامير بعد التثام الكسور . 
قارن مع التثبيت الداخلى (Internal fixation)‏ . 
الوريد الوداجي الظاهر 
واحد من زوج من أكبر الأوعية الدمويةفي الرقبة » 
يستقبل معظم الدم من القحف والأنسجة العميقة في 
الوجه . يتكون كل وريد وداجي ظاهر من التقاء الوريد 


external jugular vein 
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قلع كامل الأسنان extraction , full mouth‏ 
دواعي القَلع . استطبابات القَلْع 
قلع السن الدائمة extraction , permanent tooth‏ 
قلع متتابع » لع متسلسل 
تلع الجذر 
القَلع بالشريط المطاطي 
يقة لخلع السن تستخدم عند المرضى المصابين بالناعور أو 
المصابين باضطراب في الدم : يوضع طوق مطاطي على 
تاج السن ويحرك إلى الأسفل باتجاه الجذر » وبذلك تقصل 
السن عن السنخ دون حدوث أي نزف للدم . 
قلع انتقائي » قَلْع انتخابي › 
قلع اختياري = قلع متتابع . قلع متتالي 
(متتال) »قلع متسلسل 
أسلوب تقويمي لتخفيف الازدحام أثناء بزوغ الأسنان 
الدائمة » تشتمل على قَلْع انتقائي للأسنان اللبنية في وقت 
يتزامن مع بزوغ الأسنان الدائمة التالية لها » بمكن أيضا أن 
تشمل قَلْع الضواحك الدائمة . 


extraction indications 


extraction , progressive = 
serial extraction 
extraction , "00 


extraction , rubber band 


extraction , selective = 


serial extraction 


extraction , serial 


extraction , simple تلع بسيط‎ 
extraction , surgical تلع جراحى‎ 
extraction therapy المعالمحة بالقلع‎ 


extraction , tooth 
extractor 


أبة أداة تستخدم في طب الأسنان لقلع الأسنان أو نزع 


الجذورمن الفم . 
نازع الوتد - extractor , post‏ 
أداة لنزع الوتد من جذر السن . 
خارج السن > خارج الأسنان extradental‏ 
خار ج اللثة extragingival‏ 
خارج الفم extra-oral‏ 
تشبيت خارج الفم extraoral anchorage‏ 


ارتكاز تقويمي من خارج الفم 3 تتصل الوصلات السنية في 
شكله النموذجى بخطافين (110015) يمتدان بين الشفاه 
ويثبتان بواسطة أطواق مطاطية »أو بغطاء الرأس أو بشريط 
رقبة أو أي جهازآخر خارج الفم . 


مأتى من خارج الفم extraoral approach‏ 
فلم أشعة خارج الفم extraoral film‏ 
قوى خارج الفم extraoral forces‏ 


خارج المحفظة extracapsular‏ 
أي كسر يحدث قريباً من المفصل ولايشمل محفظة المفصل : 
خارج الخلية (خارج خلوي) extracellular‏ 


السائل خارج الخلية extracellular fluid‏ 
پا سي ا 

خارج المح extracerebral‏ 

خارج التاج » خارج تاج السن extracoronal‏ 


صفة لتعويض ترميمي يعلّف التاج الطبيعي المتبقي . 


وصلة خارج التاج extracoronal attachment‏ 
تعويض خارج التاج extracoronal restoration‏ 
مثبتة خارج التاج extracoronal retainer‏ 


1-مثبتة سنية وهي عبارة عن تعويض مصبوب لتاج كامل › 
أو تاج جزئي يعوض الحيط الخارجي من تاج السن » ينشأ 
استقرار وثبات المثبتة خارج التاج من الأسطح الداخلية 
للمثبتة والأسطح الخارجية لتاج السن المحضرة . 

2- مشبكة مباشرة لبدلة سنية جزئية نزوعة (متحركة) تحيط 
بتاج السن بغرض التثبيت والاستقرار . 

3-وصلة محكمة وهي مثبتة مباشرة مصنعة » يثبت الجزء 
لبارز منها على السطح الخارجي لتاج مصبوب مثبت 
بدوره على سن داعمة » مثل وصلة دالبو ا محكمة وطلة2) 
precision attachment)‏ . قارن مع المثبتة داخل التاج 


. (Intracoronal retainer) 


جبيرة خارج التاج extracoronal splint‏ 
خارج الجمحمة »خارج القحف extracranial‏ 
1 - مستخلص . خلاصة extract‏ 


مستحضر يحتوي على العناصر الدوائية الفعالة للدواء . 
و يقلع 
لإزالة السن . 
ا 
قلع »حلع »اقتلاع » استخلاص 
نزع السن من السنخ السني بواسطة الملاقط السنية . 
قلع مكافيء قلع معادل 
مضاعفات القَلع 
مضادات القَلّع . مضادات 
استطباب القلْع . موانع القلع 
تلع السن اللبنية › قلع extraction , deciduous tooth jll‏ 
المؤقتة 
كُلابة القع ملقط القع 


انظرملقط » كلابة (Forceps)‏ . 


extracting 


extraction 
extraction , compensating 


extraction complications 


extraction contraindication 


extraction forceps 
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1- تسرب السائل من الوعاء الدموي إلى الأنسجة الحيطة . 
2- السائل الذي تسرب بهذه الطريقة . 
خارج الوعاء الدموي > خارج الأوعية الدموية اهانعك۷a١)ex‏ 
خارجى » خارجى المنشاً 
أصله من الخارج » وينفصل عن الجسم أو العضو أو الجزء ؛ 
وعكسه داخلي 2 داخلي المنشا (Intrinsic)‏ . 


extrinsic 


extrinsic factors عوامل خارجية‎ 

extrinsic muscles عضلات خارجية‎ 

رضح خار جي extrinsic trauma‏ 

extrudocclusion = extrusion إطباق 0 وزی‎ 

extrude يبثق‎ 

: 5 2 عل 

زائد . 

1-تطاول اندفاع للخارج extrusion‏ 

2- انتزاع » انبثاق 

3- ثعال 


أ حركة الأسنان عند بزوغها عن المستوى الإطباقي الطبيعي 
وتصاحبها حركة مماثلة للأنسجة الداعمة لها » لعدم وجود 
سن مقابل لها . 
ب_حالة السن عندما تسحب أو تدفع إلى الأعلى قليلاً 
خارج السنخ لتأخذ وضعاً جديداً أعلى من تنضيدها 
الطبيعى فى القوس السنية ؛ وتنتج هذه الحالة عن حالة 
مرضية أو كجزء من علاج تقوكي . 


انتزا اع البو ب extubation‏ 

عملية نزع أنبوب الرغامى من القصبة الهوائية . 
طافح > مثمر » خصیب › زائد › مُفرط exuberant‏ 
exudate‏ 


سائل يمر من خلال جدران الأوعية الدموية إلى الأنسجة 
ال مجاورة فى حالات الالتهاب مثل : اللمف (طمصرا) . 
exudation 9‏ 
نر بطىء للسائل من خلال جدران الأوعية الدموية السليمة 

إلى الأنسجة الحيطة نتيجة لوجود التهاب . 


exude ينضح‎ 

تساقط exuviation‏ 
تبدل أو تقشر أي نسيج ذي أصل ظهاري مثل خلايا البشرة 
أو الأسنان اللبنية . 

exuviation ,deciduous teeth تساقط الأسنان اللبنية‎ 

eye عين‎ 


توجد في الحجاج العظمي في مقدمة الرأس ويعصبها 


قَطع خارج الفم extraoral incision‏ 
وصول جراحي إلى الفكين والأنسجة المحيطة عن طريق 
إجراء قطع على الجلد . 
حقنة تحت الحجاج 
الحقن من خارج الفم 
العصب الإحصاري في سياق التخدير الموضعي ) / 
حقنة عصب الفك العلوي من 
خارج الفم 
حقنة الفك السفلي من 
خارج الفم 
طبيقة تقويمية خارج الفم extraoral orthodontic appliance‏ 
جهاز يثبت بجزء من الوجه أوالعنق أو خلف الرأس 
لتفعيل قوة سحب للأسنان أو الفكين » لتغيير الوضع 
النسبى للأسنان . 
تصوير من خارج الفم 
extraoral pterygomandibular injection‏ 
فكية من خارج الفم 
صورة شعاعية من خارج الفم 
يوضع الفلم في هذه الحالة خارج الفم خلال التعرض 
للأشعة » كمافي التصوير الإشعاعي البانورامي 
(Panoramic radiographs)‏ « يوضع الفلم دائماً فى محفظة 
لخفض كمية الأشعة المستخدمة . 
القحص الاشعاعى extraoral radiographic examination‏ 
من خارج الفم 
التصوير الشعاعى extraoral radiographic projection ja‏ 
خارج الفم 
اقتراب صدغى من خارج الفم extraoral temporal approach‏ 
(الوصول للعظم الصدغي من خارج الفم) 


extraoral infraorbital 


extraoral injection 


extraoral injection for 
maxillary nerve 


extraoral mandibular injection 


extraoral projection 


extraoral radiograph 


راسمة خارج الفم extraoral tracer‏ 
جهاز راسمة القوس القوطية الممتدة خارج الفم . 
رسم خارج الفم extraoral tracing‏ 


. (Gothic arch tracing) 
extraoral traction = EOT جذب خارج الفم »شد أو جر‎ 


من خارج الفم 
استخدام جهاز خارج الفم لتطبيق قوة على الأسنان في 
العلاج التقويمي للأسنان . 
جهاز شد من خارج الفم extraoral traction apparatus‏ 


extravasation 


نضح »تدفق »انصباب »تسرب 
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أهداب الجفن 
التشبيت بالعروة = التثبيت بالعروة بين السنية 
interdental eyelet wiring‏ 
انظر بين السنى »بين الأسنان )[]nterdenta1(‏ ؛ خياطة بين 
السنية (11108 ل 


eyelash 


eyelet wiring = 


eyelid جفن . جفن العين‎ 
eye socket محجر العين‎ 
eyeteeth الأنياب‎ 
eye wear = glasse نظارات‎ 

Eysson's bone ظم إيسون‎ 


نسبة إلى ه .إيسون » 1620 - 1690 » 11.835508 » طبيب 
هولندي 5 
العظم الذقنى عند الارتفاق الذقنى(معم كنوتوطمد839) . 


واحد من زوج الأعصاب البصرية (Optic nerves)‏ التي تنش 
من مقدمة الدماغ . يرافق العين بعض البنى الإضافية مثل 
العضلات واللفائف (15250126) وحاجب العين وجفن العين 
والملتحمة والغدة الدمعية . 


مقلة العين » العين eye ball‏ 
بنك العيون eye bank‏ 


وضع تنظ افيه قزقيات الغيوة البشيرية المضرعة من اموتن 
حديثا » والمستخدمة في عمليات ترقيع القرنية للمكفوفين . 


حاجب العين eye brow‏ 
الأنياب eye teeth = canines‏ 
انظر ناب (عصتص0) . 


سن العين = الناب العلوي 


eye tooth = upper canine = 


maxillary canine tooth 


مصطلح بائد للناب العلوي . 
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الصدغى( الجوف العنابى) والقوس السنية العلوية 
والأسنان أو جميعها معا 00 هذه العلاقة البعدية إلى 
المطبق لكي تماثل حركة الفك من أجل تصنيع الأجهزة 
التعويضية أو الجبائر الجراحية في الجراحات الفكية 
اا : 

3-(في تقويم الأسنان) :إطار سلكي يستعمل لنقل القوى 
خارج الجسم من حزام الرأس إلى الطبيقة التقويمية داخل 
الفم . 


قوس وجهية ذات محور = face-bow , adjustable axis‏ 
قابل للضبط (ضبوط)- hinge-bow = kinematic‏ 
قوس بكرية ( رزية) face - bow‏ 


قوس وجهية ذات طرفين قائسين يمكن ضبطهما لتعيين 
محور دوران الفك السفلى( ا محور البكري .(Hinge axis‏ 
شوكة القوس الوجهية 
جزء من مجموعة القوس الوجهية تستعمل لتثبيت الحافة 
الإطباقية لتتلامس مع جسم القوس الوجهية . 
قوس وجهية ذات face-bow , kinematic = hinge bow‏ 
وجهين متحر کین = قوس بكرية (ذات بكرة) 
قوس وجهية لتعيين محور الدوران بالضبط » عندما يفتح 
أو يقفل الفك السفلي في أقصى وضع متقهقر › يمكن 
ضبط المزالبج اللقمية (القائس اللقمى (Condylar calipers‏ 
فيها لتسجيل حركة مركز دوران لُقمتي الفك السفلي في 
حفرتي الفك السفلي » ويتم ذلك بتحريك فك المريض في 
حركة دوران خالصة ( ليست حر كة انتقالية 08 ة[قصة1” 


face-bow fork 


. (movement 
الل باكر اة‎ 
تسجيل بواسطة القوس الوجهية لموضع ال حور البكري أو‎ 
لقمتي الفك السفلي أو الاثنين معاً . يستخدم التسجيل‎ 
بالقوس الوجهية لتحديد وضع النموذج العلوي أو‎ 
النموذج السفلي أو الاثنين معاً بالنسبة حوري فتح وإغلاق‎ 

المطبق . 


face-bow record 


face و‎ concave ets وجه‎ 
face و‎ convex وجه مُحدب‎ 
face crib مشبكة الوجه‎ 
face , straight وجه مستقيم‎ 


face form 


شكل الوجه »هيئة الوجه » صورة الوجه 
1 الحدود الخارجية المكونة للوجه . 


[مختصر] تعمل » ليعمل ( لائينية) f. = fiat = ft‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
رمزالفلور 
الرمز الكيميائي للفلور . 
رمزفهرنهايت 
رمزالحديد 
الرمز الكيميائي للحديد 
[مختصر] اا د اباً (لانينية) f.h. = fiat haustus‏ 
اعمل شراباً » إعمل جرعة » تستعمل فى كتابة الوصفة 
ا 1 
[مختصر] سائل 
[مختصر] حَضر خليطاً (لاثينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] حضر قرصاً(لانينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


F. = Fluorine 


F. = Fahrenheit 


Fe = iron 


fl. = fluid 


f.m. = fiat mistura 


f.p. = fiat pilula 


رمز القدم ft = foot‏ 
وحدة قياس طولية . 

[مختصر] حَضّر » اعمل (لاثينية) ft. = fiat‏ 
ES‏ في كتابة 0 الطبية . 

fabricate 1 


تستعمل عادة واا فني 
الأسنان على نموذج العمل . 


و 
اختلاق .»اصطنا » صنع fabrication‏ 
و 4 
صنع التاج fabrication , crown‏ 
1-وجه face‏ 


مقدمة الرأس من الحبين إلى الذقن . 
2- سطح 
أي سطح خارجي أو وجه . 
قوس وجهية 
1 - أداة تستعمل فى التعويضات السنية أول من صممها 
بها سق 639:80 لععويد غاا الاق ور 
حركة الفك السفلي » ونقل عضة الشمع إلى المطبق 
للإستفادة من هذه العلاقة فى صناعة الجهاز السنى « بدلة 
الأسنان» . 1 1 
2- جهاز شبيه بالمسماك يضبط آليا يستعمله أطباء الأسنان 
لتحديد العلاقة بين لقمة الفك السفلي في المفصل الفكي 


face-bow 


- 313 - 


قناة وجهية facial canal‏ 
قناة تمتد من الجزء الصخري للعظم الصدغي إلى الثقبة 
الإبرية الخشائية يمر خلالها العصب الوجهي . 
تقعروجهي 
(في تقويم الأسنان) : مصطلح يستخدم للدلالة على المنظر 
الجانبي للوجه » يصف الانحناء الدائري الداخلي للوجه بدء 
من الجبهة إلى الشفاه حتى الذقن » ويكون دائماً مصاحباً 
للصنف الثالث 111 من سوء الإطباق . 
خاب وبحي 
(في تقويم الأسنان) : مصطلح يستخدم للدلالة على المنظر 
الجانبي للوجه » يصف الانحناء الدائري الخارجي للوجه بدء 
من الجبهة إلى الشفاه حتى الذقن » ويكون دائماً مصاحب 
للصنف الثاني 11 من سوء الإطباق . 


facial concavity 


facial covexity 


facial esthetics جمالوجهى‎ 

facial expression تعبيرو ا‎ 

facial form الوجه‎ E نمطاوجهى‎ 

نموو جهي facial growth‏ 
.مو وكبر الهيكل الوجهي القحفي والأنسجة الرخوة . 

ضمو ر وجهي نصفي ضمور facial hemiatrophy‏ 
وجهي شقي 


هرال وضمؤن الأنسحة الرخوة لتضيفةةالوجة والراش .. 
فرط ضخامة نصف الوجه . فرط facial hemihypertrophy‏ 


ضخامة شقية للوجه 
حالة ولادية تتسبب فى ضخامة أحد جوانب الوجه. 
شلل وجهى تُصفی facial hemiplegia‏ 


شلل يصيب أحد جانبي الوجه . 
فحة وجهية » فر جةو 0 = facial hiatus = facial canal‏ 
قناة وجهية 
المنسب الوجهي . المؤشر الوجهي 
نسبة عرض الوجه إلى طوله مضروبة بمئة » وهي تعطي 
الائطباع عن حجم الوجه وشكله . 
طول الوجه × 100 


facial index 


الدليل الوجهى = 
عرض الوبجه 
ا انر > خط كامير 
سوء التكون الوجهي 
قناع وجهي 2( غطاء وجهي 
العصب الوجهي 
العصب القحفي السابع 3 الذي يعصب عضلات التعبير 


facial line = Camper's line 
facial mal formation 
facial mask 


facial nerve 


2-الشكل الخارجى للوجه من المنظر الأمامى » يوصف 
مستا أحياناً بأنه مربع 2 أو مثلث أو مستدق أو 
بيضاوي وبالعديد من التكوينات من هذه الأشكال 
الأساسية . 


قائس الوجه .مقياس الوجه faceometer‏ 
أداة تستعمل لقياس الأبعاد الوجهية . 

وجنسية facet‏ 
1- منطقة متآكلة ملساء على سطح السن تكونت نتيجة 


حركة سن أخرى فوقها . 

2- منطقة ملساء من سطح السن نتيجة تآكل السطح » 
بسبب الإطباق الطبيعي أو الإطباق الشاذ غير الطبيعي أو 
كليهما . 

منطقة انسحال صغيرة محدودة على سطح العظم » أو على 

سطح السن . 

3( في التشريح) : سطح صغير منبسط على العظم » 
خصوصا على سطح متمفصل . 

وجهي 

متعلق بالوجه . مصطلح يستعمل للدلالة على سطح السن 


المتجه باتجاه الوجه » مرادفاته : شدقى (لهء810) » شفوي 


facial 


. (Labial) 
facial afferent fibres ألياف واردة وجهية‎ 
facial anaesthesia تخديروجهى‎ 


فقدان الإحساس في منطقة الوجه نتيجة رضح أو مرض 
يؤثر على الجهاز العصبي المركزي أو الأعصاب الحسية التي 
تغذي المنطقة : 1 
زاوية وجهية 
(في قياسات الجمجمة) : الزاوية بين خط يصل النقطة 
الأنفية والنقطة السنخية » وخط يصل بين الفتحة الحجاجية 
والنقطة الأذنية » وهي تظهر مدى بروز الذقن . 
الشريان الوجهي 
فرع من الشريان السباتي الظاهر يغذي البلعوم والحنك الرخو 
والغدد اللعابية تحت الفكية » وقد يُسمّى الشريان الفكى 
ا ١‏ 
اللاتماثل الوجهي . اللاتناسق الوجهي 
إحصار وجهي ., تحذير وجهي 
عظام وجهية 
مجموعة العظام الصغيرة حول العينين والأنف التي تكون 
معالم الوجه » وتشتمل على عظام الفك العلوي » والفك 
السفلي » والعظام الحنكية » والعظام الوجنية . 


facial angle 


facial artery 


facial asymmetry 
facial block 


facial bones 
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93 1 3 وجي 3 
المثلث الناتم عن التقاء خطوط تصل مابين النقطة الأنفية 
نوع الوجه »مط وجهي . نموذج وجهي 
يصنف الوجه إلى ثلاثة أنواع : 
1- وجه قصير وعريض : قصير الرأس (Brachycephalic)‏ أو 
عريض الوجه (Buryprosopic)‏ . 
2 وجه رفيع وطويل : طويل الرأس (عنلقطامءه هطاءنانه0) أو 
طويل ورفيع الوجه (Leptoprosopic)‏ . 


3- وجه معتدل :متوسط الرس )(Mesocephalic)‏ أو ذو 


facial triangle 


facial type 


وجه معتدل العرض (©1م1050م0/1650) . 
الوريد الوجهي الخلفي 
أوردة وجهية 

أوردة تنزح الدم من العضلات وأنسجة الوجه . انظر 
العضلات الوجهية (15[هزعة7) والوجه (تعاعه©) . 


facial vein و‎ posterior 


facial veins 


1- وجه »مظهرالوجه facies‏ 
2- سحنة » هيئة 

3- سطح بعينه 

إمكانيات » وسائل facilities‏ 
إمكانية » تسهيل » مرفق » قوسة علاجية facility‏ 
وجه » واجهة صنعية facing‏ 


رقاقة رفيعة من الخزف أو البلاستيك (الراتين الأكريليكي ) 
تنطبق بإحكام أو تلتصق على خلفية معدنية عن طريق 
الالتحام الكيميائي أو الدبابيس أو المزلاج ؛ تعمل كوجه 
تجميلي على السطح المرئي من السن أو التاج التعويضي 
للسن لتحسين مظهرها الخارجي . 

وجه أكريليكي 


facing , acrylic 


59 


وجه خَرَنِي 
وجه ذو دبوس طويل 
وجه ذو دبوس عكسي 
وجه خزفي يثبت بواسطة دبابيس على التاج المعدني 
وجه ستيل 
وجه ستيل المشتقوق »وجه ستيل الجرار facng , Steele's slotted‏ 


facing , ceramic 
facing , long pin 


facing , reverse pin 


facing , Steele's 


وجه ذو دبابیس facing with pins‏ 
(سابقة) وجه » وجهى facio-‏ 
وجهي عضدي faciobrachial ١‏ 
ألم عصبي وجهي faciocephalalgia‏ 


الوجهية » والبطن الخلفى للعضلة ذات البطنين » والعضلة 

اقا بالف الإترية لوانتو اما قبت 

الفكية » والغدد اللعابية تحت اللسانية ؛ وتتحكم الأفرع 
الواردة بالتذوق فى الثلث الأمامى من اللسان . انظر مدخل 

1 3 (Facialis) وجهي‎ 

آم عصبي وجهي ١‏ 1 
متلازمة ألمية » ذات منشأ غامض بشكل عام » تتميز بألم 
في أي منطقة من الوجه أو الأسنان أو اللسان وغالباً في 
منطقة الكتف . يكون الألم بشكل متقطع ويستمر لدقائق أو 

لأيام ولايتميز بمنطقة زناد . 

شلل وجهي ٠‏ شلل العصب 

الوجهي - شلل بل 

شلل وجهي 

الألياف نظيرة الو دي الوجهية facial parasympathetic fibres‏ 

نموذج وجهي 
مصطلح كثيراً ما يستخدم لوصف شكل الوجه أو نوع واتجاه 

النموالوجهي . 

المستوى الوجهي : 

1 -المستوى المار من النقطة الأنفية والنقطة الذقنية عمودياً 
على المستوى السهمي . 

2- مستوى مستعرض ير خلال الجمجمة » ويتمثل على 
صورة شعاعية جانبية للجمجمة بواسطة خط يصل النقطة 
الأنفية والنقطة الذقنية عمودياً على المستوى السهمي . 
انظر مستوى جبهي (Frontal plane)‏ . 1 

منظر جانبي وجهي . صورة جانبية وجهية 

1- الشكل الخارجى للوجه من الناحية الجانبية . 

قاط العاف الوص الكو الوص 

سداد وجهي شاد وجهي إحكام إغلاق وجهي مء لد2] 
( فى التعويض السنى) : انسداد ينشأ عن تماس الشفاه 
راحو بالط المعول للا السجة ,ار الاد 

بالهلالة اللعابية الذي يمنع دخول الهواء . 

سطح وجهي 

(في التشريح السني) : سطح السن المقابل للشفتين أو 

الخدين (السطح الشدقي أو السطح الشفوي) . 

أسطح الأسنان الوجهية facial surfaces of the teeth‏ 
كل من السطح الشفوي والسطح الشدقي . 

عرة الوجه » عرة وجهية 

أي حركة تشنجية أو نفضة بالوجه : 
تثبيت وجهي 

انظر تثبيت (1:86000) . 


facial neuralgia 


facial palsy = Bell's palsy 


facial paralysis 


facial pattern 


facial plane 


facial profile 


facial surface 


facial tic 


facial transfixation 
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failure 


failure , heart 


1-إغماء faint‏ 
يقد غلية 
انظر غشى (6م5832500) . 
إغماء fainting‏ 
هلالي ي الشكل falciform‏ 
قناة فالور ب = Fallopius , aqueduct of = facial canal‏ 


القناة الوجهية 
نة إلى ج .فالوب دناأم6.1110© .1562-1523 » مشرح 
إيطالى . 
اا false‏ 
التصاق المفصل الكاذب . قسط كاذب 
لسان مشقوق كاذب 
شائع الحدوث في الأطفال بسبب السقوط على الذقن » 
فيحدث تهتك للسان » وإذا ترك دون خياطة يعطى شكل 
اللا 
عاجية كاذبة »حصا لبية 
جيب كاذب 
مصطلح قديم لم يعد مستعملاً للجيب حول السني 
(Periodontal pocket)‏ . 
المنجل المخيخى 
1 رقي اماه الأم الجافية بين شَقَي المفيخ . 
المنجل المخي 
عائلي 3 فصيلي 3 أسري 
1 متعلق بالعائلة أو يصيب العديد من أفرادها . 
2-يحدث داخل العائلة الواحدة بشكل متكرر وليس بطريق 


false ankylosis 


false bifid tongue 


false denticle 


false pocket 


falx cerebelli 


falx cerebri 


familial 


الصدفة . 
3-صفة لأية حالة تصيب عائلة بدرجة كبيرة مما يُتوقع 
حدوثه بالصدفة . 
الداء متعدد الأكياس العائلي = familial multicystic disease‏ 
= ورم زوايا الفك cherubism‏ 
انظر ورم زوايا الفك (Cherubism)‏ . 
عائلة »أسرة »فصيلة family‏ 


(في علم تصنيف الأحياء) :القسم الرئيسي من الرتبة » 
حيث تنقسم إلى أجناس . 
( التاريخ المرضي العائلي) 


family history 


وجهي عنقي faciocervical‏ 
متعلق بالوجه والعنق . 

وجهى لسانى faciolingual‏ 
متعلق بالوجه واللسان . 

شلل نصفى وجهى لسانى faciolingual hemiplegia‏ 
شال يضيب تالح رادا من اسان والرح ل 

ترميم الوجه 32٠‏ تصنيع الو جه »را أب الوجه facioplasty‏ 
عمليات جراحية تجميلية للوجه . 

facioplegia = facial paralysis الشلل الو جهي‎ 

و جهي حي ي facioscapulohumeral‏ 

factitial = factitious -مصتع صنعي‎ 1 

2- ناتج بالصدفة 

factitious = factitial مُصنع » صناعي‎ 1 


2- ناتج غير مقصود أو غير متعمد 
عامل 


مادة » أو حالة » أوتأثير أو عامل » تشارك في حدوث 


factor 


النتيجة . 
عامل برع »عامل معحل factor, accelerator‏ 
عامل إضافى factor, accessory‏ 


factor , articulation 


عامل التمفصل 


عامل نمرض »عامل مسبب factor , etiologic‏ 


عامل خارجى factor, extrinsic‏ 
عامل داخلى 1 factor,intrinsic‏ 
عامل شرل factor,reducing‏ 
facultative E -1‏ 
2- اختياري 

3- مَلكى ( ذو علاقة بالملكة العقلية) . 

فهر ا Fahrenheit‏ 


نسبة إلى ج .د .فهرنهايت « G.D.Fahrenheit‏ « 
1736-6 » فيزيائي ألماني . 
نسبة إلى سلم مقياس الحرارة الذي تكون نقطة تجمد الماء 
فيه هى 32 درجة تحت الصفر » ونقطة غليانه 212 درجة 
فوق الصفر . استعمل هذا المقياس حتى وقت قريب في 
قياس ال حراراة الإكلينيكية . حيث تكون درجة حرارة الجسم 
الطبيعية 98.6 درجة فهرنهايت . وقد بدأ قياس سلسيوس 
المئوي يحل محله حالياً . 

حرارة فهرنهايت 
درجة تجمد الماء هى 32 درجة فهرنهايت » والغليان 212 


Fahrenheit temperature 


درجة فهرنهايت . 
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دهنى »2 شحمى fatty‏ 
تنكس دهنى fatty degeneration‏ 


نقي شحمي »نخاع دهني 


fatty marrow 


منطقة شحمية fatty zone‏ 
- و 
حلق »حلقوم » مزرد fauces‏ 


الفتحة بين الفم والبلعوم التي تكون محاطة بطيتين من 
العضلات والُْغطاة بغشاء مخاطى » والتى تعرف بأعمدة 
الق ؛ تبدامن الك الرشى على جاتبي الخلق تمر 
إحدى الطيتين إلى اللسان والأخرى إلى البلعوم > وتقع 
بينهما اللوزتان . 

أعمدة الحلق » أعمدة الغتدبتين 
طيّات عضلية منحنية على جانبي فتحة البلعوم تمتد من 
الحنك الرخو إلى قاعدة اللسان والبلعوم ؛ وتحيط 
باللوزتين . تسم أيضاً العمودان الأماميان (Aanterior‏ 
(11355أم فى القوس اللسانية الحنكية (Palatog1ossal arch)‏ « 
وا المخلفيان (111355م 2056101) فى القوس 
البلعومية الحنكية (Palatopharyngeal arch)‏ . 

داء فوشار » مرض فوشار = = Fauchard's disease‏ 

تقيح سنخي سني ٬الرعال‏ » 


fauces , pillars of 


pyorrhoea alveolaris 


نسبة إلى ب .فوشار » P.۴14‏ » 1761-1678 » جراح 
أسنان فرنسى 


faucial 


faucial pillar 
faucial reflex 


المنعكس الحلقى 
التقيؤ بإثارة الحلق . 


faucial tonsil لوزة اة‎ 

favorable = favourable E مُفضل‎ -1 

2- مناسب 

FDI = Federation Dentaire [مختصر] الاتحاد الدولى‎ 
Internationale ١ لطب الأسنان‎ 

fear خوف‎ 

طر ف مُستدق »نهاية مستدقة feather edge‏ 


عملية ترقيق للحافة اللثوية للحشوة أو الطوق النحاسي أو 
كام الألومتيوم » بحي تبطيق هاما علق حافة الس في 
الميزاب اللثوي »ما يمنع تهيج الأنسجة اللثوية . 
آسة وامضة ٠‏ لمسة لطيفة وسريعة 
محموم » مصاب بالځمی 
لوصف حالة الإصابة بارتفاع في درجة الحرارة . 


feather touch 


febrile = feverish 


5 


مروحة fan‏ 
مروحي الشكل 
1-سن حادة مؤنفة fang‏ 
تستخدم غالباً لوصف ناب أو سن لحيوان متوحش . 
2- جذر السن 
نسبة إلى ل .ه .فارابوف ٠ L.H.Farabeuf‏ 1910-1841 « 


fan-shaped 


Farabeuf's triangle 


ES 
مثلث فى العنق يحدده الوريد الوداجى الباطن والوريد‎ 
` ار وا ا‎ 

افا بسبة صان 
1- طبقات من النسيج الخلالي تحت الجلد (اللفافات 
السطحية (Superficial fasciae‏ . 
2- طبقات من النسيج الخلالي التي تلف العضلات » 
والأعصاب » والأعضاء الأخرى ( اللفافات العميقة ء5 


fascia 


. (fascia 
. )۴ةی›iھ( متعلق باللفافة‎ 
fascia, deep اللفافة العميقة‎ 
fascia, deep cervical اللفافة العنقية العميقة‎ 
fascia, pulpebral اللفافة العينية‎ 
fascia, superficial اللفافة السطحية‎ 


اللفافة المستعرضة fascia, transversalis‏ 
لفافي .حزمي » صفاقي 
فجوة تشريحية كامنة بين طبقتر من اللفائف . فجوة لفافية 


. (Facial space) 


fascial 


fascial plane 


حزمة fasciculus‏ 
دهن 2 شحم fat‏ 
1- النسيج الدهني في الجسم ١‏ 
2-مادة زيتية . 


يحتوي الدهن على مركبات عديدة من الأكسجين » 
والكربون » والهيدروجين » ويوجد في معظم الأطعمة › 
وخصوصا في اللحوم ومنتجات الألبان . 


- 


َب 

كلال المعدن 
ميل المعدن إلى الكسر نتيجة تكرار التحميل »أو التحميل 
المتكرر (يسبب ذلك انخفاضاً في قابلية المعدن للسحب » 
مما يؤدي إلى حدوث شّقوق صغيرة به يتركز فيها الإجهاد) 
الذي يؤدي في النهاية إلى كسر المعدن . 


fatigue 


fatigue, metal 
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1-منطقة جذر السن المتعرية من العظم »رغم وجود عظم 
حفافي سليم . 
2-عملية يتم فيها التثقيب الجراحي للسمحاق المخاطي 
والصفيحة السنخية للعظم الذي يغطي نهاية جذر السن 
وذلك لتسكين الألم الذي ينتج عن تجمع النضحة . 
تثقيب 
شق معيب في النسيج اللثوي أو العظم السنخي على سطح 
جذرالسن . 
عملية في رجسون 
نسبةإلى سير و.فيرجسون < Sir W.Ferguss01‏ « 
1899-8 » جراح إسكتلندي . 
1- استئصال الفك العلوي بسبب ورم خبيث . 
2- عملية لترميم شق الشفة . 


fenestration 


Fergusson's operation 


(لاحقة) منتج »محتو على -ferous‏ 
حديدى ferric‏ 


متعلق بالحديد كمعدن ثلاثى التكافق . 
اد جى ا اعت 

نوع غير نقي من أكسيد الحديد الأحمر » الموجود طبيعياً » 

يُسمى عادة أحمر الصقل » ويستعمل كمادة تلميع أو 

صقل وكمادة ملونة للأسنان الصناعية » والَرّف » ومواد 

الحشو . 


ferric oxide 


فاصلةفيرير Ferrier’s separator‏ 
انظر فاصلة (212607م5) . 
مشبك حاجز المطاط = Ferrier’s rubber dam clamp‏ 
حسب = فيرييه مشبك رقم 212 No. 212 clamp‏ 
ferrous‏ 


حديدي » حديدوز 

متعلق بالحديد > كمعدن ثنائى التكافق . 
سلفات الحديدوز 
طويق 

طوق معدني يثُبّت حول جذرالسن أو تاج السن من أجل 

التقوية . 
1- حافة متقوسة 
2- حاشية ˆ 


ferrous sulfate 


ferrule 


festoon 


3- تطاريف . تضاريس »عموج 
أ حواف اللثة المنحنية طبيعيا عند أعناق الأسنان . 
ب نحت وتشكيل المادة الشمعية الأولية » التي تصنع منها 
البدلة السنية لتماثل التضاريس المنحنية عند أعناق 
الأسنان » ولتشابه الأنسجة الطبيعية . 


حافة متقوسة لثوية festoon , gingival‏ 


داء فيديه » مرض فيديه = داء ريحا-فيديه < = Fede's disease‏ 

مرض إيجا- فيد يه 
نسبة إلى ف .فیدیه » ۴.۴۴ 1913-1832۰ » طبيب 
إيطالي. 
ع حليمي تحت اللسان (Sublingual papillomatous‏ 
ce ti0(‏ يوجد بشكل خاص عند الأطفال » نتيجة 
رضح اللسان بالقواطع السفلية أثناء الرضاعة . يسمى أيضا 
داء ريجا فيديه (Riga-Fede's disease)‏ . 


Riga-Fede's disease 


تغذية استرجاعية (ارتجاع) feedback‏ 
الاسيات المستم رللمعلومات السية إلى الدماغ ؛ 

سيار بتار 
معدن متبلور من سيليكات الألومنيوم والصوديوم» 
والباريوم والكالسيوم . وهو من أهم عناصر الخزف السني . 


feldspar = felspar 


اباد »لبد felt‏ 
قمع باد موف مع لباد مخروطى الشكل 0ع)صلمم , feltcone‏ 


قرص لياد »دولاب لُباد feltwheel‏ 

فليبرسين - أوكتوبرسين 
دواء تخليقي قايض للأوعية الدموية يستخدم أو يدخل فى 
نكالو ا لوقيس الي عدر على التريلر كين 
(عصنهه310:©) مثل : سيتانيست (اوعصها0) . له تأثير ضعيف 
على القلب أو ضغط الدم .يجب أن لايعطى للمرضى 
الحوامل » لأنه يسبب انقباضات للرحم . 

female أنثى‎ 

وصلة أنثوية 
جزء من الوصلة المحكمة ويشتمل على شق ضيق أو 
مجرى » تنطبق داخله تماما الوصلة الذكرية 81316) 
attachment)‏ . 

عظم الفخذ 

أطول وأكبر عظم في الجسم » يمتد بين الركبة والحوض » ذو 

رأس شبيه بالكرة يتمفصل مع الحزام الحوضى . 


felypressin = Octopressin 


female attachment 


femur 


كوه »نافذة » ثقب fenestra‏ 
(أ) كوة » فتحة . 
( ب ) ثقب فى العظم . 

fenestrate بثقب‎ 


1- يخرق لعمل فتحة أو أكثر للحصول على نافذة . 
2-عمل تقب أو أكثر من ثقب » يستخدم غالباً في جدران 
العظم المعبب :في محاولة لحك العظالعترميم هذه 
اي 


مثقوب ۰ ذو ثقوب fenestrated‏ 
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حَضّر »اصنع »ركب ( لانينية ) fiat =f.= ft.‏ 
صيغة أمر تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية » واختصارها.؟ 
أو 8 . 

ليف ٬ليفة‏ »خيط 

إضاءة ليفية (بالألياف البصرية) 
انتقال الضوء من خلال مادة مرنة (بلاستيكية أو زجاجية) . 
يمكن للضوء الشديد أو الحاد أن ينفذ من خلال السن 
لتشخيص التسوس » وللحصول على رؤية واضحة لساحة 
العمل حينما يدمج في القبضة . وفي إثارة تفاعل تصلب 
مادة الراتين ا مركب الذي يتبلمر بواسطة الضوء المندمج مع 
مركب الراتين المتماثر بالضوء (حشوة بيضاء) . 

قطع الليف »خزع الليف 
عملية جراحية لقطع اللثة أو ألياف الأنسجة الداعمة عبر 
الحاجزي أو كلاهما معاً حول السن » بغرض تقليل احتمال 
رجوع السن بعد تصحيح دورانه . 

ليف ٬ليفة‏ »خيط fibre = fiber‏ 
تركيب شبيه بالختيط يوجد في الأنسجة العضوية . 

ليفة مُورّدة » ليف مورد » ليف وارد 
ليف عصبي موصل للنبضات من الحيط إلى المركز العصبي 
(المخ) أو الحبل الشوكي . 

الألياف الكولاجينية الذروية 

ألياف العظم = ألياف شار بي 1165 fibres , bone = sharpey's‏ 


fiber = fibre 


fiberoptics 


fiberotomy 


fibre „afferent 


fibres , apical collagen 


fibres cervical collagen الألياف الكولاجينية العنقية‎ 
fibres circular collagen الألياف الكولاجينية الدائرية‎ 
fibres, collagen ألياف كولاجينية‎ 


ألياف لينة مرنة مكونة من حزم من اللييفات » وغالباً ما 
تكون حزما كبيرة ؛ من المكونات الرئيسية للنسيج الليفي 
وتمثل العنصر الأساسي في الرباط حول السني . 
ألياف ضامة 
الألياف عاجية - استطالات أرومات العاج = fibres , dentinal‏ 


fibres , connective 


العاج . شواخص بانيات العاجح odontoblast processes‏ 
ألياف عاجية المنشأ - 

ألياف فون كورف 
ألياف مصدرة » ألياف صادرة 


ألياف عصبية تنقل النبضات من المخ أو الحبل الشوكي إلى 


fibres , dentinogenic = 
von Korff's fibres 


fibres , efferet 


ا مط 

ألياف مرنة fibres , elastic‏ 
من المكونات الأساسية للنسيج الضام الرخو » والغضروف 
المرن » وأدمة الجلد . 


حافة اللثة المتموجه 
تشكيل الحواف 
نحت وتشكيل قاعدة البدلة السنية لتماثل الشكل الحيطى 
للأنسجة الطبيعية » التي يتم تعويضها بالبدلة السنية . انظر 


وصف » تصوير (Characterizat101)‏ . 


festoon و‎ gum 


festooning 


fetid = foetid نتن‎ 
fetid stomatitis التهاب الفم النتن‎ 


دس fetor = foetor‏ 
البخر »نفس كريه 
بُخرالأنف تتن الأنف (خَشَم) 


fetor exore 


fetor narium 


نتن الفم (بخر) fetor oris‏ 
جنين fetus = foetus‏ 
جنين نامي » من الأسبوع الثامن حتى الولادة . 


ع س 


حمى »حرارةمرتفعة fever = pyrexia‏ 
1 ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة الجسم . 
ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن درجة الحرارة الطبيعية 
(37 درجة مئوية أو 98,6 درجة فرنهايت تقاس عن طريق 
الفم) يترافق عادة مع : زيادةالنبض » وزيادة معدل 
التنفين ¢ والرعشة ¢ والصداع 2 واحتمال الغثيان ¢ 
والإمساك أو الإسهال . ارتفاع درجة الحرارة فوق 40 درجة 
سنتيجريد نسم الحمى المفرطة (1×١إرمإهمر8)‏ ويمكن أن 
يؤدي إلى تشنجات وهذيان . 
2- أي مرض يتميز بارتفاع في درجة الحرارة » وقد يترافق 
بأعراض أخرى مثل : التململ » والهذيان » وتسارع 
النبض . 


لب 4 4 
حمى قلاعية fever , aphthous‏ 
نفطلة حمية fever blister‏ 


قرحة البرد(ع:ه5 - 0010) : حويصلات هربسية (Herpetic‏ 

(وع1ءذوء7 تتواجد على الشفاه » وتمثل آفة ثانوية . 
الحَمّى الروماتيزمية 
الحمّى الشُرمزية 
التهاب العنبية 

والنكفية »الحم العنبوية النكفية 

نوع من الساركويد (5210100515) يصيب الغدة النكفية » 

وتتميز بورّم صلب غير مؤلم مصحوب بجفاف الفم . 
[مختصر] المسافة بين الفلم FED = focus-to-film distance‏ 

والبؤرة 
(فن التصوير الشعاعي):المافة من العفظة ال رة إلى 


حافظة الفلم : 


fever , rheumatic 
fever , scarlet 


fever , uveoparotid = uveoparotitis 
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بروتين ليفي غير ذواب يتكون بتأثير الثرومبين على 

الفبرينوجين ؛ حيث يكون شبكة من الألياف تحفظ بينها 

كريات الدم في عملية تَخْثُّر الدم . 
الفبرينوجين 

بروتين دموي ذواب يوجد في بلازما الدم » يتحول إلى 

فبرين غير ذواب خلال عملية التخثر . 


fibrinogen 


تقص الفيبرينوجين في الدم = fibrinogenopenia‏ 
afibrinogenaemia‏ 
ليفيني » فبريني fibrinous‏ 
متعلق بالليفين . 
(سابقة) ليفي »ليفة » ألياف » نسيج ليفي fibro-‏ 
ور م أر ومات الميناء الليفى = = fibroadamantinoblastoma‏ 


ورم أر ومات الميناء الليفى ameloblastic fibroma‏ 


fibroadenoma = adenofibroma = 


fibroadenoma xanthomatodes = 


الأصفر الغدي foetal fibroadenoma = pleomorphic‏ 
الليفي = ورم غدي ليفي جنيني = ورم fibroadenoma‏ 
غدى ليفى متعدد الأشكال 

أرو 3 الليف fibroblast‏ 


إحدى خلايا الخلايا الجنسية (15اء» دمع ) التى يثنا مها 
النسيج الضام . 1 

خلية بدئية غير ناضجة توجد في نسيج ضام آخذ بالتطور » 
قد تصبح خلية أرومة غضروفية أو أرومة كولاجينية أو 
أرومة عظمية ٠‏ يؤدي هذا التمايز إلى تكوين الغضروف أو 
الكولاجين أو العظم . 


ورم الأرومة الليفية » ورم ليفى و0 2 fibroblastoma‏ 
ورم ينشأ من أرومة ليفية . 

a 9 

غضروف ليفى fibrocartilage‏ 


نوع من الغضروف يحتوي على نسيج ليفي كثيف . 
مفصل غضروفى ليفى fibrocartilaginous joint‏ 
انظر ارتفاق » وصل (5أ#لإطمتلا5) . 
خلية الليف الأولية (خلية ليفية) » 


fibrocystic 
fibrocyte = fibroblast 


خلية النسيج الضام 
الليفية . 
سليلة ظهارية ليفية fibro-epithelial polyp‏ 


تضخم نسيجي نتيجة فرط نمو الظهارة والنسيج الضام . 

ورم ليفي fibroma‏ 
ورم حميد مكون من أنسجة ليفية » ينشأ من نسيج ليفي 
ظهاري . 


آلياف مينائية = مواشير fibres , enamel = enamel prisms‏ 
مينائية 
ألياف أفقية fibres , horizontal‏ 
ألياف تمتد من سمحاق السنخ إلى ملاط الجذر . 
ألياف كولاجينية بين الجذور fibres, inter- radicular collagen‏ 
ألياف عضلية 


ألياف عصبية 


fibres , muscle 


fibres و‎ nerve 


ألياف كولاجينية منحرفة fibres,oblique collagen‏ 
ألياف سنية المنشأ fibres , odontogenic‏ 


الألياف المكونة لطبقة النسيج الضام من الصفيحة السنية 
الحيطة بلب السن . لمعرفة تسمية الألياف باسم مكتشفها » 
انظر تحت اسم أول شخص وصفها . 


fibres , optic ألياف ضوئية‎ 
fibres , principal ألياف أساسية‎ 


ا جموعة الرئيسية من الألياف الكولاجينية » التي تولف أو 
تشكل الرباط حول السنى . 
ألياف شاربى = 
الألياف العظمية 
امتداد الألياف الكولاجينية للرباط حول السنى لتنطمر فى 
العظم السنخي » والملاط » حيث تشارك بشكل كبير في 
تثبيت ودعم السن في السنخ 1 
ألياف تومس 
هي ألياف العاج السني . 
ألياف كولاجينية عبر الحاجزية fibres , transeptal collagen‏ 
fibril = fibrilla‏ 


fibres , Sharpey's = bone fibres 


fibres , Tomes? 


fibrillar = fibrillary 
. متعلق بليفة أو أكثر من ليفة‎ 
رجفان‎ 
ضربات سريعة وفوضوية شاذة لألياف عضلة القلب » تؤدي‎ 
إلى اضطراب إيقاع القلب الطبيعي » الذي يؤدي بدوره إلى‎ 
. توقف الدورة الدموية » وهي سبب شائع للوفاة‎ 
fibrilloblast = odontoblast 


fibrillation 


أرومة الليف » مصورة 
الليف ( خلية ) = مصورة السن 
'لييفات كولاجنية 
'لييفات دقيقة » رقيقة جدا تتجمّع في حزم لتكوين الألياف 
الكولاجينية . 
لييفات إبنر 
فبرين »ليفين 


fibrils , collagen 


fibrils , Ebner's 
fibrin 
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ورم يماثل في تركيبه ورم أرومات الميناء الليفي > ولكن تظهر 

مكوتات الطبقة اة المجات اليف الببار رة 
تليف .ياف 

نمو داخلي شاذ للنسيج الضام الليفي نتيجة التهاب مزمن . 
تليف تحت الغشاء المخاطي الفموي fibrosis , oral submucous‏ 

مرض يتميز بتليّف متقدم تحت الأغشية الخاطية الفموية » 

خاصة في الخد مع ضمور النسيج الظهاري الُغطي له 

يمكن أن يكون حالة قبل سرطانية . 
تيف التهابي »التهاب الليف 
تهاب النسيج الليفي » مسببا للألم وصعوبة الحركة . 


ال 
0 
3-0 4 


fibrosis 


fibrositis 


fibrotic / 

لب ا fibrotic pulp‏ 
انظر تحت لب (ملناط) . 

ليفي »ذوألياف» مُتليّف fibrous‏ 


متعلق بليفة أو ألياف » يتميز بتكونه من ألياف . 
سط ليفي 
تصلب مفصلي نتيجة التصاقات ليفية أو تليّف للمفصل . 
غطاء ليفي (للمفصل ) 
خلل التنسج الليفي 
مرض أيضي في العظم يتميز بإحلال النسيج الليفي محل 
العظم والنخاع العظمي » والتض خم البطيء والتدريجي 
للعظم » وتوقف التكلس . 
بَنْعة ليفية »ورم لثوي ليفي 
نموالتهابي على اللثة ذو سويقة (مسوق) وهو ليس بورم 
حقيقي في الغالب . 
تكامل ليفي 
(في زرع الأسنان) : طلح يعني تلاصق الغرسة مع النسيج 
الغرسة والعظم . 
نوع من النسيج الضام يحتوي على كتل من الألياف . يوجد 
في كل الأربطة بمافيها الرباط حول السني . 
التئام ليفي . التحام ليفي 
التحام قطعتي عظم مكسور بواسطة النسيج الضام الليفي 
سمي 
ارتفاع حرارة الجسم . 
ساحة »حقل » مجال field‏ 
ساحة العمل »منطقة المعالجة 


fibrous ankylosis 


fibrous covering 


fibrous dysplasia 


fibrous epulis 


fibrous integration 


fibrous tissue 


fibrous union 


fieber 


field of operation 


ورم ليفى مينائى fibroma , amelobastic‏ 
ورم حميد يحتوي على كل من الظهارة سنية المنشأ والنسيج 
الضام » يشبه تكوين الحليمة السنية » ويوجد عادة بالفك 
السفلى فى الأشخاص الأقل من 12 سنة من العمر . 
ورم ليفي ملاطي 
ورم حميد ذو منشأ سني يماثل الورّم الليفي المتعظم » يوجد 
في الفك السفلي لكبارالسن ؛ يبدأبنمو نسيج ليفي 
ورم ليفي ملاطي 
ورم ليفي سني لتا 
3 من الورم الليفي يحتوي على نسيج ليفي سني المنشأ . 
ورم ليفي متعظم 
ورم حميد يحتوي على نسيج ليفي وبعض الخلايا العظمية 
منفصل داخل محفظة عن العظم الحيط به . 
تليف منتشر » تعدد الأورام الليفية »داء 
الأورام الليفية (ورام ليفي) 
غوالعديدافن الأوراء اللبفية, 
تليف لثوي منتشر = لثة فيلية » 
3-305 ع 2 هه 0 
لثة متفيلة ( ورام ليفي لثوي) 
فرط مو ليفي للثة إما موضعي أو منتشر ؛ بسبب وراثي أو 
ذاتى الاعتلال أو بسبب تأثير دوائی » ويصاحب بشكل 
خاص المعالجة بدواء الفينيتون المضاد للتشتج . تسمى أيضاً 
لثة فيلية أو لثة متفيلة (Elephantiasis gingiva)‏ . 
و رم أر ومات الميناء السنى fibro - odontoma , ameloblastic‏ 
الليفي 
ورم حميديماثل ورم أرومات الميناء الليفي » لكنه يحتوي 
ورم ليفى عظمى = ورم fibro-osteoma = ossifying fibroma‏ 
ا ي 


ليفي مُتعظم 


fibroma , cementifying 


fibroma و‎ cemento- 


fibroma , odontogenic 


fibroma , ossifying 


fibroma و‎ osteo- 


fibromatosis 


fibromatosis , gingival = 


elephantiasis gingivae 


fibro - odontoma 


fibropapilloma = adenofibroma 


ورم ليفي غدي 
ساركومة ليفية fibrosarcoma‏ 
ورم خبيث ينشأ من النسيج الضام الليفي »أو من أرومات 
الألياف . 
سار کو مة أرومات الميناء fibrosarcoma , ameloblastic‏ 
الليفية 
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أو طلائع متماثرة (15015ناءع1م rمP01ym)‏ مثل : بيز-جما 
815-0114 مضافاً إليها مادة غير عضوية خاملة كالكوارتز » 
وسيليكات الألومونيوم أو الزجاج على شكل قضبان أو 
خرز . يبدأ تبلمرالمطرس بواسطة الحفاز الكيميائي » أو 
الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء المرئي . 


1-حاشى ( أداةالحشوة ) . حاشية filler‏ 
2- مادة مالئة 


3- مادة الحشو 
مادة تستخدم لملء الفراغات أو لزيادة قوة مادة أخرى . 
حاشية القناة filler , root canal‏ 
أداة حشو قناة الجذر . 
1-ملء » حشو filling‏ 
عملية إدخال وتكثيف و » وإنهاء 
المستخدمة في ترميم حفرة محضرة في السن ؛ تسمى 
تر ميم (Restoration)‏ . 
2- حشوة » مادة الحشو 
المادة المستخدمة في ترميم الحفرة ال حضرة أو قناة الجذر 
ا محضر مصطلح عام حشوة سنية (Dental restoration)‏ . 


filling , amalgam 


حشوة مركبة filling , compound‏ 
الحشوة المرممة لحفرة تشتمل على أكثر من سطح . 
حَشُوَة مُثلمة filling , ditched‏ 


فشل الْحَشُوَة الناتم عن تكسر حواف الأملغم أو النسيج 
الى :. 
حَشلوة تجميلية 
أدوات الحشو 
مواد الحشوات 
المادة المناسبة لحشو السن المحضرة أو الحفرة ا محضرة في السن 
في محاولة لتعويض الشكل أو الوظيفة » مثل : 
الأكريليك » الأملغم » الأملغم النحاسي » الإسمنت » 
الراتين المركب » الذهب » الكوتابركا » الفضة والبلاتين . 


filling , esthetic 
filling instruments 


filling materials 


حشوة دائمة filling , permanent‏ 
الحشوة التي تظل لفترة غير محددة دون استبدالها بحشوة 
أخر ئ 
حشوة عقب الاستئصال = = filling , postresection‏ 
حشوة الحذر الراجعة retrograde root filling‏ 
نازعات ال خشوة filling removers‏ 
حشو را اجع filling , retrograde‏ 


وضع الأملغم في قمّة جذر السن بعد استئصال ذروة 


المنطقة التى تدخل ضمن الإجراءات العلاجية أو الحيطة 
والقريبة منها 


حجم المحال حجم الساحة field size‏ 
(فى التصوير الشعاعى) : مساحة الشعاع عند مكان 
الدخول . 


خيط رقيق ٬لييفة filament‏ 
(في التصوير الشعاعي) : سلك من مادة التنجستين يوجد 
عند القطب السالب لأنبوب الأشعة » والذي ينتج 


خيطى »ذو خيوط filamentous‏ 
مول من ی هة خوط طويلة.. 
خيطى الشكل » شبه الختيطيات filariform‏ 


بقع فيلاتوف = بقع كوبليك filatov's spots = Koplik's spots‏ 
نسبة إلى ن .ف .فيلاتوف » N.F.Filatov‏ .1902-1847 « 


اخصائي أطفال روسي . 
مبرد »ملف . إضبارة file‏ 


1- وسيلة من وسائل تخزين المعلومات أو السجلات . 
- أداة يدوية معدنية من الصلب القاسي ذات سطح خشن 
وتنعيم سطحه وصقله . 

3 -(فى طب الأسنان) : أداة يدوية أو آلية من الصلب ذات 
الجذور مثل مبرد قناة الجذر (©111 31 0 )R‏ . تستخدم 
أيضاً بأشكال مختلفة لتسوية وتنعيم النتؤات العظمية 
المح يعد لد ميرد العظم (1516 (Bone‏ . 

file , amalgam 


file , bone 


file , finishing مبردالإنهاء‎ 
file , jewel(lD)er's مر 5 الصائغ‎ 
file , periodontal المبرد حول السنى‎ 
file , root canal مبرد قناةالجذر‎ 


البردفوق الصوتي 
جع شعن » ا ف 
راتين تملوء « راتين مركب « = طزوء filled resin = composite‏ 
راتين مليء = راتين مر کب = 
مادة حشو مُركبة 
مادة حشو ذات قاعدة راتينية تشتمل على مطرس عضوي 
متبلمر » مثل : ميثيل الميثاكريااات (Methy1methacry1ate)‏ 


file , ultrasonic 
filiform 


filiform papillae 


composite filling material 
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تظهير الفلم 
تفاعل ساني جرال ل 


قك ا 0 ري » البعد ال ري ا film distance , focal‏ 
و سريع 


film , development 


film , fast-speed 


تثبيت الفلم film fixation‏ 
الإزالة الكيميائية للأملاح المعدنية من الطبقة الحساسة للفلم 
الأصور » للحصول على صورة دائمة مستقرة. 9 


حمالةا لفلم film hanger‏ 
أداة لحمل (تعليق) الأفلام الشعاعية أثناء عملية الإظهار 
للصورة . 

فلم عالي السرعة 

عا لضم > ماسك الفلم 


أداة لسك ونبيت الفلم الشعاعي ف في الفم . 


film , high-speed 
film holder 


فلم متوسط السرعة film , medium-speed‏ 

فلم بلا حاجز = film , non-screen = direct action film‏ 
فلم يعمل بصورة مباشر ة 

film , occlusal فلم إطباقى‎ 


لفافة الفلم film packet‏ 
أفافة محكمة ضد الضوء ومقاومة للرطوبة » أو غلاف 
يحتوي على فلم أوأكثر من فلم شعاعي لاستعماله في 
التصوير الشعاعي داخل الفم أو التقاط صور شعاعية داخل 
ا 

فام و 

معالجة الفلم تحمّيض الفلم 
تحويل كيميائي لصورة مستترة » نتيجة التعرّض للضوء أو 
الأشعة في الطبقة الحساسة للفلم إلى صورة ثابتة دائمة . 

مُعالجة الفلم آليا ‏ التظهير 
الآلي للفلم 
تظهير أو معالجة الفلم الشعاعي بواسطة آلة تعتمد مبدأً 
الزمن الحراري . توجد في الآلة وحدات توضع فيها الحاليل 
المركزة » ويمكن أن تخرج الفلم الجاف خلال 7-5 دقائق . 

قَلَب الفلم » عكَس الفلم 
خطأفي طريقة وضع الفلم للف في فم المريض في 
عكس اتجاهه » وبذلك يكون تعريضه للأشعة ناقصاً » 

فلمذوحاجز 


film , panoramic 
film , periapical 


film processing 


film processing , automatic 


film reversal 


film , screen 


الجذر ؛ يوضع الأملغم السادفي حفرة محضرة في قمة 
الجذر خلال جراحة الجذر »أي بعد الإزالة الجراحية لذروة 
ار 

حشو راجع للجذر 
وضع حشوة الجذر في قمّة جذر السن لسد نهاية قناة الجذر 
بعد استئصال ذروة الجذر ؛ يتم إدخال المادة من خلال ذروة 
الجذر وليس من خلال حجرة اللب . 


filling , retrograde root 


filling , reverse root = = حشو عكسى للحذر‎ 
retrograde root filling حشو راجع للحذر‎ 
filling , root حشوالجذر‎ 


1- أية مادة تستخدم لملء وسد قناة الجذر . 
2- عملية إدخال المادة داخل قناة الجذر . 
حشو قناة الجذر 
انظر جذر 0000 . 
حشوة مؤقئة = حشوة علاجية 


filling , root canal 


filling , temporary =‏ 
treatment filling‏ 
Na EEE E‏ 
فقط » تكون عادة من أكسيد الزنك واليوجينول أو 
الإسمنت المؤقت . تسم أيضا : حَشُوَة علاجية 
(Treatment filling)‏ . 
مالئات » حشوات fillings‏ 
أجزاء صغيرة من ال معادن تستخدم لعمل خليطة » تستحصل 
من صبة معدنية (أحد طرق تحضير أملغم الفضة السني) . 
فلم »غشاوة » قشرة رقيقة film‏ 
1-طبقة رقيقة أو غلاف . 
2- صفيحة رقيقة من مادة أسيتات (خلأت) السيليولوز 
(Cellulose acetate)‏ » تتم معالحتها لكي تستخدم في 
التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الشعاعي » حيث تُشحن 
أملاح هاليد الفضة بواسطة الأشعة »ثم تُظهّر إلى صورة 
مثية. .. 
شارة فلمية »مقياس الجرعة الشعاعية film badge‏ 
مقیاش الجرعة الإشعاعية (7عاعدة )Radiation dose‏ وهو 
جهاز لتسجيل التعرّض المهني للأشعة المتأينة » ويشتمل 
على فلم حساس للأشعة » يحمله العاملون في المجال الطبي 
وفي مجال طب الأسنان > للتحري عن التعرض للأشعة . 


film , bite-wing 


film , children فلم الأطفال‎ 
film , dental فلم سنى‎ 
film , dental x-ray = dental film = فلم سنى شعاعى‎ 
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مهدب »ذو هداب مُخمّل fimbriated‏ 

نهائى › أخير final‏ 

مادة قاعدة الحفرة النهائية 
انظر الحفرة (085119)) . 

الإغلاق النهائي للبوتقة 
الإغلاق الأخير للبوتقة قبل التصليب » بعد حشو القالب 
بمادة قاعدة البدلة السنية . فى العادة » يكون المطلوب هو 
الا ده حو الها 

final impression = master impression = = الطبعة النهائية‎ 

الطبعة الرئيسية = طبعة عمل = طبعة = working impression‏ 

تالية second impressi‏ 
الطبعة التي تستخدم لعمل النموذج أو القالب الرئيسي. انظر 
الطبعة (Impression)‏ . 


final cavity base material 


final flask closure 


دقيق › ناعم fine‏ 
زائد النعومة fine , extra‏ 


متوسط النعومة 

فائق النعومة 

صفاء »تقاوة »دقة »٠رقّة‏ 
درجة نقاوة الذهب 


fine „, medium 
fine , ultra 
fineness 
fineness of gold 
النسبة المئوية لكمية الذهب في الخليطة مضروبا في10 ؛ وهي‎ 
بقة لتقدير كمية الذهب في خليطة من الذهب . تحسب‎ 
: درجة نقاوة الذهب بأجزاء اا الذهب النقي » مثال‎ 
الذهب النقى هو 1000 نقاء . خليطة (سبيكة) الذهب التى‎ 
تحتوي على 800 ا ذهب و200 جزء من ا‎ 
تكون درجة نقاوة الذهب فيها 800 . العلاقة بين القيراط‎ 
: والنقاوة تمثلها هذه المعادلة‎ 


القيراط درجة النقاوة 
24 = 1000 
انظر أيضا القيراط (4إه)٤)‏ . 
إصبع finger‏ 
غمدواق للإصبع » غطاء واقي للإصبع » ختيعة ‏ أ finger‏ 
غطاء أو مطاط واق يغطي الإصبع . 
قبضة الإصبع » مسكة الإصبع finger grip‏ 


الأظافر 

واقي الإصبع 

سناد إصبعي » مرتكز إصبعي 
أضابغ اليد العاملة القن توف بسكل برف تفنطة ارككاز 
لتحسين التحكم في الأداء أثناء المداخلة السنية . 

finger spring نابض إصبعي‎ 


finger nails 
finger protector 


finger rest 


فلم تكون فيه الطبقة الحساسة (Emulsion)‏ أكثر حساسية 
للضوء أو الأشعة » وغالباً ما يستعمل فى محافظ 
(وع1ا03556) بها حواجز تكثيف Enê 8٥۲۵۵۸8(‏ . 
حساسية الفلم - سرعة الفلم film sensitivity = film speed‏ 
كمية الضوء أو الأشعة الكطلوبة لإنتاج صورة ذات كثافة 
محددة . تتعلق هذه الخاصية بشكل كبير بحجم ذرات 
الطبقة الحساسة للفلم . 
فلم بطيء السرعة” 
سرعة الفلم ادر ا الفلم للضوء 
تعبير عن كمية الأشعة الضرورية لإنتاج صورة على الفلم 
في فترة محددة من الزمن . ١‏ 
فلم فائق السرعة 
فلم شعاعي 
مضفاة » مرشحة مرشّح filter‏ 
جهيزة تشتمل على غشاء أو مادة منفذة ( مثل وَرَق الترشيح 
E‏ 1 
2 ي : جهيزة توضع في مسار الأشعة 
لخفض حدة بعض أطوال الموجات غير المرغوب فيها 
بشكل انتقائي مثل : قرص ألومنيوم يوضع في مسار 
الأشعة ليمتص الأشعة الأقل اختراقاً له . 
3-(في التصوير الفوتوغرافي) : مادة ملونة شفافة توضع 
أمام العدسة لإزالة أو لخفض حدة بعض الألوان . 
4-( في علم طبيعة الصوت) : جهاز لخفض حدة الترددات 
غير المرغوب فيها . 
فيروس راشح 
فيروسات صغيرة لاترى تحت الجهر لصغرها » قادرة على 
التكاثر ضمن الخلايا المصابة فقط . 


film , slow-speed 


film speed 


film , ultra-speed 


film , x-ray 


filterable virus = filtrable virus 


سے اتك 


ترشيح »ترشح filtering‏ 
ورق ترشيح filtering papers‏ 
و 


ترشح »تر شیح filtration‏ 
1-عملية فصل الشوائب عن المواد الصلبة العالقة فى 
سائل » بتمريره خلال مرشح 
بالرشاحة (Filtrate)‏ . 
2-( في التصوير الشعاعي) : عملية وضع مادة في مسار 
الأشعة لإزالة الموجات الشعاعية الطويلة غير المرغوب 


السائل ؛ بعد ترشيحه يعرف 


فيها . 
نفقرة filtrum‏ 
انخفاض تحت الأنف مباشرة على الشفة العليا . 
و تو 
هدب »هدبة » خمل fimbria‏ 
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طين ناري » غضار ناري fire clay‏ 
صحن الخبز . طَبق الخزف firing tray‏ 
الأسعاف الأو لی first- aid‏ 
حقيبة أدوات الأسعاف الأولى first- aid kit‏ 
متلازمة القوس الأولية first arch syndrome‏ 


متلازمة شذوذ وراثية » تتضمن فلح الشفة والحنك » وسوء 
تَعظّم الفك السفلي والوجه » وفرط التباعد بين الأعضاء » 
وتشوهات في الأذن » وترجع جميعها إلى عجز تطوري في 


القوس الغلصمية الأولية . 
مشرط فش لقطع اللثة Fish’s gingivectomy knife‏ 
1 انظر أدوات الأنسجة الداعمة السنية (Periodontal‏ 
instruments)‏ . 
حراشف السمك fish scales‏ 
انقسام »انشَقّاق .انفلاق »انشطار fission‏ 
شقى fissural‏ 


متعلق بالشق (Fissure)‏ . 


fissural cyst = inclusion cyst = كيسة شقية » كيسة شرخية‎ 


كيسة احتوائية 
كيسة تنشأ في خطوط الالتحام للنواتئ الجنينية المكونة 
للفكين. 


شق »أخدود › تلم fissure‏ 
تستخدم بشكل خاص للشقَوق الدقيقة على سطح الميناء . 
الشق القاعدي = الشق الوتدي القذاليى ‏ = سمقاتفهط , fissure‏ 
spheno-occipital fissure‏ 
مثقب شاق » سنبلة شاقة 
مثقب أسطواني سني يستخدم في تحضير الحفر التي تشمل 
الشقوق الإطباقية «الطاحنة» للضواحك والأرحاء . 
شا لميناء = شق »ثلم 
مثقب شاق ذو نهاية مسطحة 
شق جلاسيريان = الشّق الصخري 
الطبلى 
الشق الحجاجي السفلي 
شق طويل بين القاع والجدار ا لجانبي للحجاج » يفتح على 
الحفرة تحت الصدغية . 
شق الشفة » شفة الأرنب 
شق فكي سفلي 
أحد الشقّوق على الجزء السفلى للوجه النامى فى الجنين » 
ويوجد عند الالو رهن ان ف اطق 
تلامس هذه الأقواس مع الثواتى الفكية العلوية ب ٠‏ 


fissure bur 


fissure , enamel = fissure 
fissure flat-end bur 
fissure, gingival = gingival cleft 
fissure , Glaserian = 
etrotympanic fissure 


fissure , inferior orbital 


fissure , lip = hare-lip 


fissure , mandibular 


سلك ضمن مكونات الطبيقة التقومية المتحركة » يستخدم 
لإمالة الأسنان عن طريق تطبيق قوة على السطح العمودي 
(السطح اللساني عادة لسن أو أكثر من سن) لإنجاز الحركة 
التقويمية للسن . 

نابض حنکی (Palatal spring)‏ أو اة (Retractor)‏ . 
نابض كابوا )Cantilever sprin8(‏ مثبت على السطح 


الإطباقي لطبيقة تقويمية متحركة . 
غطاء مطاط لوقاية الإصبع finger stall‏ 
مص الإصبع finger sucking‏ 


انظر عادة فموية (اأطقط 0:01) . 


يُنهى ٬یکمل‏ .إكمال finish‏ 


إنهاء البدلة السنية finish of a denture‏ 
الإنجاز التام والنهائي لشكل الأسطح المصقولة للبدلة السنية . 
خط الإنهاء finish line‏ 


خط تحديد يوجد في نهاية جدار الحفرة ال محضرة عند زاوية 
ااا 
في هيكل البدلة السنية الجزئية المتحركة : التحضير الخاص 
للمعدن لخلق التحام أملس بين الراتين الأكريليكي 
والمعدن . 
إنهاء 
العملية التي يتم فيها جعل سطح الحشوة أو البدلة السنية 
عالى الصقل . 
إنهاء العطو المحاورة « finishing , approximal surfaces‏ 
إنهاء السطوح الملاصقة 
مثقب إنهاء » (سنبلة إنهاء) 
سنبلة دوارة ذات رأس مقسم بدقة يستعمل لإنهاء وصقل 
الحشوات . 


finishing 


finishing bur 


انظر مثقب (015ا81) . 

خط الإنهاء finishing line‏ 
انظر خط (٥«اا)‏ . 

finishing margins حواف الإنهاء‎ 


إنهاء ال خشوة finishing , restoration‏ 
إنهاء سطح مصقول ناعم ولكن ينقصه اللمعان أو 
البريق » عادة باستعمال بذور طباشير الإنهاء . 


finishing , satin finish 


شريط الإنهاء » شريط التلميع finishing strip‏ 
انظر شريط (ما5) . 

finishing surface سطح الإنهاء‎ 

ر أس الإنهاء finishing tip‏ 
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الشّق الوتدي القذالي 
خط الالتحام الواقع بين العظم الوتدي والجزء القاعدي من 
العظم القذالي «القفوي» . ويملؤه غضروف متعظم . 

الشق الحجاجي العلوي 
شق ممتد بين الجناح الصغير للعظم الوتدي والجناح 
الكبيرللعظم الوتدي » تمر من خلاله الأوعية الدموية الختلفة 
والأعصاب . 

شق معترض 


الشق الطبلي الصخري = الشق الطبلي 


fissure , spheno-occipital 


fissure , superior orbital 


fissure , transverse 
fissure , tympanic = 
petrotympanic fissure 
الشق الطبلي الخشائي‎ 
فلح بين الجزء الطبلي والنتوء الخشائي للعظم الصدغي ير‎ 
. خلاله الفرع الأذيني للعصب الحائر «المبهم»‎ 
fissure , zygomatic = infratemporal 105598 = شق وجنى‎ 
ال حفر تحت الصدغية‎ 
شق وجني وتدي‎ 
شق بين العظم الوجني والسطح الحجاجي للجناح الكبير‎ 
من العظم الوتدي‎ 
fissured tongue لسان مشقق لئان متشَقّق > لسان مشقوق‎ 
لسان عليه الكثير من الشقوق بمساحة سطحه » با يشبه‎ 
. ورق الشجر . انظر لسان (عناعهم10)‎ 
ناسور‎ 
مجرى أو قناة غير طبيعية مُبطئّة بنسيج ظهاري تصل بين‎ 
فجوتين تشريحتين أو بين تجويف داخل الجسم وسطحه‎ 
الخارجي . وهو عادةينفذ من فجوة قيحية »ويتم من‎ 
)010-3121 خلالها تفريغ القيح . انظر ناسور فموي جيبي‎ 
. fistula) 
(في علاج أقنية الجذور) : ممر أو قناة لاظهارية تصل بين‎ 
خراج ذُروي مزمن وسطح ظهاري . يمكن أن يكون الناسور‎ 
. خارج الفم أو داخل الفم‎ 


fissure م‎ 010 


fissure , zygomaticosphenoid 


fistula 


fistula , alveolar = alveolar 


وو 
دردري = جيب سن sinus‏ 
E e‏ 
ناسور جیبی fistula , antral‏ 


1-قناة موصلة من خراج جيبي أو من تجويف عظمي . 

2- عمل قناة جراحية بين الجيب الفكي العلوي والأنف » 

تستخدم للتفريغ في حالة التهاب اليب الزن : 
ناسورفمو ي جيبي fistula , antro-oral‏ 


و 
ناسور ذروى fistula , apical‏ 


الشّق الجداري القذالي 
شف قذالي وتدي 0 قذالي = fissure , occipitosphenoidal‏ 
وتدي = شق وتدي قذالي 
الشق الأذني للعظم الصدغي = , fissure of the temporal bone‏ 
الشق الطبلي 


fissure , occipito parietal 


spheno-occipital fissure 


auricular = tympanomastoid fissure 


الخشائى 
شی فمو ي fissure , oral‏ 
فتحة فى الحفرة الفموية بين الشفتين . 
الشق اا fissure , orbital‏ 
شق جفنى 1 fissure , palpebral‏ 


فتحة طولية بين جفني العين . 
الشق الصخري الصدفي 
شق ضيق بين الجزء الصخري والجزء الصدفي للعظم 
الصدغي . 
الشق الصخري الطبلي 
فتحة ضيقة خلف حفرة الفك السفلي (الجوف العنابي) » 
مشقب شاق ذو نهاية ملساء 
الشق الجناحي 
شق زاوي بين النواتئ الجناحية للعظم الوتدي . 
الشق الفكي العلوي الجناحي 
فلح ضيق بين الصفيحة الجناحية الجانبية والفك العلوي » 
يمر خلاله الشريان الفكي العلوي. 
الشَّقّالجناحى الحنكى = 
الميزاب الحنكي الكبير 
في العظم الحنكي 
ساد الشقوق 
مادة كتيمة صلبة غير ذوابة من الراتين تستعمل على هيئة 
سائلة لسد الوهاد والشقوق القابلة للتسوس فى الأسنان 
لحمايتها ضد تكوّن اللويحة الجرثومية » وتجمع فضلات 
الطعام » وتتصلب ذاتياً بالتفاعل الكيميائي أو تحتاج الضوء 
فوق البنفسجي أو الضوء المرئي لتسريع تصلبها . 
سد الشّقو ق fissure sealing‏ 
عملية حشو الوهاد والشّقوق في الأسنان الخلفية لمنع 
حدوث التسوس الإطباقى . 
الشق الوتدي = الق الحجاجى العلوي = fissure , sphenoid‏ 
superior orbital fissure ١‏ 


الشّق الوتدى الفكى العلوى = = fissure , sphenomaxillary‏ 


fissure , petrosquamous 


fissure , petrotympanic 


fissure plain-end bur 


fissure , pterygoid 


fissure , pterygomaxillary 


fissure , pterygopalatine = 


greater palatine sulcus of the 


palatine bone 


fissure sealant 


الشق الححاجى السفلى= = inferior orbital fissure‏ 
ا لحفرة الحنكية الجناحية pterygopalatine fossa‏ 
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ناسور تحت الذقنى fistula , submental‏ 
نوع كن امو ای ا ف ت 

ناسوردر قي لساني fistula , thyroglossal‏ 

ناسوري » مصاب بالناسور › موسر fistulous‏ 
متحاق ارا ان 

1-نوبة »عارض »دور fit‏ 

2- يطابق » يلائم 


3- انطباق » ملائمة : 
انطباق أي ترميم سني على الأنسجة الداعمة له ؛ مثال : 
انطباق التاج على السن » وانطباق الحشوة المصبوبة على 
حواف وجدران الحفرة الحضرة فى السن (فى طب الأسنان 
الجراحى (Operative dentistry‏ اا ا الجهاز 
التو مان ا المي ي ادن اة اكا 
وانطباق المهماز على مقر المهماز [في البدلة السنية النزوعة 
(المتحركة)] . 

قوس شفوية منطبقة fitted labial bow‏ 
انطباق تام للسلك على الأسطح الشفوية لعدد من الأسنان 
الأمامية فى المعالجة التقويية . توجد عادة عروة صغيرة أو 
عروتان لإمكان ضبط القوس أثناء المعالجة . 


fitting 1-تطبيق‎ 

2- انطباق 

1- يثبت . يُرسّخ . يعطي الشيء شكلا ثابتا fix‏ 
يجعل الشيء ثابتاً » مستقراً » بلا حركة (مثل البدلة السنية 
النزوعة) . 
(في علم الأشعة) : إيقاف تظهير الفلم بإزالة الهاليد 
المتبقى . 
2- يشفي ٠‏ يعالج » يقتل أو بحفظ لأغراض الدراسة 

تثبيت »رد fixation‏ 


1- مصطلح يرافق عادة استعمال الإسمنت في تثبيت تاج 
جروالا :التي م جها الجها ا 
الصناعى أو الطبيقة التقوبمية ثابتاً فى مكانه . 

5ك قي راج اة :عمل اليك بتري شرن 
متحركين » كما في حالة كسور العظم لتسريع الالتثام . 
انظر كسر (Fracture)‏ »انظر أيضا الكتنيك بالأسلاك 
(Wiring)‏ . 

تثبيت بالعارضة القوسية 
انظر قوس )۸۲٤٩1(‏ . 


جبيرة تستخدم في جراحة الفم »لتثبيت نهايتي عظم 


fixation , arch bar 


fixation , cap splint 


ناسورأعمى »ناسور مسدود fistula , blind‏ 


ناسور ذو فتحة واحدة عند إحدى نهايتيه ؛ جيب (كuہا؟)‏ . 
ناسور غلصمي 
فتحة خلقية فى الوجه أو العنق نتيجة ابتعاد جزء من 
الأفواس الغلصمية الجنينية » أو أكياسها المصاحبة أو 


fistula , branchial 


فجواتها الصاحبة . 
ناسور عنقي fistula , cervical‏ 
نوع من الناسور الخنيشومي » يصل البلعوم بالسطح 
بذ مدي جناي ل 
ناسور دي عثقى = = fistula , cervicoaural‏ 
ناسور ا می branchial fistula‏ 
ناسور مزمن fistula , chronic‏ 
ناسور خَلْقَى »ناسور ولادي fistula , congenital‏ 
ناسور 2 = fistula , dental = alveolar fistula‏ 
ناسور دردري » ناسور سنخي 
ناسورخار جي fistula , external‏ 


ناسور إحدى فتحتيه تنفذ من تجويف جسمي أو خراج إل 


سطح الجلد . 


fistula , gingival ناسورلثوى‎ 

ناسور 07 fistula , internal‏ 
ناسور يصل ما بين عضوين أو تجويفين داخليين بدون أن 
يضح على المح ي 


ناسور شفو ي fistula , labial = lip fistula = labial sinus‏ 
مجرى دقيق أو انخفاض خلقى على حافة الشفة السفلى . 

fistula „lateral ١ ناسور جانبي‎ 

ناسور فموي جيبي 
حالة مرضية بسبب رضح أو عدوى أو ورم تتسبب 
حدوث ناسور يصل الجيب الفكي العلوي بالتجويف 
الفموي » يكثر جدوثه في منطقة الأرحاء 7 


fistula , oro-antral 


ناسور فموى وجهى fistula , orofacial‏ 
ناسورفموى أنفى 0102521 , fistula‏ 


ناسور بين التجويف الأنفي والتجويف الفموي » يكون 
عادة في منطقة الحنك الصلب . 
ناسور تكفي 
ناسور عدي »ناسور لعابي 
مجرى غير طبيعي غير المجرى التشريحي الطبيعي بين قناة 
لعابية أو غدةلعابية والسطح الجلدي » أو التجويف 
الفموي » ويتم من خلاله تفريغ اللعاب . 


fistula , parotid 


fistula , salivary 
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تثبيت بنمو ذج جونينج fixation , Gunning’s type‏ 
يستخدم في حالات كسور الفك الأدرد » في حالة وجود 
بدلات سنية كاملة أو جبيرة راتينية أكريليكية » وذلك 
بربطهما دائرياً بسلك حول الفك العلوي والفك السفلى » 
ثم تربط الأسلاك العلوية بالأسلاك السفلية معاً لتثبيتهما 0 
تثبيت مابين الفكين 
وسيلة لتثبيت الفك السفلي مع الفك العلوي بواسطة 
أسلاك أو جبائر . 
تشبيت داخلي 
تثبيت هيكلي داخلي 
تيت العظه المكسون) بواسطة أسلاك داخلية أو التثبيت 
المباشر بالأسلاك بإستخدام صفائح عظمية ولوالب »أو 
بواسطة تثبيت عابر بالدبابيس النخاعية . 
تشبيت داخل النخاع العظمي 
يقة جراحية لتثبيت طرفي عظم مكسور » بواسطة 
إدخال مسمار معدني داخل تجويف نقي العظم (في 
النخاع) عبر خط الكسر . 
تشبيت داخل العظم 
يقة لتثبيت العظم المكسور بواسطة إدخال سلك و أسلاك 
خلال القطع المكسورة وربطهامعاً . 
طريقة لتثبيت كسور الفك السفلي والفك العلوي 
باستخدام أسلاك أو دبابيس » بين العظم الوجني بالخاصة 
أو القوس الوجنية والفكين . 
هيت اني دكي مقي 
تثبيت مابين الفكين باستخدام سلك يمر من خلال الشوكة 
الأنفية الآمامية لتثبيت الفك السفلي بإحكام . 


fixation , intermaxillary 


fixation , internal 


fixation , internal skeletal 


fixation , intramedullary 


fixation , intraosseous 


fixation , mandibular 


fixation , nasomandibular 


fixation , pin 
تنبت شظايا العظم المكسورة في حالات الكسور‎ 
باستعمال دبابيس من الفولاذ تثبت على السطح الخارجي‎ 
للوجه . تربط الدبابيس البارزة معا بواسطة نظام من‎ 
العارضات الصلبة والوصلات العامة . انظر أيضا تعليق‎ 
والتثبيت‎ » )1nterna1 wire ءuیمعریزo«( السلك الداخلى‎ 
(Per- alveolar بالأسلاك من خلال العظم السنخي‎ 


. wiring) 


fixation , Roger Anderson’s pin تيت بدبوس روجر‎ 
أندرسون‎ 

تثبيت بالدبوس الهيكلي 

تشبيت العظام المكسورة » بواسطة دبابيس معدنية توضع داخل 


fixation , skeletal pin 


مكسور .يمكن أن تكون صبة من خليطة الفضة أو من 
معادن أخرى » تنطبق فوق تيجان الأسنان الطبيعية الموجودة 
في الفم » وتمتد حتى الحواف اللثوية » وتلصق في مكانها 
وتظل عادة لفترة 8 أسابيع على الأقل . 

التشبيت القحفى الفكى السûفڑفإmandibularq-cranio‏ , fixation‏ 
طريقة لتثبيت الفك السفلى بالقحف بواسطة قضبان 
متصلة إما بإطار الرأس أو بالصفائح العظمية » تربط 
بالجبائر السنية أو بجبائر البدلات السنية . يمكن استخدام 
الفك السفلي المثبت لإعادة وضع وتثبيت الفك العلوي 
شون 

التثبيت القحفي الفكي العلوي 

يقة لتثبيت الفك العلوي المكسور بواسطة قُضبان معدنية 

خارجية متصلة بغطاء الرأس أو إطار الرأس تربط بالجبيرة 
السنية للفك العلوي . 
قضبان معدنية خارجية أو أسلاك » تمتد من جبيرة مصبوبة 
على الفك العلوي إلى غطاء رأسي من جبس باريس أو هالة 
معدنية » تستعمل لتثبيت الشظايا المتكسرة للفك العلوي 
المكسور . 

fixation , cranion تشبيت قحة‎ 

التثبيت السلكى 

بين السني المباشر 

يقة لتثبيت الأسنان بالأسلاك تستخدم بشكل عام في 

حالات الكسور » وذلك بإمرار الأسلاك حول أعناق الأسنان 
فى كل من القوس السنية العلوية والقوس السنية السفلية » 
ثم تُفْتّل وتربط نهايات الأسلاك معا . 

تشبيت خارجي 


fixation , cranio-maxillary 


fixation , direct interdental wiring 


fixation , external 
تثبيت بالدبابيس الخارجية‎ 
. انظر تحت کسر (عتتتاءة12)‎ 
تثبيت هيكلي خارجي‎ 
» وسيلة لتثبيت نهايتي عظم مكسور لمنع تحرّك طرفيه‎ 
بواسطة جهاز تثبيت ذي دبابيس معدنية خارجية أو لوالب‎ 
معدنية خارجية » وتستخدم على وجه الخصوص في‎ 
. حالات الفم الأدرد‎ 
التشبيت عبر الوجهي‎ 
مثل : دبوس شتينمان (مام 5 ممقصماع5) أو أسلاك ؛‎ 
مثل سلك كيرشنر (7/16 61”5طط1150ك1) » من خلال الوجه‎ 
7 وشظايا العظم ¢ وعظام القوس الوجنية غير المكسورة‎ 


تثبيت بحبيرة جو نینج fixation , Gunning’s splint‏ 


fixation , external pins 


fixation , external skeletal 


fixation , facial trans- 
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محلول تثبيت 
محلول حامضي توضع فيه أفلام الصور الفوتوغرافية › أو 
أفلام الصور الشعاعية التي سبق أن وضعت في محلول 
الإظهار » وتم غسلها بماء جار . يوقف محلول التشبيت 
تقدم إظهار الفلم ؛ يترك الفلم في المحلول لمدة 10 دقائق » 
لتذوب كل الطبقة الحساسة ويصبح الفلم واضحاً . 

flabby tissue نسيج مترهل‎ 

سَوطي . مُسوط »ذو سياط 
00 بالسوط أو ذو زوائد شبيهة بالسوط . 


fixing solution 


flagellar = flagellate 


سوط flagellum‏ 
زو ن اف او مالاا ا 
ا 

فلاجيل flagyl‏ 
انظر ميترونيدازول (01022016متتاء0/1) . 

لهب »شعلة flame‏ 


رأس لهبى flame point‏ 
بشكل اللهب أو الشعلة . 

إبرة قابلة للتلهيب 

جناح » حافة » حرف » شفير 
1-حافة مستوية ممتدة . 
حافة خارجية أو حافة داخلية تستخد م من أجل التقوية أو 
كوصلة أو كدليل لجزء آخر . 
بعض وصلات ماص اللعاب لها أجنحة للتحكم وحماية 
اللسان » ولتعكس الضوء خلال المداخلة السنية . 
2- ذلك الجزء من قاعدة البدلة السنية الذي يمتد من 
النهايات العئقية للأسنان إلى حافة الجهاز السني الذي يقع 
في الميزاب الفموي . 
ذلك الجزء من جناح الجهاز السني الذي يشغل الدهليز 
الشدقي للفم . 

شكل الجناح »هيئة الجناح 

جناح البدلة السنية flange , denture‏ 
الامتداد العمودي الشفوي والامتداد العمودي الشدقي 
لاوا المي اا وة اا ا 
والامتداد العمودي اللساني للبدلة السنية السفلية . لأجنحة 
الجهاز السني الشفوية والشدقية سطحين : السطح الشدقي 
أو السطح الشفوي وسطح الارتكازالقاعدي . الجناح 
اللساني السفلي أيضاً له سطحان : سطح الارتكاز 
القاعدي والسطح اللساني . 


flamo-needle 


flange 


flange , buccal 


flange contour 


القطع المكسورة » ثم تربط الدبابيس ببعضها خارج الفم 


بجهاز معدني أو جهاز بلاستيكي . 
تثبيت بالحبيرة fixation , splint‏ 
تثبيت فلم الأشعة fixation , x-ray film‏ 
مَكَيتَ fixative‏ 
ثابت › مَكَيْتَ fixed‏ 


fixed appliance 
طبيقة تقويمية تشمل استخدام الأطواق أو الوصلات لسن‎ 
إتمام العلاج بواسطة الطبيب المعالج » بعكس الأجهزة‎ 
النزوعة ؛ يكون تأثيره مستمراً وبمكن بواسطته تحريك كامل‎ 
الأسنان وليس إمالتها . من الناحية الصحية يكون التحكّم‎ 
. في اللويحة أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الطبائق‎ 


جسر ثابت fixed bridge‏ 
جسر سنى ممَبّت على الأسنان الداعمة . 
جسر ثابت ثابت fixed-fixed bridge‏ 
انظر جسر (817086) . 
جسر ثابت متحرك fixed-movable bridge‏ 
انظر جسر (817086) . 
جهاز تعويضي ثابت fixed prosthesis‏ 


تعويض أو بديل » يثبت بواسطة وسيط لاصق بالأسنان 
الطبيعية 3 أو الجذو رأو الغرسات 7 
فرع من طب الأسنان » يختص بإحلال تعويضات مصبوبة 
محل الأسنان المفقودة » تلصق على الأسنان الداعمة ولا 
يمكن إزالتها أو نزعها بواسطة مريض . 

جسر ثابت نصف متحرك fixed-semi movable bridge‏ 


بدلة سنية جزئية ثابتة 


fixed prosthodontics 


fixed partial dentur 
» بدلة سنية جزئية تثبت على الأسنان الطبيعية أو الجذور‎ 
. لتكون الدعامة الأولية لجهاز تعويضى‎ 
fixed support ١ مستند ثابت » دعام ثابت‎ 
مستند لايسمح بحركة دورانية أو حركة انتقالية »عند نقطة‎ 
: ) الاستناد (عارضة تشد بإحكام بملزمة‎ 


مثبت fixer‏ 
محلول يستخدم في غملية إظهار الم الشعاعي + بإزالة 
بلورات هاليد الفضة غير النشطة من الطبقة الحساسة للفلم 
لحفظ الصورة فى السجلات. 

أسنان ثابعة » أسنان الأشغار الثاني ا i‏ 


fixing سیت‎ 
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و 
سديلة عنيقية » سديلة معنقة » شريحة معنقة عاءذلعم , flap‏ 
سديلة تتكون من الخاطية وبعض من الخاطية التحتية » 
تحتفظ بالتوعية الدموية من قاعدتها . تنقل وتوضع هذه 
ا حرم عطي انيج ٠.‏ 
سديلة منزلقة » شريحة منزلقة 
سديلة تنقل من موضعها إلى موضع آخر بعيداً عن قاعدتها , 
من أجل ترميم عيب في النسيج . 


سديلة (شريحة) ذات ثخانة 


flap , sliding 


flap , split-thickness 
جرئية‎ 
سديلة تشتمل فقط على الطبقات السطحية من الجلد أو‎ 
. المخاطية‎ 
flap surgery  ةحيرشلا جراحة سديلية » جراحة باستخدام‎ 
أسلوب جراحي حول سني » تزاح فيه الأنسجة اللثوية بعيدا‎ 
عن الأنسجة الداعمة . التصميم الجراحي يمكن أن يستخدم‎ 
. سديلة ذات ثخانة جزئية أو سديلة كاملة الثخانة‎ 
flap , V-Y ۷ سديلة (شريحة) بشكل ۷ أو‎ 
» يقة تستخدم لإطالة أو لتقصير السطح التشريحي‎ 
بعمل فطع بشكل حرف ۷ وخياطة بشكل حرفلا للإطالة‎ 
. أو عكس الخطوات لتقصير مساحة النسيج‎ 
flap , Widman’s سديلة وايدمان » شريحة وايدمان‎ 
flash وهج .ومضة‎ -1 
زائدة » رُعنفة » زوائد من مادة الحشو . شراشير‎ -2 
المادة التى تزيد وتبرز من القالب خلال عملية الصب . مادة‎ 
قاعدة البدلة السنية الزائدة (الراتين الأكريليكى) التى تبرز‎ 
فين قال الد الستية عبلال عملي التصليت؟ زرائ‎ 
. الحشوات المعدنية كالأملغم » الذهب إلخ‎ 
زائدة أملغمية » رُعنفة أملغمية‎ 
زائدة الصب‎ 
زوائد معدنية تشاهد بعد عملية صب المعادن داخل القالب‎ 
. مثل : الذهب » المعادن غير النفيسة » الكروم كوبالت إلخ‎ 
زائدة راتين مركب‎ 


flash , amalgam 


flash , casting 


flash , composite resin 
flask 1-قارورة »دورق‎ 
. أي إناء زجاجي أو إناء معدني ذو عنق ضيق‎ 
1 ا‎ 
أ- وعاء معدني أو أنبوب معدني يستخدم في عملية‎ 
. التكسية‎ 
تاد تلوق سعدن أو إطار معدني يحتوي على مادة‎ 
جبس باريس » تطمرفيه البدلة السنية للتصليب مكون‎ 
» من أربعة أجزاء : جزء سفلى » وجزء علوي » وغطاء‎ 
1 حاف حاف‎ 


شفير شفو ي flange , labial‏ 
جزء من شفير البدلة السنية »يشغل الدهليز الشفوي 


للفم . 


شفير لسانى flange , lingual‏ 
ج كتير الكولة انيه السفلية + تشفل السناحة 
المجاورة للسان . 


جبيرة جناحية » جبيرة مجنحة flange splint‏ 
جبيرة معدنية تستخدم في علاج كسور الفك السفلي ؛ 
تثبت باللصق على عدد من الأسنان الخلفية السفلية » 
وهي ذات جناح مرتفع يرتكز على الأسطح الشدقية 
للأسنان العليا المقابلة . 

سديلة » شريحة جراحية flap‏ 
طبقة منفصلة جزئيا من الجلد أو النسيج أو المخاطية أو 
السمحاق المخاطي ؛ مع الحافظة على الأوعية الدموية المغذية 
لها بترك حافتهاملتحمة بالنسيج (وتسمى قاعدة 
السديلة) ؛ ويمكن إجراؤها إما جراحيا كوسيلة للولوج أو 
ترميم أو بسبب حادث . 

سديلة ثنائية الحليمة » شريحة ثنائية 
الحليمة 

سديلة غلافية » شريحة غلافية 
انعكاس النسيج الرخو عن السنخ بواسطة قطع أفقي طولي 
فقط بدون قطع عمودي . 

سديلة كاملة السماكة › 
سديلة كاملة الثخانة » شريحة كاملة الثخانة 
سديلة مكونة من الجلد والنسيج تحت الجلدي أو الخاطية أو 
النسيج تحت الخاطية . 

سديلة لثوية » شريحة لثوية 

سديلة منزلقة جانبياً ‏ شريحة منزلقة 

جانبيا 
عملية جراحية حول سنية تستخدم لتغطية أسطح الجذر 
المكشوف وتوسعة منطقة اللثة الملتصقة . 

سديلة سمحاقية مخاطية » 
سديلة مكونة من الخاطية والسمحاق . 

سديلة حنكية » شريحة حنكية 

سديلة ذات سماكة جزئية › 
شريحة ذات ثخانة جرئية 
سديلة تشتمل على النسيج الظهاري » والنسيج الضام 
التحتي مع ترك السمحاق يغطي العظم . 


flap , double papilla 


flap , envelope 


flap , full-thickness 


flap , gingival 
flap , lateral sliding 


flap , mucoperiosteal 


flap , palatal 
flap , partial-thickness 
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flat مسطح‎ 


طبيقة ذات مستوى مسطح flat - plane appliance‏ 
انظر جهازاتزان » جهاز استقرار (Stabilization‏ 
appliance)‏ . 


flat shape 


سل تيطع 


flat surface 


سطّح »جعل مسطحاء مسطح flattened‏ 

(سابقة) بقة) أصفر flav- , flavo-‏ 

كيسة فليشمان = الكيسة تحت = Fleischmann's bursa‏ 
اللسانية sublingual bursa‏ 


نسبة إلى ف.ل .فليشمان « F.L.Fleischmann‏ « 11.1841 « 
مشرّح ألماني . 
كيسة صغيرة يمكن أن تشاهد تحت اللسان . 
وار يصلة فليشمان . جريب فليشمان Fleischmann's follicle‏ 
حويصلة متقلّبة توجد في قاع الفم قرب حافة العضلة 
الذقنية اللسانية . 
حم flesh‏ 
كدن مرن » قابل للثنى » قابل للتكيف flexible‏ 
عملت عن ننه ذون اناو كص 


قناع لشوى مرن flexible gingival mask‏ 
مع الصقل اللدن flexible polishing cup‏ 
المرونة »اللدانة » الانثنائية flexibility‏ 


خاصية التشوه المرن الناتم عن 9 
نيك الشني- نيك 
العضلة القابضة - منعكس مستقبلات 
الأذية أو الألم 


flexion reflex = flexor reflex = 


nociceptive reflex 


1- انثناء »التواء › تعرج flexure‏ 
2- ثنية 
انثناءالمشبكة flexure , clasp‏ 


في تصنيع البدلة السنية الجزئية النزوعة : انثناء أو مرونة قمة 
المشبكة المثبتة بما يمسمح بمرورها فوق الارتفاع ا حيطي المخطط 
(أنظر ارتفاع ((Height of contour) bl‏ « وبالتالي يسمح 
بإدخال واستقرار الجهاز التعويضى فى مكانه أو نزعه . 

خط الانثناء - خط النفخ 


flexure line = blow line 


ئج › عائم طاف floating‏ 
متندف flocculent‏ 
يماثل خصل شعر الصوف . سائل يحتوي على أجزاء 
زعبية . 
أرض »قعر »قاع floor‏ 


وق » يتودق 
يضع في البوتقة » عملية انطمار القالب الشمعي في 


flask bolt رتاج البوتقة‎ 
flask , casting بوتقة الصب‎ 


flask closure البوتقة انغلاق البوتقة‎ u 
. إغلاق نصفي أو جزئي البوتقة معا‎ 
إغلاق البوتقة النهائي‎ 
إغلاق الأخير للبوتقة قبل عملية التصليب » وبعد الحشو‎ 
» التجريبي للقالب بمادة قاعدة البدلة السنية في هذه الحالة‎ 
. يكون هناك تلامس معدن لمعدن لحزئي البوتقة‎ 
إغلاق البوتقة التجريبي‎ 
إغلاق أولى بغرض إن الة الزيادة لمادة قاعدة البدلة السنية‎ 
. والتأكد من امتلاء القالب‎ 
flask و‎ crown بوتقة التاج‎ 
تقة البدلة السنية = بوتقة التاج‎ 
ا »ذات جزئين » لعمل قالب‎ 
مجزأ من الجبس الصناعي أو من جبس باريس بغرض‎ 
القولبة بالضغط وتصنيع البدلات السنية أو الحشوات‎ 


flask closure , final 


flask closure , trial 


flask , denture 


الراتينية الأخرى . 
بوتقة تقة مائية flask , hydro‏ 
البوتقة flask press‏ 


بوتقة مقاومة للحرارة = = flask , refractory = casting flask‏ 
بوتقة لصب = حلقة الصّب 
أنبوب معدني لعمل قالب مقاوم للحرارة لصب الحشوات 


casting ring 


المعدنية السنية . 
بوتقة حلقية = بوتقة تقة المنّب flask , ring = casting flask‏ 
flasking = flask RE‏ 
1- يضع في البوتقة : عملية وضع البدلة السنية في البوتقة 
قبل التصليب أو البركنه . 


2-فن كسو النموذج الجبسي أو النموذج الشمعي بالمادة 
الكاسية من الجبس الحجري » أو جبس باريس أو المسحوق 
الكاسى »قبل قولبة مادة قاعدة البدلة السنية لتأخذ شكل 
أو فين البدلة السنية . تسمى الزيادة من مادة قاعدة الجهاز 
السني (الراتين الأكريليكي) التي تزيد وتنساب عن قالب 
اندلا خلال 0 العافت > بمصطلح زائدة أو 
زُعنفة (18580) » زوائد » رعانف (5135065) انظر زائدة 
(Flash)‏ . 


يبوتق الجبس الحجري 


flasking stone 
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مزيج سّيال 
انسياب الأملغم 
منسب فلاور = المنسب 
السنى 
تد السيرو .هھ .فلاور « Sir W.H.Flower‏ « 
1899-1 » طبيب بريطاني . 


flow mixture 
flow of amalgam 


Flower's index = dental index 


متموج fluctuant‏ 
تمَوج fluctuation‏ 
سائل › مائع fluid‏ 


سائل ميزابى = سائل لثو ي fluid , crevicular‏ 
سائل ارج اة 
أي سائل من سوائل الجسم الموجودة خارج الخلايا » 
والأغشية . 
سائل لشوي - سائل 
ميزابي 
السائل الذي يرشح من بلازما الدم ويتجمع في الميزاب 
للثوي » نتيجة عن تسرب أو ارتشاح من الشعيرات الدموية 
فى اللثة الحرة . 
السائل الخلالى 
سائل خارج الخلية يتكوّن في الفجوات النسيجية » وهو 
ليس اللمف أو البلازما أو السائل عبر الخلوي . 
سائل داخل الخلية 
السائل الموجود في خلايا الجسم . 
السائل اللمفى - اللمف 
سائل نموي - اللعاب 
سائل زليلي 
سائل شفاف قلوي لزج يشبه زلال البيض يوجد في 
التجاويف المفصلية والأغمدة الوترية » يفرز بواسطة 
الأغشية الزليلية » يسمّى أيضا السائل الزليلى (للمفصل) 
١ . (Synovia)‏ 
السائل عبر الخلوي 
سائل خارج الخلية يخرج أو يفرز من خلال غشاء الخلية . 
سوائل الجسم fluids , body‏ 
أي من السوائل داخل الجسم الضرورية لوظائف الجسم 
الطبيعية 


١‏ لفلورية » وَمَضان »كعان ألق تألق 


الأشعة . 


2-قدرة بعض المواد على إصدار الضوء 5 


fluid , extracellular 


fluid , gingival = crevicular fluid 


fluid , interstitial 


fluid , intracellular 


fluid , lymphatic = lymph 


fluid , oral = saliva 


fluid , synovial = synovia 


fluid , transcellular 


fluorescence 


قاعالحفرة »قعرالحفرة floor , cavity‏ 
سطح الحفرة المحضرة في السن »الذي يتم إدخال الحشوة 

قاع الحفرة »قعرالحفرة 

قاع الفم ٬قعرالفم‏ 

قاع التجويف الفموي 

ف الماع قعر الحجاج 


floor of the cavity 
floor of the mouth 
floor of the oral cavity 
floor of the orbit 
flora زمرة » زمرة جرثومية » نبيت . المجموعة النباتية‎ 
2 النبيت المعوي‎ 
الزمرة الحرثومية الطبيعية المعوية)‎ ( 
2 النبيت الفموي‎ 
(الزمرة الحرثومية الطبيعية الفموية)‎ 
. الكائنات الدقيقة الموجودة طبيعياً في الفم‎ 
floss خيط( خيط سنى)‎ 
: خوط قتطنية أو خوط بتلكية دل ما كرون جديلة‎ 
تستعمل في تنظيف المسافات بين السنية لإزالة اللويحة عن‎ 
الأسطح الملاصقة للأسنان » يتم تسويقها تجاريا في شكل‎ 
. خبط مشمع أو غير مشمع أو شريط مشمع أو غير مشمع‎ 
floss , dental = خيط سني = خيط حريري سني‎ 


flora intestinalis 


flora , oral 


dental floss silk 
: خيط أو شريط حريري أملس مشمع أو غير مشمع‎ 
يستعمل في تنظيف الأسطح الملاصقة للأسنان والمسافات‎ 


خيط حريري floss silk‏ 
انظر خيط سنى (Dental floss)‏ . 
خيط حريري س floss silk , dental‏ 
1-يسيل flow‏ 
2- سيال 


أ- تير بطيء في أبعاد شيء ما نتيجة للإجهاد المستمر أو 
التعوضى للحرارة الغالية؟ تر شكلي نايت : 
ب -تشوه مستمر للشمع أو لمواد الطبع المرنة أو الأملغم 
ناتع عن ضغط ثابت يلاحظ كثيرا في الأملغم الذي 
يحتوي على كمية عالية من القصدير . انظر أيضا رّحف 
(Creep)‏ . 
ج -تشوه لدن » بتأثير الثقل (10۵0) » يحدث لبعض المواد 
السنية تحت ظروف معينة » ومنها : الأملغم » ومواد 


الطبع » والشمع . 
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تسم تسمم فلوري »داء الانسمام الفلوري fluorosis‏ 
ا بج عن تخاو كسب رايد من 0 

E 7‏ الفلوري (Fluorine poisoning)‏ و 
بزيادة كثافة العظام الهيكلية وتقص تصنع 0 5 
الأسنان . 

ميناء متبقع (Mottled enamel)‏ : تلون الميناء الذي يتراوح 
بين الأبيض والبني » نتيجة لسمية الفلوريد على أرومات 
الميناء بسبب التركيزات العالية من الفلوريد في مياه 


2 5 


ا ب . 
تسم فلوري متوطن مزمن = = fluorosis , chronic endemic‏ 
تسمم فلو ري chronic endemic dental fluorosis aim‏ 
وطن مزمن 


نقص تصنع وتلون ميناء السن نتيجة تناول كميات زائلاة من 
الفلور أثناء فترة النمو ؛ يشارإليه بالميناء التبم 0101194) 


: enamel) 
fluorosis pigmentation تب تبقع فلوري تفي نم فلو ري‎ 
Fluothane = halothane فلو ثان = هالوثان‎ 
flush تورد . احمرار الوجه‎ -1 


2- يَغْسّل بماء دافيء أو يمَضمض 
e‏ » محاذي مباشرة ل » متساطح 
لتقاء سطحين في جلفة واحدة » كما في مواد الحشو مع 

0 السن . 

مزز مخدد » مشقق fluted‏ 
أية مادة فيها أثلام » تعد المثاقب والمبارد اللبية (Endodontic‏ 
(15165 أمثلة رئيسية للأدوات السنية الشائعة التي تصمم 
محززة بغرض الاستفادة القصوى من استخدامها . 

مسيل »تدفق flux‏ 
مادة تستعمل في عملية اللحام لمنع أكسدة مادة اللحام » 
وللمساعدة في انسياب اللحام » والحصول على سطح 
خال من الأكسدة وبذلك تسمح لادة اللحام بالانسياب 
بسهولة . يمكن إضافة المسيل على هيئة مسحوق أو سائل 
أو معجون . البوراكس (:8018) مسد مرق فلن 
رصاص . يمكن أن يحتوي المسيل على النحاس »أو 
أوكسيد الفيوريك » أو كربونات الصوديوم »أو كربونات 
البوتاسيوم » أو كلوريد الصوديوم » أو السيليكا » وهي أمثلة 


لبعض المسيلات : 
مضاد التسيل flux , anti-‏ 
مُسيل مثالى flux , ideal‏ 
بۇ ری » focal e‏ 
متعلقً بالبۇرة (Focus)‏ . 


عامل تألقي =صباغ تألقي = fluorescent agent‏ 

fluorescent pigment 
مادة تستخدم في تصنيع الأسنان الصناعية والتيجان‎ 
والجسور الخزفية ومواد الحشو لتضفي عليها اللمعان فتشابه‎ 
` AL 

كَلُوَّرة ( إضافة مادة الفلور) 
معايرة كمية من الفلور الذواب في ماء الشرب من أجل 
تقليل حدوث التسوس . أعلى مستوى من أيونات الفلور 
المسموح به في ماء الشرب هو جزء واحد لكل مليون أو 
(1 ملليجرام لكل لترعماذا / ع 1) » وقد وجد أن هذه النسبة 
تقلل التسوس السني بنسبة 40/ إلى 60/ . وقد ظهر أن 
التركيزات العالية من الفلور تسبب التَسَمّم الفلوري . يمكن 
أيضا تناول الفلور على هيئة حبوب أو نقط أو تطبيقه 
مباشرة على م کار جد الا وتحقيفة من اغلور 


ع يوه 


fluoridation 


كُلوَرة ة الماء fluoridation , water‏ 
فلوريد fluoride‏ 


1-مرکب الفلور مع عنص رآخر . 

2- ملح لحمض الهيدروفلوريك يطبق موضعياً أو يضاف 
إلى ماء الشرب ومعاجين الأسنان . يساعد الفلوريد على 
انخفاض تسوس الأسنان باتحاده مع الهيدروكسي أباتيت 
(النسيج السني الصلب) [ميناء السن] ليكون 
فلوروأباتي ت(266م810002) الأكثر مقاومة للتسوس . 

3- أيونات غير عضوية من الفلور موجود طبيعياً » تجعل 
الأسنان أقل قابلية للتسوس . 

فلوريد موضعى . تطبيق موضعى للفلوريد [قعذمه) , uor¡de]ا؟‏ 
آي ماذة تمقو على الغلوريد ومُطبّق على أسطم الأسنان 

لتحسين مقاومتها ضد التسوس . يمكن أن تكون على هيئة : 

هلام » أو مّعجون »أو ورنيش »أو محلول »أو غسول 


للفم . 


تلور ة » تطبيق الفلوريد fluoridization‏ 
استعمال الفلوريد في أي شكل أو هيئة بغرض منع 


فلور = رمزه الكيميائي fluorine = F. F‏ 
عنصر غازي غير معدني من مجموعة الهالوجينات 
)Halogen group)‏ » ويستخدم کمانع للتسوس السني , 

فلوروأباتيت 
مركب يتكون من تفاعل الفلوريد مع ميناء السن » يساعد 
على مُقاومة حدوث التسوس السني . 


fluoroapatite 
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(فى التصوير الشعاعى) : المسافة من نقطة اختراق الأشعة 

للجلد إلى الحد البُوّري أو التوقف ور 
شبكة التعديل البؤّري 

شبكة ذات شرائط من الرصاص توضع بزاوية في اتجاه البؤرة 

عند مسافة محددة . 
كأس التوضيح البُؤّري 

كأس من مادة الموليبدينم (ybdenumاMo)‏ عند القطب 

السالب في أنبوب الأشعة يُحيط بخيط التنجستين . 


focused grid 


focusing cup 


جنينى foetal = fetal‏ 
متخلق بالجنين (كتاء) . 
ورم جنيني غدي ليفي = = foetal fibroadenoma‏ 
ورم ليفي غد ي adeno-fibroma‏ 
نتن foetid = fetid‏ 


foetor = fetor 

نتانة الفم »عر ائحة نتنة للفم « = foetor oris = foetid breath‏ 
فم ذو رائحة نتنة = نفس نتن = نفس كريه › 
البخر الفموي 
ا لجنين الآخذ بالتطورفي الرحم » وبشكل خاص »في 
الإنسان » بعد ثلاثة أشهر من نوه . 

ضباب fog‏ 
(فى التصوير الشعاعى) : السواد الكامل أو السواد الجرئى 
للغلم الفوتوغرافي أو الفلم الشعاعي معي ا 
النآتم عن تعرض الفلم للّضوء أو للأشعة الأولية ؛ أوبسبب 
الفعل الكيميائي أو تأثير الضوء على بلورات الهاليد 
الفضية التي لم تتعرض للضوء . 


1 . 
رقاقة معدنية foil‏ 


رائحة نتنة »نتانة 
halitosis‏ 


foetus = fetus 


صفيحة مرنة رقيقة للغاية من المعدن » تكون عادة من 

الذهب أو البلاتين أو القصدير . 
رقاقة لاصقة 

رقاقة رقيقة مغطاة من جانب واحد بالصمغ العربي على 

شكل مسحوق » أو صمغ كرازا (متتاع 1531028) » حيث 

تبلل وتلصق فوق الضمادة حول السنية المطبقة حديثاً 

لجعلها تستقر فى مكانها دون أن تتحرك . 
حامل الرقاقة » ناقل الرقاقة 

أداة متشعبة تستعمل لحمل رقاقة الذهب على لهب 

التلدين قبل رصها وتكثيفها في الحفرة المحضرة بالسن . 


foil , cervical 


foil , adhesive 


foil carrier 


, هو هو 0 ۰« 
رقاقة عنقية 


2 
foil , cohesive gold رقاقة ذهب لاصق‎ 


منطقة بورد ية focal area‏ 
هدف أو غرض ؛ جزء من قطب موجب في أنبوب 
الأشعة » ينتج أشعة وحرارة عندما تصطام به الإلكترونات 
فائقة السرعة . 

ن الفلم البؤر ي focal film distance = FFD‏ 
المساقة بين المنطقة البّوّرية (القطب الموجب في الأنبوب 
الشعاعى) والفلم .يتم قياسها عادة بالبوصات . 

عدوي ا ية focal infection‏ 
عدوى تكمن الجراثيم المسببة لهافي منطقة محددة من 
أنسجة الجسم » وتنتشرمن هذه المنطقة إلى أجزاء أخرى من 
الجسم من خلال مجرى الدم : 

تنخربوّري 

مستوى بۇر ي = مستوى القطع focal plane = plane of cut‏ 
في التصوير الطبقي ا حوري ؛ المستوى الختار الذي يعطي 


صورة واضحة 3 


focal necrosis 


إنتان بؤري focal sepsis‏ 
کن موصي هو نوو لد ری الف کن ان کر 
وتشمل أجزاء أخرى من الجسم ويتسبب في المرض . 

نقطة بوّربة - مَنبع »مصدر 
ذلك الجزء من الهدف في القطب الموجب من أنبوب الأشعة 
الذي يقذف بتيار من الإلكترونات . 


0220 


focal spot = source 


بۇر ي » نطاق بۇر ي = focal trough = image layer‏ 
طبقة الصورة 
في التصوير الطبقي البانورامي السني (Dental panoramic‏ 
(yرطmograpهt‏ :عمق الطول السؤرئ الذي يعطى صورة 
ESEN OE SEO BEER,‏ 


. واه‎ e 
foci بؤرات ¢ بوّر‎ 
ون‎ 
. جمع بؤرة (كناء10)‎ 
و :دن‎ 
focus بؤّرة‎ 


المركز الرئيسى للنشاط أو نقطة التقاء » الأشعة المنعكسة أو 

الأشعة المنكّسرة . 
بۇرةالعدوى 

المركز الرئيسي للنشاط المرضي » الذي تنتشر العدوى 

انطلاقاً منه للمناطق المحيطة به . 
المسافة من البؤرة إلى الفلم - 

البعد البؤري للفلم َ 

انظر البعد البؤري للفلم ۴۴۲ . 
المسافة من البؤرة إلى الجلد 


focus of infection 


focus-to-film distance = 


focal film distance = FFD 


focus-to-skin distance = FSD 
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رقاقة القصدير 
1- قصدير ملفوف في صفائح غاية في الرقة . 
2- رقاقة معدنية أساسية تستخدم كمادة فاصلة بين القالب 
ومادة البدلة السنية القاعدية أثناء عملية البوتقة والتصليب . 

طية »ثنى »إنثناء fold‏ 
(في التشريح) : انثناء الجلد أو النسيج مُكونا حافة ملفوفة ؛ 
تُسمّى الطب (معنام) . 

طيّة مُهدبة ‏ طَية 


foil , tin 


fold , fimbriated = plica fimbriata 


مشرشرة 
طَية الخاطية المهدبة الممتدة من اللجام اللساني إلى قاعدة 
اللسان . 

طَيَةَ فَلكية لسانية = fold , glossoepiglottal‏ 


12 0110 
إحدى الطيات المخاطيّة أو الارتفاعات المخاطية الممتدة من 
قاعدة اللسان إلى المَلكة «لسان المزمار» . 
طَية وجنية فكية 
الانثناء الخلفي للمخاطية السنخية من الفك العلوي أو 
الفك السفلي إلى الخد » لتحدد نهاية دهليز الفم . 
طيّة شفوية مخاطية 
الطية المخاطيّة السنخية من الفك العلوي أو الفك السفلى 
إلى الشفة ؛ حيث يوجداللجيم عند ا ت 
للراس . 


fold , mucosobuccal = mucobuccal fold طبة خدية مخاطية‎ 


fold , jugonasal 


fold , mucobuccal 


fold , mucolabial 


طية أنفية شفوية fold , nasiolabial‏ 
طيّةَ حنكية لسانية fold , palatoglossal‏ 
الطبة الحنكية البلعومية fold , palatopharyngeal‏ 
الطّية الجفنية fold , palpebral‏ 


طية حنكية »تجاعيد حنكية = 


fold , palatine = 


plica palatina transversa 


تجاعيد حنكية مستعرضة 
الارتفاعات الموجودة على الجزء الأمامى للحنك الصلب . 
طَيةَ جناحية فكية سفلية fold , pterygomandibular‏ 


الطّيّة المخاطية المشدودة من منطقة الشص الجناحي إلى 
الوسادة خلف الرحوية على كل من جانبي التجويف 
الفموي . 


طَيَةخلف الرحوية fold , retromolar‏ 
طيَة نفيرية نلع مية = fold , salpingopharyngeal‏ 


plica salpingopharyngea 


ذهب نقي عيار 24 أو 1000 خال من الشوائب ذو سطح 
نقى تماما » يلتصق ذاتيا فى درجة حرارة الغرفة عندرصه 
وتكثيفه في ا حفرة الحضرة في السن . 

رقاقة نموجة 
رقاقة ذهب ذات قدرة عالية على الالتحام الذاتي تصتع 
بوضع الذهب بين شرائط من الورق وحرق الورق في 
غياب الهواء . 

أسطوانات رقاقية 
رقاقة من الذهب تطوى إلى شرائط » ثم تلف بشكل 
اسطوانات » تستعمل فى حالتها غير اللصوقة لبناء كتلة 
الحشوة بسرعة في الجزء الداخلي من الخفرة المحضرة في 
السن . 

رقاقة الذهب foil , gold‏ 
1- ذهب نقي ملفوف على شكل صفائح بالغة الرقة . 
2- رقاقة من معدن نفيس تستعمل لحشو وترميم سن 

متسوسة أو مكسورة 5 

ماسك الرقاقة foil holder‏ 
أداة تستعمل لتثبيت كرية » أو كتلة الذهب فى مكانها 
أثناء رصها وتكثيفها داخل الخفرة ال لحضرة . 
نوع من حشو الرقاقات الذهبية للتصنيف الثالث للحفر » 
يجهز ويتم إدخاله في الحفرة ال محضرة من ناحية السطح 
اللسانى بحيث لاتمتد الحشوة إلى المسافة الشفوية وبذلك 
لايشاهد الذهب من الناحية الشفوية . 


foil , non-cohesive gold 


foil , corrugated 


foil cylinders 


foil , invisible 


رقاقة ذهبية غير لاصقة 
إقاقة دهي مهال ينن الأمونيا ارتاي اة 
الكبريت أو أملاح معدنية » تجعلهاغير لاصقة » ولاتزول 
هذه الطبقة الخارجية » وتظل رقاقة الذهب دائما غير لاصقة 
وتستخدم الرقاقة غير اللاصقة لبناء الكتلة الداخلية من 
الحشوة . 


رقاقة ممزوجة بالبلاتين foil, platinized‏ 
صفيحة بلاتين مغطاة بطبقة من رقاقة لاصقة لتكون خليطة 
أشي صلابة . 

foil , platinum = platinum foil رقاقة البلاتين‎ 


1- بلاتين نقي يلف على هيئة صفائح غاية في الرقة . 

2- رقاقة من معدن ثمين لها درجة انصهار عالية تجعلها 
صالحة كمطرس للعديد من عمليات اللحام ؛ مناسبة 
أيضاً لعمل الشكل الداخلي للترميمات الخزفية »أي 
التيجان الجاكيت الخزفية أثناء عملية الخبز . 
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ترا کم الطعام »ترا غذائي food packing‏ 

foot تدم‎ 

foot and mouth disease داء الفم و القدم‎ 

تدم الآلة foot engine‏ 
آلة سنية تعمل بالدواسة تستخدم لتدوير الأدوات الدوارة 
بواسطة القبضة . 

أداة خش قدمية foot plugger‏ 


أداة تماثل القدم طرفها العامل ذو زاوية قائمة مع عنق 
الأداة تستعمل فى تكثيف ورص وإنهاء رقائق الذهب . 


سناد القدم foot rest‏ 
تة foramen‏ 
فتحة صغيرة فى في العظم تمر خلالها الأوعية الدموية 


لامر المي 5 
ث2 ثقبة إضافية E‏ ثقبة ملحقة 


م TT a a‏ 
ثقبة سنخية = ثقبة سنخية علوية خلفية = foramen , alveolar‏ 


foramen , accessory 


posterior superior alveolar foramen 
إحدى فتحات القنوات السنخية على السطح تحت‎ 
الصدغي للفك العلوي » تمر خلالها الأعصاب والأوعية‎ 
» الف اة الخلفية العلوية إلى الضواحك والأرحاء‎ 
(Posterior superior و 00 الثقبة السنخية الخلفية العلوية‎ 
. alveolar foramen) 
الثقبة الغربالية الأمامية‎ 
قناة بين العظمين الغربالي وال جبهي » يمر خلالها الفرع‎ 
. الأنفي للعصب البصري والأوعية الدموية الغربالية الأمامية‎ 


foramen , anterior ethmoidal 


foramen , anterior palatine = - الثقبة الحنكية الأمامية‎ 
incisive fossa الحفرة القاطعة‎ 


منطقة منفذة للأشعة تشريحيا » تكون مستديرة أو بيضاوية 

الشكل » تشاهد بين ذرى قمم جذور القاطعين المركزيين 

العلويين في الصور الشعاعية حول الذروية . 
ثقبة ذر وية ق foramen , apical‏ 
( في التشريح السني) : فتحة صغيرة عند قمة جذر السن 
أو قريبة منهاء يمر خلالها العصب والأوعية الدموية 
والأوعية اللمفاوية المغذية للب السن. 


5 7 a 
foramen , apical dental ثقبة دروية سنية‎ 


0 

foramen , caecal ثقبة عوراء‎ 
0 0000 32 

ثقبة عوراء » الثقبة اللسانية العوراء foramen caecum‏ 
م ٠‏ 

foramen caecum linguae = ثقبة اللسان العوراء‎ 


caecal foramen of the tongue 


طيّة عمودية في الغشاء ال لخاطي داخل البلعوم الأنفي » 
تغطى العضلة النفيرية البلعومية تبدأ من حافة الألبوب 
الس إلى لحان كي اا 
الطيّة تحت اللسانية fold , sublingual = plica sublingualis‏ 

طية مخاطية تشبه حدوة الحصان وهى منطقة هلالية الشكل 
في قاع الفم » تحاذي الجدار الداخلي للفك السفلي 
وتتناقص تدريجيا باتجاه المناطق الرحوية .تتكون بواسطة 
الغدة تحت اللسانية والقناة تحت الفكية العلوية أسفل 
الغشاء المخاطي للميزاب السنخي اللساني . 


طية دهليزية fold, vestibular‏ 
طيةصوتية fold, vocal‏ 
ورقى » مو رق foliated‏ 
اة ورقية foliated papilla‏ 
حمض الفوليك = فيتامين812 2 812 folic acid = vitamin‏ 
انظر فيتامين (صنسة)1؟) . 
جرد يب follicle‏ 


(في التشريح السني) : بنية تشبه الكيس توجد في الفكين » 
تحيط بوحدة سنية في طور التشكل طوال الفترة الأولى من 
5 تطورها ثم تحيط بالتاج حتى بزوغ السن . 
جريب سنى follicle , dental‏ 
كيس ليفي خلوي يحتوي على سن غير بازغة داخل النتوء 
السنخي . انظر سني (Dental)‏ . 
جريب فليشمان 
متعلق بحويصل (©1ه10111) أو يشبهه . 
كيسة جريبية » كيسة حويصلية 
كيسة تنشأمن الجريب السني . تشمل الأكياس الجريبية 
الكيسة التاجية (أكرء Dei‏ > والكيسة البزوغية 
ذلك )Eruption‏ .انر كيسة ذات منشأ سني 01 056©) 


follicle , Fleischmann's 


follicular 


follicular cyst 


. dental origin) 
يافوخ‎ 
. الآخذة بالتكلس لطفل حديث الولادة‎ 


fontanel = fontanelle 


food طعام‎ 

فضلات الطعام food debris‏ 
بقايا الطعام المتراكمة على أسطح الأسنان » والتي يمكن 
إزالتها بالضمضة . 


انحصار الطعام » انحشار الطعام food impaction‏ 
انحشار الطعام بقوة بين الأسنان في الأنسجة اللثوية 


والأنسجة حول السنية بواسطة قوى المضغ الطاحنة . 
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الثقبة الحنكية الصغيرة foramen , lesser palatine‏ 
إحدى فتحات القنوات الحنكية الصغرى على السطح 


7 


الأمامي للحنك الصلب .وهي ثقبة تقع ملاصقة وإلى 
الخلف من الثقبة الحنكية العظمى عند الحافة الخلفية للحنك 
الصلب ؛ توصل العصب الحنكى الصغير الوارد والأوعية 
الدموية من الحنك الرخو إلى الفقدةالزقدية اة : 


foramen , lingual 


الثقبة الكبيرة » الثقبة العظمى 
ثُقبة كبيرة في | لعظم القذالي في الجمجمة » يتصل من 
خلالها جذع الدماغ بالحبل الشوكي . 


foramen , malar = foramen 


foramen magnum 


نقبه وجليه = 


zygomaticofaciale = ثقبة وجنية وجهية‎ 
zygomaticofacial foramen 

ثقبة فكية سفلية = = foramen , mandibular‏ 
ثقبة سنية سفلية inferior dental foramen‏ 


فتحة مستطيلة توجد في الناحية الداخلية من الشعبة 
القباغنة لفك الت فى اعفن القلية ا 
والحافة السفلية من جسم الفك السفلي » عند النهاية العلوية 
للحفرة الضيقة ومقابلهايمر العصب الضرسى اللامى 
والأوعية الدموية الضرسية اللامية إلى قاع الفم حبك ل 
العصب السنخى السفلى والأوعية الدموية السنخية السفلية 
ف القلةالمنان اعد فى القبور الجاع كمتطقة 
نفوذة للأشعة توجد في متنصف الشعبة الصاعدة للفك 
السفلي . يحمي الشريان الفكي السفلي » والوريد الفكي 
السفلى والعصب السنى السفلى الوارد من كل الأسنان 
اسشا نتوء مثلثي من العظم ا اللسينة (12تاعومنآ) » 
وهي المنطقة التي يسعي إليها جراح الأسنان عند اعطائه 
حقنة تخدير إحصاري للأسنان السفلية (التخدير الناحى 
للفك السفلى) . تسمى أيضا الثقبة السنية GHEE‏ 
foramen)‏ 5 5 


الثقبة الخشائية foramen , mastoid‏ 
فتحة صغيرة خلف النتوء المخشائى »يمر خلالها شريان 


ووريك . 
الثقبة الفكية foramen , maxillary = maxillary hiatus‏ 
العلوية = فتحة الفك العلو ي 
الثقبة الحنكية الوسطى foramen , median palatine‏ 


توجد على خط الوسط للحنك الصلب تمر من خلالها 
الأعصاب الأفقية الحنكية . 
الثقبة الذقنية 


foramen , mental 


foramen , condylar = ثقبة قمية = قناة لقمية‎ 
condylar canal 

فتحة القناة الحنكية العظمي في الحنك الصلب بين الجزء 
الأفقي من العظم الحنكي وعظم الفك العلوي اجاور » حيث 
تمرر العصب الحنكي الأعظم والأوعية الدموية إلى الغشاء 
الخاطي للحنك » تقع الثقبة ملاصقة للحافة الخلفية للحنك 
الصلب في منطقة الجذر الحنكي للرحى الثالثة العلوية على 
كل من جانبي الخط المنصف للفم . 
الثقبة القاطعة = الثقبة الأنفية الحنكية 


foramen , greater palatine 


foramen , incisive =‏ 
nasopalatin foramen‏ 
منطقة منفذة للأشعة : تشاهد فى الصور الشعاعية بين ذرى 
جذورالقواطع المركزية العلوية وهي نهاية القناة القاطعة 
وهي ثُقبة تصل التجويف الأنفي بمخاطية الفم تقع عند الخط 
المنصف للفم » خلف الثنايا العلوية » تحت الحليمة المركزية 
للتجعدات الحنكية » لها أربع فتحات ؛ اثنتين تمرران 
الأعصاب الحنكية الأثفية » واثنتين للأوعية الدموية الحنكية 


عِِ 


الانفية . 
الثقبة السنية السفلية = = foramen , inferior dental‏ 
الثقبة الفكية السفلية mandibular foramen‏ 
الثقبة تحت الححاجية foramen , infraorbital‏ 


الفتحة الخارجية للقناة تحت الحجاج توجد في الناحية 


الوجهية للفك العلوي أسفل التجويف الحجاجي . يمر منها 
الشريان تحت الحجاجى . والشعبة العلوية الواردة للعصب 


مثلث التوائم وصولا إلى الأنسجة حول الآنف ٠‏ والوجه » 


والشفة العلوية . 
الثقبة السمعية الباطنة foramen , internal auditory‏ 
الثقبة الوداجية foramen , jugular‏ 


الفتحة المتكونة من الثلمتين الوداجيتين للعظم الصدغي 
والعظم القذالي » يمر عبرها الوريد الوداجي » والأعصاب 
القحفية التاسع والعاشر والحادي عشر . 

الثقبة الممزقة foramen lacerum‏ 
ثُقبة بين عظمين بين قمة الجزء الصخرى من العظم 
الصدغي ونقطة التقائه مع الجناح الكبير للعظم الوتدي » 
بمرمن خلالها الشريان السباتي . 

الثقبة القاطعة الوحشية foramen , lateral incisive‏ 
ثُّقبة توجد في الحنك الصلب خلف القواطع يمر من خلالها 
الشريان الحنكي الأعظم . 
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فتحة مستديرة في الجناح الكبير للعظم الوتدي يمر من 
خلوؤلها الفرع الفكي العلوي للعصب مثلث التوائم . 
الثقبة الحنكية الوتدية 
الفراغ بين النتوء الحجاجي والنتوء الوتدي للعظم الحنكي »› 
الذي يفتح في التجويف الأنفي . 
القبة الشوكية ‏ الثّقبة النخاعية 
فتحة في الجناح الكبير للعظم الوتدي قرب زاويته 
الخلفية » يمر من خلالها الشريان السحائى الأوسط . 
الأفبة الشوكية , الثُقبة النخاعية 2 - 


foramen , sphenopalatine 


foramen spinosum 


foramen , spinous =‏ 
foramen spinosum‏ 
الثقبة الإبرية الخشائية 
فتحة بين النتوء الإبري والنتوء الخشائي » يمر من خلالها 
الشريان الإبري الخشائي والعصب الوجهي . 
ثُقبة الفك العلوي ٠  -‏ : 
ثّقبة العظم الوتدي المدورة 


foramen , stylomastoid 


foramen , superior maxillary = 

foramen rotundum ossis 

sphenoidalis 

الثقبة فوق الحجاج foramen , supraorbital‏ 
الثقبة المتكون من جسر فوق الثلم فوق الحجاج » على 
الحافة فوق الحجاج للعظم الجبهي » يمر من خلالها العصب 
فوق الحجاج والأوعية الدموية فوق الحجاجية ؛ ثلم في 
الحافة فوق الحجاجية للعظم الجبهي يمرر العصب فوق 
الحجاج والأوعية الدموية فوق الحجاجية . 


الثقبة الفقارية foramen , vertebral‏ 
الثقبة الوجنية الوجهية foramen , zygomaticofaciale‏ 


فتحة خارجية على سطح العظم الوجني » يمر من خلالها 
العصب الوجني والأوعية الدموية الوجنية . 

القبة الوجنية الحجاجية 
فتحة القناة المارّة من خلال العظم الوجني » يمر من خلالها 
الفرع الوجني للعصب الفكي العلوي. 


foramen 20121 


foramen , zygomatico-orbitale 


ثقبة وجنية صدغية 
فتحة على السطح الصدغي للعظم الوجني » يمر من خلالها 
العصب الصدغي الوجني. 
ثقوب 
جمع (Foramen) n‏ 


foramina 


5-5 


فوة force‏ 
تأثير عندما يطبق على جسم » يجعله يتحرك أو يغير من 
حركته ؛ حينما تَطبّق القوة على أي مادة تسبب تشوهها . 

قوةالمضغ 

محصلة القوة 

أحد عوامل القوة مركبة أو متعادلة . 


force , chewing 


force , component of 


ثُقبة كبيرة في الناحية الشدقية من جسم الفك السفلي » 

تكون عادة فى المنطقة أسفل وبين الضواحك » وهى منطقة 

نقوذة للا تمر ها الأعصاب الواردة من 'الشفة السقلية 

واللثة القاطعة الشفوية مع الأوعية الدموية المصاحبة لتنضم 

إلى الفرع القاطع للعصب السني السفلي داخل العظم . 
الثقبة الأنفية الحنكية = الثقبة 

incisive foramen القاطعة‎ 

منطقة نفوذة للأشعة بيضاوية الشكل تقع بين أو في اتجاه 

ذروي قريب من جذور القواطع المركزية العلوية . 


ا ل حا ره 
تقبه مغليه 


foramen , nasopalatine = 


foramen , nutrient 
إحدى ثقوب الفك العلوي والفك السفلى التي تمر من‎ 
0 . خلالها القنوات المغذية‎ 

الثقبة القذالية » الثقبة القفوية - 

الثّقبة الكبيرة = الثقبة العظمى 

الثقبة اللسانية العوراء foramen of the tongue, caecal‏ 
انخساف فوق جذر وظهر اللسان فى المكان السابق لفتحة 
القناة الدرقية اللسانية 126ل 0000 1 

الثقبة الوجنية الحجاجية 


foramen , occipital = 


foramen magnum 


foramen , orbitomalar =‏ 
foramen zygomatico-orbitale‏ 
انظر ثقبة وجنية حجاجية (Zygomatico-orbital foramen)‏ . 
الثقبة البيضاوية 
1- فتحة في الجناح الكبير للعظم الوتدي > يمر من خلالها 
الفرع الفكي السفلي من العصب مثلث التوائم والشريان 
السحائى الصغير . 
2- فتحة ب أذينى قلب الجنين . 
ُقبة الجناح الكبير البيضوية 
فتحة في الجناح الكبير للعظم الوتدي يمرمن خلالها 
العصب السنى السفلى والشريان السحائى الإضافى . 
الثُّقبة الحنكية = الثقبة القاطعة , 1 


foramen ovale 


foramen ovale alae majoris 


foramen , palatal =‏ 
incisive foramen‏ 
الثقبة الحنكية الخلفية = 
الثقبة الحنكية الكبيرة greater palatine foramen‏ 
الثقبة السنخية العلوية الخلفية = foramen , posterior superior‏ 
الثقبة السنخية alveolar = alveolar foramen‏ 
الثقبة المدورة »› الثقبة المستديرة foramen rotundum‏ 
تقبة مدورة في الجناح الكبير للعظم الوتدي يمر منها الفرع 
الفكي العلوي للعصب مثلث التوائم . 
تقبة العظم الوتدي المستديرة 


foramen , posterior palatal = 


foramen rotundum ossis 


sphenoidalis 
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ملقط القلع forceps , extracting‏ 
أداة تشبه الكماشة لقلع السن . تشتمل على مقبضين » 
ومفصل ومنقارين أو نصلين » مصنعة بأشكال وأحجام 
مختلفة » مصنفة بحسب أعداد مطبوعة على الجانب 
الداخلي من المقبض بواسطة المصنع وفقا لشكل المنقارين 
أو المقبضين أو وفقاً لاستعمالاتها الخاصة . 


forceps , gum guillotine ملقّط مقصلة‌اللثة‎ 
forceps , haemostatic = الملقّط الموقف للنزف‎ 


hemostatic forceps 
أداة تشبه المقص ذات نصلين مجوفين » تستعمل للإمساك‎ 
. بالأوعية الدموية أثناء العملية الجراحية‎ 
ملقطالأدوات‎ 
ملقط الرحى السفلية‎ 
ملقط ذو منقارين بزاوية قائمة مع المقبضين › سهمية الشكل‎ 
. لتنطبق على مفترق جذري الأرحاء السفلية‎ 
ملقط الجذر السفلي‎ 
ملقط ذو مقبضين مستقيمين ومنقارين أجوفين بأحجام‎ 
مختلفة يكونان بزاوية قائمة مع المقبضين » يستخدم لقلع‎ 
. القواطع السفلية » والأنياب » والضواحك » والجذور‎ 
ملقط تصحيح انطمار‎ 
الفك العلوي‎ 
أداة » يمر أحد نصليها داخل التجويف الأنفى وينطبق النصل‎ 
الآخر مقابل الحنك » بع فك الأسياة بالفك العلوي‎ 
. المزاح وإعادته إلى مكانه وعدم انطماره‎ 
ملقط البعوضة الشرياني‎ 
(Spencer Wells’ artery يشبه ملقّط الشرايين لسبنسر ويلز‎ 1 
. ولكن منقاريه غاية فى الدقة‎ forceps) 
ملقّط ماسك الإبرة‎ 
أداة ذات مقبضين من نوع المقص . تكون عادة مزودة‎ 
بلسينة مسننة (ع716ع0 أعطء]12) لإمساك الإبر أثناء خياطة‎ 


forceps , instrument 


forceps , lower molar 


forceps , lower root 


forceps , maxillary disimpaction 


forceps , mosquito-artery 
forceps , needle-holding 


الأنسجة . 
الملقط القاطع للجبس . مقراض forceps , plaster cutting‏ 
الجبس 
1 ملقّط ذو مسكة يمنى أويسرى فى أحد نصليه دبوس حاد 
يستعمل لتتقيب جدار الجيب حول السني من أجل تحديد 
عمق الجيب قبل إجراء العملية . 
ملقط شظايا الجذور 
ملقط شق الجذور » ملقط فصل الجذور forceps , root splitting‏ 


forceps , pocket marking 


forceps , root fragment 


قُوَة الرص «فوةالتكثيف 
الضغط اللازم والضروري لتكثيف ورص مواد الحشو (مثل : 
الأملغم » رقائق الذهب . الشموع) داخل الخفرة 
ا وحضرة . 
القوةالماضغة 
القوة الناشئة عن عضلات المضغ أثناء عملية مضغ الطعام . 
القوة الإطباقية ». القوة الطاحنة 
نتاج القوة العضلية على الأسنان المتقابلة . 


force , condensing 


force , masticatory 


force , occlusal 


بالقوة »قسرى forced‏ 
ملقّط .جفت › كُلابة forceps‏ 


أداة ذات نصلين أو منقارين ومقبضين » تستعمل للإمساك 
(الأدوات » أو الضمادات أو الإبر» إلخ .) أو للضغط (لمنع 
النزف ) أو للإزالة (قطع العظم الزائد) أو لتبعيد الأنسجة 
أثناء المداخلة السنية الجراحية » و أيضا لقلع الأسنان أو 
جذورها . 

ملقط الشريان 

٠‏ ملقط معدي ذومقارين مين و و تین أحبانا + له 
مقبضان نكل لمن ومزود بلسينة مسننة (Ratchet device)‏ 
لتحافظ على انغلاقه عند الاستعمال وفتحه عند الإنتهاء . 

مقراض العظم » كُلآبة كرض 

العظم - قاطع العظم > الملقط القاطع للعظم 

أداة ذات مقبضين ونصلين شبيهين بالسكين أو بالأزميل . 
تعرف أيضا بقاطع العظم (Bone shears)‏ . 

قاضم العظم = مقراض العظم forceps , bone-nibbling = ٠»‏ 

قار 1 > كلآبة ا 

أداة تشبه الكماشة ذات مقبضين » تستخدم لقطع أجزاء 
صغيرة من العظم بواسطة منقارين يشبهان الكأس . 

ملقّط ذو نصل طويل ومقبض مقص يستعمل معقماً . 
للإمساك بأشياء معقمة . 

forceps , children's extracting  لافطألا ملقط لقلع أسنان‎ 

ملقط المشبك 

مُلقط سنية » ملقّط سنى 
ملقط تعمل تفلح الأسننان , 

ملقط تشريح » ملقط تسليخ 

أداة تشبه الملقَط ذات فكين منحنيين أو مستقيمين ؛ مسننين 
أو مثل أستان الفأر . بعض هذه الملاقط يكون معزولاً لكى 
يستخدم في عمليات الجراحة الكهربائية . ۰ 

ملقّط الضماد 


forceps , artery 


forceps , bone-cutting = 


bone shears 


bone rongeurs 


forceps , Cheatle's 


forceps , clamp 


forceps , dental 


forceps , dissecting 


forceps , dressing 
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ملقطالجذرالعلو ي forceps , upper root‏ 
ملقط ذو نصل منحن مُجوّف باتساعات مختلفة ومقبضين 
منحنيين (نموذج رند pattern‏ ئ'Read)‏ » أحد المقبضين 
ينطبق تماما مع راحة اليد » والآخريوفر الإمساك المربح 
للأصابع . يستعمل ملقطاً عاماً لقلع الأسنان والجذور . 

ملقط نمو ذج forceps , upper root bayonet’s pattern‏ 
ملقط نصلاه مستقيمين » ويكونان زاوية مع المقبضين 
اللذين يمكن أن يكونا منحنيين (نمط ريد دعم 2620'5) أو 
مستقيمين . يستخدم لقلع الأسنان العلوية والجذور في 
ا جزء الخلفي فو الفم , 

forces قوی‎ 

بقع فوردايس = مر ض Fordyce's spots = Fordyce's‏ 

فوردايس = حبيبات 


disease = Fordyce's granules 


فوردايس 
نسبة إلى ج .أ . فوردايس » ع030:ه8.50.[ » 1925-1858 » 


شذوذ نغغائی يشتما على غدد دهنية اض متضخمة فى مخاطية 
الفم والأعضاء التناسلية ؛ تظهر إكلينيكياً كمجموعات من 


البقع الصفراء الصغيرة المرتفعة قليلاً ليس لها أهمية مرضية 
تتواجد بكثرة على الأغشية الخاطية الفموية وعلى الحافة 
القرمزية للشفة وعلى السطح الداخلي للشفتين والخدين 2 
تسمى أيضاً حبيبات فوردايس (Fordyce's granules)‏ . 

ساعد ۰ذر اع forearm‏ 
الجزء ما بين المرفق والمعصم 5 

forebrain = prosencephalon الدماغ المقدم‎ 

foregut المعى الأمامى‎ 
Rs 

مقدم الر أس forehead‏ 


أي جسم أو مادة تكون في مكان » لاتوجد فيه بشكل 


ر ي 

طب الأسنان الشرعى 
انظر قانون ار »علم القضاء (Jurisprudence)‏ « علم 
الأسنان (yچ0ا0donto)‏ » شر عي (Forensic)‏ . 

تقصير ٠.‏ تقاصر 
(فى التصوير الشعاعى) : نقص فى طول الصورة الشعاعية 
ا 2 نتيجة خحطأ في طريقة التقاط الصورة الشعاعية : 


foreign bodies 


forensic 


forensic dentistry 


foreshortening 


كلأبة ذات نصلين قاطعين تستعمل لفصل الجذور للأسنان 
متعددة الجذور . 
ملقّط مشبك الحاجز 
المطاطى = ملقّط المشبك العنقى 
ملقط صّمم خصيصاً لوضع مشابك الحاجز المطاطي على 
الأسنان . انظر الحاجز المطاطى (Rubber dam)‏ . 
ملقط فصل الجذور» ٠‏ 


forceps , rubber-dam clamp = 


cervical clamp forceps 


forceps , separating = 


ملقط شق الجذور splitting forceps‏ 
ملقط الحيب forceps , sinus‏ 
ملقّط الشرايين حسب forceps , Spencer Wells’ artery‏ 
سبنسر ويلز 
نموذج أصلي لملقّط » يستعمل لمسك الشرايين . 


ملقّط الجبيرة ˆ 
مُلقط ذو نصل شاق » ملقط ذو 
منقار قاطع 
ملقط علوي وسفلي له نصلين شاقين » صمما للإطباق 
عل 8ل تركرية أو ريافية ارتشاعك ان داق 


forceps , splinter 


forceps , split beak 


ملقط شق الجذور = = forceps , splitting‏ 
ملقط فاصل للجذور separating forceps‏ 

ملقط المعقمة . ملقّط التعقيم forceps , sterilizer‏ 

forceps , suture مَلقّط الخياطة‎ 


مَلقّط النسيج forceps , tissue‏ 
٠‏ ملقّط ذو نصل دقيق بمقبض من نوع المقص مجهز بلسينة 
مسننة للحفاظ على انغلاق النصلين . 


forceps , tongue ملقط اللسان‎ 
forceps , tongue holding ملقّط إمساك اللسان‎ 
forceps , towel مَلقّط الفوطة‎ 


ملقط لإمساك فوطة أو منديل معقم يستعمل في الجراحة . 
ملقّط مشبك الفوطة 


forceps , towel clamp 


ملقط قلع عام forceps , universal extracting‏ 
ملقط أمامى علوى = = forceps , upper anterior‏ 
ملقط مستقيم straight forceps‏ 
ملقط ذو نصل مستقيم مجوف باتساعات مختلفة > مصمم 


ملقط الأرحاء العلوية 
أداة يمنى ويسرى لها نصل مجوف لينطبق على الجذر 
الحنكي للأرحاء العلوية » والنصل الآخر مستدق بشكل 
المجراف (الرفش) ليتوافق مع تشعب الجذور الشدقية ؛ 
توجد العديد من النماذج التي تشمل أيضاً سلسلة من 
ملاقط قلع للأطفال بحجم أصغر . 


forceps , upper molar 
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شكل السن 
الشكل الحيطي المتميز الذي يميز سناً عن سن أخرى من 
ناحية تعريفها » وتوصيفها وتفريقها .انظر شكل السن 
البيضوية (Ovoid tooth form)‏ . 
فورمالدهيد 


form , tooth 


formaldehyde 
غاز ذو رائحة لاذعة قوية » ومهيج قوي للأنسجة . يستعمل‎ 
الكريزول في معالجة قناةالجذر ويستخدم بشكل شائع‎ 
. لتثبيت العينات التشريحية النسيجية‎ 
فورمالين‎ 
. لتثبيت الأنسجة بغرض الفحص التشريحي للأنسجة‎ 
كير قث كر‎ 0 
تشكيل الطابع الإفرادي‎ 
كد تشكيلي » تكويني‎ 
عمل تشكيلي » وظيفة تكوينية‎ 
مشكل > مکون > مهيكل‎ 
. أداة تستخدم للتشكيل أو للتكوين‎ 
مشكل الزاوية » مكون الزاوية‎ 
ذات أنصال حوافها حادة » تستعمل لتشطيب الحفرة‎ 
ا محضرة » ولتأكيد نظافة وحدة الزوايا والغؤور وإضافة‎ 
» مشكل البوتقة » مكون بوتقة الصب‎ 
مخروط الصب‎ 
مشكل المصب‎ 
مفب يديه شري غؤورات يكل ماين للستطوح‎ 
. الطاحنة للأسنان يصب فيها الشمع‎ 
فورموكريزول‎ 
» والترايكريزول » والجليسرين › والماء . يستخدم كمطهر‎ 
وهو مهيج قوي للأنسجة حينما يوضع عليها » فيؤدي إلى‎ 
اللبية . يستخدم أيضاً كمطهر يوضع في الحجرة اللبية‎ 
. للأسنان ذات اللب الميت أثناء معالحة قناة الجذر‎ 


صيغة » معادلة »> قاعدة » وصفة 


formalin 


formation 

formation , individual tray 
formative 

formative function 


former 


former , angle 


former , crucible 


former , sprue 


formocresol 


formula 
التركيب الكيميائي لمادة » موضحاً بالرموز » كتابة تركيب‎ 
5 الدواء فى الوصفة الطبية لتحضيره بواسطة الصيدلى‎ 


صيغة سنية » معادلة سنية formula , dental‏ 


شوكة fork‏ 
شوكة العض fork , bite‏ 
شو كة القوس الوجهية fork , face-bow‏ 
لسان متشعب »لسان متفرع forked tongue‏ 
انظر لسان مشقوق (عناعه0] 511]6) . 


form شكل‎ 


form , arch 
form , convenience 
form , face 
form , occlusal 
form , outline 
شكل المنطقة من سطح السن التي تدخل ضمن الحفرة‎ 
الحضرة ؛ أي الحواف الخارجية عند تحضير الحفرة » التي‎ 
تحدد محيط الشكل المحضر من سطح السن ؛ وفيمايلي‎ 
: بعض المعايير التى تتعلق بشكل الحافة‎ 
يجب أن تدخل كل الوهاد والشقوق المتلاصقة ضمن‎ -1 
شكل الحافة دون اعتبار لامتداد التسوس ( تمديد وقائي‎ 
. (Extension for prevention 
الحافة الملاصقة المقابلة للسن المجاورة يجب أن تمتد إلى‎ -2 
الفرجة بين الأسنان الملاصقة » بحيث يمكن تنظيف‎ 
حواف الحقرة الحضرة أو الحشوة بواسطة شعيرات فرشاة‎ 
الأسنان من بقايا الطعام واللويحة الجرثومية (تمديد وقائي‎ 
(Extension for prevention 
يجب أن يتجاوز القاع اللثوي للحفرة نقطة أو منطقة‎ - 3 
. التماس بنصف ملليمتر على الأقل في الاتجاه الذروي‎ 
أي حفرتين محضرتين في نفس السن أو في نفس‎ -4 
السطح بينهما مسافة أقل من 1 ملم » يجب توصيلهما‎ 
. ببعضهما في حفرة واحدة‎ 
الشكل المقاوم‎ 
مصطلح يستعمل في تحضير الحفرة » للدلالة على شكل‎ 
جدران الخُفرة الذي يحقق أقصى استقرار وثبات للحشوة‎ 
. مقابل قوى الضغط أثناء عملية مضغ الطعام‎ 
شكل يعطى لجحدران الخفرة المحضرة لكي تقاوم الحشوة‎ 
داخل الحفرة الانزياح ؛ ويمكن إنجاز ذلك ؛إما بعمل غؤور‎ 
للتشبيت كما في حالات حشوة الأملغم » والحشوة برقائق‎ 
› الذهب » وحشوة الراتين المركب »أو بالجدران المواجهة‎ 
والأثلام الإضافية » والشقوق » والدبابيس » كمافي‎ 
. حالات التحضير للحشوة المصبوبة أو لتحضير التاج‎ 


form , resistance 


form , retention 
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الوجنى حيث تستقر لقمة الفك السفلي . 


الحفرة تحت النخامية fossa , hypophyseal‏ 
الحفر ة القاطعة fossa , incicive‏ 


1- انخساف على سطح الفك العلوي خلف القواطع . 
2- انخساف على الفك السفلي تحت القواطع » وحيث 
ترتكز العضلة الذقنية . 

3- انخساف على السطح الخارجي للفك العلوي » حيث 
تنشأ العضلة الخافضة للأنف . 
الخفرة تحت الصدغية . حفرة تحت 

الصدغ 
فراع غير مننظم على الجمجمة » محاط بالعظم الوجني 
والشعبة الصاعدة للفك السفلى » خلف الفك العلوي . 
الحفرة الوداجية ٠‏ 
انخساف في الجزء الصخرى للعظم الصدغي بين القناة 
السباتية والتقبة الإبرية الخشائية » يمر فيها الوريد الوداجي . 


fossa , infratemporal 


fassa , jugular 


fossa , lacrimal الحفر ةالدمعية‎ 
fossa , lingual الحفر ةاللسانية‎ 


انخساف ضحل يوجد على السطح اللساني لسن قاطعة . 
حفرة الفك السفلى » الحفرة الوقبية = 
الو نانا 

کات الجزء الصدفي من العظم الصدغي أسفل 

التتوء الوجنى » تستقر فيه لقمة الفك السفلى . 
الحفرة الخشائية ٠‏ 

انخساف على السطح الجانبي للعظم الصدغي » يسكن فيه 

ايت الوريدي اغا : 
الحفرة‌الأفية ۰ 


fossa , mandibular = 


glenoid fossa 


fossa , mastoid 


fossa و‎ nasal 


fossa , occipital الحفر ةالقذالية‎ 

الحفر ة الفموية = حفيرة الفم fossa , oral = stomodeum‏ 
الابتدائية 

fossa , palatine = incisive fossa 0 الحفر ةالحنكية = الحفر‎ 
القاطعة‎ 

الخفر ة النخامية fossa , pituitary‏ 

fossa , posterior cranial الحفر ةالقحفية الخلفية‎ 

fossa , pterygoid الحفر ةالحناحية‎ 


شق أو حفرة عميقة بين الصفيحة المتوسطة والصفيحة 
الجانبية للنتوء الجناحي للعظم الوتدي 1 

احفر 5 الجناحية الحنكية fossa , pterygopalatine‏ 
مو حير شي ماقم يون الوه الحا للعظع ارتي 


صيغة ابتكرت لتوضيح عدد وترتيب الأسنان عن طريق 
أحرف وأرقام » في هذه الصيغة يرمز للقاطع بحرف "1" » 
والناب بحرف " ©" » والضاحك بحرف " 27" » وللرحى 
بحرف " 21". الصيغة السنية للأسنان الدائمة الطبيعية في 
الإنسان هى : 
Ma‏ 82312 يز زناه 6 EDC‏ 
صيغة الآداة formula , instrument‏ 
صيغة من ثلاثة أرقام تمثل ثلاثة قياسات : عرض الحد 
القاطع بأعشار الملميتر ؛ طول الحد القاطع بالمليميترات ؛ 
وزاوية مقبض الأداة بالدرجات المئوية . 
دستور الأدوية » كتاب الوصفات الطبية 
مجموعة من الوصفات أو الصيغ لكيفية تحضير الأدوية من 
تراكيب مختلفة . 


6 


fornix= vault فبو‎ 


formulary 


0 وز مامي »بروز متقدم forward protrusion‏ 
5 بروز متقدم عن الوضع المركزي . 
حفرة fossa‏ 
انخفاض بسيط أو تجويف كالذي يشاهد على السطح 
اللساني للقواطع أو انخفاض في العظم مثل : الجوف 
العنابي(10552 (Glenoid‏ .المجمع : حفر(005536) . 
حفرة بيتشات -الحفرة الفكية الجناحية 
الحفرة القحفية الأمامية 
الخفرة النابية 
انخساف على السطح الخارجي للفك العلوي في الناحية 
الوحشية من سنخ الناب مباشرة . 


fossa , Bichat's 
fossa , anterior cranial 


fossa و‎ canine 


و 
حفرة مركزية fossa , central‏ 
انخساف ضحل على السطح الإطباقي للرحى 
الحفر 0 اللقمية fossa , condylar = condyloid fossa‏ 


أحد انخسافين صغيرين على العظم القذالي » متواجدين 
خلف كل من لقمتى الفك السفلى . 
حفرةقحفية ٠‏ ۰ 
حفرة زندية » حفرة مرفقية 
1-حفرة ذات البطنين ˆ 
أحد انخفاضين متواجدين على جسم الفك السفلي من 
الناحية الداخلية على كل من جانبى خط الوسط » حيث 
يرتكز البطن الأمامى للعضلة ذات البطنين . 
2- الثلمة الحُشائية Mastoid noch‏ . 
الجوف العنابى = حفرة الفك السفلى » 
حفرة الوقب ٠‏ 


fossa , cranial 
fossa , cubital 


fossa , digastric 


fossa , glenoid = 


mandibular fossa 
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Foster’s crown 


تاج فوستر 
نسبة إلى ف . و . فوستر .]1.177.705 » 11.1855 » طبيب 
أسنان أمريكى . 
نوع من التاج الارتكازي عبت بلولب معدني داخل قناة 
الجذر. 
أساس . قاعدة 
قاعدة البدلة السنية » مقر البدلة السنية foundation , denture‏ 
طب الأسنان الر باعي > طب الأسنان four-handed dentistry‏ 


foundation 


لمساعد 
عمل جراح الأسنان ومساعد الجراح معا كفريق » في 
العمليات الجراحية . 
أرحاء فورنييه » الطواحن القببية = = Fournier's molars‏ 
الأرحاء التوتية Mulberry molars‏ 
نسبة إلى ج .أ . فورنييه » J.A. Fournier‏ »1914-1832 » 
أخصائي أمراض تناسلية فُرنسي . 


أرحاء أولى دائمة » ذات حدبات متجاورة تتقارب معا 
مكونة شكل قب > تشاهد فى حالات الزهري الولادي » 
0 أيضا الرحى التوتية (Mulberry Hol‏ . 
عيب ذوآر بعة جدران = four-wall defect = osseous defects‏ 
عيوب عظمية 
انظر تحت عيوب عظمية )Osseous defects)‏ . 
نقرة (لاتينية) fovea‏ 
جمعها حفر . نقر وهدة صغيرة أو انخساف ؛ مصطلح 
يستعمل لوصف المنخفضات في الجسم » بشكل خاص 
النقرة المركزية فى شبكية العين أنظر حفرة (۴۵۶۶4) 1 
الثقرة الحذكية ` 
إحدى وهدتين صغيرتين أو انخفاضين في المنطقة الخلفية 
من الحنك » توجد على جانبى الخط المنصف للحنك قرياً 
من أو عند التقاء الك الضلب مع الحنك الرخو . 
النقر ةالجناحية الفكية ‏ = fovea pterygoidea mandibulae‏ 
السفلية = النقرة ا جناحية 


fovea palatinae = palatine fovea 


pterygoid fovea =‏ 
fovea pterygoidea‏ 
انخفاض على الجانب الأمامى لعنق الفك السفلى مكان 
EE‏ هر + 1 
النقرة الفكية السفلية 
تحت اللسانية = النقرة تحت اللسانية 


fovea sublingualis mandibulae =‏ 
sublingual fovea =‏ 
fovea sublingualis‏ 
انخفاض عل السطح الداخلي للفك السفلي موضع الغدة 


تحت اللسانية . 


والعظم الحنكي والفك العلوي » على الناحية الجانبية من 
الجمجمة » يمر من خلاله الشريان الفكي العلوي والعصب 
الفكي العلوي ؛ والعقدة الجناحية الحنكية . 
الخفرة خلف الرحوية 
انخساف يقع بين الحافة الأمامية لشعبة الفك السفلي 
والعرف (النتوء) الصدغي . 
حفرة شبه المعين » الخفرة المعينية 
الخفرة الزورقية 
انخساف السطح السفلي للصفيحة الجناحية الإنسية للعظم 
الوتدي » تنشأ منها العضلة الموترة للحفاف . 


fossa و‎ retromolar 


fossa , rhomboid 


fossa , scaphoid 


fossa „sigmoid الحفرة السينية‎ 
0 +. 0 

حفرة وتدية فكية = = fossa , sphenomaxillary‏ 
الحفر ةالحناحية الحنكية pterygopalatine fossa‏ 

fossa , sphenopalatine الحفر الوتديةالحنكية‎ 

fossa , sublingual = sublingual fove الحفر ة تحت اللسان‎ 


انخساف على السطح الداخلي للفك السفلي تستقر فيه 
الغدة اللعابية تحت اللسانية . 
الخفرة تحت الفك السفلى = 


fossa , submandibular = 


حفر ة ماتحت الفك العلو ي = = submaxillary fossa‏ 
حفر ة تحت الفك السفلى submandibular fovea‏ 
حفر ة ما تحت الفك العلو ي = = fossa , submaxillary‏ 
حفر ة تحت الفك السفلى submandibular fossa‏ 
انخشاف غل السطح التاعلي لفك السفلي سر فيه 
الغدة اللعابية الفكية . 
الحفرة تحت الحجاج = fossa , suborbital = canine fossa‏ 
الحفرة النابية 
الحفر ةالصدغية fossa , temporal‏ 
انخساف على جانبى الجمجمة أو القحف »ترتكز فيه 
ا 


احفر ة الصدغية الفكية السفلية = fossa , temporomandibular‏ 
حفر ة الفك السفلى › احفر ة الوقبية mandibular fossa‏ = 
افر ةاللووية ٠‏ 
الحفرة‌المثلثية 
انخساف بسيط على السطح الإطباقي للرحى أو الضاحك » 
على الناحية الإنسية أو الوحشية للارتفاعين الحفافين ؛ 
يوجد عادة كذلك على السطح اللساني للقواطع العلوية 
عند حافة الحفرة اللسانية . 
الحفر ة الوجنية = fossa , zygomatic= infratemporal fossa‏ 


حفرة تحت الصدغية 


fossa و‎ tonsillar 


fossa , triangular 
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fracture , closed = simple fracture سر مقفل « كسر‎ 

اک را 
كسر ينتج عنه العديد من الشظايا العظمية الصغيرة نتيجة 
لإصابة ساحقة . 

كسرتام » کسر كامل 
كر ا 
الاتجاهات » وتشمل البنى الحيوية المجاورة لمكان الكسر . 


fracture , comminuted 


fracture , complete 


fracture , complex 


کسر مختلط » کسر مضاعف fracture , complicated‏ 
کسر مركب › کر مفتوح fracture , compound‏ 


كسرمتصل بالسطح الخارجي حيث تصبح شظايا العظم 
مكشونة في القجريب القموى أن مين خلال الل 
كَسرلقمة الفك السفلي » كَسر اللقمة 
راي 
قحفي وجهي 
كسر يشمل عظام الوجه والجمجمة . 
الست القحفي الفكي fracture , craniomaxillary fixation‏ 
العلوي للكسر 
انظر تثبيت قحفي فکي علو (Craniomaxillary fixation)‏ . 
گر متخقض ,كر ابط 
كَسر بعظام الجمجمة »تكون شظايا العظم المكسورة فيه 
منخفضة (منخسفة) عن مستواها الطبيعي . 
كسر مباشر 
حدوث الكسر عند نقطة الإصابة أو الضربة . 
كَسْر ماح » کسر مُرحل 
كسر ينتج عنه انزياح الشظايا العظمية المكسورة بعيدا عن 
مكانها في محيطها التشريحي الطبيعي . 
کسر مزدوج 


fracture , external pin fixation  سılدڊ تثبيت الكسر‎ 


fracture ,„, compound comminuted 
fracture , condyle 
fracture , coronal 


fracture , craniofacial 


fracture , dentate 


fracture , depressed 


fracture , direct 


fracture , displaced 


fracture , double 


خارجية 

تشبيت الشظايا العظمية للكسر باستخدام لوالب معدنية أو 

قضبان تثبت خارج الجلد . 
كسر خارج المحفظة 

كَسْر في لُقمة الفك السفلي خارج المنطقة ا محاطة بمحفظة 


المفصل الفكي الصدغي . 


fracture , extracapsular 


fovea submandibularis = 


النقرة تحت الفك السفلى = 
نقرة ماتحت الفك العلو 8 = submandibular fovea‏ 
submaxillary fovea‏ 
انخفاض على السطح الداخلي للفك السفلي موضع الغدة 
تحت الفك السفلى » حيث يستقر فيها جزء من هذه الغدة . 
النقرة تحت الفك ا « fovea submaxillaris mandibulae‏ 
النقرة تحت الفكية ٠‏ 
متعلق بالحفر أو يتميز بو جود حفرة أو نقرة (5072) 
بفيرة 
حفر ة:ضغيرة ؛ جمعها نقيرات » حفيرات (6ة1مء0017 . 
صفيحة ف وكس Fox’ plate‏ 
جهيزة نخدم لتعيين المستوى الإطباقي (الخط من الجناح 
إلى وتدة الأذن عمنا ودعه-412ى) لعضة الشمع الإطباقية 
(عضة الحواف 11105 )8٤٠‏ من أجل تصنيع الجهاز السني . 
کسر fracture‏ 
يتعلق بكَسر العظم » أو الغضروف أو الأسنان . كسور العظم » 
إما أن تكون بشکل کسر بسيط (Simple fracture)‏ « أو کشر 
م كب (Compound fracture)‏ أو کشر ف نك 
(Comminuted fracture)‏ .تعالج كسورالفك بواسطة 


تقريب نهايتي الجزئين المكسورين » وتثبيتهما معاً بواسطة 
الجبيرة » أو الدبابيس أو الأسلاك وذلك لمدة عدة أسابيع 
حتى تلتئم نهايتي العظم المكسور » ثم يتم بعد ذلك رفع أو 
إزالة الجبيرة أو غيرها . 
كسرالزاوية 
گر مفصلي 
كر يشمل سطح المفصل . 
كسر ثنائي الجانب 
كسر الجدران العظمية للحجاج مع هبوط الارتفاع العظمي 


foveate 


foveola 


fracture , angle 


fracture , articular 


fracture , bilateral 


fracture و‎ blow-out 


للحجاج . 
تثبيت محبطى للكسر fracture , circumferential wiring for‏ 
بالأسلاك ` 
انظر رباط محيطى « رباط دائر (Circumferential wiring)‏ . 
كسرالمشبكة fracture , clasp‏ 
كسر ذراع الضمة بسبب الإجهاد الزائد عن حدالمرونة 
للمعدن المصنوعة منه . 
تصنيف لوفور لكسور fracture classification , Le Forts‏ 
الفك العلو ي 


. (Le Fort’s classificati0”) انظرتصنيف لو فور‎ 
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الصنف الثالث :(كسرلوفور الثالث) : انفصال العظم 
الوجهي عن العظم القحفي ؛ حيث يصيب الكّسر قنطرة 
الأنف والحجاج » والنواتيء الهرمية لعظم الفك العلوي 
والعظم الوجني ؛ انفصال قحفي وجهي50121/ه0نصهكت) 
disjunction)‏ . 
خط الكسر 
خط نافذ للأشعة يشاهد في الصور الشعاعية » يدل على 
وجود كسر في العظم أو السن . 
سر خضل 
كر بطول الحور الطولي للعظم . 
كسر الفك السفلي 
كَسْر وجني » کسر خدي 
كَسر في العظم الوجني الذي قد ينزاح أو يظل على وضعه 
الطبيعي ؛ عدم تمفصل العظم الوجني مع عظم الفك 
العلوي والعظم الجبهي والعظم الصدغي . 
کسر سيء الالتحام 
انظر سوء التحام (Malunion)‏ . 
كسرالفك العلوي 
کسر الثلث الأوسط 
كسر ال جموعة العظمية التي تشتمل على الثلث الأوسط من 
الهيكل العظمي الوجهي . 
كسر منتصف الوجه 
انظ ركسور منتصف الوجه (Midface fractures)‏ . 
كَسر غير ملتحم . كَسْر غير ملتئم 
انظر عدم التحام (Non-union)‏ . 
کسر مفتوح = کسر مضاعف 


fracture line 


fracture , linear 


fracture , mandibular 


fracture , malar 


fracture , malunion 


fracture , maxillary 


fracture , middle third 


fracture , midface 
fracture , non-union 


open =‏ و fracture‏ 
compound fracture‏ 
کر جزئي fracture , partial‏ 
کر مرضي 
كسْر في العظم نتيجة إصابته بمرض يجعله غير قادر على 
تحمل حتى القوة الطبيعية العادية . 
كسرهرمي = كر المرتبة الغانية 
من تصنيف لوفور 1 
رد الكسر »إعادة الكسر 
إعادة طرفي العظم المكسور المزاح إلى وضعه الصحيح 1 
كريط 
کسر لايفتح خارجياً » أي کسر عظمي لانظهر فيه نهايتا 
العظم المكسور من خلال الجلد . 
کسر تلقائي = کسر مرضي 


fracture,pathological 


fracture , pyramidal = 
class II Le Fort’s fracture 


fracture , reduction of a 


fracture , simple 


fracture , spontaneous = 


pathological fracture 


کر جت fracture , favorable = favourable fracture‏ 
كسر تحافظ فيه المرتكزات العضلية والقوى المؤثرة على 
الشظايا العظمية المكسورة » بأن تبقى في وضعها 
اتتشريحي الطبيعي دون إزاحة . ۰ 

التحام ا للك fracture , fibrous union ١‏ 
انظر التحام ليفي (Fibrous union)‏ . 
انظر تثبيت (18000) . 

کسر جرين سنتيك © کسر جرئي = fracture , greenstick’s‏ 
منحن = کسر غير كامل incomplete fracture‏ 
نوع من كسور الصفيحة القشرية للعظم حيث تنكسر من 
جانب واحد فقط » وتنثني من الجانب الآخر ؛ ويشاهد 
هذا النوع من الكسر في الأطفال . 

كسر أفقي = کسر جيران 


fracture , fixation of 


fracture , horizontal = 


Guerin’s fracture 


کا منحشر fracture , impacted‏ 
حالة يكون فيها جزء من العظم المكسور متداخلاً في الجزء 
الآخر . 

كسر الزاوية القاطعة 

كسر الحد القاطع 

كَسْر غير مباشر 
كسر يبعد مسافة عن نقطة الضربة أو الإصابة ؛ مثال 
ذلك : ضرية على الان يكن أن تسبي کا لإتعذى أو 
كلتى لقمتى الفك السفلى (کسر جاردسمان Guardsman's‏ 
(fracture‏ .` 1 

كسر داخل المحفظة 
كسر فى لقمة الفك السفلى » يشمل الجزء من اللقمة الحاط 
بمحفظة المفصل الفكي الصدغي . 

کسر الثلث الأوسط الجانبي fracture , lateral middle third‏ 
كسر يشمل النتوء الوجني . 

کَسرلوفور 
في تصنيف الكسور لمنطقة منتصف الوجه » توجد ثلاثة 
أصناف رئيسية من كسور الفك العلوي : 
الصنف الأول : «كسر لوفور الأول » : كس رأفقي في الفك 
العلوي ؛ يشمل النتوء السنخي . والحنك » والنواتئ 
الجناحية . 
الف الاي تسر لوفوز العاني)7: كر هري 
fracture)‏ amida1اpy)‏ يشمل كل الفك العلوي و عظام 
الأنف » حيث يكون الكّسر مستعرضاً يمتد خلال عظام 
الأنف » ويصيب النتوء الأمامي العلوي وسقف الحجاج » 
ويمتد خلال جيب الفك العلوي ويعبر النتوء الجناحي . 


fracture , incisal angle 
fracture , incisal edge 


fracture , indirect 


fracture , intracapsular 


fracture , Le Fort’s 
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اللجام اللساني 
طَيّة في منتصف الفم تمتد من الغشاء المخاطي » عند 
السطح السفلي للسان إلى قاع الفم 1 
هش .قصف .3 
هشاشة عظمية - تشكل العظم المعيب 
osteogenesis imperfecta‏ 
مرض عظمي تطوري » تكون العظام فيه هشة سهلة 
الكسر »وقد مسنم سوء تكون العظم (Osteogenesis‏ 


fraenum , lingual 


fragile 


fragilitas ossium = 


. imperfecta) 
fragility هشاشة‎ 
fragility , bone هشاشة العظم‎ 
fragility , capillary هشاشة شعرية‎ 


هشاشة الأوعية الشعرية . 
شظية » كسرة»قطعة 
ملقط شظية الجذر( كلابة) 
منتاش شظية الجذر(ملقط) 


fragment 
fragment , bone 
fragment forceps , root 


fragment tweezers , root 


تفتيت »تفتت » تشدف fragmentations‏ 
کسر أو يتفتت لأجز اء صغيرة . 

منحتةفرا ام Frahm's carver‏ 
انظر منحتة (7ه08357)) . 

إطار . قاعدة . هيكل frame‏ 

frame , occluding إطار إطباقي‎ 


مطبق بسيط يستخدم في المختبر السني لتصنيع الأجهزة 
اة . 
هيكل »إنشاء إطاري 
سكل معدي هار سن aS‏ عليه ياني 
الأجزاء مثل الأسنان الناقصة وخلافه حتى يتم اكتماله . 
هيّكل التجويف الفموي 
متلازمة فرانشيسيتي - 
عدم أو سوء تکون عظام mandibulo-facial dysostosis‏ 
الوجه والفك السفلى 
نسبة إلى أ . فرانشيسيتى « A.Francheschetti‏ » مولود قبل 
6 . أخصائى عون ريشق : 
طبيقة فرانكل › ها فرانکل Frankel’s appliance‏ 
طبيقة وظيفية نزوعة من النوع المنشط » صممت بواسطة 
رولف فرانكل اعكلصة:1 1014 . انظر طبيقة (ععصهنتاممه) . 
مستوی فرانکفورت الأفقي = = Frankfort horizontal plane‏ 
مستوی فرانکفورت Frankfort plane‏ 
مستوى فرانکفورت = مستوى 
فرانكفورت الأفقي 


framework 


framework of the oral cavity 


Francheschetti syndrome = 


Frankfort plane = 


Frankfort horizontal plane 


الكسر تحت اللقمى 
كسر في الفك السفلي يمر خلال عنق اللقمة . 

کسر مستعرض »© کسر معترض fracture , transverse‏ 
كسر عظمي » تقوم فيه المرتكزات العضلية وقوة الشد بإبعاد 
الأجزاء المكسورة عن وضعها التشريحي الطبيعي : 

fracture , unilateral کشر وحيدالحانب‎ 

كسرالعظم الوجني 

كسر القوس الوجنية » كسر القوس 


fracture, subcondylar 


fracture , unfavorable 


fracture , 2 


fracture , zygomatic 


العذارية 

الجمة .أربطة fraena‏ 
مفردها جام أو رباط (Fraenum)‏ . 

لجامى .رباطى fraenal‏ 


متعلق باللجام أو الرباط (متناصعمع) . 
القطع المراحي للجم » قطع 
م 
تجرى عملية استئصال اللجام أحيانا بغرض العلاج 
التقويمي » وذلك بإزالة النسيج الليفي بين السني : 
تصنيع اللجام fraenoplasty‏ 
إعادة وضع اللجام ذواتصال شاذ . 
بضع اللجام fraenotomy = frenotomy‏ 
قطع جراحي للجام اللسان لتحرير حر كة اللسان . 


fraenulum = frenulum لجام‎ 


fraenectomy = frenectomy 


لجام »رياط fraenum = frenum‏ 
طية من الغشاء اخاطي تمتد من السطح الداخلي للشفة أو 
الخد أو اللسان » إلى الشاخصة السنخية . 

جام شاذ » جام غير سوي fraenum , abnormal‏ 
طَيّة شاذة من الغشاء الخاطى » يمكن أن تعيق استقرار 
البدلة السنية أو تؤثر على الرباط حول السني . 

لجام شفوي fraenum , labial‏ 
طيّة من الغشاء ال خاطي عند خط الوسط أمام الثنايا المركزية 
العلوية تمتد من السطح الداخلي للشفة العليا إلى النتوء 
السنخي ؛ وتسمى إزالتها بالاستئصال الجراحي بقطع 
اللجام (Fraenectomy)‏ . 

لجام الشفة fraenum labiorum‏ 
طَيّة من الغشاء المخاطي تصل الشفة العليا مع لثة الفك 
العلوي بين القاطعين المركزيين . 

لجام اللسان 
طَيّة من الغشاء المخاطي تصل السطح السفلي للسان بقاع 
الفم : 


fraenum linguae 
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وضع أو تحديد مستوى الأسطح الطاحنة ؛البعد العمودي 
الإطباقي محذوفاً من البعد العمودي للجهاز التعويضي 
(علاقة ناقص) : فُرجة استرخائية = البعد العمودي للجهاز 
التعويضي - البعد العمودي الإطباقي . 
تجميد » تجفيف بالتجميد » (تجفيد) 
يقة أو سلوب يتم فيها تجميد الأنسجة المراد فحصها 
باثولوجياً أو المواد السنية مثل إسمنت جلاس أينومير 
وإسمنت الكربوكسيلات » ثم تجفيفها في مجال عالي 


freeze drying 


التفريغ من الهواء . 
م جميد freezing‏ 
اهتزاز » حفيف . حسيس fremitus‏ 


نماذج اهتزاز الأسنان خلال عملية الطحن . 

استئصال اللجام frenectomy = fraenectomy‏ 
عملية قطع جراحي للجام لإزالة إتصالة بالعظم التحتي . 

استئصال اللجام الشفوي frenectomy , labial‏ 
قطع أو إعادة وضع لجام شفوي شاذ . 

تصنيع اللجام > رب اللجام frenoplasty‏ 
إعادة وضع جراحي للجام لساني ذو ارتكاز شاذ . 

بضع اللجام frenotomy = fraenotomy‏ 
تحرير جراحي لارتباط اللسان بقطع جزء من اللجام 
اللساني ؛ تعرف بخزع الالتصاق ((إددمغه1كلصة) . 


frenulum = fraenulum جيم‎ 
. (Small frenum) ا‎ 

اللجيم الشفو ي السفلي frenulum labii inferioris‏ 
طيّة من الغشاء الخاطي تصل الشفة السفلى مع اللثة في 
الفك السفلى أسفل الثنايا . 

اللجيم الشفوي العلو ي frenulum labii superioris‏ 


طيّة من الغشاء المخاطي تصل الشفة العلوية مع اللثة في 
الفك العلوي فوق الثنايا . 
ااا 

طيّة من الغشاء الخاطي تصل السطح التحتى للسان مع قاع 
الفم . 


لجام »قيد 


frenulum linguae 


frenum = fraenum 
1-طيَة غشائية تدعم أو تحدمن حركة عضو ما في‎ 
طَيّة من نسيج رخو من ألياف عضلية مغطاة بمخاطية‎ -2 
ا و‎ 
لجام شدقي .لجام خدي‎ 
إحدي طيات مخاطية الفم تصل من الخد إلى النتوء‎ 
. السنخى على جانبى التجويف الفموي في منطقة الناب‎ 


frenum , aberrant 


frenum , buccal 


مستوى بتحدد بوضع النقطتين الصماخيتين والنقطة 
الحجاجية اليسري » يستخدم في قياس ومقارنة الجماجم 
البشرية » وقد بدأتبنى استخدامه فى المؤتمرالدولى 
لعلماء القياسات (الطبائع) البشرية . الذي انعقد في 
فرانكفورت سنة 1844 . مستوى مار من خلال أسفل نقطة 
في قاع الحجاج الأيسر ( الحجاج) وأعلى نقطة في كل من 
مجري السمع الظاهري في الجمجمة (بنقطة بوريون) وهو 
مستوى أفقي حينما تكون الرأس في الوضع الطبيعي 
العمودي . انظر الملحق رقم 7(7 (Appendix‏ . 


حرءخال من »بلا» طليق free‏ 

تمفصل حر free articulation‏ 
انظر تمفصل (10۸ا 1ں )A‏ . 

free denticles حصيات حرة‎ 


سرج طليق »سرج ذو نهاية حرة free end saddle‏ 
بدلة سنية نزوعة ينتهي طرف قاعدتها الممتدة وحشيا إلى 
الخلف دون دعم م أو زرعة . 
لشةحرة 
الحافة الجر ة للثة free gingival margin = free gum margin‏ 
حافة ا قمة ؟ المني اللتوي كر 
طْعْم حر »رقعة حرة 
انظر طّعم (Graft)‏ . 
حر كات الفك السفلى الحرة free mandibular movements‏ 
1- أية حركات للفك السفلي تتم بدون تداخل أوإعاقة 
الأسنان . 
2-أية حركة للفك السفلى بدون مقاومة . 
دعم حر » سناد طليق بعاد 2 
نقطة استناد حرة أو طليقة 
انا حر ساق غير 


free gingiva 


free graft 


free support 


freeway space = interocclusal 
clearance = interocclusal distance = ةãج إطباقية › فر‎ 
in) e٣٥ cc] استرخائية = مسافة فاصلة بين القوسين = مع امئں‎ 
interocclusal rest space المسافة بين القوسين = فر جة بين‎ 
القوسين = فُرجة لا إطباقية = مسافة الراحة الاسترخائية-‎ 
مسافة وضع الراحة بين القوسين‎ 
المسافة الصغيرة بين الأسطح الإطباقية للأسنان العلوية‎ 
والأسنان السفلية عندما يكون الفك السفلي في وضع الراحة‎ 
الطبيعى . يمكن تحديد هذه المسافة بواسطة حساب الفرق‎ 
بين البعندالحمودي فن وبع الراحة رأة العمودئ‎ 
» الإطباقي للفك السفلي عند تصنيع البدلة السنية الكاملة‎ 
ويستخدم كمقياس بين الأسنان الصناعية للاسترشاد به في‎ 
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لسان الضفدع - كيسة احتباسية تحت 
اللسان »ورم ضفدعي 


5 


frog tongue = ranula 


front teeth = anterior teeth أسنان أمامية‎ 
frontal حدهية 6 أمامى‎ 


متعلق بالجبهة »في المقدمة . للدلالة على جبهة الوجه أو 
العظم الجبهي أو للدلالة على الناحية الأمامية من الجسم . 
جيو ب هوائية جبهية frontal air sinuses‏ 
العظم الجبهي 
أحد عظام الجمجمة المكون للجبهة أو مقدمة الرأس »التي 
تحمي الفصوص الأمامية للدماغ . 


frontal bone 


frontal boss حدبة جبهية‎ 
frontal cephalometric radiograph صورة شعاعية‎ 


سيفالومترية جبهية 
صورة شعاعية يكون مصدر الأشعة خلف الرأس والفلم 
الشعاعي أمام الوجه بحسب الإجراءات السيفالومترية . 
الصطلح الأكثر صواباً هو صورة شعاعية سيفالومترية أمامية - 
خلفية (Posterior-anterior (P-A) cephalometric‏ 
(طامةئع 12010 . انظر صورة شعاعية سيفالومترية 
(Cephalometric radiograph)‏ . 


ق ص الدماغ الجبهي 


frontal lobe of brain 


عضلة جبهية frontal muscle‏ 
ترفع الحاجب وتشد فر وة الرأس للأمام . انظر مدخل 
عضلة جهية (Frontalis)‏ . 

عصب جبھی frontal nerve‏ 
بحسي له كوي لزاني أل يوفل ا 
(Frontalis)‏ . 


الثلمة الجبهية frontal notch‏ 
ثلمة على الحد العلوي للعظم الحجاجي يمر خلالها العصب 
الجبهي والشريان الجبهي . 

frontal plane = coronal plane المستو اي المستو‎ 

الأمامي = المستوى التاجي » المستوى الإكلينيكي 

النتوء لبي e EET‏ : 
بروز لعظم الفك العلوي يتمفصل مع العظم اهي مكونا 
لجزء من جانب التجويف الأنفي وحافة الحجاج . 

امتصاص جبهي » ارتشاف جبهي frontal resorption‏ 


frontal process 


جیب جبهى frontal sinus‏ 
أحد تجويفين يحتويان على الهواء في العظم الجبهي » فوق 
| ا 


frontal surface 


سطح أمامي » سطح جَبهي 


frenum , labial = frenulum 


و و يك 
جام شفوي = جيم شفوي 
سفلى اجيم شفوى علوى ‏ <تتالتاطء؟ = labii inferioris‏ 
labii superioris‏ 
يصل الشفة بالنتوء السنخى الوجهى »> ويو جد عند الط 
المنصف للفك العلوي والفك السفلى أو قريباً منه . 
4 2چ 0 5 5 
جام شفوي = جيم شفوي سفلي = 
جيم شفوى علوى = frenulum labii inferioris‏ 


frenum labiorum = 


frenulum labii superioris 
frenum linguae = frenulum linguae لجام لسانى = جيم‎ 
لساني‎ 
يصل اللسان بالنتوء اللسانى » ويوجد عند الخط المنصف‎ 
. للفك السفلى أو قريباً منه‎ 
تكرار »تواتر » تردد‎ 
: عدد الدورات فى وحدة زمنية‎ 
متلازمة فراي - المتلازمة‎ 
و‎ 4 
الأذنية الصدغية‎ 


frequency 


Frey's syndrome = 


auriculo-temporal syndrome 


هش » قصيف » سهل التفتت friable‏ 
هشاشة » سهولة التفتت friability‏ 
احتكاك friction‏ 


وصلة احتكاكية = وصلة داخلية = = frictional attachment‏ 
وصلة الميزاب والمزلاج - 


internal attachment = 


key and keyway attachment = parallel = وصلة متوازية‎ 
attachment = precision = وصلة محكمة » وصلة دقيقة‎ 
attachment = slotted attachment وصلة مشقوقة‎ 


مثبتة » تستخدم في تصنيع البدلة السنية الجزئية النزوعة 
(المتحركة) والثابتة » تشتمل على حفرة معدنية أو وصلة 
مستقبلة معدنية وجزء مطابق تماما لها ؛ تكون الأولى فى 
التاج الطبيعي عادة أو في الحيط الممتد لتاج صناعي لمن 
الداعمة » والأخيرة متصلة بالجاسرة أو بهيكل البدلة 


السنية . 

الفريت (مادة تستعمل فى حشو الأسنان) frit‏ 
1- الفريتة : المواد المتكلسة أو شبه ا منصهرة التي يصنع منها 
الزجاج . 
2- یقرت يصهر الفريتة 


كتلة شبه منصهرة من الخزف قبل اكتمال التزجيج أو 
الانصهار أو الصقل بالحرارة . 
مُثلث فريتو Friteau's triangle‏ 
نسبة إلى أ . فريتو E.Friteal«‏ . 
مساحة مثلثة على الخد خالية من أي فرع من فروع 
العصب الوجهي . 
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fulcrum 


رك »نة نقطةارتكاز 
مكان ارتكاز ذراع الرافعة عندما نرفع كتلة ما 5 


fulcrum line خط الارتكاز‎ 
. حوله‎ 
fulcrum line , retentive خط الارتكازالمثبت‎ 


خط وهمي يصل نقاط التثبيت لأذرع المشبكات تميل 
البدلة السنية إلى الدوران حوله عندما تتعرض لقوى مثل 
جذب الطعام اللصاق . 
خط الارتكازالموازن » 
خط الارتكاز المستقر 
خط وهمي يصل السنادات (المهاميز) الطاحنة » تميل البدلة 
السنية إلى الدورات خرله ميت قوى المضغ . 
دخاني اود كام »هبابي 
ذو مظهر مدخن » يستعمل هذا المصطلح لوصف اللسان 
أو الغشاء المخاطي المغطى بطبقة سوداء . 


fulcrum line , stabilizing 


fuliginous 


يصعق »يومضص fulgurate‏ 
1- صعق . إصعاق fulguration‏ 


إتلاف النسيج بالحرارة النافذة باستخدام ومضات كهربائية 
أو شرارة كهربائية بالمشرط الكهربائي 

2- تجفيف جلدي ج 
E 56‏ 8 يوضع E‏ 0 قريبة من اليج 
محدثا ومضات كهربائية خاطفة . 


1- كامل full‏ 
2- نملوء . متلۍ » ملىء 
تاج 1 كر يليكي کامل full acrylic crown = jacket crown‏ 
تاج جاكيت 
تاج كامل- تاج مصبوب full crown = cast crown‏ 
بدلة سنية كاملة full denture = complete denture‏ 
جهاز سنى اصطناعى لتعويض كل الأسنان المفقودة فى 
أا ار كلها : 
1- جهاز سنى (بدلة سنية) = full denture prosthetics‏ 
تعود يضي کامل complete denture prosthetics‏ 


جهاز سني تعويضي لكل الأسنان الطبيعية المفقودة » 
والكعزاء الماح ل إا أن كلييما : 

2- مبحث فن التعويض السني لفم أدرد 

واقى كامل الوجه full face shield‏ 
يستخدم لحماية الوجه من التثرات أثناء المعالجة السنية . 


جدار أمامى »> جدار جَبهى frontal wall‏ 


العضلة الجبهية frontalis‏ 

(سابقة) جبهي fronto-‏ 

و وجني جبهي ا = frontomalar‏ 
ی بالعظم الوجني والعظم الجبهي : 

فكي جَبهي frontomaxillary‏ 
معان بالفك العلوي والعظم الجبهي : 

أنفي جَبْهِي frontonasal‏ 
متعلق بالعظم الأنفي والعظم الجبهي : 

ن 3 أنفي جبهي » شاخصة أنفية جبهية « frontonasal process‏ 

بروز أنفي جني 


الجزء الأمامي من عظم الجبهة الذي يتطور » ليكون مقدمة 
الرأس وجسر الأنف . 
قفوي جبهي قذالي جبهي 


fronto-occipital 


متعلق بالعظم القذالي والعظم الجبهي . 

جداري جبهي frontoparietal‏ 
مال بالعظم الجداري والعظم الجبهي . 

وتدي جبهي frontosphenoidal‏ 


النتوء الو تلق الجبهى frontosphenoidal process eS‏ 
وتدية جبهية » بروز وتدي جبهي 


نتوء غليظ مسان صاعد للعظم الوجني يتمفصل مع العظم 


ا لجبهي a‏ اليم الوتدي . 

ف جبهي frontotemporal‏ 
معان الج الصدغي و العظم الجبهي . 

نقطة صدغية جبهية frontotemporale‏ 


أقصى نقطة أمامية على الخط الصدغي عند النتوء الوجنى 
اللعظم الجبهي ؟ وهي علامة لقياس الجمجمة . 1 
و جني جبهي frontozygomatic = frontomalar‏ 
متعلق بالعظم الوجني والعظم الجبهي . 
فُركتوز . سَكّر الفاكهة 
سكر الفاكهة » وهو أحادي سكاريد يوجد في العسل 


fructose = fructus 


والفواكه . 
ثامر »كل الثمار frugivorous = fruit-eating‏ 
يعتاش على أكل الفواكه . 
[مختصر] المسافة من FSD = focus-to-skin distance‏ 
البؤرة إلى الجلد 


(في التصوير الشعاعي) : المسافة من الحدالبؤري إلى 
النقطة التى تدخل عندها الأشعة من الجلد . 
فوكوز 


fucose 
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تحويل نصف جيب زاوية الموجه للتيار الكهربي المتردد 
ليصبح تياراً مستمراً . 


تراب القصار = صّلْصال » 


Fuller's earth = Kaolin 


طين الخزف . غَضار 
كامل التعديل . قابل للتعديل fully adjustable‏ 
وظيفة »عمل function‏ 
وظيفى functional‏ 


تكبية وظيفي ٤‏ تكيف وظيفي 

طبيقة وظيفية » جهاز وظيفي 
انظر طبيقة وظيفية عضلية (Myofunctional appliance)‏ . 

عة متصالبة وظيفية ¢ عضة 


functional adaptation 


functional appliance 
functional cross-bite 


functional impression 
يقة لأخذ الطبعة باستخدام الضغط الطبيعي أو الضغط‎ 
الوظيفي أثناء عملية إجراء الطبعة » ينتج عن ذلك قالب‎ 
رئيسي للأنسجة وهي في الحالة الوظيفية . انظر طبعة‎ 
00 1 Bie 
مادة الطبع الوظيفية‎ 
. (Impression material) انظر مادة الطبع‎ 
تأثير وظيفي‎ 
تقويم فكي وظيفي‎ 
معالجة تقوبمية عادة باستخدام طبائق من النوع المنشط » التي‎ 
: تستخدم العضلات لأحدث تغيرات وجهية سنية‎ 
functional mandibular disordeڵr‎  ىفيظو اضطراب فكى‎ 
٠ ترات الفك‎ 
السفلى الوظيفية‎ 
ند كل اللذر اانه الطممية: بو ا‎ 
» التي تحدث أثناء عملية المضغ » والكلام » والتثاؤب‎ 
. والبلع » والحركات المصاحبة الأخرى‎ 

2- حركات الفك السفلي التي تحدث أثناء عملية المضغ 
والبلع والكلام والتثاؤب . 
قابلية التحرك الوظيفية الركية 

الوظيفية 
قابلية الأسنان للحركة بسبب فقد حقيقى للأربطة ؛ يمكن 
ا امعان ردون و و 

توافق إطباقي وظيفي 
العلاقة الإطباقية للأسنان المتقابلة فى كل الجالات الوظيفية 
والحركات الوظيفية التي تؤدي إلى كفاءة أعلى للمضغ › 
دون أن تسبب إجهاداً غير مستحب أو رضح على 


الأنسجة الداعمة . 


functional impression material 


functional influence 


functional jaw orthopedics 


functional mandibular movements 


functional mobility 


functional occlusal harmony 


مسح كامل للفم full-mouth radiological survey‏ 
بالتصوير الشعاعي 
الفحص الإشعاعي الكامل وذلك بإجراء الصور الشعاعية 
لكل الأسنان والعظم الحيط بها » ويلتقط لكل منطقة سنية 
فلم ذروي . عدد الأفلام عادة يكون عشرة أفلام » وقد حل 
محل هذه الطريقة الآن الصور الشعاعية البانورامية » التي 
تعرض المريض لكمية أشعة أقل ويوضع العدم فيها خارج 
الف 
ما انیل کال للق - 
إستبناء كاملة للفم full-mouth reconstruction‏ 
علاج لترميم وتعويض القوسين السنيتين بالكامل » عن 
طريق الحشوات المصبوبة » والتيجان » والجسور › 
والتعويضات ذات الوصلة المحكمة » وزراعة الأسنان أو 
التعويضات الحزئية . 
جد و دم : 
سلسلة من الصور الشعاعية داخل الفم تبين الأسنان والعظم 
السنخي المحيط » تشتمل عادة على مجموعة من الأفلام 
الذروية والأفلام المجنحة . 
أشعة كاملة للفم full- mouth X-ray‏ 
إجراء صور شعاعية لكل الأسنان والعظم ال حيط بها » وتشمل 
4 فلم ذروي » و4 فلم عضة مجنحة . يسمى أيضاً مجموعة 
كاملة (Complete series)‏ . 
تاج خزفي كامل 
سديلة كاملة الثخانة » سديلة ذات 
ثخانة كاملة » شريحة كاملة الثخانة 
سديلة من النسيج ال خاطي مع السمحاق المفصول عن 
العظم . 
e‏ الثخانة = full-thickness graft = Wolfe’s graft‏ 
طعم وولف 
طَعم حر من الظهارة ذات الثخانة الكاملة يزرع بالنقل » 
ويتكون من الجلد أو الغشاء المخاطي مع الحد الأدنى من 
النسيج تحت الجلد ؛ ينزع من جزء من الجسم وتتم خياطته 
في جزء آخر للإصلاح أو لترميم عيب . 
العلاج الكامل 
(في تقويم الأسنان) : مصطلح للدلالة على العلاج التقومي 
الشامل عادة يشمل القوس السني العلوي والسفلي . 
تاج كامل ذو وجه 
تعويض كامل لسطح تاج السن التشريحي . 
تصحيح كامل للموجة ٠تقو‏ يم full-wave rectification‏ 
كامل للموجة 


full-mouth rehabilitation = 


full-mouth survey 


full porcelain crown 


full-thickness flap 


full treatment 


full-veneer crown 
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طبقة من القشور الظهارية ومواد أخرى تغطى اللسان في 
بعض الأمراض أو الاضطرابات . 


شوكة »تشعب furca‏ 
منطقة تقع عند قاعدة انفصال جذور الأسنان متعددة 
الجذور . 

furca orbitalis شوكةالحجاج‎ 


furcal = forked 


1-شوکي » شوبكي 

e 

تشعب »تفرع 
منطقة تشريحية من الجذر » يتشعب الجذر عندها في 
الأسستان مطددة المذور + تسم اة التسعب فى الأستان 
ذوات الجذور الثلاثة » وثنائية التشعب في الأسنان ذوات 
الجذرين .هي أيضاً منطقة تلاق تشريحي للجذور ؛ في 
قوس الفك العلوي يوجد عادة 25 تكن HEANOR)‏ : 


furcation 





کا ی کرک کک دی وک ع کی 
وتشعب وحشي » وتشعبان في الضاحك الأول » تشعب 
إنسي » وتشعب وحشي . في قوس الفك السفلي يوجد 
عادة 12 تشعباً حيث أن كل رحى لها تشعبان » تشعب 
خدي » وتشعب لساني . 
إصابة منطقة تلاقي الجذور 
جالة ا كمون الع ال از ی کت 


الرحى متعددة الجذور . 
ع 


furcation involvement 


فرن furnace‏ 
جهازفيه حجرة حرق تتحمّل درجات الحرارة العالية 
الضرورية لانصهار الخزف أو لذوبان المعدن » يستخدم 
أيضاً لإزالة الشمع من القالب » وتثبيت درجة حرارة المادة 
الكاسية قبل صب المعدن المنصهر داخل القالب . 


furnace , electric فر نكهربائى‎ 

و 
فرنالغاز furnace , gas‏ 
فر نالإحماء furnace , heating‏ 


فُرن مُغطى .رن 
مكتوم = فُرن الخزف 
فُرن يستخدم لصهر الخزف السني دون أن يتعرض للهب 
مباشرة . 
فُرن الخزف = 
فُرن مكتوم 
نوع من الآفران يستخدم لتسخين الخزف السني دون أن 
يتعرض مباشرة لمصدر الحرارة » قُرن الخزف السني ذو 
الحرارة غير المباشرة . 
لسان مفرى 


furnace , muffle = porcelain furnace 


furnace , porcelain = muffle furnace 


furred tongue 


إطباق وظيفى functional occlusion‏ 
تماس الأسنان العلوية والأسنان السفلية أثناء عملية المضغ 


والبلع . انظر الإطباق (دمأوساءء0) . 


عضة مفتوحة وظيفية functional open bite‏ 
قصور تلامس القواطع الأمامية حينما تكون الأسنان الخلفية 
فى أقصى تداخل حدبى . 


تندب و ظيفي »ترميم و ظيفي functional repair‏ 

أسنان وظيفية » أسنان فعالة 

باد 

وظيفى المنشاً 
تحول في الإطباق بسبب حدبة أو حدبات مقابلة من 
الإطباق المركزي إلى عدد من الأوضاع اللامركزية . 

مسار وظيفى المنشاً 
شكل ار طراز غلك اا الإا عاد يكون مم الزائية 
الأكريليكي) يمثل نموذج الحركة الطبيعية للأسنان السفلية » 
ويستخدم لتعيين الإطباق والسطح الإطباقي التشريحي 
للترميم الصناعي : 

د 
متعلق بالفطر Fungus)‏ أو الفطور (أعصد©) . 

فطور »فطريات fungi‏ 
جمع فطر (usاعمں۴u)‏ . 

E 


functional teeth 


functionally generated occlusal path 


functionally generated path 


fungal = fungous 


fungicidal = fungicide 


مبيد الفطريات fungicide‏ 
أية مادة تدمر أو تحد من نمو الفطر أو الفطور . 
مُطر ي الشكل fungiform‏ 


فی شكل الفطر أو عش الغراب (Mushroom)‏ . 
حُليمات قُطرية » حُليمة فُطرية 
كابح الفطريات 

مانع تكاثر الفطر ؛ مانع تكاثر الفطور . 
شبه القُطر . مُطراني 

يماثل الفطر أي له کا ا 
فُطري 

متعلق بالفطر أو الفطور . 
فُطر 

الجمع فطور (أعصد©) . 

1- مرتبة من كائنات نباتية تشتمل على الفطور » وعش 

الغراب وقطر الغاريقون . تسبب بعض أشكالها المرض 
مثل داء الفطر الشعاعي . 
2 فومرضئ للسيج البق على الحم : 


اتساخ اللسان . كَمخة اللسان .ء قّروة fur‏ 


fungiform papillae 


fungistatic = fungistat 


fungoid 


fungous = fungal 


fungus 
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1-انصهار ٠‏ صهر ٠إذابة fusion‏ 
2- التحام ‏ اندماج »اتحاد 
نشأة سن من جريبين متميزين » وتُسمّى سن ثنائية 
الجريب (Synodontia)‏ . التحام جزئي أو كلي سين اولان 
أو دائمتين متجاورتين » أو براعم سنية . يوصف الالتحام 
الحقيقي باندماج العاج مع الميناء (في تاج السن ) والملاط 
(في جذر السن ) مكونا كتلة واحد لكن بحجرتي لب 
وقنوات لبية منفصلة . 
انصهار المعدن . صهر المعدن 
اندماج الأسنان 
لحام بالصهر 
المغزلية 
جنس من فصيلة العصوانيات » تشاهد كقضبان مغزلية 
الشكل » غير متحركة » سالبة الجرام لاهوائية . 
المغزلية المغزلانية - 
الغفارية الفموية 
المغزلية المنواة 
نوع من الجراثيم » سالبة الجرام » توجد في الترسبات 
الموجودة على الأسنان في الفم السليم » وتوجد بكميات 
كبيرة عند المرضى المصابين بالمرض حول السني المزمن . 
المغزليةالمغزلانية- ‏ = Fusobacterium plauti-vincenti’s‏ 
الغفارية الشدقية 
نوع من الجرائيم » توجد في حالات التهاب الفم التقرّحي 
الغشائي وبعض أنواع التهاب اللثة . 
المغزلية متعددة 
الأشكال 
نوع من المغزلية المنواة . 
مغزلي حالزوني 
التهاب اللثة المغزلي الحلزوني = 
التهاب اللثة التقرحى الحاد 
داء المغزليات الحلزونية = خُناق ثنسان 


fusion , metal 
fusion of teeth 
fusion welding 


Fusobacterium 


Fusobacterium fusiforme = 
Leptotrichia buccalis 


Fusobacterium nucleatum 


Leptotrichia buccali 


Fusobacterium polymorphum 


fusospirillary 
fusospirillary gingivitis = 
acute ulcerative gingivitis 
fusospirillosis = 
Vincent's angina 
fusospirillosis = داء المغزليات الحلزونية = داء المغزليات‎ 
و اللو لبيات = التهاب اللثة‎ 


fusospirochaetosis = acute 


التقر حى الحاد ulcerative gingivitis‏ 
مغزلى لو ل fusospirochaetal = fusospirochetal‏ 
ملتويات مغزلية 


التهاب اللغة بالملتويات 
المغزلية . التهاب اللنة المغزلى acute ulcerative gingivitis‏ 


الحلزونى = التهاب اللثة التقرحى الحاد 


fusospirochaetal gingivitis = 


لساك دو حليمات منتطاة جادة مرضةة نيضاء تيد وكأنها 
فروة . 


furrow تلم‎ 


تلم شفوى ذقنى furrow , mentolabial‏ 
أخدود أفقي يعلو الذقن مباشرة . 
إضافى »أيضاً further‏ 


furuncle = boil 
furunculosis 


دمل » داء الدمل » الطفح الدملي » دُمال 
حالة سبي خر مرخ ادحل : 


33 وت 
دمل 3 دملى furunculus = furuncle‏ 
1-يصهر fuse‏ 


fused 1-منصهر‎ 


خزف متصهر خزف مندمج fused porcelain‏ 
أسنان مندمجة fused teeth‏ 
اندماح الأسنان أثناء النمو» وخاصة » القواطع حيث تز 
3 و يث تبزغ 
كسن واحدة كبيرة 1 


صهور » سهل الانلصهار fusible‏ 
قابل للانصهار أو قابل للذوبان . 
خليطة صهورة » سبيكة صهورة fusible alloy‏ 


انظ رخليطة ذات درجة انصهار منخفضة عطزودة -0wا)‏ 
21107 . 

مغزلي الشكل » شبيه المغزل 

ˆ ذوطرف مستدق باتجاه نهايته . 

حليمة مغزلية . حليمة مغزلية الشكل 
إحدى الحليمات المغزلية التي توجد على الجزء الأمامي من 
ا ١‏ 1 

المغزلية 

المغزلية المنواة› 

بكتيريا مغزلية نووية 


fusiform = spindle shaped 


fusiform papillae 


Fusiformis 
Fusiformis fusiformis = 
Fusiformis nucleatum = 
Fusobacterium nucleatum 
. (Gram-negative) جراثيم سالبة الجرام‎ 
صهر »انصهار‎ 
خَرّف ذو حرارة انصهار عالية‎ 
E 
کور اتا‎ 
متوسطة‎ 


fusing 
fusing porcelain , high 
fusing porcelain , low 


fusing porcelain , medium 
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ضماد جالينوس Galen's bandage‏ 
١‏ نسبة إلى كلوديوس جالينوس 200-130 م 200 - 6130 
ههء طبيب يونانى ومؤلف » يعد أحد أكبر الأطباء فى 
ا ١‏ 
ضماد يستعمل لإصابات الرأس ويتكون من : مركز 
الض ماد الذي يوضع على قمّة الرأس » وطرفين أماميين 
روطان علد موسر ال ا ورف ا ران فلن 
الجبهة » وطرفين جانبيين يربطان من تحت الذقن . 


احق »حنجور ( فخاري للأدوية) gallipot‏ 
وعاء صغير للأدوية أو للسوائل أو الغسول . 
2- الصيدلى 
جلفانى galvanic‏ 
اه معطا ان التيار الكهربائي المستمر بواسطة وسائل 
کا 
- تأثير نماثل للصدمة الكهربائية . 
تيار جلفاني galvanic current‏ 


تيار كهربي ينشأ نتيجة تفاعل كيميائي بين معدنين في وجود 
ساكل .: 
جَلفانية » كهرباء غلفانية 
نسبة إلى ل . جلقاني « L.Galvani‏ « 1798-1737 « عالم 
إيطالي بالطبيعيات وطبيب . 
کا محدثة بالتفاعل الكيميائي . 
(في طب الأسنان) :تيار كهربي ناتج عن تفاعل كيميائي 
وجود اللعاب » تحدث حالة تعرف بالبطارية ذات الخلية 
المبللة (9اع]ةط 1اءه غ9796) ؛ يسبب انسياب التيار الكهربائي 
من إحدى الحشوات إلى اة الأخرى » حدوث الألم 
في لب السن » وتلاحظ هذه الحالة بكثرة » عندما تتلامس 
حشوة أملغم جديدة مع حشوة ذهب مصبوبة . 
جلفانية سنية galvanism , dental‏ 
حدوث تيار كهربى عندما يتلامس سطحان لمعدنين 
مختلفين داخل الل سورد اللعاب » مثل : الأملغم 
والذهب . يسبب هذا التيار الكهربي ألما في لب السن » أو 
اقا رهد زاحة الل أ اراس !تطح معلاني 
غريب في اللعاب بالفم . 
جلاني = کي كهربي 


galvanism 


galvanocautery = electrocautery 


G = gingival [مختصرالثوي‎ 
g = gram [مختصر]جرام‎ 


[مختصر] حوري لخو ي GA = gingivoaxial‏ 
[مختصر] محو ري شدقي لثوي GBA = gingivobuccoaxial‏ 
[مختصر] مو ري لساني لشو يي GLA = gingivolinguoaxial‏ 
[مختصر] جر ام gm = gram‏ 
قطرة.قطرات (لاتينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


gutt = gutta = guttae 


gab ابكرر‎ 

2- ترئرة 

(لاحقة) ا لجملون :الجزء الأعلى المثلث الزوايا من -gable‏ 
جدار مكتنف بسطحين متحدرين 


ثني القوس السلكية 35 إلى 45 درجة .يستخدم في 
النظام التقويمي ذي الجانبين لتطبيق قوة مقحمة على 
الأسنان الأمامية. 

gadget -أداة‎ 1 

2- جزء من آلة 

1- يتهوع gag‏ 
يحاول التقيؤ دون قىء . 

2- مبعد الفكين 1 
أداة تستعمل أثناء عملية التخدير » وعند إجراء عملية 
جراحية » لمنع انغلاق الفم وإبقاء الفكين مفتوحين أو أثناء 
نوبة عصبية تشنجية ( نوبة صرع) . 

ا 

متعكس التَفَيوْ » منعكس 

التهوع = المنعكس البلعومي 

مقياس gage‏ 
انقباض لاإرادي لعضلات الحنك الرخو 
إلى تهوع دون قيء . 

يكسب »كسب gain‏ 

خوذة 
وف ملم ار مط اح عام لي تبديج يشيه 
القلنسوة . 

الخنوذة السفاقية 
الصفاق الذي يصل الأجزاء المنفصلة من العضلة القذالية 
الجبهية . 


gag , mouth 


gag reflex = pharyngeal reflex 


gagging 


أو البلعوم يؤدي 


galea 


galea aponeurotica 
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العقدة الركبية 


ganglion , genicular =‏ 
geniculate ganglion‏ 
تلك العقدة على الجزء داخل الصخري للعصب الوجهي 
و ا 
النقطة ؛ عقدة العصب الو جھى (Facial nerve ganglion)‏ . 
يمف 1 ganglion, lymphatic‏ 
عقدة أذنية 
1-عقدة محيطية في الجهاز العصبي نظير الودي » توجد 
أسفل الثقبة البيضاوية وترتبط وظيفياً مع العصب 
البلعومي اللساني . 
2- عقدة نظيرة ودية تنشأ على العصب البلعومى اللسانى 
وأليافه العصبية الذي عضي لذن لماي اي 
)Partid salivary gland)‏ » وتمر أليافه الحسية والودية 


ganglion, otic 


عقدة جارودية ganglion , parasympathetic‏ 
عقدة حنكية جناحية- = ganglion , pterygopalatine‏ 


عقدة ميكل Meckel's ganglion‏ 
عقدة فى الحفرةالحنكية الجناحية » على مسار العصب 
الودي والعصب الوجهي والأعصاب الأخرى من العصب 
الفكي العلوي E ET‏ إلى الخاطية الفموية 
وا الأنفية والغدد الدمعية ؛ تسمى أيضاً عقدة ميكل 

. (Meckel's ganglion) 

العقدةالهلالية - 
عقّدة مثلث التوائم 
العقدة الحنكية الوتدية = العقدة = ganglion , sphenopalatine‏ 
الحنكية الجناحية = عقدة = pterygopalatine ganglion‏ 


ganglion , semilunar = 


Trigeminal ganglion 


Meckel's ganglion 

عقدة نظيرة الودية تنشأمن العصب الوجهى » تعصب 

أليافها خلف العقدية الغدد الحنكية (5لصماع (Palatal‏ وتمر 
الألياف الحسية والودية خلال العقدة . 


ganglion , spinal العقدة الشوكية‎ 

ganglion , spiral = cochlear ganglion = العقدة الحلزونية‎ 
العقدة القوقعية‎ 

العقدة تحت اللسانية ganglion , sublingual‏ 


عقدة عصبية تكونت بواسطة ألياف تمر وحشياً من العقدة 
نك ال اة إلى الحضب الان . 


العقدة تحت الفك السفلى = = ganglion , submandibular‏ 
العقدة تحت الفك العلوى submaxillary ganglion‏ 


مجموعة من أربع عقد مصاحبة للأعصاب القحفية توجد 


Gamgee’S tissue 


ضماد جامجى 
قطن طبي ماص مُغطى بالشاش » كالذي يستعمل في 


كمادة أو لفافة الحلق (Throat pack)‏ . 


کامیراجاما Gamma camera‏ 
أداة تستخدم لقياس انبعاث النشاط الإشعاعي وعمل صور 
في الطب النووي . 

أشعة جاما Gamma rays‏ 
أشعة تنبعث من الموادذات النشاط الإشعاعي 





. (Radioactive materials) 
شكل من أشكال الإشعاع المغناطيسي الكهربي مماثل‎ 
للأشعة السينية » ولكن بطول موجة أقصر  تنبعث من‎ 
» المواد المشعة » وتستعمل تجاريا للتعقيم في حالة الخيوط‎ 
وإبر الحقن » وشفرات المشرط » وخرطوشات الخدر‎ 

الموضعي . 
عقد ganglia‏ 
جمع عق (Ganglion)‏ . 

ورم عقدي لمفي »ورم العقدة اللمفية 

عقدة »عقدةعصبية 

1-(في علم التشريح) : عقدة أو كتلة من الخلايا العصبية 

توجد في سياق بعض الأعصاب . 
2- (في الجراحة) : ورم أو انتفاخ يحتوي على سائل أو مادة 
هلامية على الصفاق أو على غمد الوتر . 


0 e 


عقدة عنقه 


ganglioma 


ganglion = node 


ganglion , cervical 
ganglion , ciliary عقدة هدابية »عقدة هدبية‎ 
1-عقدة صغيرة منبسطة على العصب الحرك للمقلة قرب‎ 
. قمة الحجاج‎ 
. عقدة محيطية في الجهاز العصبي نظير الودي‎ -2 
ganglion , cochlear العقدة الفوفّعية › العقدة الخلزونية‎ 
عقدة العصب القوقعى » تشغل القناة الحلزونية حور قوقعة‎ 
1 . الأذن‎ 
= العقدة الجاسرية . عقدة جاسر‎ 
العقدة الهلالية‎ 
عقدة مثلث‎ 
التوائم‎ 
عقدة عصبية توجد على الجذر الحسي للعصب القحفي‎ 
الخامس قريباً من الدماغ على الناحية الأمامية من الجزء‎ 
الصخري للعظم الصدغي . في الحالات الشديدة من الألم‎ 
العصبي الوجهي . يقطع أحياناً العصب الحسي أو تحقن‎ 
العقدة بعقار لتسكين الألم » تسمى أيضا العقدة الهلالية‎ 


. (Semi-lunar ganglion) 


Gasserian’s ganglion = 


semi-lunar ganglion = trigeminal ganglion 
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gangarene , senile غنغرينة شيخوخية‎ 
gangarene , wet غنغرينةرطبة‎ 


غنغرينى .مواتى 175 2 
حالة النسيج المصاب بالغنغرينة . 
التهاب الفم الغنغرينى » (آكلة الفم) gangarenous stomatitis‏ 


أرومة الميناء » جذعة الميناء ganoblast= ameloblast‏ 


فُرْجة فُتحة » مسافة »شق »ثغرة gap‏ 

تقوب يم المفصل بالشق › gap arthroplasty‏ 
رأب المفصل الإفساحي 

gap, cranial ٠ شق قحفى‎ 

gap , interocclusal فرجة لاإطباقية‎ 

Gardner's syndrome متلازمة جاردنر‎ 


مرض عائلي يتميز بسلائل متعددة في القولون » وأورام 
عظمية » وأكياس دهنية » والأسنان الدائمة الزائدة المتعددة 
المنطمرة بالعظم . 
عَرعَرة > محلول للغرغرة 
7 11 2 
غرغرة مطهرة 
الغرفلية - متلازمة 
هيرلر - الحثل الغضروفى الشحمى lipochondrodystrophy‏ 
بلاهة وسوء نمو غضروفي وانتفاخ البطن مع قصر الأطراف . 
عقيق أحمر (البجاوي) garnet‏ 
مسحوق ساحل يشتمل على معدن السيلكون الُتبلرٌ يستعمل 
كمادة صاقلة » حيث يُغطى الأقراص اللدنة الدوارة » 
والأقراص الورقية المقواة الدوارة . 
التهاب العظم والنقي لجاري 2 
التهاب عظمي نقيي لجاري 
التهاب عظمي متصلب غير قيحي مزمن »أو التهاب العظم 
والنقى نتيجة العدوى بواسطة المكورات المقيحة . 


Garretson's bandage 


gargle 
gargle , antiseptic 


gargoylism = Hurler's syndrome = 


Garre's osteomyelitis 


الجبهة ليتقاطع عند الرقبة ويعقد تحت الذقن . 
غاز gas‏ 
غاز أ وكسيد النيتروز 

يتوفر في أسطوانات زرقاء ويستعمل في طب الأسنان 

تمزوجاً مع أكثر من 1/22 أكسجين كمخدر . 
غازالأكسحين 


غاز يتوفر فى أسطوانات سوداء ذات غطاء أبيض . 


gas و‎ nitrous oxide 


gas , oxygen 


قريباً من العْدّة تحت الفك السفلي . تنشأ أليافها قبل العقدية 
من العصب السابع (العصب الوجهي) » وتعصب أليافها 
العصبية بعد العقّدية (Postganglionic nerve fibres)‏ الغدة 
اللعابية تحت الفكية السفلية والغدة اللعابية تحت اللسانية . 

العقدة تحت الفك العلوي 
عقدة صغيرة على العضلة اللامية اللسانية يخرج منها 
العصب الذي يغذي الغدد تحت الفك وتحت اللسان . 

عقدةسمبتاوية 

عقدة مثلث التوائم = عقدة جاسر 


ganglion , submaxillary 


ganglion ,sympathetic 
ganglion, trigeminal 

Gasserian’s ganglion 
عقدة في فجوة في الأم الجافية تنشأ منها الألياف الحسية‎ 
للعصب مثلث التوائم ؛ تسمى أيضاً العقدة الجاسرية‎ 
. (Gasserian’s ganglion) 

العقدةالدهليزية 
عقدة على العصب الدهليزي داخل الصماخ السمعي 
الداخلي حيث تتفرع الألياف العصبية لتغذي القريبة 
الدهليزية (عاعتتانا (Vestibular‏ « والجريب (Saccule)‏ « 


ganglion, vestibular 


والقنوات نصف الدائرية (Semicirrcular ducts)‏ . 


عقدة العصب الوجهى = = ganglion of the facial nerve‏ 
عقدة ركبية Genicular ganglion ١‏ 
عقدي ganglionic‏ 
متعلق بالعقدة (Ganglion)‏ . 
التقرح الأنفي الحلقي 2 الجادوع gangosa‏ 


شكل من داء اللولبيات وهو تقرح مَدّمر يصيب الأنف › 
وال حنك الصلب والبلعوم الأنفي ؛ وهو مرحلة متأخرة من 
الداء العليقى (855ل9) . 


غنغريناءتموت .موات gangarene‏ 


تنخر وموات الأنسجة نتيجة فشل في التغذية الدموية أو 


بسبب عدوى . 
غنغرد ينة كيميائية gangarene , chemical‏ 
غَنغرينة سكرية gangarene , diabetic‏ 
غَنغر ينة جافة gangarene , dry‏ 
غنغر ينة غازية 5 , gangarene‏ 


غنغرد ينة المستشفى . مستشفوية gangarene , hospital‏ 
غَنغرينة ذاتية المنشأ › 


غتغرينة مجهولة السبب 


gangarene, idiopathic 


gangarene , moist غنغرينة رطبة‎ 
gangarene , mouth غنغرينة الفم‎ 
gangarene , oral غنغرينة فموية‎ 
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انظر الغؤورات المثبتة (Retentive undercuts)‏ في البدلات 
اة الدووعة © مهل الوصا ف امع الدمرفج 
لقياس كمية التقارب العنقي :وهو غؤور في السن في 
المستوى الأفقي . 

شاش . قماش شبكي للحراحة 
نسيج رقيق من القطن أو الحرير أو المعدن قد يغمر في دواء 
مثل اليودوفورم («تده:1000) ليستعمل كضماد ؛ التول 
الشمعى (8735 10116) وهو شاش يغمر فى بارافين لين 
ررق على 1/1 بلسم بيرو (طنة15ة 00 يستعمل 


gauze 


كضماد للجر وح . 
شاش ماص absorbent‏ و gauze‏ 
م زع الشاش gauze dispenser‏ 
شاش أيو دوفورمی gauze , iodoform‏ 
شاش معدنى gauze , metal‏ 
ا و فكت ف سكن« اجون التعريمية 
السنية . 
مدك الشاش gauze packer‏ 
تزقيم »إزقام » التغذية القسرية gavage‏ 
التغذية من خلال الأنف بواسطة أنبوب المعدة . 
حزا ام gear‏ 
انظر ارتکاز حزام الرأس (Headgear anchorage)‏ . 
عداد جيجر Geiger’s counter‏ 


نسبةإلى هانس جيجر» H.Geiger‏ » 1945-1882 « 
عالم طبيعة ألماني » اخترع عداداً لقياس الإشعاعات . 

حاجب العين »القوس الحاجبية 

(للعظم الجبهي ( 

البروز فوق الحجاجى )Supraorbital prominence)‏ ¢ حافة 
الحاجب (11086 EE‏ على الجمجمة . 

الحاجب .حاجب العين 

هلام gel = gelatum‏ 
معلق غرواني هلامي القوام أو شبه صلب » يكون حينما 
يتصلب الهلام ؛تستعمل مادة الهلام التي تحتوي على 
الفلوريد لتقوية وحماية الأسنان . 

هلام غير قابل للعكس › هلام غير عكوس irreversible‏ ر gel‏ 
تحول المادة من حالة السيولة إلى حالة شبه صلبة «هلام 
2061 » وعدم حدوث العكس . 

هلام gelatin = gelatine = gelatinum‏ 
بروتين يؤخذ من مُولد الهلام في العظم والغضروف 
والنسيج الضام . 


geisoma = geison 


geison = geisoma 


حملاج الغاز » ملهب الغاز gas blowpipe‏ 
بنزين gasoline‏ 
مو لد غاز البنز ين gasoline gas generator‏ 
خرّان البنزين gasoline tank‏ 


عقدة جاسر . عقدة Gasserian’s ganglion = Gasser’s‏ 
جاسرية = عقدة العصب مثلث node = rigeminal ganglion‏ 
التوائم 
نسبة إلى ج .ل .جاسر » حتى 1757 > مشرح نحساوي . 
توجد في حفرة على الجزء الأمامي للجزء الصخري من 
العظم الصخري 


(سابقة) معدة gastro-‏ و gastr-‏ 
gastric‏ 
ا بالمعدة (Stomach)‏ . 
التهاب المعدة gastritis‏ 
التهاب العشاء المبطن للمعدة . 
التهاب المعدة والأمعاء « التهاب معدي معوي  gastroenteritis‏ 


التهاب المعدة والأمعاء نتيجة تسمم بالطعام أو سوء العناية 
الصحية وهي حالة خطيرة عند الأطفال . 
تاج جيتس 
ا إلى و .ه .جيتس » طبيب أسنان أمريكي معاصر . 
مال إلى جد كبير لتاڄ بونويل (Bonwill’ 5 crown)‏ ¢ 
0-0 أيضاً تاج جيتس - بونويل (Gates-Bonwill’s‏ 
CrOWN)‏ . 
مقياس » معيار . عيار gauge = gage‏ 
أداة لقياس المخواص الطبيعية كالطول » والحجم أو الضغط ؛ أو 
لاختبار الدقة . 
مقياس العضة 
أداة صممت للمساعدة ذ 
في طب الأسنان التعويضي . 
مقياس بولي 
أداة قياس دقيقة تعمل مثل الساعة تستخدم في طب 
الأسنان لعمل القياسات داخل الفم مثل قياس السن » 
والقوس السنية ؛ أو لقياس الأبعاد الوجهية . 
مقياس العمق 
مقياس الصفيحة 
صفيحة معدنية فيها ميازيب أو ثقوب مدرجة » تستخدم 
لتحديد ثخانة لوح معدني أو قطرسلك . 
مقياس الغُؤور 
مقياس يستعمل لقياس درجة عمق الغؤور بأجزاء من المئة 
من البوصة في السن الداعمة . 


Gates’ crown 


gauge , bite 
في الوصول إلى عضة صحيحة‎ 


gauge , 5 


gauge , depth 
gauge , plate 


gauge , undercut 
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طبيب أسنان غارس عام general dentist‏ 
قلع عام general extraction‏ 
عوامل عامة general factors‏ 
صحة عامة general hygiene‏ 
طبيب نمارس عام general practitioner = GP‏ 
جراحة عامة general surgery‏ 
مساو إطباقى مسحل generated occlusal path‏ 
مسار طاق اف 


تيل مارات ختزكة الاح الإطافية لاان الفك 
السفلي على سطح بلاستيكي أو سطح ساحل مثبت 


بقوس الفك العلوي . 
مو لد › کون generator‏ 
مو لد غازالبنزين generator , gasoline gas‏ 
1- عام > شامل generic‏ 


2- جنسى » أجناسى » جینی 
يتعلق بجنس أحيائي ذي طبيعة عامة وليست خاصة ؛ اسم 


عائلة . 
نشوء »خلق »تکوین genesis‏ 
خلقي > ولادي » وراڻي » جيني genetic‏ 
جرعة وراثية genetic dose‏ 


الجرعة أو الكمية من الإشعاع التي تؤثر على الخلايا الجينية 
لشخص ما » خلال أخطر فترة من حياته أو حياتها . 
تاشر وراٹی genetic effect‏ 
تأثين الا على الحينات . 
تأثيرات وراثية » تأثيرات خلقية 
تغيرات تحدث في الجينات أو الكروموسومات ٠»‏ دائماً ما 


genetic effects 


تنتج عنها الأمراض . 
عوامل وراثية genetic factors‏ 
الجر عةذات التأثير الوراثى genetically significant dose‏ 


جرعة يمكن أن تحخدث ( إذا أخذها كل فرد من المجتمع ) نتائج 

وراثية مماثلة لنتائج الجرعات الجنسية (Gonadal doses)‏ 

التى يتلقاها الأفراد فعلياً . 
علم الوراثة » الورائيات 
(سابقة) دقن »دفني 


genetics 


geni- و‎ genio- 


5 


دفنی 
متعلق بالذقن . 
زاوية ذقنية 
الزاوية بين جسم الفك السفلي الأفقي وشعبة الفك السفلي 
الصاعدة . 


genial = genian 


genial angle 


إسفنج هلامي gelatin sponge‏ 
مادة هلامية » من الإسفنج القابل للامتصاص » تمتص 
بواسطة الجسم » مصنوعة من الهلام المؤوكسد » تستعمل 
لوقف النزف وسرعة تخثر الدم فتوضع في سنخ السن بعد 


القلع . 


1-هلومة gelation‏ 
5 وپ و 

التحول من معلق غرواني سائل إلى هلام . 

2- التحمد 2 نجميد بالبرودة 

رغوة‌الهلام (جلغوم) gelfoam‏ 
تستعمل في وقف النزف الموضعي 

تو أم » مضاعف »مزدوج geminate‏ 
توأم أو يوجد في زواج . 

تو أمة › مضاعفة gemination‏ 


نشأة التوائم أو الأزواج . 

عيب فائي نادر لتكون توأم سني ينشأ من برعم واحد أو 
جريب واحد إما منفصلان تماماً أو يكون للسن فيه تاجين 
وقناة لب واحدة ؛ وشق أو تَلْم عند المنتتصف يشير إلى 
التقسيم ؛ عادة ماتشاهد في الأسنان الأمامية الدائمة 
العلوية . 0 أيضاً انفلاق سني (Schizodontia)‏ . 


ازدواجية سنية مختلطة gemination , oliphyodontic‏ 
حالة تندمج فيها السن اللبنية بالسن الدائمة . 

(سابقة) جنس gen-‏ 

خد وجنة gena‏ 

خدي 5 وجنى genal‏ 
متعلق بالخد (Cheek)‏ : 

gene جين‎ 


واحد من آلاف الوحدات الحيوية» توجدفى 
کروو یوت ف ناكا اک ری ارد ر 
لحاس ا E‏ 
الخصائص الوراثية للشخص . مثل التكوين العقلي 
والجسماني . يمكن أن تسبب الجرعات المنخفضة من الأشعة 


المتأينة حدوث تغيرات جنينية . 


عام »شامل general‏ 
يصيب الجسم كله أو الكثيرمن أجزائه ؛ بعكس 
موضعى ([8ع0]) . 

general anaesthesia = general anesthesia تخدير عام‎ 

مخدر عام general anaesthetic‏ 
انظر مخدر (Anaesthetic)‏ . 

مخدرا ات عامة general anaesthetics‏ 
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(فى قياسات الجمجمة) : قمّة الناشزة الذقنية » وهى أعلى 
ا ل النتوء الذقني أو الحدبة الذقنية . 1 
تقويم الذقن » ترقيع الذقن » ترميم الذقن › 
رأب الذقن 
جراحة تجميلية للذقن ؛ وهي عملية جراحية تتم فيها إزالة 
النسيج الصلب أو النسيج الرخو »أو كليهما من الذقن 
لتصغير حجمها أوإضافة مواد صناعية تعويضية لترميم 
الذقن أو تكبيرها . 
جنس 
(في تصنيف الكائنات الحية) : تقسيم رئيسي للعائلة 
الواحدة »وهو الجنس » ومنه تقسم إلى أنواع تحت 
التقسيم الرئيسي . في تصنيف الحيوانات والنباتات 
صف الأنواع قريبة التشابه . 
«(سابقة)قّك »فكى ءالذقن 


genioplasty 


genus 


geny- و‎ genyOo- 


ألم الجيب الفكى ألم الجيب الوجنى genyantralgia‏ 
ألم يصيب الجيب الفكي العلوي . 
التهاب الحيب الفكى . التهاب الجيب genyantritis‏ 


الوجنى »التهاب الغار الفكى 
الات جب الك العلوى : 
الجيب الفكى »الحيب 
الوجني- غار الفك العلوي - 
جیب شيمور 
ر أب الفك والشفة » تصنيع الخد والشفة gebycheiloplasty‏ 
جراحة تجميلية لكل من الخد والشفة . 
رأب الفك »ترميم الخد . تصنيع الفك السفلي 
جراحة تجميلية للفك السفلى . 
اللسان الجغرافى = التهاب اللسان 
اقا 
التهاب اللسان الذي يتميز بباحات متنقلة من الحليمات 
التوسفية تمثل لطخات مرتفعة حمراء ناعمة على الوجه 
العلوي للسان «ظهر اللسان » » تشبه الخريطة وهى حالة 
حميدة نادرة الحدوث . 1 
داء التيربيات 
عدر فطرجةا ی ا ی فرع ترج 
التريبية (متتناحاء تامع 6) . 
التيربية 
جنس من الفطر شبيه الخميرة » يصاحب أمراض الفم 
والإصابات الشعبية الرئوية . 


e 


(سابقة) شیخوخي 


genyantrum = maxillary sinus = 


antrum of Highmore 


genyplasty 


geographic tongue = 


glossitis areata exfoliativa 


geotrichosis 


Geotrichum 


ger- , gero- , geront- 


حديبة ذقنية › درينة ذقنية- genial tubercle= mental spine‏ 
شوكة ذقنية 
إحدى عقيدتين مرتفعتين من العظم » واحدة فوق 
الأخرى » على جانبى الحافة السفلية من الفك السفلى 
قريباً من الارتفاق الذقنى لارتكاز العضلاف #العضلة 
الفية ERASE N UA U‏ مم 
بالنسبة للغرسة السنية تحت السمحاق Spo‏ 


. implant) 


(لاحقة) مولد 2 مُنتج مکون -genic‏ 
ركيبة 2 ركبة صغيرة » حنية geniculum‏ 


geniculum of facial canal زكية القناة الوجهية‎ 
geniculum of facial nerve ركيبة العصب الوجهى‎ 
genio- (سابقة) ذقن‎ 


متعلق أو للدلالة على الذقن . 
ر أب الذقن والشفة تر قبع الذقن وlلشغة geniocheiloplasty‏ 
جراحة تجميلية لكل من الذقن والشفة السفلى . 


لسانی ذقنى genioglossal‏ 
ان ال رالات 

العضلة اللسانية الذقنية genioglossus‏ 
عضلة أسفل جانب اللسان تخفض وتمد اللسان . 

العضلة الذقنية اللسانية genioglossus muscle‏ 


عضلة اللسان » وهى إحدى زوجين من العضلات الخارجية 
على الجانب السفلي من اللسان » تنشأ من السطح الداخلي 
للفك السفلي بالقرب من الارتفاق وترتكز على جسم 
العظم اللامي » تعمل على تقدم اللسان إلى الأمام 
وانخفاضه »انظر العضلة اللسانيةالذقنية 
(Genioglossus)‏ . 
العضلة الذقنية اللامية اللسانية 
ذقنى لامى 
متعلق بالذقن والعظم اللامي. 
العضلة الذقنية اللامية › 
العضلة الذقنية اللامعة 
عضلة تنشأمن السطح الداخلي للفك السفلي قرب 
الارتفاق ‏ وترتكز على السطح الأمامي للعظم اللامي » 
عضلة ترفع وتسحب العظم اللامي للأمام عند تشبيت 
الفك . انظر العضلة ذقنية لامية (ؤناع010:(طمتمء6) . 


geniohyoglossus muscle 


geniohyoid 


geniohyoid muscle 


العضلة الذقنية اللامية geniohyoideus‏ 
1- ذفن genion‏ 


2- ذُقين » قمّة الناشزة الذقنية (الذقينى) 
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مبيد الجراثيم » مهلك للجراثيم 
مصطلح يشير إلى مادة ذات قوة تدميرية على الكائنات 
الدقيقة » وبشكل خاص الكائنات الدقيقة المسببة للمرض . 


germicidal 


مصباح مبيدالجرا اثيم germicidal lamp‏ 
معقمنة بالأشعة فوق germicidal ultra-violet sterilizer‏ 
البنفسحية 


germicide جرثومي »قاتل الجرثوم‎ Bs 
مادة تقتل الكائنات الدقيقة الممرضة » ولاتقتل الأبواغ‎ 
. والقفيروسات‎ 
ا‎ 
. متعلق بالبرعم‎ -1 
.. 2-متعلق بالخلايا البدثية للجنين في مراحل توه الأولية‎ 
gero- , geronto- (سابقة) شيخوخة . شيخوخي‎ 
› طب الأسنان الشيخوخى‎ 
لے ان‎ 
فرع من طب الأسنان يهتم بالعناية بأسنان المسنين أو كبار‎ 
. السن‎ 
متعلق بتغيرات الأسنان الشيخية أو العناية بها‎ 
. متعلق بطب أسنان الشيخوخة‎ -1 
. متعلق بتأثير العمر على الأنسجة السنية‎ -2 
gerodontics = geriodontics العناية بأسئان الشيوخ .طب‎ 
أسنان الشيخوخة‎ 


germinal 


gerodontia = gerodontics 


gerodontic 


أخصائى طب أسنان الشيخوخة gerodontist‏ 
مبحث طب أسنان الشيخوخة › علم طب gerodontology‏ 


أسنان الشيخوخة 
فرع من طب الأسنان يبحث بشكل خاص المشاكل السنية 
لكبار السن . 
أسنان شبحية - سوء 
تشكل السن 
عملاق »مارد giant‏ 
خلايا كبيرة عديدة النوي » مثل ناقضات العظم . 
التهاب شريانى ذو خلايا عملاقة 
انظر التهاب الشريان القحفي (Cranial arteritis)‏ . 
ورم حبيبي ذو خلايا عملاقة = 
آفة ذات خلايا عملاقة 


ghost teeth = odontodysplasia 


giant cell 


giant cell arteritis 


giant cell granuloma = 


giant cell lesion 


انظر ورم حبيبى (01821110218) . 
آفة ذات خلايا عملاقة giant cell lesion‏ 
ورم ج مركز ي ترميمي ذو خlڵl giant cell reparative‏ 
عملاقة granuloma , central‏ 


متعلق بالشيخوخة . 
وصلة جربر 
انظر وصلة محكمة (Precision attachment)‏ . 


geratic 


geratology= gereology 


Gerber’s attachment 


علم دراسة الشيخوخة » مبحث الشيخوخة gereology‏ 
شيخوخى . متعلق بأمرا اض الشيخوخة geriatric‏ 


فرع من طب الأسنان والطب يختص بالمرضي المسنين » 
ويشتمل على معالجة المشاكل السنية والنفسية لكبار 
ا 

طبيب أسنان الشيوخ 

ل یکر ار ا 
فرع من طب الأسنان أو الطب لمعالجة المشاكل التي تنشأ 
عن الهرم أو كبر السن للمسنين » وتشمل المشاكل 


geriatric dentist 


geriatrics 


الك ينيكية 1 ل تة 
مبحث طب أسنان الشيخوخة geriatrics , dental‏ 


1- العناية بعلاج المشاكل السنية الخاصة بتقدم العمر 
2- طب الأسنان من أجل المرضى المسنين . 
طب الأسنان الشيخوخى › 


geriodontics = gerodontics 


العناية بأسنان الشيوخ 
العناية بعلاج المشاكل السنية للأشخاص المسنين . 
أخصائي أسنان الشيوخ geriodontist‏ 
حر ثومة » برعم germ‏ 


1- أي كائن دقيق » خصوصا الأنواع التي تُسبب المرض . 
22 ة أو ير «(بوغة» . 
3- اجنين الأول« البدئي » أو أي جزء منه سوف يتطور إلى 
البرعم السني 
البرعم السني العام 
برعم السن 
عضو الميناء » والحليمة السنية وكيسها ؛ الآثار المتبقية من 


germ , dental 
germ , general tooth 


germ , tooth 


سن نامية . 
الحصبة الألانية (الحميراء) german measles = rubella‏ 


مرض فيروسي خفيف » سريع العدوى » يسبب طفحاً 
أحمر وتضخم الغدد المنتشر . فترة حضانة المرض من 3-2 
أسابيع » ويشكل خطورة على المرأة الحامل إذا تعرّضت 
للإصابة به في الأشهر الثلاثة الأولى من حملها » حيث يمكن 
أن يعاني الطفل من مرض القلب » والعمى » والصمم . 
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فحص اللثة gingiva , examination of‏ 
لثة حرة >لثة طليقة 
لثة حفافية غير ملتصقة » يحددها الثلم الحفافي ا حر والحافة 
آللثوية الحرة وتكون الجدار الخارجي للميزاب اللثوي 
لف حفافية - اة حرة 
لثةغيرملتصقة > تخيط بالأسنان » ويفصلهاعن اللثة 


الملتصقة الثلم اللثوي الحر . 


gingiva, free 


gingiva, marginal = = free gingiva 


gingiva , purpuric لثةفرفرية‎ 

اغات gingivae‏ 
جمع لثة (Gingiva)‏ . 

لثو ي gingival‏ 


1- متعلق باللثة . 
2-فى اتجاه الكّثة . 
3- متعلق بجدّار في حفرة سنية يواجه سطح السن اللثوي . 
خراج يحدث في جيب سمحاقي ويؤثر في اللثة حول ملاط 
e‏ 

ضمورلثوي 

تزف لكوي 
عتم علامات ا اللثوي 4 ينتج عادة عن تقرح 

قلح لثوي 

ب لنوي »فلح لنوي 
شق ضيق بشكلّ حرف ۷ فى اللثة الحفافية (Marginal‏ 
gingiva)‏ . 1 

انخفاض أو أخدود فى الحليمة بين السنية . 

كولاجين لثوي 

لونلثوي 

الآدمة اللثوية = صفيحة اللثة المتخصوصة 


lamina propria of the gingiva 


gingival abrasion 


gingival abscess 


gingival atrophy 
gingival attachment 
gingival bevel 


bleeding‏ سيد 


gingival calculus 


gingival cleft 


gingival col 


gingival collagen 
gingival colour 
gingival congestion 
gingival contour 
gingival corium = 
gingival crater فوهة لثور ية »أقنه لثوية‎ 
2 5-5 حََ 2 2 ع لأ‎ 3 
A 0 
عرف لثو ي »فنزعةلثوية‎ 
. الحد أو الحافة التاجية للثة‎ 


gingival crest 


ورم حقيقي مركزي ذو خلايا giant cell tumor , central‏ 
عملاقة ( ورم الخلايا العملاقة المركزي) 
ضماد جيبسون Gibson’s bandage‏ 
نسبة إلى ك .س .جيبسون › ههو12.0.615 , 1925-1849 » 
طبيب أسنان أمريكي . 


ضماد لتثبيت الفك والحافظة على قطع العظم المكسور في 
مكانه » يستعمل فى كسور الفك السفلى . 
عَمَلَقة .عرطلية 
المنشار السلكي حسب جيجلي 
سلك مرن ذو أسنان يستعمل في قطع العظم . 
تلوين جيمزا » صبغة جيمزا 
جراحة جيليس 
اط الد رق خط ال 
جبيرة جيلمر 
نسبة إلى ت .ل .جيلمر 1..Gi]me›»‏ .1931-1849 « 
جراح فم أمريكي . 
تثبيت الفك السفلى المكسور وإعادة الإطباق الطبيعى » 
باستخدام سلك من الفضة يربط بها الأسنان العليا 
والسفلي . 
نسبة إلى لثة (Gums , Gingivae)‏ . 


gigantism 


Gigli's wire saw 


Giemsa stain 


Gilles operation 


Gillie's approach 


Gilmer splint 


gingiv- , gingivo- 


gingiva 1 لثة‎ 

١‏ نسيج ضام ليفي مغطى بالنسيج الظهاري » يحيط ويثبت 
أعناق الأسنان والعظم السنخي ويتصل بالرباط حول 
الملاطى » ويمتد إلى الملتقى المخاطى اللثوي من الناحية 
الحنكية » يشكل ارتفاعاً من النسيج يندمج مع المخاطية 
الماضغة للحنك الصلب » يغطي أيضا النتوء السنخي في 
منطقة الأسنان التي لم تبزغ بعد . 


gingiva , architecture of بناءاللثة‎ 
gingiva , attached له فة‎ 


نسيج منقرن وطيد الالتصاق بالعظم السنخي وملاط السن . 
يظهر في حالته الصحية الجيدة بشكل نسيج أحمر داكن 
اللون » مرقط مثل قشرة البرتقالة ؛ خط صحي يقع بين 
الحافة اللثوية تاجيا » والملتقى المخاطي اللثوي ذرويا . 

محيط اللنة » كفاف اللثة 1 


gingiva , contour of 
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التبيع اللثو ي gingival hyperemia‏ 

قرط التنسج اللثوي 
تضم لثوي نتيجة تكاثر الخلايا » يمكن أن يحدث نتيجة 
العلاج بتواء معي + 

فرط التنسج اللثوي 

مجهول السبب 

حالة نادرة الحدوث سببها غير معروف » تتميز بتضخم 
اللناقة اللقوية > و ليجات يق الةو اة الل فة 
كانت تُسَمَّى التليّف اللثوي المنتشر الوراثيونهانة11»:6) 
gingival fibromatosis)‏ : 

ضخامة لثوية 

نقص التتسج اللثوي 

التهابلثوي ˆ 

آفة لثوية »إصابة لثوية 


gingival hyperplasia 


gingival hyperplasia , idiopathic 


gingival hypertrophy 
gingival hypoplasia 
gingival inflammation 


gingival lesion 


gingival ligament ر باط لثو ي‎ 
gingival line = gingival margin ةيgثل خط لشو ي = حافة‎ 
gingival linguetta = gingival lingula لُسبنة لثود ية‎ 
gingival lingula = gingival linguetta لسبنة لثور ية‎ 


حافة لثوية » حد لثوي . هامش لثوي 
ذلك الجزء من اللثة الحيط بالسن والقريب من التاج ؛ عرف 
أو فنزعة اللثة الرة . 

حافة لثوية حرةً » حافة لثوية طليقة 
حافة أو قمّة النسي ج أللشوي الحر ؛ حافة اللثة الحرة 1:66) 
gum margin(‏ . أعلى أو أقصى مستوى تاجى للثة الحرة . 

أداة شطب الحافة اللثوية »أداة " : 

تشذيب ا حافة اللثوية 
أداة يدوية تستعمل فى إنهاء الحفرة الحضرة بالسن . تماثل 
ا نصلها الحاد منحنياً» 
مصممة لإزالة قضبان ميناء السن الحرة لأنها تنتج جلفة في 
الحافة العنقية »أي في جزء الميناء القريب من الخط العنقي 
لحشوة ملاصقة . 1 1 


gingival margin 


gingival margin , free 


gingival margin trimmer 


تدليك لثو ي gingival massage‏ 
مدلكة لثوية gingival massager‏ 
حاشية لشو ية gingival mat‏ 


داء الل ةالقتامينى . الداء الميلانى اللثوي كاومصهاءص له«توماع 


تَشكُل لثوي » شكل اللثة 
الشكل والحيط الخارجي والهيئة الجانبية للثة . 


gingival morphology 


أعصاب لثوية gingival nerves‏ 
الأعتصاب الى تعد اللعة: اننظ ر مدعل التلعة 
(Gingivalis)‏ . َ 7 


أخدو دلثوى .ميزاب gingival crevice = gingival sulcus‏ 
لثوي 
المسافة تحت اللثوية بين الحافة اللثوية الحرة وسطح السن© 


ويتحدد عمق اليزاب اللثوي بالارتباط الظهاري (Epithelial‏ 


. attachement) 
gingival curettage تجريف لثو ي » كشط و ي‎ 
gingival cyst كيسة لثوية ية‎ 

انظر ' نحت كيسة (اءر٣)‏ . 
تشوهات لثوية gingival deformities‏ 
محيط البدلة السنية اللثوي gingival denture contour‏ 
شكل قاعدة الجهاز السنى حول أعناق الأسنان الصناعية . 
فر جةلثوية gingival embrasure ٠‏ 


تآكل لثوي 

حاشية لثوية متضخمة 
حالة مرضية تؤدي إلى ضخامة اللثة الحرة . 

ألياف لثوية 
شبكة من الألياف تربط اللثة الحفافية بسطح السن. 

َكيف لثو ي منتشر لیف لشو ي معمم gingival fibromatosis‏ 
(ورام ليفي لثوي) 

ترك لحمو الكلرف e‏ 

شق لشوي 

ناسور لثوي 

شريحة لثوية » سديلة لكيه 

سائل لتّوي 
رشحة من بلازما الدم توجد في الميزاب اللثوي نتيجة 
ر ا من الخصيرات الدهوية ال وة فى اللنة 
ار ة:: ١‏ 
نسيّج لثوي يُفصل تماما ثم يُعاد وضعه في مكان مختلف . 

طُعم لشوّي حر 
عملية جراحية حول سنية تستخدم لزيادة مساحة النسيج 
المتقرن ولزيادة العمق الدهليزي بواسطة نقل وزرع قطعة 
من النسيج المتقرن من منطقة في الفم إلى منطقة أخرى في 

نفس الفم . 

تلم لثوي » حفرة لثوية » أخدود لثوي 
es‏ تشاهد أحياناً على الوجه 

حفرة لثوية حرة » أخدود لثوي حر 
انخّساف طولي ضحل يفصل اللثة الحفافية عن اللثة 
الملتصقة . ١‏ 1 


gingival erosion 


gingival festooning 


gingival fibers = gingival fibres 


gingival fissure 
gingival fistula 
gingival flap 
gingival fluid 


gingival graft 


gingival graft , free 


gingival groove 


gingival groove , free 
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تشريح لثوى موضعى . طبوغرافيا اللثة gingival topography‏ 
قرحةلثوية 


gingival ulcer 


gingival unit 


خود نضلة لثوية gingival vesicle‏ 

ألم اللثةَ gingivalgia‏ 
ألم عصبي يصيب اللثة . 

باتجاه اللثة . صوب اللثة gingivally‏ 

قَطع اللثة . استئصال اللثة gingivectomy‏ 


عملية جراحية حول سنية » تستأصل فيها اللثة » ويزال 
القلح المترسب على سطح الجذر ويهذب سطح الجذر »يتم 
التئام الجرح بواسطة التندب التالي تجرى هذه العملية لإزالة 
الجيوب اللثوية » وفي حالات نادرة » لإزالة الجيوب حول 
السنية إذاً كانت من نوع الجيوب فوق العظمية ويكون 
التهدّم العظمي محدوداً وكمية اللثة المتقرنة وفيرة . 


أدوا ات قَطع اللثة gingivectomy instruments‏ 
مشرط قَطع اللثة gingivectomy knife‏ 
1 انظر الآدوا ات حول السنية (Periodontal instruments)‏ . 

التهاب اللثة gingivitis‏ 


التهاب يصيب اللثة » إما أن يكون حاداً أو مزمناً ؛ علامات 
وأعراض المرض هي : تقرح لنوي عام وموضعي ؛ وشعور 
بحكة اللثة ؛وتّفس كريه ؛ ونزف اللثة عند التفريش ؛ 
ووجود آثاردم على الوسادة في الصباح ؛ انتفاخ لثوي 
وتكون الجيوب حول السنية . غالباً ما يستعمل المصطلح في 
غير محله » في الدلالة على أي مرض لثوي . 


التهاب اللثة الشعاعى gingivitis , actinic‏ 
التهاب لثة حاد gingivitis , acute‏ 
التهاب لوي تجا التدوك» حر رين ضير وبلا تقرح ١‏ 
التهاب اللثة الجرثومى الحاد gingivitis , acute bacterial‏ 
التهاب اللثة المكور: ي الحاد gingivitis , acute coccal‏ 


التهاب اللئة التقرحى = gingivitis , acute ulcerative (AUG)‏ 
الحاد - التهاب اللثة التقرحى acute necrotizing ulcerative‏ 
المواتى الحاد = عدو ی gingivitis (ANUG) = Vion‏ 
فسان تاق انع 
الفم الْحَتدق 
حالة من التهاب اللثة الحاد سمى فى السابق خناق فنسان 
yÎ (Vincent's angina)‏ الفم ادت (Trench HOU)‏ ت 
أيضاً عدوى فنسان أو إنتان فنسان (Vincent's infection)‏ ¢ 
التهاب لثوي حاد مصحوب بنزف تلقائي » وآلم » ووجود 
قشرة رمادية تُسمّى بالغشاء الكاذب » ونفس كريه متميز » 


infection = Vincent's angina = 


trench mouth 


حليمة لثوية = 
حجاب لثوي 
ذلك الجزء من اللثة الذي يشغل الفراغ الملاصق بين 
الأسنان . 
جيب لثوي 
جيب يتكون نتيجة للتَضكُّم اللثوي بدون هجرة ذروية 
للرباط الظهاري . ب أيضاً :الب الكاذب هلناءو2). 
0ععاعمص» أو الجيب النسبى (۲ء)ءهم م1۷)ه‌ام۸) . انظر الجيب 
حول السني ١ (Periodontal pocket)‏ 
ضَّمور لثوي قبل الشيخوخة 
(ضّمورلثوي كهلي) 
انحسار لثوي 
انكشاف سطح الجذر بسبب الانحسار أو التراجع الذروي 
للثة بالجهة الدهليزية أو في الجهة الفموية . انظر أيضا 
اجر اءات إزالة ا (Pocket elimination‏ ¢ 
وإجراءات تقليل الجيب (Pocket reduction procedure).‏ . 


تراجع لشوي (انكماش لثوي) = 


gingival papillae = gingival septum 


gingival pocket 


gingival presenile atrophy 


gingival recession 


gingival retraction = 


انز ياح لثو ي gingival displacement‏ 
انزياح آللثة الحفافية بعيداً عن السن . 
خيط تبعيد اللثة gingival retraction cord‏ 
تندب لثو ي gingival scarring‏ 
ضَميق ر لَثو ي شيخى gingival senile atrophy‏ 
حاجز لثوي یات لثوي = حليمة لثوية ‏ = gingival septunı‏ 
gingival papillae‏ 
اللثة الواصلة بين الحلمية اللثوية الدهليزية واللسانية . 
منشّط لثو ي gingival stimulator‏ 


بقع لثو ي gingival stippling‏ 
انخفاضات دقيقة على سطح اللثة الملتصقة . 

أثلام لثوية 

تلم لّشوي » میزاب 

لثوي 
تلم ضحل يقع بين العرف اللثوي وعتق السن » ويمتد من 
حافة اللثة الحرة حتى الملتقى الظهاري ؛يمكن أن يزداد 
الميزاب اللثوي عمقاً نتيجة تفاعلات مرضية وينتج عن ذلك 
الجيب حول السني » يصل عمق الميزاب اللثوي في حالته 
الا ي 2 وا كان يسمى في السابق بالميزاب 


gingival sulci 


gingival sulcus = gingival crevice 


اللثوى (Gingival crevice)‏ . 
ملم لثوى » لحمة لثوية » حبكةلثوية ع۲إu)×م)‏ اجأعمgi‏ 
نسیج لتو ی gingival tissue‏ 


- 362 - 


التهاب عظم وسمحاق السنخ من حول السن »أو 
الأسنان » يتميز بطرد السن أو الأسنان بالتدريج من 
أسناخها . 
التهاب اللثة بالاستعمال gingivitis , faulty toothbrushing‏ 
الخاطىء للفرشاة 
التهاب اللئة الوظيفي 
التهاب اللثة المغزلى ر نى = = gingivitis , fusospirillary‏ 
التهاب آللئة بالملتويات ٠‏ 
والمغزليات . التهاب اللثة 
باللولبيات = التهاب اللي التقرّحى الحاد 
التهاب اللثة بالملتويات ١‏ 
وا مغزليات » التهاب اللثة باللولبيات 
التهاب اللثة الهربسي 7 


gingivitis , functional 


fusospirochaetal gingivitis = 


acute ulcerative gingivitis 


gingivitis , fusospirochaetal 


gingivitis , herpetic 


التهاب اللنة الهرمونى gingivitis , hormonal‏ 
7 ٍِ 
التهاب اللثة فرط التنسحى gingivitis , hyperplastic‏ 
التهاب لثوي يصاحبه تضخم مزمن . 


التهاب لوي متضخم gingivitis , hypertrophic‏ 
التهاب لثوي مجهول السبب › 
التهاب لثوي ذاتي المنشأ 
التهاب اللثة الليفى 
الول ا 
التهاب اللثة التخر شي 
التهاب اللثة الابيضاضى 
(في سياق ابيضاض الدم) 
التهاب اللثة الحفافى 
التهاب اللّثئة التنخري 
التهاب اللثة العقر س = gingivitis , necrotizing ulcerative‏ 
المواتي = التهاب اللثة . 


gingivitis , idiopathic 


gingivitis , idiopathic fibromatous 


gingivitis , irritative 


gingivitis , leukemic 


gingivitis , marginal 


gingivitis , necrotizing 


acute ulcerative gingivitis 


التقرّحى الحاد 
التهاب اللثة بفرط الوظيفة gingivitis , overfunction‏ 
التهاب اللثة الأكال = التهاب = gingivitis , phagedenic‏ 
اللثة التقرحي الحاد = phaga (o)denic gingivitis‏ 


acute ulcerative gingivitis 
التهاب اللثة ذوالخلايا البلازمية‎ 
حالة نادرة تصيب اللثة الحرة واللثة الملتصقة » حيث تصبح‎ 
حمراء زاهية » ومتورمة وفيها عدد كبير من الخلايا البلازمية‎ 
. التي تتجمع عن طريق الارتشاح‎ 
gingivitis , Plaut-Vincent’s = = التهاب اللثة لبلوت وفنسان‎ 
التهاب آللثة التقر حي الحاد‎ 


gingivitis , plasma-cell 


acute ulcerative gingivitis 


عادة ماتصيب اليافعين ؛سبب حدوثها غير معروف › 
الكائنات الحية الدقيقة السائدة التى تسببه هى خليط من 
الجر انيم المغزليةالمنواة Eola)‏ و06 
ولولبية فنسان vince ۸)i1(‏ همعدومء:1) ؛ لكنها تترافق مع 
صحة فموية رديئة ووجود الفغرية الشدقية + رطامامء.1) 
bcc)‏ والعصويات المغزلية (Fusiform bacillus)‏ 
واليورلية الفنائية لفنسان (نتاصهععه؟ 12اء:80) واللولبية 
(026123م156) : تعتبر حالة معدية وتعالج بواسطة الوسائل 
الوقائية وعقار المترونيدازول (©102201ممماء31) . 
التهاب اللثة التفرحئ المواتى  gingivitis , acute necrotizing‏ 
الحاد 2 ګګ ulcerative (ANUG)‏ 
انظر عدوى فنسان » إنتان فنسان (Vincent's infection)‏ . 
التهاب اللثة الضمو ري 
التهاب اللثة الجرثومي 
التهاب اللّئة القّلحى 
التهاب اللّثة النزا 5 


gingivitis , atrophic 
gingivitis , bacterial 
gingivitis , calculous 


gingivitis , catarrhal 


التهاب اللثة الكيميائى gingivitis , chemical‏ 

التهاب اللثة المز 2 gingivitis , chronic‏ 
التهاب لّثوي طويل الأمد » يصاحبه دائما تكون اللويحة 
(Plaque)‏ 5 

التهاب اللثة بلفافات القطن gingivitis , cotton-roll‏ 

gingivitis , denture irritation ةlدıll التهاب اللثة بتخريش‎ 

السنية ر 
التهاب اللثة التو 2 gingivitis , desquamative‏ 


التهاب مزمن منتشر في اللثة » يظهر على هيئة إصابات 
رمادية » تتقشر و النسيج الأحمر الحساس من 
ا 
لايعتبر مرضاً حقيقياً » وإنمايعتبر علامة لثوية لحالات 
مثل : الجزازالمنبسط الأكال (sںuہھام (Erosive lichen‏ « 
شبيه الفقاع المخاطي الحميد (Benign mucous membrane‏ 
pemphigoid)‏ « وا الفقاع الشائع (Pemphigus vulgaris)‏ 
التهاب اللثة السكري 


gingivitis , diabetic 


التهاب اللتّة بالديلانتين gingivitis , dilantin‏ 
التهاب اللثة الدوا ائی gingivitis , drug‏ 
التهاب اللثة البز وغى gingivitis , eruptive‏ 


التهاب يحدث عند بزوغ الأسنان . 
إمراض التهاب اللثة › أسباب التهاب اللثة gingivitis etiology‏ 
التهاب لثوى داقع 1 


gingivitis , expulsive 
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زاوية محورية شدقية لثوية gingivobuccoaxial angle‏ 
الزاوية المتكوتة عند تلاقي الجدار اللثوي والجدار الشدقي 
والجدار ا محوري 8 

ألياف لثوية سنية = ألياف عنقية 
شدقية محورية axiobuccocervical fibres (ABC fibres)‏ 


؟ وهي زاوية نقطية (Point angle)‏ . 


gingivodental fibers = 


استتكّصال جزء من اللثة gingivoectomy‏ 

التهاب اللسان واللثة gingivoglossitis‏ 
التهاب كل من اللنة واللسان . 

شفوي لثو ي gingivolabial‏ 
متعلق باللثة والشفاه . 

لثو ي لمعا gingivolingual‏ 

محوري لاني لثو ي gingivolinguoaxial‏ 


متعلق بالجدا ر اللثوي » والجدار اللساني » والجدار ا حوري 
في الجزء الإنسي أو الجزء الوحشي من حفرة إطباقية جانبية . 
زاوية محورية لسانية لشوية / 
الزاوية المتكونة تند تلاقي الجدار اللثوي » والجدار 
اللساني » واللجدار الحوري ؛ وهي زاوي نقطية 6مذه5) 


gingivolinguoaxial angle 


. angle) 
gingivoma ورم لثوى‎ 
gingivopericementitis التهآب اللثة وما حول الملاط = تقیح=‎ 


سنخي . آلتهاب سمحاق السنخ 
ر أب اللثة » تصنيع اللثة »؛ترميم اللثة gingivoplasty‏ 
عمليات جراحية حول سنية لإعادة تشكيل محيط اللثة الشاذ 
يتم خلالها اعادة تشكيل التشوهات اللثوية غير المصاحبة 
للجيوب » وتصحيح الشكل التشريحي للَئة : 
داء لثوى »داء استحالة اللثة 
| حالة مقس فى ها ا و 
مرضاً في حد ذاته » بل مظهراً إكلينيكيًاً لمرض الحزاز 
المنبسط الأكال )Erosive lichen planus)‏ » والغشاء الخاطى 
شبيه الفقاعى الحميد (Benign mucous membrane‏ 
pemphigoid)‏ و 5 الفقاع (5ناع تامددء6) » واضطرابات 
الأمرا اض الجلدية (01500615 )Dermato1ogic‏ » يسمى أيضاً 
التهاب اللثةالتو سفى المزمن (Chronic desquamative‏ 
(1]5اأع ماع › ويعتقد ا مرض ناج عن سوء التغذية . 
التهاب الفم واللثة 
التهاب يصيب اللثة ومخاطية الفم . 
التهاب الفم واللثة” 
الغدوائئ اغا“ 
نوع منتشر من التهاب اللثة التقرّحي الحاد . 
التهاب الفم واللثة التحسسي gingivostomatitis , allergic‏ 
التهاب الفم واللثة نتيجة فرط حساسية . 


pyorrhoea alveolaris 


gingivosis 


gingivostomatitis 


gingivostomatitis , acute infectious 


التهاب اللثة ا لحملى 
التهاب ألاثة المصاحب للحمل , ويُصتف كالتهاب لثوي 
عابر » وبُظّن أنه يحدث بسبب تغيرات للإفرازات الهرمونية 
خلال فترة الحمل ؛ ويتميز بتضخم لثوي ونزف ٠‏ وأحيانا 
حدوث انتفاخ لثوي شبيه بالورم » ويمكن تحاشيه بواسطة 
التحكم في اللويحة الحرثومية . 
التهاب اللثة التكاثر ي = = gingivitis , proliferative‏ 
التها بآللثة فرط التدسّجي 
التهاب اللثة البلوغي 
التهاب اة ا لحفري » التهاب اللثة 
بنقص قيتامين © .(Vitamin C)‏ 
التهاب لثوي بسيط 
التهاب آللثة بالمكورات العقدية 
التهاب اللثّة المرافق للأمراض 


gingivitis , pregnancy 


hyperplastic gingivitis 
gingivitis , pubertal 


gingivitis , scorbutic 


gingivitis , simple 
gingivitis , streptococcal 


gingivitis , systemic diseases 


العامة ˆ 
التهاب اللثة ا لحر اري gingivitis , thermal‏ 
التهاب اللئة الرذخ بحي gingivitis , traumatic‏ 


اتتهاب اللثة التقرّحي = التهاب 
اللثة التق حي الغشائي - 
التهاب اللثة التق حي الحاد 

التهاب اللّثة التقرحى 
الغشائي > التهاب اللثة 


gingivitis , ulcerative = 
ulceromembranous gingivitis = 
acute ulcerative gingivitis 

gingivitis , ulceromembranous = 


acute ulcerative gingivitis 


التقرحي الحاد 
التهاب اللثة بنقص الوظيفة gingivitis , underfunction‏ 
التهاب اللئة لفنسان gingivitis , Vincent's‏ 
التهاب اللثد بالعوز الفيتامينى gingivitis , vitamins deficiency‏ 
التهاب اللثة بامتصاص التو تياء gingivitis , zinc absorption‏ 
(ساء بقة)لثة gingivo-‏ 
بادئة تد على اتجاه مقابل أو مواز للثة (i۷aعم¡6)‏ . 
محوري لثو ي gingivoaxial‏ 


متعلق بالجبدار اللشوي والجدار ال حوري في الجزء الإنسي أو 
الجزء الوحشي من حفرة إطباقية جانبية . 
زاوية محورية لثوية 
الزاوية المتكونة عند تلاقي الجدار اللثوي والجدار المحوري ؛ 


- 


gingivoaxial angle 


وهى زاوية خطية(ءاعمة عصنآ) . 
محور ي خدي لثو ي » محوري شدقي gingivobuccoaxial‏ 
لنوي 
متعلق بالجدار اللثوي والجدار الشدقي والجدار الحوري في 
الجزء الإنسي أو الجحزء الوحشي E‏ 0 
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مفصل رڙي > مفصل بكر ي ginglymus‏ 
مفصل رزي » يسمح بحركة أمامية وخلفية فقط ؛ نوع من 
المفصل الزليلى (اصذمز 83205181 . 


ginglymus , lateral = trochoid joint « مفصل رزى جانبى‎ 


ر 5 5 وه 
مفصل بكري جانبي = مفصل مدوري 


حزام girdle‏ 
حر كة جيروماتية . حر كة تدويرية giromatic movement‏ 
حركة ذات دوران متبادل . 


اكقُطب . بروز مابين الحاجبين 
التتوء الأملس بين الحاجبين . أي السطح العظمي الأملس 
الذي يصل مابين القوسين فوق الهدبيتين للعظم الحبهي 
أقصى نقطة أمامية على الحيط العظمي للجبهة في المستوى 
السهمي المنصف (عمقام ف 1 1 


glabella 


فى اتجاه مفرق الحاجبين glabellad‏ 
مفرق الحاجبين glabellum‏ 
أملس أجر د glabrous‏ 
غدةءعقدة gland‏ 


عضو يحتوي على خلايا متخصصة تفرز موادا ضرورية 
لوظائف خاصة » نتيجة استجابتها للتنبيه تطرح الغدد 
عادة افرازها داخل أو خارج الجسم عن طريق قنوات » 
ماعدا الغدد الصماء عديمة القنوات . 


gland abnormality شذو ذالغدة‎ 
gland , absence of غياب الغدة‎ 


غد إضافية » غدة ملحقة gland , accessory‏ 
دة نكفية ملحقة ٠‏ غدة نكفية gland , accessory parotid‏ 
إضافية 
ا لجزء الأمامي من الغدة النكفية » الذي قد ينفصل عنها » 
ويوجد فى حوالى ثلث السكان . 
لاه سق 
غد لُعابية إضافية 
غدة غدانية »غْدَة شبيهة الغدّة 
نموغدي لمفي على الجدار الخلفي للحلق في البلعوم 
الأنفى . 
دة الخظر - الغدة قوق الكلية 


gland , accessory salivary 


gland , adenoid 


gland,adrenal =‏ 
suprarenal gland‏ 
واحدة من زوج من الغدد التي توجد فوق الكليتين » وتفرز 
الأدرينالين داخل مجرى الدم مباشرة . 
الغْدّة اللسانية الأمامية 


gland , anterior lingual 


gingivostomatitis , atypical = 


التهاب الفم واللثة غير 
النمطي » التهاب الفم 
واللثة اللائموذجي - التهاب الفم 
واللثة ذو الخلايا البلازمية 
التهاب الفم واللثة البز موتي  gingivostomatitis , bismuthic‏ 
التهاب الفم واللئّة العوزي 
التهاب الفم والّلثة الهربسي 
نوع من التهكاب الم وا ن وی ورين 
الهربس البسيط(7105 ×ءامصذء وءم:116) » ويتميز بالتهاب 
اللثة » وحويصلات متعددة » وتقرحات ٠‏ وارتفاع في 
درجة الحرارة «حمّى » . 
التهاب الفم واللثة ذاتي 
المنشاً (مجهولة السبب) = plasma-cell gingivostomatitis‏ 
التهاب الفم واللثة ذو الخلايا البلازمية 
التهاب الفم واللثة بحمضص 200 gingivostomatitis , nicotinic‏ 
التيكوتينيك 
التهاب الفم واللثة ذو الخلايا gingivostomatitis , plasma-cell‏ 
البلازمية 
مرض يصيب مخاطية الفم » يتميز بالتهاب الشفتين 
واللسان واللثة ؛ يصاحبه نزف وارتشاح منتشر للخلايا 
البلازمية . 
التهاب الفم واللثة 
بالمكورات العقدية 
نوع من التهاب الفم واللثة المصاحب بتقرح الحلق وينتج 
عن عدوى بالمكورات العقدية (Streptococcal infection)‏ . 


التهاب الفم واللثة القرحي التموتي 


plasma-cell gingivostomatitis 


gingivostomatitis , deficiency 


gingivostomatitis , herpetic 


gingivostomatitis , idiopathic = 


gingivostomatitis , streptococcal 


gingivostomatitis و‎ 
ulceronecrotic 
gingivostomatitis , white folded = التهاب الفم واللثة ذو‎ 


95 


الطيّات البيض - الوحمة البيضاء 


white sponge naevus 


الإسفنجية 
تقَرّن فموي لثوي ولادي . 
قطع اللث »بضع اللثة gingivotomy‏ 
ري مسطح ginglymoarthrodial‏ 


متعلق بمفصل » جزء منه رزي (مفصل رزي الشكل 
و 3 
114 01) والجزء الان (مة 
inglymoi‏ وا و0 مفصل مسطح 
(Arthrodial‏ ؛ اي مفصل رزي مسطح . 
نظير المفصل الرزي » مفصل رزي الشكل › 
شبه الرزي » رزاني 
شبيه بالمفصل الرزي أوالبكري (كتاستاعمة©) أو شبيه 
بالمفصل الرزي «المفصلة « (Hinged joint)‏ . 


ginglymoid 
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gland , mammary عة تديبة‎ 

غْدَة الفك السفلى = غُدَة تحت = gland , mandibular‏ 
الفك السفلى submandibular gland ١‏ 

دة لُعابية فور هة gland , minor salivary‏ 


الغدد المفرزة للعاب : الغدة الشفوية (0صماع (Labial‏ « 
والشدقية (ل0صماع اBucca)‏ » وا الرحو ية (Molar gland)‏ « 
والمحنكية (Palatine gland)‏ « واللسانية (Lingual gland)‏ . 

غدةمُختلطة 
عة لعابية ذات إفراز مختلط مخاطى ومصلى معا ؛ غَدَة 
داخلية وخارجية الإفراز ٠ ٠‏ 

غدة لُعابية مختلطة = غْدَة 

عُدَّةرحوية »غُدَّة طاحنية 
غدةشدقية أو خدية تفتح خلال العضلةالمبوقة 
)Buccinator musc)‏ » داخل التجويف الفموي فى منطقة 

1 AE الك‎ 


gland , mixed 


gland , mixed salivary = 
seromucous gland 


gland , molar 


gland , mouth غدةفموية‎ 
gland , mucous عد اط‎ 


غدة مفرزة للمخاط توجد تحت سطح الغشاء المخاطي . 
غد نيهن = الغدة اللسانية gland , Nuhn's = anterior lingual‏ 


gland = Blandin's gland الأمامية = غْدَة بلاندين‎ 


کر ا ر 
E‏ 


gland , palatal غدةحنكية‎ 
gland , palatine غْدَة حنكية‎ 


غدة لعابية صغيرة توجد فى المنطقة الخلفية من الحنك 
الصلب وفي الحنك الرخو . . 

عُدةنظيرةالدرق 

الغدة التكفية 
واحدة من زوج من الغدد اللّعابية الكبيرة »على كل من 
جانبي الرأس » إلى الأسفل والأمام من الآذن » وتلتف 
حول الحافة الخلفية للشعبة الصاعدة للفك السفلى والنتوء 
الخشائي : تجري قناة ستنسين عل (Stensen's‏ 3 الخدة 
النكفية إلى الأمام لتعبر العضلة الماضغة وتمر من خلال 
العضلة المبوقة » وتفتح في الفم مقابل الرحى الثانية 
العلوية » تفرز العْدَّة النكفية اللعاب المصلي » ويعصبها 
العصب الوجهي ويغذيها فرع من الشريان السباتي الظاهر . 

الغْدَة الثخامية 
توجد عند قاعدة الدماغ وهي الغّدَّة الصماء الرئيسية › 
وينظم إفرازها عمل الغدد عديمة القنوات الأخرى . 


الغد 


لغدة خَلف الرحوية = gland , retromolar = molar gland‏ 
الغدة الرحوية 


gland , parathyroid 
gland , parotid 


gland , pituitary 


غْدَّة اة مختلطة (0صداع ivaryاsa Mixed‏ تحت اللسان 
قريباً من طرفة غدّة بلاندين (Blandin;s gland)‏ . 
غدة بلاندين = الغدة اللسانية gland , Blandin's = anterior‏ 
الأمامية 


ا 5 7 
غدة شدقية » عدة دمويه 


lingual gland 

gland , buccal 
(Mixed minor salivary غدد لادة مختلطة صغيرة‎ 
. (209هاع فى الخاطية الشدقية‎ 

غدة فقي 


gland , cervical 
عة عديمة القناة » دة ذات إفراز‎ 
داخلى‎ 
gland , endocrine = ductless gland دة صماء = عة عدمة‎ 
القناة » غُدَّة داخلية الإفراز‎ 
أي من الغدد عديمة القناة مثل العْدَة الكظرية آهمع1له)‎ 
إلخ . التى تمد‎ « (Thyroid gland) وا العْدَة الدرقية‎ gland) 
. الجسم بإفرازها مباشرة في مجرى الدم‎ 
غدة ظهارية‎ 
عد خارجية الإفراز‎ 
« (Salivary gland) أي من الغدد وتشمل الغدد اللُعابية‎ 
. التي بمر إفرازها من خلال قنوات تفتح على سطح الجسم‎ 
gland , gingival = Serres' gland غْدَة لثور بة=غدة سيريز‎ 
كتل لؤلؤية من الخلايا الظهارية توجد على لثة الأطفال‎ 


gland , ductless 


gland , epithelial 


gland , exocrine 


ا 
عة حنكية لسانية gland, glossopalatine‏ 


غدد مخاطية توجد خلف الحليمات الكأسية على ظهر 
اللسان ؛ وهو مصطلح متروك لم يعد يستخدم الآن . 

غدةشفوية gland , labial‏ 
غدد لُعابية صغيرة توجد تحت سطح الغشاء المخاطي 

آ الشفوي ١‏ 

غدة دمعية 

غْدَّة لسانية 
غدد لُعابية صغيرة على اللسان . 

غْدَة لمفية » غْدَة لمفاوية 
توجد في كل أنحاء الجسم متصلة بالجهاز اللمفاوي » 
وتعمل كمرشح للسائل اللمفاوي . 

عة لُعابية کبیر ق عة لُعابية رئيسية gland , major salivary‏ 
أي من الأزواج الثلاثة من الغدد المفرزة للعاب في الفم : 
العْدَّة النكفية (0هداع 000:ة0) » والغْدّة تحت اللسانية 
(Sublingual gland)‏ « والعدة تحت الفك السفلى 
(Submandibular gland)‏ . 


gland , lacrimal 


gland , lingual 


gland , lymphatic 
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الغْدّة فوق الكلية = عة الكظر 

غُدَّةعرقية 
عُدّة مفرزة للعرق » وهي جزء من نظام للتحكّم في درجة 
حرارة الجسم. 

الغدة التوتية = الغدة الصعترية 

الغدة الدرقية gland , thyroid‏ 
غُدَة صمّاء كبيرة عديمة القناة » توجد فى الجزء السفلى من 
الرقبة » أمام الرغامي (#عباعة12) » وتشتمل على 00 
جانبيين متصلين ببرزخ (5تاتطط)15) » وتتكون من 
حويصلات مُبطنة بنسيج ظهاري تنظّم إفرازها العُدَة 
النخامية » وتفرز مادة غروانية هي عبارة عن هرمونات 
تحتوي الأيودين . مثل : ا (Thyroxin)‏ الذي 
ينتشر في الجرى الدموي ويؤثرعلى استقلابية أنسجة 
الجسم : 


غدَة سيريز = غدة لثوية 


gland , suprarenal 


gland , sweat 


gland , thymus 


gland , Serres' = gingival gland 


غْدَة ف gland , Weber's‏ 
غْدَة دهليزية gland , vestibular‏ 
غدة glandula‏ 
غدي glandular‏ 
متغلق: الد 
التهاب الشفة الغدي glandular cheilitis‏ 


الْحمّى الغدية ‏ الحَمَّى العقيدية 
مرض معد يصيب العقد اللمفاوية في الرقبة » والإبطين » 
والمنطقة الإربية » يعتق د أن سببه فيروس إبشتاين بار 


glandular fever 


. (Epstein-Bar virus) 
glandular zone منطقة غدية » ناحية غدية‎ 
Glaserian’s artery = = شريان جلاسيريان‎ 


الشريان الطبلى الأمامى 


تة إلى ج .ه .جلاسيريان « J.H.Glaserian‏ « 


tympanica anterior 


1675-9 » مشرح سويسري . 
شق جلاسيريان = الشق الصخري 
الطبلي 


Glaserian’s fissure = 


petrotympanic fissure 


رُجاج ٠»‏ عدسة glass‏ 
كُرية رُجاجية glass bead‏ 
معقّمة بكريات زجاجية glass bead sterilizer‏ 
انظر معقّمة 0ع 2تلتع]8) . 
وعاء زجاجی glass dish‏ 
ألياف اجاج glass fibres‏ 
جاج مغشی glass ground‏ 


غْدة ریفینوس = gland , Rivinus’ = sublingual gland‏ 
الغْدَة اللعابية تحت اللسانية 
دة اة gland , salivary‏ 


إحدى الغدد اللعابية التى تفرز اللعاب » وتشمل الغدد 
اللُعابية الكبيرة (13205ع SN‏ 20 والغدد اللُعابية 
الصغيرة (Minor salivary gland)‏ . 
غدةدهنية »غْدَة شحمية 
إحدى الغدد المنتشرة على سطح الجلد 2 والتي تفرز مادة دهنية 
أي الدهن أو الهم (Sebum)‏ . 


gland , sebaceous 


غْدَة مخاطية مَصلية = = gland , seromucous‏ 
غد لُعابية مختلطة mixed salivary gland‏ 
أية غَدّة ذات إفراز مخاطى ومّصلى مختلط . غدة لعابية 
مختلطة (Mixed salivary gland)‏ 
غدة مَصلية gland , serous‏ 


غدة خارجية الإفراز (0صةاع عصتهه:8) ؛ مثل اة 
النكفية (0صداع 0010مة2) » تفرز السائل المصلي المائي 
الرقيق . 

غدة ستافلين = الغدة الحنكية = gland , Staphyline’s‏ 

palatine gland 

الغْدّة تحت اللسانية 
واحدة من زوج من الغدد اللُعابية الكبيرة » وهي أصغر 
الغدد اللّعابية الكبيرة » على شكل اللوزة » تكون ارتفاعاً 
في كل من جانبي قاع الفم تحت اللسان مقابل السطح 
العميق للفك السفلي » فوق الخط الضرسي اللامي وقريباً 
من الخط المنصف للفم لوليا ميخ 108 اد تفتح 
على قمة الطية تحت اللسانية للغشاء المخاطى تحت اللسان 
يعصبها العصب اللسانى (Lingual nerve)‏ و الشريان 
اللسانى (راعااج TT‏ 1 

الغدة ت الفك السفلى gland , submandibular gland‏ 
واحدة من زوج من الا في نصف 
حجم الغْدَّة النكفية تقريباً . توجد على الحافة الداخلية 
للفك السفلي الذي يغطيّها جزئيا تحت الخط الضرسي 
الامو ف فة زار الك السقلن راا 
الأمام والأملن لتفتح في قاع الفم تحت اللسنان عند 
عله رس در EE‏ ميا 


gland , sublingual 


النصية الفا , 
غد ماتحت ات ي = = gland , submaxillary‏ 
الغْدّة تحت الفك السفلى submandibular gland‏ 
غدة سطحية gland ,superficial‏ 
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صقل الخَزف 

صقل بارد 

صقل حار 

صقل ذاتى 

خزف الصقل . خزف مصقول 
انظر خزف (متهاءء:20) . 

راتين الصقل 
مادة راتينية تستعمل كطلاء أو طبقة مغلّفة لإضفاء نعومة 
ولمعان لسطح حشوة الراتين . 

محلول الصتم 

الحفرةالحقانية glenoid fossa‏ 
منخفض في العظم الصدغي » يستقر فيه النتوء اللقمي 
للفك السفلي » وهي جزء من المفصل الفكي الصدغي . 

يتزلق يَتزؤلق »انزلاق glide‏ 

تَزلّق الفك »انزلاق الفك السفلى 
حركات الفك الانزلاقية . 

انزلاق »تزلق 

إطباق انزلاقي . إطباق منزلق 
يستخدم لتحديد وتصميم تماس الأسنان عند الحركة 
الإطباقية للفك السفلي . بديل عن مصطلح تمفصل 


. (Articulation) 


glazing , ceramic 
glazing , cold 
glazing , heat 
glazing, self- 


glazing porcelain 
glazing resin 


glazing solution 


glenoid cavity 


glide , mandibular 


gliding 


gliding occlusion 


حر کات انزلاقية 

كروي » کريوي 
متعلق ب » أو يشبه الكرية (عاناطه61) . 

ےر هه و 

تكلس كريوي 


gliding movements 


globular 


globular calcification 

globular formula 

شاخصة كروية » ناتىء كروي ؛ نُتوء كُروي globular process‏ 
أحد الانتفاخين الح بالبصلة عند زاويتى الأنف فى 
لجنين واللذين يكونان التثرة فيما بعد . 1 


5 
ع له 


كُرَيّة 


globule 
. كرة صغيرة‎ 
ع ك‎ 
globule , dentine كرية العاج‎ 


أجسام صغيرة كروية »في العاج خلال عملية التمعدن 
«التكلس» . 


کرد ية حمراء globule , red‏ 
كريّة بيضاء globule , white‏ 
كنود ين »جلوبولين globulin‏ 
مکی ك وى globulomaxillary‏ 


إسمنت الأيونومر الزجاجى glass ionomer cement‏ 
اسلف ب سرد لد لاست امبر دي 
يتكون من مسحوق سيليكات الألومنيوم الزجاجي الذي 
يحتوي على الفلوريد . الإسمنت الوحيد الذي له القدرة 
على الالتصاق بنسيج السن (الميناء والعاج) » بسبب 
التفاعل بين الحمض متعدد الأكريليك للسائل وحيد البلمرة 
مع الكالسيوم في نسيج السن . الإسمنت له قوة سحق 
متدنية » ويستخدم غالباً في حشو الأسطح المتآكلة » عند 
الحافة اللثوية » وحشو الأسنان الأمامية » وخصوصا الحفر 
الشفوية » ويعمل كساد للشقوق لملء الوهاد والشقوق » 
يستعمل أيضاً في تبطين الحفرة ال حضرة في السن » وكقاعدة 
للحشوات الأخرى (غير ناجح تماما كحشوة دائمة ؛ لذا 
يجب أن يستعمل في ظروف جافة ويجب حمايته 
بالورنيش بعد وضعه بالحفرة مباشرة) . 
لوح ةمزج زجاجية 
قطعة من الزجاج تستخدم لخلط إسمنت السيليكات » 
وإسمنت فسفات الزنك .فى كلتا ا لجالتين » يجب أن تبرد 
اللوحة لدرجة أعلى من نقطة الندى لتقليل معدل تفاعل 
السيليكات » ولتشتيت الحرارة عند خلط إسمنت فسفات 
الزنك والسماح بأقصى اندماج للمسحوق مع السائل . 


ل 


7 
محقنة زجاجية 


glass slab 


glass syringe 


شه ار جاج glasslike‏ 
1- صقل يز جج glaze‏ 


2- تزجيج . يطلي بمادة كالزجاج » مادة طلي زجاجية 
أ-مرحلة حرجة من الخبز النهائي للخزف عندما يتم 
الانصهار الكامل وتشكل السطح الرقيق الزجاجي اللامع 
عديم المسام . الطبقة الزجاجية اللامعة المنصهرة على سطح 
الخزف . 

ب- ( في طب الأسنان التعويضي) : تقنية تستخدم لإعطاء 
مُظهر الميناء للسن الصناعى . 

3- مادة الصقل ١‏ 
مادة لإعطاء سطح ناعم ولامع للخزف أو مادة راتينية 
توضع على سطح حشوة الراتين المركب ليزيد من نعومة 


سطحه ولعانه . 
صقيل »مصقول glazed‏ 
إنهاء صقيل glazed finishing‏ 
صاقل glazer‏ 
طلاء صاقل glazer coating‏ 


صقل بالحرارة ‏ تلميع بالحرارة 


glazing 
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التهاب اللسان الهاجر 
التهاب اللسان لمولير 
لتهاب اللسان بالمبيضات 


glossitis , migratory 
glossitis , Moeller's 


glossitis , Monilia 


5 
التهاب اللسان الطفيلى = glossitis parasitica‏ 
اللسان الأسو د black tongue‏ 
التهاب اللسان فى داء glossitis,pellagric= pellagrous‏ 


glossitis 


البلاغرا = التهاب اللسان فى داء البلاغرا 
التهاب اللسان فى فَقْر الدم glossitis , pernicious anaemic‏ 


الخبيث 
التهاب اللسان فى عوز glossitis , riboflavin deficiency‏ 
فيتامين 82 (الريبوفلافين) 
التهاب اللسان الإفر نجي = التهاب glossitis , syphilitic‏ 
اللسان الزهري 


التهاب اللسان الانسمامى 
التهاب اللسان بعَوز الفيتامين glossitis , vitamin deficiency‏ 


glossitis , venenata 


glosso- , gloss- 


قيلة لسانية glossocele‏ 
تورم اللسان وانتفاخه وبروزه من الفم 

متعلق بحس حركة اللسان glossocinesthetic‏ 
متعلق بإحساس حركة اللسان خاصة أثناء الكلام . 

انكماش اللسان glossocoma‏ 


لجام اللسان » قيد اللسان glossodesmus = frenulum‏ 
linguae‏ 
مقياس حر كية اللسان . قائس فعالية  glossodynamometer‏ 
اللسان 
جهاز يستخدم لقياس قدرة اللسان على مقاومة الضغط . 
ألم اللسان ٠وجع‏ اللسان glossodynia = glossalgia‏ 
حالة من الألم أو الحرقة في اللسان . 
ألم اللسان التو سفي 2 ألم اللسان = glossodynia exfoliativa‏ 
التقشري = التهاب اللسان لمولير 


glossoepiglottic = glossoepiglottidean « فلكى لسانى‎ 


Moeller's glossitis 


لساني لسان مزماري 

متعلق باللسان ولسان المزمار . 
لساني لسان 5 مزماري 

متعلق باللسان ولسان المزمار (35)]هاع1م8) . 


glossoepiglottidean = glossoepiglottic 


طيات فَلكية لسانية glossoepiglottidean folds‏ 
رباط فلكى لسانى glossoepiglottidean ligament‏ 


متعلق بشاخصة الفك العلوي (55عءممم (Maxillary‏ « 
والنتوء الكروي (ووعء0]م 131ا6106) . 

كيسة فكية علوية كروية 
ES‏ تاق الوباعية NO‏ 


globulomaxillary cyst 


glomerulus-like 


gloss- , glosso- (سابقة) لسان‎ 

-glossa (لاحقة)لسان‎ 

نقرسى نتان glossagra‏ 
ا 

لسانى glossal‏ 
اة : 

glossalgia = glossodynia ألم اللسنان‎ 

جمرة اللسان glossanthrax‏ 
جمرة حميدة أو جمرة خبيثة » تصيب اللسان . 

ضخامة اللسان glossauxesis‏ 
حالة يتورم فيها اللسان . 

استئصال اللسان glossectomy‏ 


الاستتصال الجزئي أو الكلي للسان » يكون عادة ضرورياً 
حينما يصاب برض ورمي . 


التهاب اللسان glossitis‏ 
التهاب اللسان الحاد glossitis , acute‏ 
التهاب اللسان بفقر glossitis , anaemic = anemic glossitis‏ 
الدم 
التهاب اللسان التو سفى = glossitis areata exfoliativa‏ 
المنطقى . التهاب اللسان البقعى geographic tongue‏ 
۱ قشر = اللسان الجغرافي 1 


glossitis , atrophic 


التهاب اللسان الضّمورى 
التهاب اللسان الهاج رالحميد = = glossitis „benign migratory‏ 


لسان جغرافى geographic tongue‏ 
التهاب اللسان الم من glossitis , chronic‏ 
التهاب اللسان الجاف glossitis desiccans‏ 


التهاب اللسان الأحمر المفرى 

التهاب اللسان لهنتر 

التهاب اللسان آلزهري 

glossitis , malignant degenerative التهاب اللسان التنكسى‎ 
: 2 

التهاب اللسان ا معينى المتوسط glossitis , median rhomboidal‏ 

حالةتبدوفيها I8‏ ثقبة اللسان العوراء (Foramen‏ 


(متتاععةه فى اللسان بمظهر محمر ناقص الحليمات . 


glossitis , fiery-red 
glossitis , Hunter's 


glossitis , luetic 
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العصب القحفي التاسع » يعصب العضلة الإبرية البلعومية 
والغدة النكفية » ومُخاطية اللسان . انظر مدخل عصب 
لعو مى لسانى (Glossopharyngeus)‏ . 
عصاب 7 لساني 3 ألم glossopharyngeal neuralgia‏ 
عصبي بلعومي لساني 
اة النشانية اة 
رهبة التكلّم » خوف التكلم 


سواد اللسان - لسان أسود 


glossopharyngeus muscle 
glossophobia = lalophobia 
glossophytia = black tongue 


تقو يم اللسان » تصنيع اللسان » glossoplasty‏ 
رأب اللسان 
را ا ا 
شلل اللسان = تَدلّی اللسان « glossoplegia = glossoptosis‏ 
استرخاء اللسان ١‏ 
استرخاء اللسان . انكماش اللسان » تدلى glossoptosis‏ 
اللسان في قاع الفم ١‏ 
انزياح شاذ للسان إلى الأسفل في قاع الفم . 
حرقان اللسان » حراق اللسان glossopyrosis‏ 
الا اا 
رفو اللسان » خياطة اللسان glossorraphy‏ 
رتق جرح في اللسان بواسطة الخياطة. 
تحص اللسان » معاينة اللسان glossoscopy‏ 
إجراء فحص تشخيصي للسان . 
تشتج اللسان: :+ تقلص اللسان glossospasm‏ 
تشنج عضلات اللسان . 
استئصال اللسان الكلي أو glossosteresis = glossectomy‏ 
الجزئي 
ر افع اللمياة: دافع اللسان glossotilt‏ 
فى حالة التنفس الصناعى . 
شو اللسان ؛ بضع اللسان > تشريح اللسانj glossotomy‏ 


لسان شعرى = لسان مشعر glossotrichia = hairy tongue‏ 


صقيل › لماع glossy‏ 
مزمار ي“ رَردمي 510101 
مزمار » رردمة glottis‏ 


فتحة بين الأحبال الصوتية في الحنجرة يحميها لسان المزمار 
« الفلكة» وينتج عنها صوت يتحول إلى كلام . 


التهاب المزمار glottitis‏ 
علم اللسان وا أمرا اضه glottology‏ 
فُثاز glove‏ 


مسجلة حركة اللسان مخطظ حركات اللسان glossograph‏ 
أداة تستخدم لتقتفي حركات اللسان أثناء المضغ أو أثناء 


الكلام ورسمها . 
لسانى لامى glossohyal‏ 
متعلق باللسان والعظم اللامي . 
لسانى لامى glossohyoid = glossohyal‏ 
لالش glossoid‏ 
متعلق بإحساس حر كة اللسان = glossokinesthetic‏ 
glossocinesthetic‏ 
شفهى لسانى glossolabial‏ 
سخا باللسان والشقاف.: 
لشلثة glossolalia‏ 
آلتكلم بلغة غير مفهومة . 
علم اللسان وا أمرا اضه glossology‏ 
شلل اللسان glossolysis‏ 
دلالة اللسان على المرض ٠‏ إنذار لساني glossomantia‏ 


مظهر اللسان الذي يعطى إنذاراً بالمرض ؛ التكهن بإنذار 
المرض من مظهر اللسان . 


تورم اللسان glossoncus‏ 

حنكي لساني glossopalatine‏ 
متعلق باللسان والحنك 

قوس حنكية لسانية glossopalatine arch‏ 

طبة حنكية لسانية glossopalatine fold‏ 

غدد حنكية لسانية glossopalatine glands‏ 


glossopalatine muscle = 
muscle palatoglossus 


العصب الحنكى اللسانى = العصب 


glossopalatine nerve = 


المتوسط nerve intermedius = intermediate nerve‏ 
اعتلال اللسان . مرض اللسان glossopathy‏ 
أي مرض فى اللسان . 
تشيت اللسان »شد اللسان glossopexy‏ 
عملية جراحية لتصحيح تدلي اللسان داخل الفم أو 


انكماشه » وذلك بربط قاعدة اللسان إلى مقدمة الفك 
السفلي بخيوط » ما يدفع اللسان إلى الأمام في الفم . 


تلخ مي لساني glossopharyngeal‏ 
متعلق بالجزء من الحلق الكون من اللسان والبلعوم . 
العضلة البلعومية اللسانية glossopharyngeal muscle‏ 


جزء من العضلة العليا مُضيّقة البلعوم » انظر عضلة 
دل مية لسانية(ء1ء12115 (Glossopharyngeus‏ . 
العصب البلعومى اللسانى 


glossopharyngeal nerve 
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قسط الفك 

فكي gnathic‏ 
متعلق بالفك أو الأسنان . 

منسب فكي » مؤشر فكي 
دليل يستخدم لتصنيف الجماجم يعتمد على قياسات الفك 


والرأس . 


gnathankylosis 


gnathic index 


طول الوجه × 100 
المنسب الفكى = 
EES ١‏ 
النقطة الذقنية › النقطة الفكية ( الفكيكى) 
تغط لتنا الميجية :أنهي نقلة ا ا 
الحافة السفلية للارتفاق الفكى السفلى على الخط المتوسط 
للفك السفلي #البفظة الككدر اا على الا المتوسط 


gnathion 


للفك السفلى . 

التهاب الفك gnathitis‏ 

(سابقة)فك .فكى gnatho-; gnath-‏ 
تعلق ا “ 

مسخ فكي الر أس gnathocephalus‏ 
يتكون رأسه بشكل رئيسي من فكين . 


ديناميكية الفك (ديناميكا الفك) « مبحث micsصgnathodyna‏ 
القوى المضغية » دراسة قوى المضغ 
دراسة القوى الطبيعية التي تتدخل في عملية المضغ . 
ديناموميتر فكي »مقياس قوي المضغ gnathodynamometer ٠‏ 
مقياس قوة إطباق الفكين 
1-أداة تستخدم لقياس وتسجيل القوى الناتجة بواسطة 
العضلات عند إغلاق الفكين. 
2- أداة تستخدم لقياس قوة العض . 
قائس قوی المضغ المز gج gnathodynamometer , bimeter‏ 
ألم الفك 
تخطيط مَضغى » تخطيط قوة العضة › 
تسجيل قو ة العضة 
دراسة الجهاز المضغى . مّبحث الجهاز المضغى 
دة كل نا يقدص اه ای کل ا شن 
بالأسنان » والمفصل الفكى ا والأنسجة الداعمة 
ال 
والتشريح » والأنسجة » والوظائف » والأمراض » ومداواة 
الأمراض » وميكانيكية المضغ . 
رأب الفك 
جراحة تجميلية للفك أو للخد. 


gnathodynia 
gnathography 


gnathology 


gnathoplasty 


glove , examination قفاز فحص‎ 

glove , rubber فارز مطاطى‎ 

١ + 

glove , surgical قفاز جراحى‎ 

جلو کوجینی glucogenic‏ 
منتج للجلوكوز . 

سكرالعنب »جلوكوز glucose‏ 


سكر قابل للإذابة في الملع, بلوري » عديم اللون 3 يدور 
في مجرى الدم ويمتص في الأمعاء الدقيقة يوجد في 


اواك وال 

إنزيم أكسيدازالجلوكوز glucose oxidase‏ 
إنزيم قادرعلى تحويل الجلوكوز إلى أملاح حامض 
الجلوكونيك وماء . 

glycerin = glycerol جليسيرين‎ 


سائل شرابي القوام » صافي » عديم اللون » يستخرج 
كنتاج ثانوي من تصنيع الصابون » وتخمر السكر . عديم 
الطعم » ويستخدم كمرطب . 

مر کب الثيمول والجليسيرين glycerin thymol compound‏ 
غسول للفم يحتوي على البوراكس » وكربونات 
الصوديوم 2 وبنزوات الصوديوم 2 وسلسيلات الصوديوم 2 
والمنتول » والثيمول » وسلسيلات الميثيل » والجليسيرول . 


ثلاڻي نتريل الحليسيرين= = glyceryl trinitrate‏ 
نيترو جليسيرين nitroglycerin‏ 
عقار موسع للأوعية الدموية » يستعمل لمنع وعلاج الذبحة 
الصدرية (Angina pectoris)‏ . 
(سابقة) سكّر شک ي glyc- , glyco-‏ 
جليكوجين glycogen‏ 


ناتم تحلل الكربوهيدرات يخزن في الجسم في الكبد . 
وحين الاحتياج لاستخدامه » يحلل بواسطة الكبد » لينتج 


الجلوكوز . 
و 
تعاب سكرى glycoptyalism = glycosialia‏ 
حالة وجود السكر فى اللعاب . 
تعاب سکر ی glycosialia = glycoptyalism‏ 
فرط اللعاب السكرى glycosialorrhoea‏ 
حالة فرط إفراز اللعاب المحتوي على سكر . 


ميناء مجدولة = ميناء 
مفتولة » ميناء ملتوية » ميناء مجعدة 

ميناء ذات مواشير ملتوية على نفسها فى كافة الاتجاهات . 
(سابقة) فك فكى 1 
ألم الفك »وجع الفك 


gnarled enamel = curled enamel 


gnath- , gnatho- 
gnathalgia = gnathodynia 
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دراق لسانى goitre , lingual = lingual thyroid‏ 
ورم ذرقي عند الطرف العلوي للمسال الدرقي اللساني 
الأصلى عند النهاية الخلفية لظهر اللسان . 

gold = Au ١ ذهب‎ 


رمزه الكيميائى ا۸ » درجة حرارة انصهاره 1945 درجة 
فرنهايت أو 1064.43 درجة مئوية ؛ معدن نفيس أصفر › 
لدن قابل للسحب والطرق » لايذوب فى الماء والأحماض 
البسيطة » ولكنه يذوب في الماء الملكي (حامض نترات 
الهيدروكلوريك ويتآكل بواسطة بعض القلويات (الحاليل 
التي تحتوي على الكلوريد » والبروميد » واليوديد » وبعض 
العوامل المؤكسدة ) . يوصف الذهب النقى بأنه 24 قيراط . 
يمكن أن تضاف إليه معادن أخرى لتجعله صلباً ولتغيير 
درجة حرارة انصهاره » وبالتالي ينخفض عيار القيراط 
ا ا ھی مدل شي علي الوا نشت 
خواصه الإيجابية في الحشوات المصبوبة » والعيجان ؛ 
اسرد راترات افكت والعفو سات السنية 


الأخر ئ 
ذهب ألكسندر gold , Alexander’s‏ 
خليطة الذهب gold alloy‏ 


ذهب نقي مخلوط مع معادن أخرى لتكوين الخلائط التي 
تحتوي على 5 أو أكثر من المعادن الثمينة ؛ يستعمل فى 
فف ادان الم الف كات ورات 
والجسور » والطبائق التقويمية . توجد أربعة أنواع من ذهب 
الصب السنى : 

الصنف الأول لين 5050) 1 

يستعمل في الحشوات التي تتعرض لضغط ضئيل جداً » 
والتي تحتاج إلى صقل » يقع في تدريج صلابه برينيل بين 
0 إلى 75 . ممايدل على أنه قابل للسحب » ويمكن إطالته 
أو سحبه لينطبق على محيط السطح الخارجي للحفر » 
وذلك بالضغط على الذهب بواسطة الصاقل وسحبه في 
الاقاء: من الذهي إلى الس 1 
الصنف الثاني متوسط (صuزdءM)‏ : 

يستعمل في الحشوات التي تتعرض لضغط متوسط › 
مثل : الحشوات المصبوبة » وثلاثة أرباع التاج والدعامات » 
والجاسرات » والتيجان الكاملة » وسروج الأجهزة السنية ؛ 
يقع في تدريج صلابة برينيل بين 70 و 100 . قابليته 
للسحب جيدة إلا أنه من الصعب ضغطه باليد لتحقيق 
الانطباق الحفافي » بل يحتاج عادة إلى استخدام ساحل 
دوار ؛ يستخدم هذا النوع من الذهب غالبا في عمل 
الحشوات المصبوبة في العلاج التحفظي . 


انشقاق فكي حنكي 
شللالفك ٠‏ 

شلل عضلات الخد أي عضلات المضغ : 

تزف فكي .نزف خدي 

بوختن شاط عد ا 

فلح الفك »شرم الفك 

فلح خلقي في الفك » كما في حالة فلح الحنك :168©) 

. palate) 

علم الأصو ات الفكية » مَبحث الأصوات الفكية 165م0د5هطهمع 
دراسة الأصوات التي تنشأ عن آلية المضغ أي الأصوات 
التي تنشأ عن إطباق الأسنان خلال عملية المضغ » أو 

خلال نقر الأسنان الإرادي 1 

تسجيل الأصوات الفكية 

تسجيل بَصري للأصوات التي تنشأعن الآلية المضغية . 

تشتج الك = ضز 5 5 - gnathospasmus‏ 
مغبت فكي » مشبتة الفك 

1- تستخدم لإعادة وضع الرأس والفكين إلى نفس الوضع 
بدقة » لغرض التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الشعاعي 
أو لقياس الرأس . 

2- أداة آلية تستخدم في تقويم الأسنان لوضع وتوجيه 
القوالب الجبسية في علاقة ثابتة بين مسعوى فرانكفورت » 
والمستوى المنصف للحنك » والمستوى الحجاجي. 

علم توازن الفكين »علم قوى الفك 
والأسنان المتوازنة 

استخدام القياسات الجمجمية والسنية والعلاقة بينهما في 

التشخيص التقويمي ا 


gnathopalatoschisis 


gnathoplegia 


gnathorrhagia 


gnathoschisis 


gnathosonic record 


gnathostat 


gnathostatics 


فزيولوجيا الفم والفكين › gnathostomatics‏ 
مبحث القو ى المضغية 
خلية كأسية . خلية قدحية goblet cell‏ 


Goethe's bone = intermaxillary bone = عظم جوته‎ 

عظم ماين الفكين 
نسبة إلى ي .ف .فون » جوته « J.W.von Goethe‏ « 
3-9 » شاعر ومشرح ألماني . 

در اق=قيلة دراقية goitre = goiter = thyrocele‏ 
رما تنح الكو الد رة 
2 م 

goitre , exophthalmic = exophthalmic 2 دراق جحو ظى‎ 

مرض جریفز 

حالة مرضية تصاحب فرط النشاط الدرقى © و تمي 
بضخامة الغدد الدرقية » وجحوظ العينين » تُسمّى أيضاً : 
مرض جريقيز (ء35ع015 '0618065) . 


goitre = Graves' disease 
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تاج ذهبي gold crown‏ 
ذهب بلوري .ذهب 
متبلر = ذهب مطفاً 
دعن نتن 0 سامير بالدرسيي واي أ 
الفرسيت بالإتحلال الكهري 


gold , crystal = 
mat gold 


أسطوا انة ذهب gold cylinder‏ 
انظر رقاقة (1اذه۴) . 
حشوة ذهب مباشرة gold , direct filling‏ 


رقائق ذهب نقية » أو ذهب مطفا » أو مسحوق ذهب » أو 
ذهب مُنحل بالكهرباء » يدك مباشرة داخل الحفرة 
ال حضرة ؛ ويلتحم ذاتيا مع نفسه في حالته الباردة . 

ذهب هوا لندي gold , Dutch‏ 
خليطة من الزنك والنحاس . 

ذهب مُنحل بالكهرباء 
ذهب (24 قيراط ) يتكون بواسطة ترسيب الذهب بالكهرباء 
من محلول الذهب ؛ ثم يضغط بعد ذلك ليتشكّل على 
هيئة شرائط . يوضع الكالسيوم بمقدار 0.5-0.1 / من الوزن 
بين طبقات رقائق الذهب فيتشابك أو يتضفر معها مكوناً 
نسيجاً متشابكاً متبلوراً . تدل النتائج السريرية على زيادة في 
الصلابة بمعدل 40/ إلى 50/ أعلى من الذهب النقى » 
انظر ذهب ينحل بالكهرباء (لإ010تاه816 . ١‏ 

مسحوق الذهب الُغلف gold , encapsulated powdered‏ 
يغلف الذهب المسحوق برقائق الذهب لاستعماله في بناء 
كتلة الحشوة بسرعة في الحفرة ا محضرة . كل كُريّة صغيرة 


تحتوي على 95/ من مسحوق الذهب و5/ رقاقة ذهب . 


gold , electrolytic 


gold file مبردالذهب‎ 

أداةيدوية ذات طرف مسان » تستخدم لتشكيل حشوات 
رقائق الذهب . 

gold foil رقاقة الذهب‎ 


1- ذهب نقي يشكل إلى صفائح غاية في الرقة . 
2-رقاقة من معدن نفيس تستعمل في حشو حفرة محضرة 
في السن أو في ترميم سن مكسورة ؛ انظر رقاقة ذهب 
لاصقة (Cohesive gold foi1)‏ . 
حشوة ذهبية مصبوية gold inlay‏ 
حشوة مصبوبة من خليطة ذهبية » تصنع خارج الفم 
وتلصق في الحفرة المحضّرة في السن داخل الفم . 
ذهب مُطفأ - ذهب إسفنجي 
ذه خرف عن 34 درا ب رن ب 


الكهربائي من محلول الذهب ؛ يضغط بشكل شرائح أو 


gold , mat = sponge gold 


الصنف الثالث صلب (81850) : 
يستعمل في عمل الحشوات التي تتعرض لضغط عال : ثلاثة 
أرباع التاج الرقيق » والسطح المصبوب الرقيق » 
والجاسرات » والتيجان وسروج الأجهزة السنية . يقع هذا 
الصنف في تدريج برينيل للصلابة بين 140-90 ؛ يستجيب 
هذا الصنف للمعاملة الحرارية بعكس الصنف الأول 
والصنف الثانى » حيث يغمس بعد الصب مباشرة فى ماء 
بارد لجعله ليناً » وبذلك يكون له قابلية للسحب حتى 
يمكن انطباقه على ميناء السن » ثم بعد ذلك يعامل حراريا 
ليصبح صلبا» غالبا مايستعمل هذا الصنف في عمل 
الحشوات المصبوبة » والتيجان » والحشوات ذات الدبابيس 
المصبوبة في العلاج التحفظي للأسنان . 
الصنف الرابع فائق الصلابة (Extra-hard)‏ : 
eS E GT E‏ ي الرفيع 
والتي تتعرض لضغط غاية في الشدة 0 ؛ سروج الأجهزة 
السيقية ¢ العارضات 2 المشبكات ¢ التيجان 2 التيجان 
الرقيقة » والوحدات المصبوبة ؛ يتأثر هذا الصنف بشكل 
جيد بالمعاملة الحرارية » يتراوح معدّل صلابته على مقياس 
برينيل 130 فى الحالة اللينة وإلى225 بعد التصليب . 
تلدين الذهب 
عملية تليين الذهب بحيث تزداد قابليته للطرق والسحب » 
إما بتسخين الذهب والسماح له بالتبريد تدريجيا أو بغمر 
المعدن مباشرة فى ماء بارد . 


gold , annealing of 


gold automatic mallet قة الذهب الآلية‎ 
gold beater skin جلد تطريق الذهب‎ 


غشاء من المصران الأعور للثور »يضرب الذهب بينه › 
لتكوين صفيحة ذهبية رقيقة . 


جسرذهبى gold bridge‏ 
ذهب الصب »ذهب مصبوب gold , cast‏ 
ذهب الصب gold , casting‏ 


خليطة مكونة أساسامن الذهب » مع كميات صغيرة من 
الفضة . والنحاس » والبلاتين .تسخن الخليطة إلى درجة 
الحرارة المطلوبة لانصهارها » ثم تصب داخل القالب . 
تختلف الخليطة في قوتها وصلابتها بحسب اختلاف 
SE‏ لزنه يا" 
ذهب تصاق = ذهب إسفنجى gold , cohesive = sponge gold‏ 

ذهب نقي (24 قيراط) » مُحضّر على هيئة صفيحة رقيقة » 
RE‏ بلورات » تستخدم في عمل حشوة تدك 


مباشرة داخل الحفرة ال محضرة . 
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خليطة من الذهب تحتوي على كمية كبيرة من البلاديوم أو 
الفضة أو البلاتين أو النيكل »هذه المعادن تعطى للخليطة 
اللون الأبيض أو المظهر الفضي . تكون هذه الخليطة عالية 
الصلابة ولها مجال انصهار عال » لكن قابليتها للسحب 
منخفضة ؛ وتستعمل مشتركة مع الخزف لعمل تيجان 
الذهب المغطاة بالخزف » انظر أيضا قيراط (080ة2) » ونقاوة 
(ووعمعصةط©) الذهب . 

مُذهُّب » كريات الذهب المسحوق 
ذهب مسحوق » يحضر بفصله إلى ذرات وهو في الحالة 
السائلة »أو بواسطة ارف اها علق هده 
الجزيئات » 5 ميكروميتر » في ا من رقاقات 
لاصقة لتكون الكريات » تحتوي كل كرية على عشر مرات 
ذهب أكثر من كُريّة رقاقة ليفية بنفس الحجم . 

سكين الذهب . مشرط الذهب 
أداة مصممة خصيصا لإزالة زوائد الذهب » فى حشوة 
رقائق الذهب المباشرة ؛ وتستعمل بحركة بري (Whittling‏ 
(2هامط فى الاتجاه من الذهب إلى السن . 

ر ا اقش سك اللي 


Goldent 


gold knife 


gold plugger 

أدو ات حشو الذهب gold pluggers‏ 
أدوات ذات أشكال مختلفة » مصنوعة من الفولاذ الصلب 

و مصنوعة من : 

المعالج ذات رؤوس مُسننة تستعمل في إدخال ورص 
رقاقات الذهب فى الحفرة المحضرة فى السن . 

ملقط الذهب gold pliers‏ 
ملقط ذو منقار طويل منحن رقيق » يستعمل لالتقاط 
وحمل كريات رقاقة الذهب . 


منشارالذهب gold saw‏ 
جولجى golgi‏ 
جهاز 2 لجى golgi’s apparatus‏ 
أجسام جو > جسيمات جو جي golgi’s bodies‏ 
ثَلقّلة الأسنان . حَلخلة الأسنان gomphiasis‏ 
ذو أسنان مرتبة في الأسناخ gomphodont‏ 
مَفصل وتدي gomphosis‏ 


1- اتصال متين لعظمين بدون مفصل متحرك بينهما . 
2- الانصال بين سنخ السن العظمي وملاط السن الذي 
يسمح بحركة محدودة . 
تمفصل من النوع الليفي كما في حالة السن داخل سنخها 
العظمى . 
الغدة التناسلية » المبيض أو الخصية 
الأعضاء التناسلية مثل : الخصية للذكر والمبيض للأنثى . 


gonad 


أسطوانات أو حبال تبقى متماسكة حتى يتم وضعها في 
الحفرة المحضرة في السن » ولايغطى السطح الخارجي بطبقة 
الأمونيا . يستعمل كحشوة مالئة أو كحشوة قلب » ولكن 
يجب أن يغطى بوجه تجميلي » لأن سطحه غير ناعم وتوجد 
عليه نقر (نتوءات) بعد إنهائه . يجب أن يُلدن على مُلدن 
كهربائي لمدة 4-3 دقائق لإزالة رطوبة السطح . 

ذهب غير لصاق في شكل بلورات إسفنجية . 

gold , non-cohesive = non-cohesive so ذهب غير لصاق‎ 

انظر رقاقة (1زه5) . 


حشوة مصبوبة ذهبية مغطية gold onlay‏ 

حشوة مصبوبة ذهبية ذات دبابيس gold , pinlay‏ 

gold plating طلاء بالذهب‎ 

ذهب مطلى بالبلاتين gold , platinized‏ 
انظر ا (Foil)‏ . 

ذهب بلاتينى gold , platinum‏ 
الو وان o‏ 


أداة حشو الذهب . مدك الذهب gold plugger‏ 
أداة يدوية » إما أن تكون سالبة التحميل أو نابضية 
التحميل . تستعمل في الك واللحام الذاتي البارد لرقائق 


gold , powder مسحوق الذهب‎ 

ذهب نقى pure‏ و gold‏ 
ذهب لايحتوي على شوائب ؛ أي 24 قيراط أو نقاوة 
0 . 


ذهب ملفوف 
رقاقة الذهب الملفوفة بالثخانة المطلوبة أو الرقة المطلوبة . 
لحام الذهب 
خليطة تحتوي على الذهب » والفضة » والنحاس » 
والقصدير » والزنك ؛ تضبط نقطة انصهارها بحيث تكون 
قريبة من 100-50 درجة مئوية أقل من نقطة انصهار 
سبيكة الذهب المراد لحامها . 
لحام الذهب السلكي 
ذهب إسفنجي - ذهب 
لصاق- ات مطفاً = ذهب mat gold = crystalline gold‏ 
بلوري 
ذهب متماسك يكون على شكل بلورات إسفنجية » انظر 
ذهب ا (Mat gold)‏ أو ذهب متبلر(10مع عصتللماوون) . 
ذهب بُلوري شريطى = ذهب مطفأ gold , stripes = mat go1d‏ 
ذهب أبسيض ١‏ 


gold , rolled 


gold solder 


gold solder wire 


gold , sponge = cohesive gold = 


gold , white 
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سن جوسلى Goslee’s tooth‏ 
نسبة إلى ھج .جوسلى » 605166.آ.151 .1930-1871 »› 


طبيب أسنان أمريكى . 
e‏ قاعدة معدنية قابلة للاستبدال » 
تستعمل في عمل الجسور المصبوبة . 
قوطي 
متعلق بالطراز القوطي أي بشكل قبة مرتفعة مؤنفة . 
قوس قوطية gothic arch‏ 
(نسبة للطراز القوطي وهو القبّة المرتفعة المؤتّفة) 
أداة رسم لحركات الفك السفلي ؛ تشتمل على إبرة 
التسجيل » أو قلم الرسم وصفيحة أفقية تسجل الإبرة 
حركات الفك السفلية على الصفيحة حيث تكون قمة 
القوس هى مكان العلاقة المركزية . 
راسمة القوس القوطية 
أداة تثبت بالقوسين المتقابلتين لعمل رسم مماثل لرأس 
السهم » أو للقوس القوطية . يعتمد شكل الرسم على 
وضع نقطة التعليم بالنسبة لطاولة أو صفيحة الرسم ؛ تعبر 
قمة القوس القوطية المرسومة جيدا . عن أقصى تقهقر 
للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي في علاقة غير متوترة 
أي فى العلاقة المركزية . 1 
أثر القوس القوطية - 
الأثر الزاوي = أثر نقطة 
الإبرة = أثر الراسم 
أثر أو رسم يماثل رأس السهم أو القوس القوطية عنطاه6) 
(طهعنة يعمل بواسطة جهاز مثبت بالقوسين المتقابلتين ؛ 
يعتمد شكل الأثر على طاولة الرسم . تعبر قمةالأثر 
المرسومة جيدا عن أقصى تقهقر لعلاقة غير متوترة بين 
الفك السفلي والفك العلوي » أي العلاقة المركزية » انظر 
رسم 0000-6 8 
حنك قوطي » قبّة حنك قوطية 
فة ا مرتفعة محدبة أو مؤنفة (ع]212م 60مم11) » شبيهة 
بالقوس القوطية . 
ُشيرة جوتليب = الارتباط الظهاري 
نسبة إلى ب .جوتليب » ءiا٤†ه8.G‏ » 1950-1885 » 
طبيب أسنان نمساوي . 
الارتباط الظهاري لجوتليب 


gothic 


gothic arch tracer 


gothic arch tracing = arrow 
point tracing = needle point 


tracing = stylus tracing 


gothic palate 


Gottlieb's cuticle = 


Gottlieb's epithelial attachment 


Gottlieb's epithelial 


attachment 


نسيج ظهاري يربط اللثة بالسن . 


الغنحولية Gongylonema‏ 
جنس من الديدان الممسودة الطّفيلية » يوجد بشكل عام في 
الحيوانات المنزلية . 
داء الغنجوليات الفموي 
عدوى فموية بالديدان الغنجولية ؛ يحدث عادة عند 
الجا : 
(سابقة) زاوية 2 زاوي 
زاوية فكية 
تتعلق بزاوية الفك السفلى (Mandibular angle)‏ . 
فان الةو از اانه 
ضخامة الفم = macrostomia= transverse facial cleft‏ 


فلح وجهي مستعرض 


gongylonemiasis of the mouth 


goni- و‎ gonio- 


gonial angle 


goniocheiloschisis = 


قياس زوايا الحمحمة goniocraniometry‏ 

مقياس الزوايا > قائس الزوايا goniometer‏ 
أداة تستعمل لقياس الزوايا . 

gonion الركينى‎ 


1- أقصى نقطة خارجية جانبية لزاوية الفك السفلى . 

2 -(في قياسات الجمجمة) : علامة لقياس الرس ثنائية 
الجاب » توجد على أقصى نقطة سفلية خلفية للفك 
السفلي عند التقاء الحافة السفلية مع الشعبة الصاعدة 
للفك السفلي . تستخدم في القياسات التقويمية ؛ يتم 
تعيينها من ترسيم الصور الشعاعية بتنصيف الزاوية 
المتكونة عن التقاء ماسات الحافة الخلفية مع الحافة السفلية 
للفك السفلي . انظر (الملحق رقم 7) » وقياسات الجمجمة 


. (Cephalometrics) 


المكور ةالبنية gonococci‏ 
مكو رةبنية gonococcus‏ 
السيلان البنى ٠‏ داء السيلان gonorrhea‏ 
متلازمة جو رلين Gorlin-Chaudry-Moss’ syndrome‏ 


شودري - موس 

نسبة إلى رج .جورلين › صنا:ه1.1.6 » قبل 1923 » 
أخصائي أمريكي لأمراض الفم فوأ .ب .شودري » 
AP. y‏ » قبل 1922 » أمريكي هندي المولد أخصائي 
أمر اض الفم .ل .موس M.L.Moss‏ »قبل1923 » أخصائي 
تشريح أمر يكي . 

سوء التعظّم القحفي الوجهي الذي يصاحبه صغر العينين » 
وعيوب سنية وعينية » وقناة شريانية مفتوحة تعيد الدم 
بشكل شاذ من الأبهر إلى الشريان الرئوي . 

Goshgarian’ s transpalatal arch قوس جوشجاريان عبر‎ 


الحنكي 
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طعم يؤخذ من جزء من جسم المريض وينقل إلى جزء 
آخر عند نفس المريض . 
طّعم ذاتي » رقعة ذاتية 
طعم من النسيج ينْزع من مكان أو جزء من جسم المريض 
ويُنقل إلى مكان آخر أو إلى جزء آخر عند نفس الشخص » 
يعرف أيضاً بالطعم الذاتي (Autograft)‏ . 
طعم عظمي اسفنجي 
ان 


graft , autogenous = autograft 


graft و‎ bone 
graft , cancellous bone 


graft , cortico- cancellous bone 


graft , free 
طُّعم ينزع فيه النسيج بالكامل من ن مكانه ويزرع في مكان‎ 
١ آخر › مستقلاً عن تغذيته الدموية الأصلية‎ 

طُعم كامل الثخانة › رقعة كاملة السماكة graft , full-thickness‏ 
غرس نسيج ظهاري يشتمل على الجلد »أو الغشاء المخاطي 
مع قليل من النسيج تحت الجلدي : 


عم متخالف graft , hetero- = heterograft‏ 
2 ل ع ع و 5 2 
طعم يؤخذ من أحد الأجناس ويزرع في جنس آخر . 

طّعم مختلف التكوين graft , heterogenous‏ 


طم تجا طم 


متماثل الت ركيب = طّعم متجانس 


graft , homogenous = homologous 


graft = allograft 


1 و 35 5 ا ۰ 
طعم متحانس graft , homo- = homograft‏ 


طْعم يؤخذ من إنسان ويتم زراعته عند إنسان آخر . 
طم متمائل النسج 
طعم بين أفراد متوافقين مناعياً ووراثيا (۸1)081۴6) . 
طم مخاطي 
طّعم إما أن يكون من مخاطية كاملة الثخانة أو مخاطية 
جزئية الثخانة » عادة مايكون طعماً ذاتياً كماع (Auto-‏ . 
طعم مغط 
طم يوضع مباشرة على سطح العظم . 
طعم سويقي ‏ رقعة سويقية , رقعة ذات ساق 
لهم جلدي كامل الئخانة » على شكل أنبوب يستخدم في 
نقل الأنسجة من منطقة إلى منطقة أخرى في الجسم » 
ويكون دائما أحد طرفية متصلاً بتغذية دموية تتم العملية 
برفع الجلد وخياطته على شكل أنبوب » وتترك أطرافه 
متصلة بالجلد » فيما بعد » يقطع أحد أطرافه » وينقل إلى 
مكان آخر » هذه العملية يمكن تكرارها على فترات . 


graft , isogeneic = syngeneic graft 


graft و‎ mucosal 


graft , onlay 


graft , pedicle 


مجوب gouge‏ 
إزميل عظم )Bone chise1(‏ ذو نصل جوف > يستعمل 
لقطع وإزالة العظم : 
رداء العمل gown‏ 
محارف جرايسى gracey curets‏ 
(صمّمها الد كتور جارسي Dr.G racy‏ في عام 1930) . 
مجموعة من الأدوات ذات نصل دقيق » تستعمل لإزالة 
الشظايا الدقيقة من القلح » وتسوية الجذر » وكّحت 
الأنسجة الرخوة . الأرقام شائعة الاستعمال من هذه المجموعة 
هي :13.۰12.11.109 «14 


1-مُدرج »ذو درجات graduate‏ 

اه 

graduate , post- = post-graduate بعد التخرج‎ 

قبل التخرج 2 graduate , under- = under-graduate‏ 
دون او 


طُعم »رقعة graft‏ 
1-أية مادة » عضوية أو غير عضوية توضع في مكان 
تشريحي . وتصبح جزءاً وظيفياً من المكان . انظر أيضاً 
طعم نوعي (Specific graft)‏ . 
2-جزء من نسيج ينزع من مکان » وينقل إلى مكان آخر في 
الجسم » إما لنفس الشخص أو لشخص آخر » من أجل 
ترميم أوإصلاح عيب ناتج عن مرض أو حادث أو نتيجة 
شذوذ تطوري . 
مادةطُعم غير مأخوذة من مصدر إنساني أو 
مصدرحيواني » تستخدم لترميم الأنسجة أو الأعضاء ؛ 
مثل : الأكريليك ٠‏ البولي إثيلين » التيتانيوم » التانتاليوم » 
الكروم كوبالت » سبائك الفولاذ الصامد. 

طعم ضيفي طّعم مباین 

طُعم ضيفي »طم مباين - طم 


graft , allelo- = allelograft 


graft , allogenic = allograft 


graft , allo- = allograft 


متجانس 
طعم يؤخذ من معطي من نفس جنس المستقبل » لكنه غير 
عاك ا 
طعم لا عضوي graft , alloplastic‏ 
طُعم من مادة غير عضوية » عادة ماتكون معدنية أو 
طم ازدياد » طّعم تزييد graft , augmentation‏ 
طّعم يستخدم لزيادة حجم أو شكل مكان تشريحى 


عم ذاتي رقعة ذاتية graft, auto-‏ 
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حبيبى » EEE‏ 2 خر ي granular‏ 
ا حبيبات . 

الور ع الأر ومي النقيوي الحبيبي granular cell myeloblastoma‏ 
ورم غير معروف السبب » يشاهد بدئيا في اللسان » 


إكلينيكياً يشاهد بروز الورّم فوق سطح اللسان » ونسيجياً 
يتكون من خلايا كبيرة تحتوي على هيولى حبيبية يوزينية . 


granular layer طبقة حبيبية‎ 
granular layer of Tomes طبقة تومز الحبيبية‎ 


طبقة حبيبية توجد في العاج أسفل الملتقى الملاطي العاجي 
مباشرة . هذه الطبقة ليست كاملة التمعدن . 

1- انقسام المادة الصلبة إلى أجزاء صغيرة . 
2- تكون كريات صغيرة في الأنسجة . 


granulation = granulatio 


3-عملية الالتئام بنمو النسيج الضام الفتي والأوعية الدموية 
على سطح اجرح 

نسيج جي granulation tissue‏ 
نسيج جديد يلتئم الجرح بواسطته » يشتمل على أوعية 


دموية شعرية جديدة وأرومات الليف ويملاًفراغ الجرح › 
يتحول النسيج الليفي إلى نسيج ندبي » تتكون جدران 
فجوةالخراج من هذا النسيج كحائل بينه وبين النسيج 
الجاورء كما يشكّل أيضاً قاع القرحة وتؤثر عليه عملية 
الالتهاب » لأنها تحد من تكوينه وتجعله في منطقة محددة . 


ب granule‏ 
حبة صغيرة أو جزء . 
حبيبات granules‏ 
حبيبات فوردايس = = granules , Fordyce's‏ 
بقع فوردایس Fordyce's spots‏ 


إحدى نوعين رئيسيين من خلايا الدم البيضاء » تحتوي على 
هيولى محببة تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع رئيسية : الخلايا 
البيض مشكلة النوى » والخلايا البيض سهلة الاصطباغ 
بالأيوزين » والخلايا البيض قاعدية الصبغ . 

رر افر 

ورم حبيبي granuloma‏ 
ورم مكون من نسيج حبيبي » كُتلة كروية من النسيج تحتوي 
ا لزيا نضح ترجه ا التهاب مزمن . 

ورم حبيبي دروي » ورم حبيبي قمي = = اه‌نمه , granuloma‏ 

و ر 3 حبيبي سني dental granuloma‏ 
كتلة محدودة من نسيج حبيبي عند ذروة الجذر أو قريباً منه » 
يحدث نتيجة لعدوى قناة الجذر . 


granulocyte 


طم جلدي جزئی > طعم جلدي = graft , split skin‏ 
منفصل = طُعم تيرش Thiersch graf‏ 
قشرة رقيقة جدا من الجلد تستخدم كطعم » تاركة النسيج 
اعرف اروج امار + 
طم جزئي الشخانة graft , split-thickness‏ 


3 النسيج الظهاري » يشتمل على الجلد أو المخاطية 


3 
طم أجنبي » طعم غيري 


و 5 ء۶ 506 


graft, tubular 


graft و‎ xeno- 


عن المستقبل. 
تطعيم 2 ترقيع grafting‏ 
جرام = ج . 8 = gram‏ 
وحدة الكتلة » تعادل جزء من 1000جزء من الكيلوجرام 
(لاحقة) مخطط . مسحل » صورة gram‏ - 
سلبي الجرام Gram negative ١‏ 


تقسيم أو تتف للكائنات الدقيقة التى لا تحتفظ بصبغة 

جرا ام .(Gram's stain)‏ 
إيجابي الجرام 

تصنيف للكائنات الدقيقة كم بصبغة جرام 5 
طريقة جرام للتلوين 

نسبة إلى هدس.ج .جرام « H.C.J.Gram‏ « 1938-1853 « 

عانم تافر كن باک ولوچا 

يقة أو أسلوب لصبغ الجراثيم » حيث تصبغ بالأنيلين - 

جنطيان القرمزي e(‏ ۷01 سمتامعع-عصنانصهة) » ثم تغسل 

بالكحول » وثم يعاد صبغها بمادة أخرى ؛ الجراثيم التي 

تحتفظ بالصبغة الأولي تكسن موجبة الجرام 2 بينما 


Gram positive 


Gram's method of staining 


البكتيريا التي تفقد الصبغ بغسلها بالكحول تسمَى سالبة 
الجر ام (Gram negative)‏ . 
صبغة جرام »ملون جرام Gram's stain‏ 
التلوين بصبغة جرا ام Gram's staining‏ 
E‏ قة من أجل التعرف عليها 


قوسي ا ا e‏ ا 


قرنفلي أو أحمر وردي ٠‏ 
نوبة صرع كبيرة » صرع كبير grand mal‏ 

انظر صرع (Epilepsy)‏ . 
كبير الأسنان grandidentatus‏ 


حباب »تحبب » داء الحبيبات » تخثر granulosis‏ 
کر كا مره السات 

و 

مخطط ارس نباي »خط بياني graph‏ 

(لاحقة) مخطاط ٠‏ أداة ةتسجيل -graph‏ 


graphite = black lead = plumbag0o جرافيت = رصاص‎ 
أسود‎ 

أحد أشكال الكربون الأصلي (وشكله الآخر هوالماس) ؛ 
مادة بلورية لينة يتراوح لونها بين الرمادي الغامق 
والأسود ؛ تستعمل كمزلق » وفي تصنيع س الرصاص » 
صر ة الفرن » وكموصل للتيار الكهربائي 

يمسّك ».يقبض 

مسكة راحة اليد والإبهام 
مسكة مماثلة لمسكة بري الخشب ذات تردد قصير ولكنها 
تكون قوية » وتستخدم بحرص في الفك العلوي من 
اا الإنهاء على و ا 
المعالحة السنية . 

مَسكة راحة اليد والإبهام المعدل 


grasp 
grasp , palm and thumb 


grasp , palm and thumb 
-modified 

ذات تردد قصير ؛وتستخدم الإبهام والإصبع الأول 
والثاني ؛ يرتكز الإبهام على السن المراد معالجتها » لكي 
تكون المعالحة اليدوية رقيقة ما أمكن . 

مَسكة القلم 

هي الطريقة يقة الأكثر استعمالا وهي مثل الإمساك بالقلم ؛ 

حيث يتلامس لب الإبهام والإصبع الأول مع الأداة من 
الأسفل(سفليا ) ومن الأعلى (علويا) على التوالى » 
ويلامس الإصبع الثاني أيضاً الآداة ويكون مكانه كي 
للإمساك بالآداة . وضع الإصبع الثاني يكون في غاية 
الأهمية » بالنسبة لضغط أو دفع الأداة بقوة أو لمنع 
انزلاقها . 

مسكة القلم المعكوسة 
عكس مسكة القلم تماماً » حيث تكون السبابة بزاوية 90 
درجة تقريباً عند المفصل الثاني لها 

رباط جراسلين ْ 
رباط جاف » م الرطوبة » يستخدم 
لعمل حركة تقويمية 

شديد ‏ خطيرء وخيم 
خطير أو حرج مثل أعراض حالة خطرة . 

Graves’ disease = exophthalmic goi(re = مرض جريقز‎ 

دراق جحوظي 


grasp , pen 


grasp , pen-inverted 


grassline ligature 


grave = gravis 


ورم جي مزمن granuloma , chronic‏ 
ورم حبيبي سني = ورم حبيبي granuloma , dental = apical‏ 
ذروي- الورم الحبيبي 
حول الذروي 
منطقة محدودة من نسيج حبيبي مزمن يتكون نتيجة 
العدوى . يسمَى أيضاً الوَرّم الحبيبي حول الذروي 


. (Periapical granuloma) 


granuloma = periapical 


granuloma 


ور : الحبيبي يوزيني © ور 3 granuloma , eosinophilic‏ 

حبيي محب للحمض 
ورم يتكون من خلايا يوزينية وخلايا نسيجية يحدث في 
العظم أو النسيج الرخو 

الورم الحبيبي ذو الخلايا العملاقة 
نوع من الورم الحبيبي » غير معروف السبب » يعتقد بأنه 
ينتج عن التهاب يحدث في الفكين » يكثر حدوثه في 
منطقة تحميل الأسنان فى الفك السفلى » عند الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة ؛ ويتكون من 
نسيج ضام ذي أوعية دموية والعديد من الخلايا العملاقة 
متعددة النواة وكثيرا مايصاحبه نزف » ويمكن أن ينمو إلى 
حجم كبير ويتطور إلى نموورمي . كما يمكن أن يحدث في 
العظم وس الورم المركزي ذو الخلايا العملاقة [هنامء0) 
giant- cell granuloma)‏ « أو في النسيج الرخو وب د 
الورم ا حيطي ذو الخلايا العملاقة (Peripheral giant-cel!‏ 


granuloma , giant- cell 


. granuloma) 
granuloma , giant cell reparative الورم الحبيبي لمر مم ذو‎ 
الخلايا العملاقة‎ 
granuloma , gravidarum ورم حبيبي حملي‎ 
granuloma , periapical الورم الحبيبي حول الذر وي‎ 


ورم حبيبي قيحي ورم حبيبي مقبح عنصء08زم , granuloma‏ 
آفة شبيهه بالورّم محددة ومرتفعة في الأنسجة الرخوة » 
تحدث نتيجة لعدوى غير نوعية ؛ إما أن يكون الورم بلا 
عنق )Sess11e(‏ أو معنقاً ()atedاPeduncu)‏ » وسطحه خشن 
متقرح ومتنخرء ويحدث في اللثة » ويميزه الالتهاب الحاد 
لذي يمنحه اللون الأحمر الناري » ينزف بسهولة ويكون 


ا 
ر ر 2 حبيبي عدو ائي نوعي granuloma , specific infection‏ 
و د رم حبيبي سلي granuloma , tuberculous‏ 
وو رام حبيبي > تعدد الأو رام الحبيبية granulomatosis‏ 
وا الاررام ی 
ور رمي حي 2 7 ر ام بی granulomatous‏ 


له مظهر الورم الحبيبي » مكون من أورام حبيبية . 
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3- يصر بأسنانه » صرير . 

4- سحل 
إزالة النقط العالية من محيط السن باستعمال الأدوات 
الساحلة . 

سحل تصحيحي . تصحيح إطباقي بالسحل 
عملي ةإزالة التخالف الإطباقي بواسطة سحل الأسطح 
الإطباقية لأسنان البدلة السنية على المطبق أو في الفم أو في 
الاثنين معاً . 

سحل . شتحذ طحن 
التآكل بالاحتكاك بواسطة بعض المواد الساحلة . 
تعديل الأسطح الإطباقية للأسنان بالسحل في أماكن 
محددة بهدف الوصول إلى سطح متجانس » وذلك 
باستعمال ورق كربون التعليم . 

تمل قطي 
تعديل وإصلاح الإطباق بسحل المناطق العالية من أسطح 
الأسنان الإطباقية » والحشوات أو الأجهزة التعويضية » التي 
يظهرها ورق العض . 

سحل تصحيحي » تصحيح إطباقي بالسحل 
تصحيح دقيق للتنافر الإطباقي بالسحل الانتقائي للأسطح 
الإطباقية للأسنان الطبيعية أو الأسنان الصناعية . 


grind-in 


grinding 


grinding , selective 


grinding , spot 


grinding-in 


1-مَسكة »قبضة 9 
2 م + مقبّض 

مقْبّضص متوآزن »قبضة متوازنة grip , balanced‏ 
2 الا يد grip , finger‏ 
سب كار grip , hand‏ 
مَسْكَةَ الكف ١‏ فة راحة اليد grip , palm‏ 
00 القلم grip , pen‏ 
حاك » صرار( يولد صرير الأسنان) grit‏ 


تلم 2 أخدو د- تلم groove = developmental groove‏ 
تطوري 
2- ميزاب ( تسمية قدية ) 
تلم طويل تطوري أو انخفاض طويل ضيق » أو خندق على 
سطح السن . تتم أيضاً التلم التطوري‌nta1 (Developme‏ 
groove)‏ . 
أخدود بين الفك السفلى واللسان . 
القناة القاطعة 


groove, accessory 


groove, alveololingual 


groove , anterior palatine = 


incisive canal 


تة إل ر .ج .جريشقز R.[.6]4۷e5۰‏ 1853-1797 » 
جراي gray‏ 
وحدة من نظام الوحدات العالمي للجرعة الممتصة من 

الأشعة المتأينة » حلت محل الراد (۸۵۵) فى سنة 1985 . 
اح اتتا 1 

مسحوق صقل فائق النعومة » يحتوي على أكسيد الكروم 

الأخضر )6Green chromium oxide)‏ يستعمله صتاع 

التعويضات السنية في المختبر لتلميع وصقل تعويضات 

الكروم المعدنية . 
القضيب الأخضر 

نوع خاص من مواد الطبع . 
كسر العود الرطب( كسر الغصن النضير) .عتتاعة؟! greenstick‏ 

شرخ العظم الغض » كسر جزئي في عظم طويل فتي 
انظر کسر (عتداءة:1) . 


green rouge 


green stick 


Greene-Vermillion’s index = = منسب جرين وقيرميون‎ 
simplified oral hygiene index  طيسبلا مؤشر صحة الفم‎ 


نسبة إلى ج .س .جرين عءع1.0.016 » طبيب أسنان صحة 
عامة أمريكي معاصر ؛ وج .ر . فيرميون i0اانص‏ 1.1.97 » 
طبيب صحة عامة أمريكى معاصر . 

أشعة جرينز »( آشعة ج Grenz rays‏ 
أشعة ذات موجة طويلة تتولد فى مدى قوة من 15-5 
كيلوقولت م102 . 

المادة السنجابية 
نسيج يوجد في الدماغ والحبل الشوكي » يتكون من 
تجمعات خلايا عصبية معقدة الاتصال وأوعية دموية 
غزيرة . 

شبكة grid‏ 
1- مجموعة من الخطوط الأفقية والخطوط الرأسية التي 
تكون مربعات متشابهة في الحجم » تستعمل كدليل لرسم 
المنحنيات . 
2- (في التصوير الإشعاعي) : أداة تستخدم لمنع الإشعاع 
المتشتت من الوصول للفلم الشعاعي خلال تعرضه 
للأشعة . تشتمل على شرائح متبادلة من الرصاص ومادة 
نفوذة للأشعة توضع متراكبة مع الفلم . 

1-يشحذ .يسن » يصقل 
يشحذ الشيء أو يجعله حاد ا ؛ 

2- يطحن »بسحن »يجرش 
طحن الطعام بالأسنان الخلفية . 


grey matter 


grind 


و 


ينعم أو يصق بالاحتكاك . 


- 379 - 


تلم على سطح عظم الميكعة يستقر فيه العصب الحتكي 
الأنفى » والأوعية الدموية الحنكية الأنفية . 
التلم الحنكي- التلم groove , palatine = palatomaxillary‏ 
الفكى الحنكى = الميزاب الحتكى groove = greater palatine‏ 
Ee‏ في العظم الحنكي sulcus of the palatine bone‏ 
التلم الحنكي في iلفك‏ = groove of the maxilla „palatine‏ 
العلوي = الميزاب الحنكي 
في الفك العلوي ٠‏ 
العلم الحنكي الجناحي groove , pterygopalatine‏ 
1- تلم على الجهه البطنية من النتوء الجناحي للعظم 
الوتدي . 
2- تلم على الجزء العمودي من العظم الحنكي : 
تلم تثبيت » ميزاب تشثبيت groove , retention‏ 
تلم عمودي على سطحين متقابلين في السن يؤدي إلى 
تثبيت بشكل حدوة الحصان . 
تلم إضافي ‏ ميزاب ملحق 
اتا شري ع علق البح لن علامة 
لالتقاء فصوص السن كماهوفي التلم التطوري 
)Developmental groove)‏ ¢ يوجد التلم الإضافي 
(Accessory groove)‏ أو التلم الزائد (Extra groove)‏ « 
عادة ا الإطباقى للأرحاء . 
اد 
لامكل 


أساس »أرضية 


palatine sulcus of the maxilla 


groove , supplemental 


grooved 
grooved tongue 


ground 


منحت المقا ground section‏ 
أداة تستخدم لنحت مقطع للفحص بالجهر . 

ground substance مادة أساسية‎ 

group function عمل جماعي‎ 


عبارة تستخدم لوصف علاقة الأسنان » عندماتكون 

الأنياب والضواحك . وأحياناً الأرحاء » فى تماس عند 

الانزلاق الجانبي من أقصى تداخل إطباقي للحدبات إلى 

علاقة حدبة إلى حدبة CG relationship)‏ : 

growth نمو‎ 

1- زيادة في الحجم :عملية طبيعية تحدث بزيادة عدد 
الخلايا والمواد خارج الخلية المتعلقة بها » لكائن حي متعدد 
الخلايا . 

2- انتفاخ أو ورم » إما حميد أو خبيث » النمو الحميد لا 
يؤثر بالضرورة أو يشكل خطرأعلى الصحة العامة 
للجسم » ولا يتكرر حدوثه في الجسم بكل نمو ثانوي » 
بينما يكون الورم الخبيث مميتاً . 


groove , buccal 


SES 


أخدود عمودي يوجد فى وسط السطح الخدي للأرحاء 


السفلية . 

تلم متوسط groove, central‏ 
أخدود يوجد في منتصف الأسطح الإطباقية للضواحك 
والأرحاء . 


تلم تطو ري groove , developmental‏ 
أحد الأثلام على سطح ميناء السن »التي تحدد أقسام 
التكوين الأولي . 
تلم ذات البطنين - 
لم خشائي 
التلم الوحشي الخدي 
أقصى تلم وحشي من الثلمين العسموفيين الموجودين غلى 
السطح الشدقي (الخدي) للأرحاء الأولى السفلية . 
تلم زائد 
التلم اللثوي 
انظر تلم لثوي > (Free gingival groove)‏ . 
التلم نحت الحجاج في الفك العلوي = ,هالنتقم groove of the‏ 
الميزاب تحت الحجاج infraorbital= infraorbital sulcus‏ 
التلم الشفوي » الأخدو د الشفوي تلم groove , labial‏ 
في ال اتر اة خم و يضح هل 
التجويف الفموي . 
التلم الشفوي الذقني = الثنية الشفوية = اaئlabiomen groove,‏ 
الذقنية 
تلم لساني » أخدود لساني 
تلم عمودي يوجد في منتصف السطح اللساني للأرحاء 
العلوية . 
تلم إنسي خدي . ميزاب إنسي شدقي groove , mesiobuccal‏ 
فصن حلم ي ين اف ال رو ا جن فلن 
السطح الخدي للأرحاء الأولى السفلية . 
تلم إنسي لساني » ميزاب إنسي لساني اهعم زوع , gr 00۷e‏ 
تلم عمودي يظهر بوضوح خط التقاء الحدبة الخامسة 


groove , digastric= mastoid notch 


groove , distobuccal 


groove, extra 


groove , gingival 


mentolabial furrow 


groove , lingual 


للرحى العلوية . 
التلم الضرسى اللامى » أخدود = groove , mylohyoid‏ 
ضرسی لامی mylohyoid sulcus‏ 


تلم على السطح الداخلي للفك السفلي تحت الخط اللامي 

الفكي يستقر فيه العصب اللامي الفكي والأوعية الدموية 

اللامية الفكية . 
التلم الحنكي الأنفي 


groove , 2250021212 
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قناة في العظم السنخي > يتتصل من خلالها الجريب السني 
والأسنان المنطمرة التي لم تبزغ بعد بمخاطية الفم بواسطة 
حبل من النسيج الضام يعرف بالرسن 

gubernaculum رسن‎ 

رسن سني gubernaculum , dental‏ 
مرشد من جريب سني تطوري إلى سطح اللثة . 

موجه سنى » مرشد سنى <« حبل gubernaculum dentis iw‏ 
e‏ النسيج الضام تربط الجراب السني للسن الدائمة 
بمخاطية الفم الحيطة أي اللثة الحيطة . 

كسر جوران - 

كسر لوفور من المرتبة الأولى 


نسبة إلى أ .ف .م .جوران A.FM.Guerin‏ 1895-181 « 


Guerin's fracture = Le Fort I fracture 


جراح فزني : 

انر كس امك ار د ای مت رر 

. (Class I Le Fort fracture) 
مرش »دليل »إرشاد‎ 

ضبط اتجاه ا لحر كة لغرض ما . 
دليل أمامي » مُرشد أمامي 


دليل لقعي 


guidance 


guidance , anterior 


guidance , condylar 


دليل اللقمة guidance, condyle‏ 
دليل نغائی guidance , developmental‏ 
و 2 
مرشد قاطع guidance, incisal‏ 
1- تأثير القواطع السفلية والعلوية على حركات الفك 
السفلى . 


2- عدم الإطباق الموجه للأسنان الخلفية » بانزلاق الحواف 
القاطعة الشفوية للقواطع السفلية على طول الميل اللساني 


للقواطع العلوية خلال حركة بروز الفك السفلي . 
دليل خلفى › 1 شد خلفى guidance, posterior‏ 
دليل » مُرشدء يرشد guide‏ 
أداة لتوجيه الحركة . 
دليل أمامى قابل للضبط guide , adjustable anterior‏ 


دليل أمامي » مرشد أمامي guide , anterior‏ 
جزء من المطبق يتلامس مع دبوس دليلي قاطع » ليحافظ 
على التبعيد الختار للنماذج السفلية والعلوية في المطبق ؛ 
يوثر الدليل أي ضا على علاقة النماذج في الأوضاع 
اللامركزية . 

ليل لدم 
ذلك الجزء من المطبق الذي يمثل المسار اللقمي في الجوف 
الا 0 


guide , condylar 


اک ورای 

نمويحدث في سطح کائن 
تنبؤ النمو. توقع 

النمو» تكهن النمو 

تقدير توقعي للتغير في مكان وحجم عظام الهيكل القحفي 

الو جهي (Craniofacial skeleton)‏ معتمداً على النمو المتو قع 

أو التاثيرالمتوقع تمت تاف أو كا وها 


growth , appositional 


growth, forecast= growth prediction 


غو خلالى growth , interstitial‏ 
0 ا داخل المادة الداخلية للخلية للكائن الحي أو في 
الجهاز النسيجي. 
نموغلاف الدماغ growth of brain case‏ 
تو الوجه growth of face‏ 
نمو العظام الوجهية › growth of facial skeleton‏ 
( غو الهيكل الوجهي) 
1 الفكين growth of jaws ١‏ 
و الفك السفلى growth of mandible‏ 
نو الفك العلو ي growth of maxilla‏ 
د قبَة الحنك growth of palate‏ 
و الجمحمة growth of skull‏ 
معدل النمو growth rate‏ 


ت مفاجى . نمو نشط growth spurt‏ 
زيادة معدل نمو العظم أثناء فترة المراهقة » عادة تحدث في 
عمر 12-10 سنة للإناث وعمر 12- 14سنة للذكور حيث 
يتزامن مع البلوغ 

واق .حارس »أمان »حراسة 
يمكن أن تستخدم أصابع اليد المقابلة لتشبيت الأجزاء التي تتم 
عليهاالمداخلة السنية » خاصة فى حالة تثبيت الفك 
السفلي » وللحماية من انزلاق الأداة خلال المداخلة السنية . 

واق الفم 

كسر الحارس 
انظر کسر (ع7داعة12) . 

سلك واق سلك أمان 
ل ل سلك أمان 

مثبت في سطحها الإطباقي 2( لماه ا النوابض 
الصغيرة » خلال استخدامه بالضغط عليها 1 

رسني 
متعلق بالرسن (دمن1تاعهمءطن © ) . 

قناة » نفق رسنى 


guard 


guard, mouth 


guardsman's fracture 


guard wire 


gubernacular 


gubernacular canal 
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gum dammar = gum damar = 


gum dammer 
القاعدية » ومركبات الطبع » وهي مادة صمغية تستخرج‎ 
» من بعض الأشجار الصنوبرية في أستراليا ونيوزيلاند إلخ‎ 
لثة مريضة‎ 
مبضع اللثة › مقصلة اللثة‎ 


gum , diseased 


gum guillotine 


تر ط اللثة » سكين اللثة gum knife‏ 
طفح اللثة = شرى حطاطي » طفح حطاطي = gum rash‏ 
فى الأطفال strophulus‏ 
اتسا اللثة gum recession‏ 
راتين صمغى gum resin‏ 
انكماش اللثة gum retraction = gingival retraction‏ 
مسعتك اللثة » مبعاد اللثة gum retractor‏ 
مقص اللثة gum scissors‏ 
انظر مقص (501550155) . 
لثة إسفنحية gum , spongy‏ 
منشط اللثة gum stimulator‏ 


رأس مطاطى مؤنف لتدليك اللثة . 
سطح اللثة ‏ 
صمغ الكثيراء » صمغ الأسطراجالس 
نضح صمغي مُجفف يؤخذ من جذوع مشقوقة لبعض 
الأشجار » يستعمل فى طب الأسنان كمثبت للبدلة السنية . 
دمل لثوي راج لثوي » خراج سنخي gumboil = parulis‏ 
ورم صمغي »الصمغة gumma‏ 
آفة موضعية مطاطية على شكل ورم مطاطي رخو يتكون من 
نسيج شبة الحبيبي » تحدث أثناء الإصابة بالزهري في مرحلته 
الثالثة ؟ أي آفة الثالثي (Tertiary syphilitic lesion)‏ 
متعلق بالتورم الصمغي . صمغوي 
نسبة للورّم الصمغي . 
صّمغي .لزج .دبق 
8 


gum surface 


gum tragacanth 


gummatous 


gummy = viscous 


اللثة› صموغ gums‏ 
مخاطية الفم التي تغطي النتوء السنخي أو الارتفاعات 
السنخية . 

مدفع » بندقية مسدس gun‏ 

مدفع الأملغم = حامل الأملغم = gun , amalgam‏ 


amalgam carrier 


جبيرة جاننج Gunning’s splint‏ 
نسبةإلىت .ب .جاننج T.B.Gunning‏ » 1889-1813 « 
طبيب أسنان أمريكي : 


دليل قاطع » مرشد قاطع guide , incisal‏ 
الجزء من المطبق الذي يحافظ على الإرشاد (التوجيه) 
القاطعي للقواطع العلوية والسفلية : 

دبوس دليلي قاطع 

خط الإرشاد 

دليل الأأوان 

مستوى الارشاد » سطح الإرشاد 
سطحان محضران متوازيان أو أكث رلأسنان داعمة 
يستخدمان لتحديد وتوجيه مسار الإدخال للبدلة السنية 
المتحركة . 

مستوى الإرشاد لكومر 
مصطلح وضعه و.أ.كومر W.E.Cummer‏ « ليوضح 
تخطيط علو الحيط كما هو معرف بواسطة إدوارد كندي (.15 
(Kennedy‏ . 1 

موجه النسيج للتحديد› 

موجة النسيج للترميم GIR‏ 
طريقة جديدة بوضع بديل للنسيج العظمي لإعادة تكوين 
العظم المفقود . 

إرشاد .دلالة 

خط الدلالة . خط الإرشاد 

سطوح الإرشاد 
سطحان متوازيان عموديان أو أكثر لأسنان داعمة » توجه 
مسار استقرار ومسارنْزع البدلات السنية الجزئية النزوعة . 

خنزير غيني » قبيعة guinea pig‏ 


guide pin , incisal 
guide line 
guide , shade 


guide plane 


guide plane , Cummer's 


guided tissue regeneration = 


guiding 
guiding line 


guiding planes 


1-لثة gum‏ 
مصطلح عامي غير فصيح lلiة)Gingiva(‏ . 

2- صمغ 
مادة لاصقة تحضر من سائل لزج مجفف تفرزه بعض 
الأشجار والنباتات . 


gum acacia = gum arabic 


صمغ السنط = الصمغ العربي 
صمغ عربي = صمغ السنط 
صمغ راتينيبلسمي » اللبان الجاوي 
راتين بلسمن (Balsam resin)‏ يستخدم فى ورنيش وايتهيد 
(Whitehead's varnish)‏ « وهو صمغ يستعمل كبخور 
دمل اللثة > خراج لثوي »دمل سنخي 
خراج تحت السمحاق . انظر ناسور (150012) . 
قماش اللثة 


gum arabic = gum acacia 


gum benzoin 


gum boil 


gum cloth 
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أقماع كوتابركا 
أقماع رفيعة من الكوتابركا تستعمل في علاج أقنية الجذر 
لسد قناة الجذر بشكل محكم. 
فارشات الكوتابركا 
أدوات تستعمل لفرش الكوتابركا 
تُضبان كوتابركا .عيدان كوتابركا 
حلق guttur‏ 


gutta-percha points 


gutta-percha spreaders 


gutta-percha sticks 


حلقى guttural‏ 
متعلق بالحلق )Thr02(‏ . 

أنفى حلقى gutturonasal‏ 

gutturopalatal a حنكي‎ 


عيش - کرات الكالسيوم 
يوجد في الطبيعة على هيئة كبريتات الكالسيوم » وتجرى له 
عملية تكلس «(0عهك201) (فصل المواد العضوية منه 
بتعريضه لحرارة شديدة ) لإنتاج جبس باريس. 

تصلب أولي للجبس 
الزمن المنقضي من بدء خلط الجبس إلى حين تعجز إبرة 
جلمور 550 )Gilmore‏ » أو إبرة فيكات (Via‏ 
(©26601 من اختراق سطحه . 


gypsum = calcium sulfate 


gypsum , initial set of 


جيروماتيك = جيروماتية gyromatic = giromatic‏ 
(الدوران المتبادل) 
مطبق جيزي 
العشرين ١‏ 
بواسطته تقليد جميع حركات الفك السفلي ولقمتيه 
الممكنة . 


Gyzi's articulator 


جبيرة بين سنية تشبه صفيحة سنية صلبة مزدوجة »› 


تستعمل في تثبيت كسور الفك السفلي . 


نمو ذج تثبيت جاننج Gunning’s type fixation‏ 
انظر تثبيت (18600) . 

تذوق »مذاق عذوق gustation‏ 
حاسة التذوق أو عملية التذوق . 

ذو في » تو قي gustatory‏ 


نسبة لحاسة التذوق . 
الشريان التذوقى - 
الشريان اللسانى 
المعنب انتوق الح ارق 
مُنبه تذوقي » منبه ذوقي ۰ 


gustatory artery = artery lingualis 


gustatory nerve 

gustatory stimulus 
٤ مادة تنبه مستقبلات التذوق في النهايات العصبية في الفم‎ 
وتؤدي إلى سيلان اللعاب . وهي إما الحلو أو الحامض أو‎ 
1 . الملح أو المادة المرة‎ 

تعرق تذوقي » تعرق ذوقي 
انظر المتلازمة الأذنية الصدغية (Auriculotemporal‏ 
syndrome (‏ . 

نقطة . قطرة (لاتينية) gutta = gutt‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية » واختصارها (1ن) . 

کوتابرکا» طبرخي 
نضح جاف لبني ينتج من سائل أشجار معينة في بلاد الملايو . 
يصنع بشكل صفائح أو أقماع أو قضبان » تصبح لينة عند 
تسخينها . وتستخدم في طب الأسنان للحشو المؤقت أو في 
علاج قناة الجذر لحشو قناة اللب وسد الثقبة الذروية 1 

قمع كوتابركا - رأس كوتابركا 

gutta-percha point مؤنف‎ 


gustatory sweating 


gutta-percha 


gatta-percha cone = 


يستخدم عادة في حشو وسد قنوات الجذر بالاشتراك مع 
إسمنت قناة الجذر ؛ مادة لدنة غير نفوذة للأشعة تصنع من 
الكوتابركا ومواد أخرى مثل أكسيد الزنك . 
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العلاج قد يكون عن طريق النصح واستعمال الأجهزة 


المناسبة لكل حالة أو بالاثنين معاً . 
اعتيادى habitual‏ 
بالعادة أو السلوك . 
وضع الإطباق الاعتيادي habitual occlusal position‏ 
إطباق اعتيادي habitual occlusion‏ 
وضع الراحة الاعتيادي habitual rest position‏ 
وضع الفك السفلي = habitual posture of the mandible‏ 
الاعتيادي = وضع الراحة rest position of the mandible‏ 
للفك السفلى 
انظر وضيع الراحة للفك السفلي (Rest position of the‏ 
mandible)‏ . 


haem- , haema- , haemat- (سابقة) دموي »دم و‎ 
haemato- و‎ haemo- 


ورم أر ومات الميناء الوعائى haemangioameloblastoma‏ 


الوت 
نوع من ورم أرومات الميناء يحتوي على العديد من الأوعية 
الدموية . 
ورم بطاني وعائي دموي haemangioendothelioma‏ 
ورم ينشأمن الطبقة البطانية في الأوعية الدموية . سرطانة 
بطانة الأوعية الشعرية . 


ورم بطانى وعائى دموى haemangioendothelioma , benign‏ 
حميد 


أرومة الأو عية الدموية »أرومة وعائية haemangioblast‏ 
خلية جنينية تتطور إلى خلايا الأوعية الدموية » والطبقة 


البطانية للأوعية » وعناصر النسيج الشبكي البطاني 


وخلاياه . 

ورم وعائى haemangioma‏ 
ورم خلالي حميد للنسيج الوعائي » ناشيء من الأوعية 
الدموية . 


ورم حميد يشمل الأوعية الدموية حديثة التكون » يظهر 
كشبكة تحت الجلد . يمكن أن يتعلق بالأنورزم 
(Aneurysmal)‏ أو الوعاء الشعري (Capi lary)‏ أو الكهفى 
(Cavernous)‏ . 1 


ورم آر ومات الميناء الوعائى haemangioma , ameloblastic‏ 


الدمو ي 
ورم وعائی شریانی = = haemangioma , arterial‏ 
ورم وعائى شعيرى capillary haemangioma‏ 


رمز الهيدروجين H = hydrogen‏ 
رمز كيميائي للهيدروجين . 

[مختصر] فيروس التهاب الكبد 18 HBV = Hepatitis 8 virus‏ 

[مختصر] حمض الهيدر وكلوريك HCI = hydrochloric acid‏ 
رمز كيميائي لحامض الهيدر وكلوريك . 

h.d. = hora decubitus عندموعدالنوم(لانينية)‎ 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

رمز الزئبق Hg = mercury‏ 
رمز كيميائي للزئبق . 

HIV = Human Immunodeficiency Virus ] [مختصر‎ 


فيروس العوز المناعي البشري 
مرض الإيدز 4125 أي متلازمة فقد المناعة المكتسبة هو نتيجة 
للإصابة إكلينيكياً بفيروس فقد المناعة عند الإنسان 1119 . 
عند موعد النوم ( لانينية ) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
EET‏ ك »طبع habit‏ 
تصرف مُسلكي متكرر » يصبح ثابتأ » بإعادة تكراره في 
الحياة اليومية . 
(في تقويم الأسنان) : الميل المستمر لتكرار عادة مص 
الإبهام > ومص الإصبع » ومص الشفة » ومص اللسان » 
وهى عادات تسبب أحياناً إزاحة الأسنان . 
طبيقة العادة » جهاز سلوكي 
طبيقة تقويمية نزوعة أو طبيقة تقوبية ثابئة لمساعدة المريض 
على إيقاف تكرار عادة ما . انظر طبيقة (ء0صةناممهة) . 
عادة إطباقية 
عادة فموية habit , oral‏ 
عادة تؤدي إلى تغيّر أو تعديل العلاقة بين الأسنان ؛ مثل : 
مص الإبهام » مص الشفة » انحشار الشفة » مص الإصبع › 
دفع اللسان » قضم الأظافر » إلخ . 
عادة فموية وظيفية شاذة 
وضع معتاد » وضع اعتيادي 
وضع تلقائي غريزي » حيث تكون العضلات في حالة 


h.s. = hora somni 


habit appliance 


habit , occlusal 


habit , parafunctional 


habit posture 


منقبضة . 
عادة تو تر ب habit , tensional‏ 
معالحة العادة 

علاج لمنع عادة التشوه بالأصبع أو بالشفة أو باللسان أو 


لتصحيح سوء تكون الأسنان أو العظام التي تسببها العادة . 


habit therapy 
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haemoglobin = Hb هيموجلويين‎ 


بروتين أساسي ملون لخلايا الدم الحمراء 2 يعطي للدم لونه 
الأحمر البراق » يحمل الأكسجين في شكل هيموجلوبين 


مؤكسد . 

انحلال الدم haemolysis‏ 
انفجار جدران خلية الدم الحمراء الذي يحرر الهيموجلوبين 
في بلازما الدم . 

حال الدم » متعلق بانحلال الدم haemolytic‏ 
ما يسبب تحطم خلايا الدم الحمراء 

haemophilia الناعور‎ 


مرض دموي يتوارثه الذ كو وتنقله الإناث » يؤدي إلى ترف 
مستمر من أية إصابة مهما كانت صغيرة مثل الفقد الطبيعى 
للأسنان اللبنية . توجد مراكز خاصة للمعالحة الطبية لمرض 


الناعور (Haemophiliacs)‏ . 
مصاب بالناعور haemophiliac‏ 

الشخص المصاب بالناعور. 
مُحب للدم »و لوع بالدم haemophilic‏ 


جرا اثيم مستدمية haemophilic bacteria‏ 

المستدمية haemophilus‏ 
جنس من جرائيم طفيلية عصوية الشكل » هوائية غير 
متحركة سالبة الجرام . 

تكون الدم 2 مجان الدم haemopoiesis‏ 

مكون الدم »مولد الدم haemopoietic‏ 


haemopoietic marrow 


+ و 
نفثى الدم » متعلق بنفث الدم = haemoptysic = hemoptoic‏ 
hemoptic‏ 
متعلق ب » أو يتميز ببصق الدم . 
نَعْثْ الدم »بصق الدم 
وجود الدم في القشع بسبب تزف في الجهاز التنفسي 
العلوي أو الرتتين . 


تزف الدم 


haemoptysis 


haemorrhage 
ترف داخلي أو ترف خارجي بسبب رضح أو تلف الأوعية‎ 
» الدموية . قد يكون ترفاً عادياً أوترفاً شديداً أو ترفاً مميتاً‎ 
حسب كمية الدم المفقود ؛ وقديكون تَزفاً أولياً : كالترف‎ 
الذي يحدث وقت إصابة الأوعية الدموية أو تزفاً تالياً أو‎ 
تَزفاً ارتكاسياً : كالتزف الذي يحدث نتيجة عدوى . في‎ 
الوت الشرباتي يكون لون ال احم لامع » يدها الدم‎ 
الوريدي لونه أحمرغامق . يعرف التزف من الأنف‎ 
بالرعاف (15]815م8) ؛ ويعرف التزف من المجرى التنفسى‎ 
1 . والرئتين بتفث الدم (وذولزا-مصه1)‎ 


ورم و عائي شعيري haemangioma , capillary‏ 
نوع من الورم الوعائي الدموي الذي يحتوي على مجاميع 
مُتراصة من الشعيرات الدموية رقيقة الجدران ؛ يحدث فى 
مخاطية الشفاه ومخاطية الفم . ١‏ 
ورم وعائى كهفي 
نوع من الورم العرقي الدموي أو الورم الوعائي الدموي 
يشتمل على قنوات واسعة وعائية كهفية تملوءة بالدم . 
ورم وعائي ضخامي 
ورم الخلايا الحولية الوعائية 
ورم يدشأ من الخلايا الحيطة بالشعيرات الدموية والشرايين 


haemangioma, cavernous 


haemangioma , hypertrophicum 


haemangiopericytoma 


الصغيرة . 
ورم و عائي haemartoma‏ 
مصطلح قديم للورم الوعائي (Hemangioma)‏ . 
في 3 الدم haematemesis‏ 
هيماتين haematin‏ 
(سابقة) دم haemato- ,haemo-‏ 
مو لد الدم »مکون الدم haematogenous‏ 
عدوى دمو يةالمنشاً haematogenous infection‏ 
دموي haematological‏ 
تحص الدم تحص دموي haematological examination‏ 
أخصائي الدم haematologist‏ 
شخص ماهر متخصّص بدراسة وظائف الدم الطبيعية 
واضطرا ابات الدم ١‏ 
دراسة الدم 2 علم الدم haematology‏ 


دراسة الدم والأنسجة المكونة له وأمراضه المصاحبة . 


haematoma 


يحدث عادة في مكان الرضح . 
ورم دموي بزو غي = = haematoma , eruption‏ 
كيسة بزوغية 

كيسة بزوغية أو الكيسة التاجية المصاحبة للأسنان اللبنية 

البازغة أو الأسنان الدائمة البازغة .انتفاخ أو تمدد الفراغ 
الجريبي الطبيعي حول تاج السن بسبب تجمع الدم أو 


eruption cyst 


السائل النسيجى. 
مرقىء haematostatic = haemostatic‏ 
بيلة دض ية haematuria‏ 
وجود الدم في البول . 


فرط حساسية الأسنان » حساسية 
الأسنان الفائقة 
حالة من فرط الحساسية الشاذة للأسنان . 


haemodia - 2 
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مون نان فارص ا ف الور العامة د 
بعض الحالات المرضية مثل الثلاسيمية (8نصطءوىة1181) 
كما لوكان العظم فى شكل «قطع الغراب (Crewcut‏ . 


شعر ي »مشعر hairy‏ 
متعلق بالشعر . 

hairy leukoplakia طلاوة مشعرة‎ 

hairy tongue = black hairy tongue = لسان مشعّر‎ 

لسان مشعر آسو د 

لای ا ا ی 
(Tongue)‏ . 

half نصفف‎ 

half and half clasp مشبكة نصفية‎ 

تاج ذو نصف قلنسوة half-cap crown‏ 
تاج يغطي أسطح السن ماعدا السطح الشفوي أو السطح 
الشدقى ؛ 

half-value layer طبقة 56 القيمة‎ 


طبقة ذات سماكة من مادة نوعية خاصة » تخفض أو تقلل 
من شدة الأشعة إلى النصف . تستخدم لقياس نوعية 
الأشعة » أو قوة اختراق الأشعة . 


half veneer crown تاج بنصف وجه‎ 


نوع من التصحيح أو التقويم لتحويل نصف موجه الجيب 

للتيارالمتردد إلى تيار مستمر . 
مقياس البخر 

أداة تستعمل في تشخيص وعلاج البخر المزمن (Chronic‏ 


half-wave rectification 


halimeter 


. halitosis) 
halisteresis تلين العظام‎ 
halitosis خر‎ 


رائحة نفس كريه » قد تكون مؤقتة كما هو ال حال بعد تناول 
طعام ذي نكهة قوية » أو بعد تناول عقاقير مثل البارالدهيد 
(706إط2:2106) ؛ أو رائحة مستمرة نتيجة لمرض فى اللثة » 
أوالأسفاف: أواتى» اراخرب الاقف المي اذ 


المعدة أو الكبد . 
بخرمزمن halitosis , chronic‏ 
بخر الآفات التنخرية halitosis , necrotic lesions‏ 
بخر فموي halitosis , oral‏ 
سن واسعة hall tooth‏ 


ذات مستوى مسطح) . 


تزف متأخر , haemorrhage‏ 


تز ف سني haemorrhage , dental‏ 
ترف لكوي 
تزف بعد الجراحة › 

تزف بعد المداخلة السنية 
تزف أولي 
تزف لبي 
نانوی تال 
التزف تحت المخاطي 


haemorrhage , gingival 


haemorrhage , post-operative 


haemorrhage , primary 
haemorrhage , pulpal 
haemorrhage , secondary 


haemorrhage , submucosal 


مسبب التز ف haemorrhagenic‏ 

تز ف haemorrhagic‏ 
متعلق ب » أو مصاب بالتّرف (Hemorrhage)‏ . 

haemorrhagic cyst كيسة تزفية‎ 


داء تز ف > مرض تَر فی haemorrhagic disease‏ 


اضطرابات تَزفية 


haemorrhagic disorders 


باسور haemorrhoid‏ 
جمعها بواسير . 

باسورلسانى haemorrhoid , lingual‏ 
انتفاخ أو ع الأوردة في جذر اللسان. 

haemostasis = haemostasia إرقاء‎ - 1 


ايقاف الدم طبيعيا أو جراحياً أو آليا . 
2- اعتراض أو فحص دوران الدم عند أي نقطة بالجسم 
مرقىء haemostat‏ 
1- ملقط قاطع للتّرف . 
2- مادة تستخدم لوقف التزف » بوضعها مباشرة على الجرح 
أو مكان التزف . 
إرقائي »مانع للتزف › 
مرقئ 
1- متعلق بإيقاف التّزف . 
2- مادة تستعمل في إيقاف التّرف . 
دواء مُرقيء » عقار قاطع للتّزف 


haemostatic = haemostyptic 


haemostatic drug 


ملقط إرقاء الدم haemostatic forceps‏ 

إرقائي 2 مانع التز ف» haemostyptic = haemostatic‏ 
مرقي 

haemotoxin ذيفاندموي‎ 

hair شعر‎ 

hair follicle جريب الشعرة‎ 

علامة شعاعية معينة خاصة hair on end effect‏ 
بتصوير الجمجمة 
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hamular notch = 


pterygomaxillary notch 
ثُلمة أو شق يتكون من تلاقي الفك العلوي مع الناتئ‎ 
. الشصي أو مع الناتئ الجناحي للعظم الوتدي‎ 
hamular process ناتىء شصى » شاخصة شصية‎ 
. اناس السة‎ A A ماس نه القهى كدر‎ 


شص . معقوف ۰ کلابی hamulate = hamular‏ 

تفن 2 كُلابى hamulous‏ 
ا بالشص أو الكلاب 

hamulous notch ثُلمة كلابية‎ 


5 2 ا 5 »+« 
شص ٠‏ كلابة »عقيفة hamulus‏ 


ناتيء شبيه بالشص أو الخطاف في العظم الوتدي . 


شص جناحي hamulus , pterygoid‏ 
نتوء هابط شبيه بالخطاف من الصفيحة الجناحية الأنسية للعظم 
الوتدي . 
معادلةهانو Hanau's equation‏ 
نسبة إلى .ل .هانو» ۸.1.8301۷ » طبيب أسنان أمريكي 
معاصر . 


معادلة جبرية » تستخدم في تركيب المطبق التشريحي . 
وتوضح حركة بينيت أو علاقة الدوران الزاوي (۷) للمسار 
اللقمي حول محور عمودي بدورانه (13) حول جور 


أفقى . 


V = 8/8 + 2‏ 
حيث ۷ تمثل الانحراف عن المستوى السهمي و11 تمثل 
الانحراف عن المستوى التاجى . تقاس الجا 
يد 1 hand‏ 
أدوات قاطعة يدوية 
داء اليد والقدم والفم - 
التهاب الفم الحويصلي ذو الطفح 
الظاهر 
يتسبب عن عدوى فيروسية تتظاهر في حويصلات صغيرة 
مؤلمة محاطة بهالة التهابية على ظهر أصابع اليد والقدم » 
أيضاً تصيب اللسان ومخاطية الفم في مجموعات صغيرة 
جداً تزول بعد أسبوع . 


hand cutting instruments 
hand- foot and mouth disease = 
vesicular stomatitis 


with exanthem 


إمساك باليد hand grip‏ 
أدوات يدوية hand instruments‏ 
موق فاق handicapped‏ 
طفل معوق »طفل مغاق handicapped child‏ 


hand mallet 


مطرقة يدوية 


Haller's ansa عر وةهالر‎ 


نسبة إلى أ .فون ھالر « A.von Haller‏ 1777-1708« 
مشرح سويسري . 
العروة المتكونة تحت الثقبة الإبرية الخشائية بين العصب 
دواء هلوسي 
عقار يؤدي إلى تخيل أفكار أو أحداث خيالية . 
إطار حلقي رأسي 
الجلد حتى تتلامس مع السطح الخارجي للرأس 3 
تستخدم لتثبيت أجهزة التثبيت الختلفة لعلاج كسور العظم 
الوجهي . 
هالوثان - فليوثان 
سائل شفاف طيار غير قابل للاشتعال ولاينفجر » بخاره 


hallucinatory drug 


halo head frame 


halothane = Fluothane 


تخدير سريع واسترخاء للعضلات . يجب عدم تعرض 
المرأة الحامل لبخاره » لاحتمال أن يتسبب ذلك في حدوث 
إجهاض . 
ورم شوب »ورم عابي 
شذوذ تطوري أو نمو زائد شبيه بالورم لنسيج ناضج » مع 
وجود خلل في ترتيب أنسجته وخلاياه . 
قشي قاف كمه اتك فة قلات 
ضماد هاميلتون 
نسبةإلىف .ه .هاميلتون.» F.H.Hamilton‏ « 
1886-3 » جراح أمريكي . 
نوع خاص من الضماد مكون من شرائط من نسيج الكتان 
جبيرة هاموند 
1- جبيرة تقويمية » تستعمل لإعادة وضع السن أو الأسنان 
إلى موضعها الطبيعي . 
2- قوس سلكية مزدوجة ثثبت على الأسنان » وتستعمل 


hamartoma 


hamate 


Hamilton's bandage 


Hammond’s splint 


مطرقة hammer‏ 
7 قةآلية mechanical hammer‏ 
مطر قة برشّمة hammer , riveting‏ 
مطر قة جراحية hammer , surgical‏ 
شتی 2 كُلابى hamular = hamulate‏ 
اد يقي ال ار اشظاف 
2-متعلق بالشّص أو الكُلأّب . 
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handpiece , laboratory قبّضة مخبرية‎ 


قَبضة دات محرك دقيق handpiece , micro-motor‏ 
(قبضة بطيئة السرعة) 

قبضة المعالحة الوقائية 

بضة يدوية ذات حركة تبادلية 
EE N E GE ES‏ 
بحركة ريع دورة تبادلية » مثل القّبضة الجيروماتيكية 
)Giromatic handpiece)‏ » التى تغل فى معالحة أقنية 
الجذور . ۳ 


قَبضة يدوية ذات زاوية قائمة 


handpiece , prophylactic 


handpiece , reciprocating 


handpiece , right-angle 
. قبّضة ذات رأس بزاوية قائمة مع مقبضها‎ 


قبضة ذات رذاذ فر د handpiece , single spray‏ 


handpiece , speed increasing تَبضة زيادة السرعة‎ 
handpiece , speed reducing َبضة إنقاص السرعة‎ 


handpiece , spraymatic قبضة رذاذية‎ 

قبضة اعتيادية » قبضة نظامية 

قَبضة تمسك الأدوات الدوارة مثل الأداة الصاقلة أو الأداة 
القاطعة » يكون رأسها في خط مستقيم مع مقبضها . 


قبّضة جراحية 


handpiece , standard 


handpiece , straight 


handpiece , surgical 

قبّضة التوربين » قَبضة عنفية handpiece , turbine‏ 
قبضة فيها محرك يدور بالهواء . 

قَبضةيدويةتوربينية الدفع handpiece , turbine-driven‏ 
قبضة يدوية تدور بواسطة هواء مضغوط » ذات ماسك ذي 
قَبضة احتكاكية . يدير ضغط الهواء العنفة الصغيرة أو 
الدوار الموجودة فى رأس القَبضة بسرعة عالية جدا . الدوار 
إما أن يكون در عن سنادين (Bearings)‏ أو محمولاً 
بالهواء (Airborne)‏ . 

قبضة ذات سرعة فوق عالية 

قَبضة فوق الصوتية 
أداة لقطع السن تستخدم جزيئات أكسيد الالومنيوم بذبذبة 
0 دورة في الثانية مقابل الطرف القاطع للأداة 
لتحضير الحفرة . 

قَبضة فائقة السرعة 
أداة تعمل بسرعة 100,000 إلى 450,000 لفة في الدقيقة . 


handpiece , ultra highspeed 


handpiece , ultrasonic 


handpiece , ultra-speed 
handpiece , water turbine قّبضة ذات توربين مائى‎ 
ضغط يدوي‎ 
مقدار الضغط اليدوي الذي يجب أن بطبقة الطبيب لعمل‎ 


hand pressure 


أداة تستعمل فى الجراحة الفموية »تكون عادة من المعدن 
ذات رأس اسطوانى يمكن الحصول علية بأثقال مختلفة . 


مقبض »مسك handle‏ 
مقبض المر 3 handle , mirror‏ 


قَبضة ؛قّبضةيدوية handpiece‏ 
ا لجزء اليدوي من الحرك السني أو آلة الحفر السنية التي يسك 
بها الطب ونك بها الستابل الاب التق وخرامل 
الأفراص إلخ ؛ وتتصل بالحرك السني إما بأنبوب مرن أو 
بذراع قابل للتعديل . 
أداة تمسك باليد تشتمل على قابض تثبت فيه الأدوات 
الدوارة أو الأدوات ذات التردد الختلفة التى تستعمل فى 
قطع وتنظيف السن ؛ وتنصّل بالمحرك السني إما بذراع قابل 
للتعديل في حالة القّبضة التي تدور بالحبل بواسطة محرك 
کرای أو تاتوب مون في غالة الدوران بالهواء أي 
بواسطة الهواء المضغوط . تسم القّبضة حسب زاوية 
مقبضها . إما فّبضة مستقيمة أو قَبضة ذات زاوية قائمة أو 
قَبضة ذات زاوية معاكسة » يمكن أيضاً أن يستبدل رأس 
القّبضة برأس مُصِغّْرة يغبت بها مثاقب أصغر . وذلك 
للاستعمالات الخاصة . 

قبضة ذات دفع هوائي 

قبضة ذات فراش هوائي 
(قبضة ذات وسادة هوائية) 


handpiece , air-bearing 
handpiece , air-bed 
handpiece , air-cushion قبضة ذات وسادة هوائية‎ 
handpiece , air-turbine = = قَبضة ذات توربين هوائى‎ 
قبضة توربينية‎ 
. قبضة يدوية فيها توربين يدار بواسطة هواء مضغوط‎ 
قَبضة الأملغم الهزازة‎ 
ملم لهز‎ 1 
قبضة الكرات المتدحرجة‎ 
قبضة ذات قوة دفع هوائي‎ 
قَبضة ذات زاوية معاكسة‎ 
ليصل إلى مناطق يصعب الوصول إليها في التجويف‎ 
. الفموي » خاصة الأرحاء‎ 
قَبضة ذات رذاذ مضاعف‎ 
قبضة يدوية ذات إضاءة ليفية‎ 
. (Fiberoptics) انظر إضاءة ليفية‎ 


handpiece , giromatic = gyromatic 


turbine handpiece 


handpiece , amalgam-vibrator 
handpiece , ball bearing 
handpiece , air- powered 


handpiece , contra-angle 


handpiece , double spray 


handpiece , fiberoptic 


قَبضة ذات دوران 


متبادل handpiece‏ 
قَبضة عالية السرعة handpiece , high-speed‏ 


قبضة تعمل بسرعة أعلى من 12,000 دورة فى الدقيقة . 
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و 


صلب »قاس hard‏ 
ورم ليفي صلب 
ا لجزء العظمي الأمامي من الحنك والمتكون بالتحام جزئي 
الفك العلوي في خط الوسط » تدعمه e‏ 
ا ا 0 ثلاثة ثقب 
والغذاء من وإلى الخاطية الحنكية . 
(في التصوير الإشعاعي) : يشيرمصطلح «الصلابة » بمعناه 
العام إلى أن نوعية الإشعاع تتعلق بطول الموجه » حيث أنه 
كلما كان طول الموجه أقصر » كان الإشعاع أصلب . 


hard fibroma 


hard palate 


hard radiation 


فُرحة صلبة ءثّة 5 hard sore‏ 
قرحة الزهري الأولية . 

hard tissues تسج صلبة‎ 

harden = work hardening «< يقسّی يصلد = فعJ التصليب‎ 

فعل التقسية 

ت ال باه قل مارد قل اق ال كرو :الط 
تقسية فعلية (Work harden)‏ . 

تقسية بالزمن harden , age‏ 
زيادة صلابة المادة التي تكون عادة من المعدن نتيجة فعل 
الزمن 


hardening 3‏ 
التقسية بالمعاملة الحرارية hardening heat treatment‏ 
عملية المعالجة بالحرارة لزيادة قساوة سطح المعدن وبالتالي 

TT 
صلابة »قساوة » صلادة »سر‎ 
. قابلية المادة لمقاومة ثقل من النوع الثاقب‎ 
مقياس الصلابة . مقياس القساوة‎ 
مقياس قدرة المادة على مقاومة التَدلّم والخدش والانسحال‎ 
والتآكل . المقاييس شائعة الاستعمال هى : مقياس الصلابة‎ 
لبرينيل أو رقم الصلابة لبرينيل » وهو مقياس تضغط فيه‎ 
كرة فولاذية صلبة على السطح المراد اختباره تحت‎ 


hardness 


hardness scale 


ثقل6 » 12 كيلوجرام . ويتم حساب صلابة المادة كما يلي : 
الثقل 6 12 كجم 
رقم الصلابة د ص - 
مساحة المنطقة اللّمة 
ر قم الصلابة لبرينيل = = hardness number , Brinell’s‏ 
مقياس الصلابة لبرينيل Brinell’s hardness scale‏ 


حشوة صلبة وكثيفة .في حشو الأملغم » يحتاج استخدام 
راص الأملغم ذي الرأس الذي يبلغ قطره 1 ميلليميتر 
على الأفل إلى ضغط يعادل الرطل . 

مرض هاند وشبللر Hand-Schuller-Christian’s disease‏ 

وكريستيان 
شكل مختلف من الداء الشبكى البطانى (كثرة المنسجات 
ECE Histiocytosis)‏ في العظام الوجهية 
والجمجمة » وجحوظ العينين » وغالباً داء القزم واللون 
البنى للجلد . 

hanger ES 
› أداة لإمساك الصور الشعاعية » خلال عمليات إظهار‎ 
. وتثبيت » وتجفيف الصورة‎ 

حمالة الأفلام الشعاعية 

غشاء هانوفر الوسيط 


hanger , film 
Hannover's intermediate 
membrane 
نسبة إلى .هانوقر ۸.830۷6۲ »1894-1814 » مشرح‎ 
.. داعت كين‎ 
طبقة لاخلوية في سن ثديية آخذة بالتطور تفصل الملاط‎ 
النامي عن عاج الجذر و أرومات الميناء . في الجذر مكتمل‎ 
النمو » تتمثل في الطبقة اللاخلوية الواقعة بين العاج‎ 
. والملاط‎ 
مَرض هانسن = ال جُذام‎ 
« 1912-1841« G..A.Hansen « نسبة إلى ج .ه .أ .هانسن‎ 


Hansen's disease = leprosy 


طبيب وعالم جراثيم نرويجي . 
ألم اللمس haphalgesia‏ 
الإحساس بألم شديد من لمسة خفيفة » أو في أماكن لاتؤلم 
عادة . 
(سابقة بقة) بسيط » مُفرد » فردي haplo-‏ 
ذو أسنان بسيطة مخروطية ؛ مُسطح الأسنان » haplodont‏ 
بسيط الأسنان 
ذو أسنان بتيجان مخروطية ملساء بسيطة » وجذور بسيطة . 
ذو أرحاء وتدية الشكل . 
اعتلال بسيط haplopathy‏ 
هابسبورج Hapsburg‏ 


فك هابسبورج = بروز الفك السفلي Hapsburg’s jaw‏ 


روز الك السفلي + لمات الال اترات المميزة اة 
هابسبورج المالكة (Hapsburg dynasty)‏ . 


شفة هابسبو رغ Hapsburg’s lip‏ 
فرط نمو الشفة السفلى »غالبا ماتصاحب فك هابسبورغ 
(Hapsburg jaw)‏ . 
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رقم الصلابة لفيكر = 
مقياس الصلابة لفيكر 
تقاس الصلابة بواسطة تثلّم المادة بماسة هرمية ذات قاعدة 


hardness number , <7*5ع17112‎ 


Vicker’s hardness scale 


Sr 
hardness test اختبار القساوة »اختبار الصلابة‎ 
hardness test , shore اختبار الصلابة للداعم‎ 

(دعامة الجسر) 
سن شديدة القدرة على الاحتمال hardy tooth‏ 


نوع من الأسنان الخلفية بحد معدني لزيادة القدرة القاطعة 
للأسنان غير التشريحية. 


علم »شفةالأرنب »شق الشفة harelip‏ 
شق خلقى » قد يصيب ناحية واحدة أو كلتا الناحيتين فى 
الشفة العلا . انظر فلح الشفة (منا1»4©) . 1 
العلمة المكتسبة harelip, acquired‏ 
العلمة الخلقية harelip, congenital‏ 
العلمة المزدوجة harelip, double‏ 


إبرة شق الشفة »إبرة العلم harelip needle‏ 
أنبوبة رفيعة تدخل في الجرح أثناء العملية الجراحية لشفة 
الأرنب » وتترك في مكانها حيث تثبت بواسطة خيط 
جراحي 0 

العلمة (الشفة الأرنبية) المفردة 
و و 

97 افق »انسحام ء تناغ 

EA‏ د 

توافق وظيفي 
العلاقة الإطباقية للأسنان المتقابلة فى كل الحركات 
اللامركزية » والتي تؤدي إلى قدرة مضغية قصوى بدون 
إجهاد أو رضح على الأنسجة الداعمة . 


harelip, single 
harmony 


harmony , functional 


توا افق إطباقى وظيفى harmony , functional occlusal‏ 
توا افق إطباقى harmony , occlusal‏ 


علاقة منسجمة للأسنان مع كل الأنسجة المتعلقة بها ؛ 
مثل : المفصل الفكي الصدغي » والجهاز العصبي 
العضلى » والأنسجة الداعمة السنية . 

عملية هارتلي وكراوزه 
نسبة إلى ف .هارتلي F.Hartley‏ « 1913-1857 « جراح 
أمريكى .وف .ف .كراوزهء5ناه 1.7.1 » 1937-1857 » 


Hartley-Krause’s operation 


عملية جراحية لتخفيف الألم العصبي الوجهي باستئصال 
عقدة جاسر » وقد توصل كل منهما إلى هذه العملية بمفرده . 


محلول هارتمان Hartman's solution‏ 
نسبة إلى ل .ل .هارتمان « L. L Hartman‏ «1951-1893 « 
طبيب أسنان أمريكي . 


اختبار للتحقّق من صلابة المادة حيث يتم حساب قطر 
الانطباع الذي تحدثه كرة من الفولاذ » أو كرة من كربيد 
التنجستيتن عندما تضغط على سطح الادة المراد اختبارها 
بثقل 27:2 باوند . التثلم الصغير يدل على ارتفاع رقم 
الصلابة لبرينل ؛ أي على صلابة عالية للمادة تحت 


الاختبار . 
ر قم الصلابة لنوب = = hardness number , Knoop’s‏ 
مقياس الصلابة لنوب Knoop’s hardness scale‏ 


هرم معيني الشكل من الملس » يضغط على المادة المراد 

اختبارها ؛ وتحسب درجة الصلابة بواسطة قياس طول 

الور الطولي للتثلم الناتحم . 

ا م 
مقياس الصلابة حسب موه 
مقياس تجريبي يعتمد على قائمة ترقيم للمعادن مرتبة في 
ترتيب تكون فيه المادة ذات الرقم الأعلى قادرة على أن 

تخدش المادة ذات الرقم الأقل كما يلي : 

1- الطلق (1811) معدن طري يستخدم في صنع ذرور 
الوجه ؛ الكاولين «iامةK)‏ برف بالصلصال الصيني 2 
صلصال نقى » أبيض عادة يستعمل فى صناعة الخزف . 

2 ملح الصخور (الء)ءه) فل يدن : 

3- الكالسيت (Calcite)‏ وهي كربونات الكالسيوم المتبلرة . 

4 الرخام المرمر (عاطاة]:8) . 

. (Apatite) الأباتيت‎ 25 

. (Feldspar) الفيلدسبار‎ 6 

7 الكوارتز (212ة10©) حجر كريم مختلف الأشكال 

والألوان . 

8- توباز (92م10) . 

9- ياقوت (Corundum)‏ » أكسيد الألومنيوم» : 

. (Diamond) ماس‎ 0 


hardness number , Moh's = 


Moh's hardness scale 


أي أن الاس له رقم صلابة 0 بحسب موه» ويمكن أن 
يخدش مادة أقل منه في الصلابة » مادة ذات رقم صلابة 
أدنى بحسب موه 2 مثل الكوارتز الذي يكون رقم اديه 
7 والجبس 2 إلخ . 


ر قم الصلابة حسب = hardness number , Rockwell’s‏ 
روكويل- مقياس الصلابة Rockwell’s hardness scale‏ 
حسب ر 3 کور يل 


تقاس صلابة المادة المراد اختبارها بالفرق بين التثلّم الناتح 
عن كرة فولاذية صلبة أو مخروط ماسي مؤنف تحت ثقلين 
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2-النهاية العليامن العظم » خصوصاً العظام الطويلة ؛ 


المفصل المتحرك . 
صداع 2 ألم الرا أس headache‏ 
شريط الرأس head band‏ 
ر أس قصير head , brachycephalic‏ 


فبّعة الر أس » غطاء الرا أس 2 headcap = headgear‏ 
حزام الرأس » مترسة الرس 

1- غطاء جبسي صلب مصنوع من جبس باریس وشرائط 
من الشاش ؛ يحتوي على أسلاك تثبيت » يستخدم مع 
جبائر الفك المعدنية في علاج كسور الفك أو كسور عظام 
الوجه . 

2-رباط نزوع يوضع على الرأس والرقبة لنقل القوى خارج 
الفم إلى الطبيقة التقوبمية في داخل الفم . 

3- (في تقويم الأسنان) : غطاء للرأس يصنع من نسيج أو 
شبكة من الأربطة في شكل غطاء رأس » يستخدم كقاعدة 
تشبيت للشد المرن من خارج الفم » مثل حزام الرأس ذو 
الشد المائل (Oblique-pull headgear)‏ أو حزام الر أس ذو 
الشد العالي (High-pull headgear)‏ . 


انظر طبائق (وععمةتاممم) ؛ حزام رأس » مترسة الرأس 


. (Headgear) 
headcap , plaster غطاءرا أس جبسي‎ 
غطاء يشكّل حول الرأس مصنوع من الشاش وجبس باريس‎ 

يستخدم للتعليق والتثبيت الفكي العلوي الوجهي . 
ر أس اللقمة head , condyle‏ 
ر ان فة الفك السفلى (Mandibular condyle)‏ . 
رأس طويل head , dolichocephalic‏ 
حزام الرأس headgear‏ 


بلاستيكي شبيه بالطوق يثبّت بإحكام على الرأس » 
ويستخدم كقاعدة ارتكاز لطبائق خارج الفم لمنع حركة 
الأسنان المثبتة » أو لتحقيق حركة الأسنان كنتيجة نهائية فى 
قرم اليه . انظر جهاز » طبيقة (ءعصهناممه) . 
حز ام ر أسى عنقى headgear , cervical‏ 

جملة حزام رأس تشتمل على شريط حول الرقبة مثبت 
بقوس داخلية وخارجية بواسطة الشد المرن ؛ يوجه القوة 
من منطقة الفقرات العنقية فى الرقبة إلى التجويف 


محلول من الثيمول (1هصرط٣)‏ » وإثير الكبريتيك » 
والكحول الإيثيلي ؛ يستعمل لإزالة حساسية العاج. 
أداة يدوية ذات حد مستقيم حاد في نفس مستوى المقبض » 
أي أن حدها مواز للمحور الطولي للمقبض . قديكون 
حبذ إقانة و ا معو فى عسوي يع 


hatchet 


السن الصلب وتنعيم الحفرة المحضرة . 

بليطة مضاعفة الحلفة ١‏ بليطة ثنائية الجلفة hatchet , bibevel‏ 

بليطة الميناء hatchet , enamel‏ 
نوع من الإزميل مقّبضه ذو زاوية عكسية » مما يعطيه شكل 
البليطة . 

ر عة نل 2 0 بة (لاثينية) haustus = draught‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية » تستعمل عادة مع 
الإشارةبالأمرء أي اشرب أو ابلع (Fiat haustus)‏ 
واختصارهاءط .۴ . 

haut- mal = epilepsia gravior نوبة الصرع الكبير‎ 

هاثر سي Haversian‏ 

نسبة لها فرس . 

Haversian canal قناةهاثرس‎ 
. (Bone) انظر عظم‎ 

Haversian bone عظم هافرسي‎ 

Haversian system الجملة الهافرسية‎ 

مخلب هاو لي Hawley’s bow‏ 

شكل مختلف لخلب شفوي قصير له عروة يمكن ضبطها 
في منطقة الناب . 


طبيقة هاولى = مثبتة هاولى = Hawley’s appliance‏ 
Hawley’s retainer ١ ١‏ 
تة لی سن :ا .هاولي 0.2.1131916 » طبيب أسنان 

أمريكي معاق. 
صفيحة شبيهة بحدوة الحصان فيها ملاقط على الضواحك 
وسلك شفوي على السطح اللساني للقواطع ؛ وهو أكثر 
الطبائق التقويية النزوعة استعمالاً فى تثبيت الأسنان . 
حُمّى الكلا - التهاب الأنف 1 
التحساسي 
تفاعل تحسسي لبعض حبوب اللقاح والأتربة ؛ يتميز 
بالتهاب الغشاء المبطّن للممرات الأثفية والتهاب ملتحمة 
العين أحياناً . 


ع 


راس head‏ 
1- الجزء الأعلى من الجسم الذي يحتوي على الدماغ 
وأعضاء الحس الخاصة والفم. 


hay fever = allergic rhinitis 
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خط تحديد يشاهد في الفم الصحي بين اللثة الملتصقة 
ومخاطية الفم داكنة اللون 1 


صحةالفم 


health , oral 


صحة النسج الداعمة السنية health , periodontal‏ 
صحى healthy‏ 
سمع hearing ١‏ 
قلب heart‏ 


عضو عضلي مجوف يوجد في التجويف الصدري » يضخ 
الدم بانقباضاته وانبساطاته الإيقاعية إلى الجهاز الدوراني في 
الجسم . يتكون قلب الإنسان من أربع حجرات - أذينان 
(Auricles)‏ (أذين انر و أذين أيمن ( وبطينان (Ventricles)‏ 
(بطين أيسر وبطين أيمن) ينفصل كل أذين وبطين عن الآخر 
لانقباضات القلب 72 ضربة في الدقيقة » وتتم توعية عضلة 
الب اة الكترايين الك > 


نوبة قلبية heart attack‏ 
إحصار القلب heart block‏ 
حرقةالفؤاد heart burn‏ 
زيادة مفرطة فى حموضة المعدة . 
مرض قلبي heart disease‏ 


فشل القلب . توقّف القلب 

قلب روماتيزمي ٬قلب‏ رثيوي 
حرارة 2 سخونة heat‏ 
متبلمر بالحرارة « راتين يتصلب بالحرارة heat-cured polymer‏ 


مزيج من مسحوق (بلمر) وسائل (وحيد التماثر) » 


heart failure 


heart , rheumatic 


يتصلب بال حرارة . 
حرارة حمراء heat , red‏ 
حرارةنوعية heat , specific‏ 
تعقيم بالحرارة heat sterilizing‏ 


ذلك باستخدام الموصدة (٥14۷ءA0)‏ أو المعقمة بالحرارة 
الجافة 6 2نلتعاد نوعط -yاD)‏ لقتل الجر انيم الممرضة على 
الأدوات السنية بعد معالجحة المريض . الأدوات التى لاتتحمل 
درجات الحرارة العالبة تنقع في مواد كيميائية مطهرة قاتلة 
للجرائيم . 
حرارة بيضاء 
مسخن »سخان »مدفأة 
م الشمع 
نسبة إلى س .هيث » طلههآ]ظ.© » 1905-1835 » جراح 


إنجليزي . 


heat , white 
heater 
heater , wax 


Heath's operation 


حزام رأسي عالي الشد 
حزام رأس يتكون من شرائط أو غطاء رأس »يدي إلى قوة 
شد عمودية تنتقل إلى جملة قوس داخلية وخارجية مثبتة 


headgear , high-pull 


حزا ام ر أسى أفقى headgear , horizontal‏ 
انظر حزام را أسى قفوى (Occipital headgear)‏ . 
حز ام ر آسی ذو شد مائل headgear , oblique-pull‏ 


حزام رأس تكون فيه القوى الموجهة المطبقة على الأسنان 
مائلة من نقطة أعلى الأذن . 
حزام رأسي ذو شد قفوي , 
حزام رأسي قذالي 
مشابه لحزام الرأس العنقي غير أن اتجاه القوة يكون من 
القذال أو مؤخرة الرأس » وهذا الجهاز يستخدم غطاء الرأس 


headgear , occipital- pull 


حزام رأس يكون فيه اتجاه القوى عمودياً على الأسنان من 
نقطة أمام الأذن مباشرة . 

رأس متوسط . راس مستقيم 
جزء من كرسي المعالجة السنية أو كرسي التصوير 
الإشعاعي » يستخدم كمسند لرأس المريض . 


يلتئم »يندمل heal‏ 


headgear , vertical-pull 


head lamp 
head , mesocephalic 


head rest 


التئام »اندمال healing‏ 
دعامة شفاء healing , abutment‏ 
بزال شفاء healing cap‏ 


التئام أولي »التئام بدئي 
التئام أو تندب الجرح الذي يبدا بانغلاقه أولا ‏ انظر انغلاق 
أولي (osureاc )Pimary‏ حيث ينمو النسيج الظهاري في 
الفجوة المجهرية الموجودة بين الحواف الجروحة . 

التئام ثانوي . التئام تال 
التئام أو تندب الجرح المفتوح » بتكون نسيج حبيي قبل 
التظهرن (التدميم الظهاري (epithelialization:‏ + أي قبل 
التئام حواف الجرح بواسطة الخلايا الظهارية . 

صحة .عافية 


healing , primary 


healing , secondary 


health 


health certificat دة صحية‎ 

health, dental صحة سنية‎ 
health, general صحة عامة‎ 
health line خط صحى‎ 


ورم دموي hematoma = haematoma‏ 
(ساء بقة) نصف » نصفي 
نصف أو جانب واحد (يمين أو شمال) من الجسم أو 
العضو أو ا جزء . 
مسيخ بنصف دماغ 4 منصوف الرأس 
فقدان الذوق الشقى 


hemi- 


hemiacephalus 
hemiageusia = hemigeusia = 

hemiageustia 
فقد أو غياب حاسة التذوق فى جانب واحد من اللسان‎ 
. فقط . فقد حاسة التذوق في نصف اللسان‎ 


تخدير نصفى »خدر شقى hemianaesthesia‏ 
تسكين نصفي سکن شقي hemianalgesia‏ 
تسكين نصفي للألم . 
عمى نصفى » رؤية نصفية » عمى شقى hemianopia‏ 
ضمور E‏ > ضمور شقى hemiatrophy‏ 
ضموريصيب نصف عضو أو جزءاً أو جانباً واحداً من 


الجسم . 


فق ر وجھی نصفى hemiatrophy , facial‏ 

ضح ر لتا تضاف - hemiatrophy, progressive, lingual‏ 
ا 

صداع نصفي » الشقيقة hemicrania‏ 

تعظم الجمحمة النصفي المضخم hemicraniosis‏ 

وجهي نصفي » وجهي شقي hemifacial‏ 


متعلق ب أويصيب جانباًواحداً من الوجه فقط . 

قصورات وجهية نصفية hemifacial deficiencies‏ 

صفر وجهي نصفي 
حالة شاذة من صغر جانب الوجه لقصور في النمو بينما 
يكون یی التكزين . 

تقلص وجهي نصفي » تشنج وجهي نصفي تدقهمة له 0لتسعط 
انقباض مفاجئ لا إرادي وحيد الجانب للعضلات بطول 
تفرعات العصب الوجهى (2©176 0830181 . 

فقدان الوق العقن ٠‏ 
لدو لع للها 


hemifacial microsomia 


hemigeusia = hemiageusia 

لسانى نصفى . نصف لسانى hemiglossal‏ 
و اد ا كاف هذا من الباق ا 

استئصال نصف اللسان 
الإزالة الجراحية لجانب واحد أو نصف اللسان 

التهاب اللسان النصفى . التهاب نصف اللسان hemiglossitis‏ 
ا 0 1" 

شلل اللسان النصفى ٠‏ شلل نصف اللسان hemiglossop1Iegia‏ 
كل يفيت بخان و 


hemiglossectomy 


عملية جراحية لعلاج التصاق المفصل وذلك بتقسيم الشعبة 
الصاعدة للفك السفلي بمنشار » ويتم ذلك من داخل الفم . 
متين » شديد الاحتمال 
مرض هيك = فرط 
التنسج البؤري للنسيج الظهاري 
نسبة إلى ج .و .هيك » طبيب أسنان أمريكي . 
(سابقة) مئة 
مبرد هيدستروم 
مبرديمسك باليد مُستدق مرن » يشتمل على مجموعة من 
الشفرات الحادة قمعية الشكل . يستعمل في علاج أقنية 
اجاور لتنعيم و وتوسيع قنوات الجذور . 
1 -مؤخر 8 مؤخرة heel‏ 
2- عقب 
مُؤْخّرة البدلة السنية 
النهاية الخلفية للجهاز السني العلوي أو السفلي » وهي 
منطقة الحدبة فى البدلة السنية العلوية » ومنطقة الوسادة 
الخلفية الرحوية في الجهاز السني السفلي ؛ والجهة الخلفية 
للنماذج الفا لهو اة التي تشب عادة في 
مستوى واحد » عندما تكون النماذج في أقصى تداخل 
إطباقى للحدبات بمساعدة العضة المسجلة . 
متلازمة ھت فوردت Heerfordt's syndrome‏ 
التهاب العنيبية والنكفية (81010065م01760)) » انظر الحمى 
العنبوية النكفية (Uveoparotid fever)‏ . 
ارتفاع .علو 
المحيط الأقصى . المحيط الأكبر . المحيط 
الكبير 
خط مُحيطي لتاج السن » يمثل أكبر محيط نقطي حول 
السن . 
ارتفاع الحدبة »علو الحدبة 
74 الشكل - شبيه بالقرحة 


heavy-duty 
Heck's disease = focal epithelial 


hyperplasia 


hect- , hecto- 


Hedstrom’s file 


heel of the denture 


height 


height of contour 


height , cusp 


helcoid = ulcer-like 


رح »تكون القرحة helcosis‏ 

8 بأشعة شعة الشمس heliotherapy‏ 

حافة الأذن الظاهرة > حثار الأذن helix‏ 
(في علم التشريح) : ا حافة ا محدبة للأذن الخارجية . 

'طفيلي معوي(دورة طفيلية) helminth‏ 


(سابقة) دموي »دم hema- = haema-‏ 


ددم و وعائي hemangioma = haemangioma‏ 
ورم يتكون من أوعية دموية . 
haemo-‏ و haemato-‏ = 


hemato- , hemo- › (سابقة) دموى‎ 


م 
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عمى شقي hemiopia‏ 

شلل الحنجرة والحنك النصفى 
شلل يصيب العضلات فى جانب واحد من الحنك الرخو 
والحنجرة : 

شلل نصفي ال ي »فالج 
شلل يصيب جانباً واحداً من الجسم . 


hemipalatolaryngoplegia 


hemiparalysis 


hemiplegia 


شلل وجهى نصفى hemiplegia , facial‏ 
شال يضيب انبا والحذا من الوجعه» 

شلل وجهى ذراعى نصفى hemiplegia , faciobrachial‏ 

شلل و جهي لاني نصفي hemiplegia , faciolingual‏ 


شلل يصيب جانباً واحداً من الوجه واللسان »أي يصيب 

نصف الوجه ونصف اللسان . 
تنصيف » قطع نصفي » 
استئصال نصفي » قطع أحد الجذرين 

1 - إزالة نصف عضو أو تنصيفه . 

2- (في طب الأسنان) : فصل جراحي لسن متعددة الجذور 

إلى نصفين وإزالة الجزء المصاب من التاج مصحوباً بالجذر 


hemisection = hemisectomy 


أو بالجذور . 
عيب الحواجز النصفى hemisepta defect‏ 
عيوب نصف الحواجز الل hemisepta osseous defects‏ 
نصف الحاجز »شق الحاجز hemiseptum‏ 


الجزء المتبقي من الحاجز بين السني بعد تلف الجزء الأنسي 

أو الجزء الوحشى منه نتيجة للآفة . 

الجزء المتبقي من العظم بين سنين متلاصقتين في حال 

وجود آفة داخل العظم في الجانب المجاور للسن الأخرى . 
نصف كرة hemisphere = hemisphaerium‏ 


(سابقة) دموي .دم hemo- = haemo-‏ 


تلازن (راصة الدم ( hemoagglutination‏ 
ملزنة (تراص الدم ( hemoagglutinin‏ 
خلية دموية بدائية hemoblast = hemocytoblast‏ 

خلية دموية hemocyte‏ 
خيط سني مرقى ومقبض للثة hemodent cord‏ 


اللثوي قبل البدء في إجراء الطبعة » وأيضا لوقف الثز 
اللثوي أو التزف قبل عملية إلصاق التيجان أو الجسور . 


فر ط اة الأسنان hemodia‏ 
هيموفيليا »الناعور hemophilia = haemophilia‏ 
تز ف hemorrhage = haemorrhage‏ 


فك نصفي .انعدام شق الفك hemignathia‏ 
غيبة نصف الفك السفلى . 

ذوفك نصفي »عديم شق الفك hemignathus‏ 

نصف هيدرات » نصف ماءات hemihydrate‏ 


هيدرات أو ماءات تتكون من جزيء واحد من الماء لكل 
جزيئين من مادة أخرى في مركب ألفا نصف لمائي . 
يستعمل الجبس نصف المائى المتكلس فى جهاز الموصدة عند 
0 درجة مئوية » بخلطه مع الماء لآخذ الطبعات السنية . 
ويستعمل الجبس نصف المائى (Gypsum hemihydrate)‏ 
اتكس عند 100 درجة مئوية » لصب القوالب فى 
المحتبرات السنية ويعرف باسم جبس باريس. 


نقص ح سا لالم النصفى hemihypalgesia‏ 
فرط حس الألم النصفى hemihyperesthesia‏ 


فرط بروز نصفى .فرط القاس الشقى  hemihypermetria‏ 
تمده ر مرو قاذ ا عدو لعفا 

فرط تنسج 5 hemihyperplasia‏ 
فرط نمو نسيجي يصيب جانباً واحداً فقط أو نصف عضو 


0000 
فرط توترشقى hemihypertonia‏ 
تضحم نصفي 2 ضخامة نصفية » hemihypertrophy‏ 

ضخامة تصيب جانباً واحداً من الجسم أو نصف الجسم أو 
عضوا ا أو جزعا . 
نقص الحس النصفي hemihypoesthesia‏ 


نقص الحس الشقي 
نقص حس الذوق النصفى hemihypogeusia = hemiageusia‏ 
ضعف أو فقدان حاسة التذوق فى نصف اللسان . 


استئصال الحنجرة النصفى hemilaryngectomy‏ 
لسانى نصفى . نصف لسانى hemilingual‏ 


متعلق ب »أو يصيب جانباً واحداًمن اللسان فقط » أي 


3 
3200 


ضخامة نصف اللسان »تضخم hemimacroglossia‏ 
فرط النمو الشاذ في الحجم لجانب واحد فقط من اللسان 
استئصال نصف الفك السفلى hemimandibulectomy‏ 
استئصال جراحي لجانب واحد » أي نصف الفك السفلي . 
استئصال نصف الفك العلوى hemimaxillectomy‏ 
ألم الر أس والعين النصفى › hemiopalgia‏ 


ألم الرأس والعين الشقي 
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نصفين . كل نصف يحتوي على عدد من الكروموسومات 
شبيهة بالعٌصي التي تحدد شخصية الفرد . وتحمل الجينات 
أو العوامل الو راثية , 
سوء تكون الميناء 
الوراثي 
سوء تكون العاج 
الورائي 
نقص تمّعدن 
الميناء الورائى 
نقص تنسج الميناء الوراني 
التليف اللثو ي المنتشر = hereditary gingival fibromatosis‏ 
الوراثي -َ داء الفيل اللثوي 
تو ب الأو عية = hereditary haemorrhagic telangiectasia‏ 
الشعرية النز في الوراثي = Rendu-Osler-Weber”s disease‏ 
مرض ريندو - أوسلر ‏ يبر 
مرض وراثي يتميز بمناطق عديدة من أورام الأوعية الدموية 
وتوسعها ؛ على مخاطية الفم والجلد» التي تصبح نزوفة . 
تقص التكأس الوراثي 


hereditary amelogenesis imperfecta 


hereditary dentogenesis imperfecta 


hereditary enamel hypomineralization 


hereditary enamel hypoplasia 


elephantiasis gingivae 


hereditary hypocalcification 


نقص تنسج الأسنان hereditary hypoplasia of teeth‏ 
الوراثي 
وراثة مثيلية hereditary , identical‏ 
داء السلائل المعوي = hereditary intestinal polyposis‏ 
الورائى- متلازمة بيتز وجيفر ‏ عتطهدلصزه Peutz-Jegher's‏ 
العاج الخ الور اڻي 3 = hereditary opalescent dentine‏ 
سوء تكون العاج dentinogenesis imperfecta‏ 
تكون العاج المعيب 
زهري وراٹی hereditary syphilis‏ 
وراثة heredity‏ 
انتقال الصفات الوراثية من الوالدين إلى الأطفال أو 
الأجيال التالية . 
عصب هیر نج Hering's nerve‏ 
نسبة إلى ه .أ H.E.Fering a.‏ « 1866 - 1948 « 
خبير آلماني بالفيزيولوجيا . 
فرع الجيب السباتي من العصب اللساني البلعومي. 
الذباح الهر بسي herpangina‏ 


إصابة التجويف الفموي بفيروس كوكساكي ۸ » وتنظاهر 

بألم الحلق » والصداع » والحرارة » مع وجود حويصلات 

صغيرة على اللسان والبلعوم » تتقرح فيما بعد . 
الهريس .الحلا 


herpes 


هيبارين 


يستعمل في علاج خثار الدم . 


heparin 


hepat- , hepato- 


کبدي »مكبود hepatic‏ 

التهاب الكبد hepatitis‏ 
التهاب في الكبد » يؤدي إلى حالة تعرف باليرقان 
RÎ‏ 


التهاب الكبد العدوائي الحاد 
نوع حميد من الالتهاب الكبدي يتسبب عن فيروس 
التهاب الكبد ۸ » ويتميز بِالحَمّى أو ارتفاع حرارة الجسم » 
واليرقان وضخامة الكبد . 

hepatitis , homologous serum = التهاب الكبد اكصلى‎ 

المماثل = التهاب الكبد المصلى 

التهاب الكبد العدوائى ٠‏ 
أي نوع من الالتهاب الكبدي سببه فيروس نوعي ؛ ينتشر 
المرض نتيجة عدوى رذاذية . 

التهاب الكبد العدوائى 

التهاب الكبد اكَصلي 1 
مرض خطير معدل الموت بسببه عالي » يحمل فيروس 
بواسطة الدم » وينتقل من شخص مريض بواسطة الأدوات 
والإبر الملوثة . العناية الفائقة مطلوبة في علاج مثل هؤلاء 
المرضي ويجب الاهتمام التام بطرق التعقيم . يكون بعض 
المرضى حاملين للمرض دون أن يعلموا أو بدون أعراض 
ظاهرة للمرض . 

التهاب الكبد الفيروسي 
نوعان :التهاب الكبد العدوائى (Infectious hepatitis)‏ 
والتهاب الكبد المصلى (2)05معط ا . 

آكل الأعشاب » يقتات الأعشاب » عاشب 

طبيقة هربست . جهازهربست 7 
طبيقة تقويمية ثابتة أو نزوعة مشابهة للمنشط (2]05/اناءعه) 
تجبر الفك السفلي في وضع أمامي ليماثل التصحيح السهمي 
correction)‏ 1601ع53) للتصنيف الثاني من سوء الإطباق 


. (Class II malocclusion) 


hepatitis , acute infective 


serum hepatitis 


hepatitis , infective 


hepatitis , infectious 


hepatitis ور‎ serum 


hepatitis , viral 


herbivorous 


Herbst’s appliance 


وراثى hereditary‏ 
متعلق بالوراثة »أي بانتقال الصفات الوراثية من جيل إلى 
جيل . تختص هذه الصفات بشكل الجسم وت ركيبه » 
و ر و اطا ان وال تم اعفن 
اانا امم للاتسان هة الأحضاب بک رار اناا إلى 
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الجانب الخاطيء » فيتسبب الرصاص الموجود على ظهر 

الفلم في حدوث هذا النموذج في الفلم الشعاعي الْمظهر . 
هربسي الشكل › عقبولي الشكل › شبيه الجلاء  herpetiform‏ 

يطلق بشكل عام على الطفح المشابه للهربس أو العقبول . 


Hertwig's epithelial root sheath غمد جذر هر تفیج‎ 
الظهاري‎ 
Hertwig's sheath = epithelial root sheath غمد هر تفیج‎ 


(غمد الجذر الظهاري) 
نسبة إلى ف .أ .و .هرتفيج › 518ء1آ.8/.8.0 , 1849 - 
2 » مشرّح ألماني . 
امتداد للظهارة المينائية الخارجية والداخلية عند الحد السفلي 
لعضو الميناء » وهو ا محفز لتكوين عاج الجذر ويحدد شكل 
الجذر المستقبلى . 
قاف مسف ارو ايف 


heter- , hetero 


متنوع الخلايا . مختلف الخلايا heterocellular‏ 
يتكون من أنواع مختلفة من الخلايا . 
متنوع الأسنان » متباين الأسنان heterodont‏ 


مصطلح في علم الإنسان » يشير إلى حيوان ذي أسنان 
متنوعة الأشكال مثل : القواطع والأنياب والضواحك 
والار حاء إلخ . عكس متماثل الأسنان (01له ص0 ) . 
متغاير الجنس > مخالف الجنس 3 متغاير › 
غيرى المنشاً 
عكس متماثل أو متجانس (Homogenous)‏ . 
2 2 
مغاير » غيرى heterogeneous graft = xenograft‏ 
ل 
انظر طّعم (6:211) . 
و 5 
(Xenograft)‏ ¢ طعم يؤخذ من أحد الأجناس ويوضع فين 
حديين E‏ : انظر طُعم (گهG)‏ ¢ طُعممغاير 
(Heterogenous graft)‏ . 
تكون نسيج شاذ إمافي تركيبه أو في مكان تكوينه . 


heterogeneous 


heterograft = xenograft 


heteroplasia 


متغاير الوجهين heteroprosopus‏ 

فم متغايرء فم غيرمتناظر heterostomy‏ 
حالة فم متخالف أو غير متناظر . 

معالحة متخالفة.معالحةلانوعية heterotherapy‏ 


عدوى فيروسية تسبب التهاباً حاداً في الجلد » تتظاهر 
بطفح جلدي ذو بيعة حادة ومجموعات من الخويضلات 
أو النفطات الصغيرة . يوجد منه نوعان : الهربس النطاقى 
)Hrpes 205]67(‏ والهربس البسيط (Herpes simplex)‏ . 
الهربس الوجهي .هريس الوجه 
هريس الحمى 
التهاب الفم واللثة الهربسي 
عدوى بقيروس الهربس البسيط » تتميز بحويصلات في 
الفم وعلى اللثة الحفافية واللثة الملتصقة » واعتلال العقد 
اللمفية » وإحساس عام بالمرض » وحمى . 
هربس شفوي 
هربس بسيط على شكل نفطات (ء۲ءkءنا8)‏ تظهر على 
الشفاه . يُسمى أيضا حلاء الشفة أو قرح باردة 010©) 


herpes facialis 
herpes fibrilis 


herpes gingivostomatitis 


herpes labialis 


herpes recurrent 
herpes simplex 
عدوى فيروس الهربس يوجد منه نوعان : النوع الأول‎ 
والنوع الثاني . يظل الفيروس ساكناً في الجلد أو في العقد‎ 
العصبية حتى حدوث الاندفاعات الهربسية الناكسة » وتظهر‎ 
بشكل 0 يصلات هربسية (76510165 و6م1167) تصيب‎ 
الأغشية الخاطية بشكل خاص » وتنشأ على حواف الشفاه‎ 
وفتحتى الأنف . وهى حالة قليلة الحدة » لأن البثرات أو‎ 
. ريسافت لمن ا بتفرعات الأعصاب‎ 
الهربس النطاقي‎ 
عدوى فيروسية حادة يسببها فيروس الحماق النطاقي الذيي‎ 
يصيب العقد العصبية الظهرية الجذرية . يتظاهر‎ 
بحويصلات مؤلمة على المناطق الجلدية التي تعصبها‎ 
. الأعصاب الحسية المحيطة للعقد العصبية 01 المصابة‎ 
تنتشر حويصلات شديدة الألم على الجلد على مسار‎ 
الأعصاب الجلدية »فى الصدر والوجه ؛ تحدث إصابة‎ 
الوجه عندما يصاب ا القحفى الخامس (العصب‎ 
١ . (Trigeminal nerve مثلث التو ائم‎ 


herpes zoster = shingles 


هربسى herpetic‏ 
متعلق بالعقبول (الهربس (Herpes:‏ . 
التهاب اللثة الهربسى herpetic gingivitis‏ 
التهاب الفم واللثة الهر بسي herpetic gingivostomatitis‏ 
التهاب الفم الهر بسي herpetic stomatitis‏ 
نمو ذج عظم الرنكة herring-bone pattern‏ 


نموذج يظهر حينما يتعرض الفلم الشعاعي للأشعة من 
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hiccough مُواق‎ 

مُواق 

دعامات مُختفية . مشابك مختفية »سناد 
کې س NS‏ کے س کو مع 2 
قوم مخبا , مُقوم مُحبَ 


hiccup = hiccough 


hidden braces 


محقنة هحنسون Higginson’s syringe‏ 
انظر فة (Syringe)‏ . 
مر تفع »عال high‏ 
خليطة الأملغم الغنية high copper amalgam alloy‏ 
بالنحاس 
انظر خليطة (9إ10لة) . 
ضغط دم م تفع high blood pressure‏ 
ار تفاع يوريا الدم high blood urea‏ 
ارتفاع نسبة البول في الدم 5 
انصهارعال high fusing‏ 


أي نوع من ا لخزف ينصهر (يسيح أو يميع) عند درجة حرارة 
أعلى من درجة انصهار الذهب » يُسمّى ذو انصهار عال 
(#هلودة طعن8) . الأنواع الأخرى من الخزف تصتف بأنها 
ذات انصهار منخفض (105105 0۷Wا)‏ . 
خزف مرتفع حرارة الانصهار « خjف high fusing porcelain‏ 
ا 


تلم مرتفع 2 ميّزاب مرتفع high groove‏ 
قوس شفوية عالية » قوس شفوية مرتفعة high labial bow‏ 


سلك صلب سميك من الحديد الصامد » يثنى ليطابق 
اا ا جيك كود ی 
الأسنان العلوية . قد يحمل أسلاكاً أرفع تلف عليه بشكل 
نوابض على هيئة حرف "7" أو وزرات نابضة )۸۲0١‏ 
springs)‏ من أجل شد الأسنان القاطعة الأمامية ؛ وتثبت 
نهايات القوس بالصفيحة القاعدية الأكريليكية كطبيقة 


تقوبمية نزوعة . 

کر ذومستوي عال high-level fracture‏ 
انظر کسر لوفور الثالّث (LeFort’s II fracture)‏ . 

خط الشفة العلو ي high lip line‏ 


أقصى ارتفاع تصل إليه الشفة العليا في العمليات الوظيفية » 
أو حينما يبتسم المريض (كماتقاس على عضة الشمع 
الإطباقية) . 

خلائط نفيسة للغاية high noble alloys‏ 
خليطة تحتوي على الآقل 60/ من المعادن النفيسة . من هذا 
الجزء من المعادن النفيسة 40/ على الأقل لابد أن تكون ذهب 


في موضع مغاير heterotopic‏ 
مختلف التغذية »غيرى التغذية heterotrophic‏ 


متعلق بالكائنات التي تحتاج إلى مصدر معقد » مثل الكربون 
للتغذية والنمو ؛ على عكس ذاتى التغذية(عتطاممناماسه) . 


مبعد هيوت Hewitt's prop‏ 
1 أنظر مسل فمى (Mouth prop)‏ . 

(سابقة) ستة hexa-‏ و hex-‏ 

hiatal مُرجوي‎ 

متعلق بفوهة » فتحة » فرجة . 

hiatus فرجةالأذن‎ 

فر جة فموية = hiatus , buccal = transverse facial clefl‏ 
فلح الوجه المستعرض 

hiatus , ethmoidal = hiatus semilunaris = فرج غربالية‎ 


فرجة وجهية = فر جة القناة hiatus , facial = hiatus of facial‏ 
الوجهية = فر جة قناة canal = hiatus of canal for greater‏ 
العصب الصخر ي الكبير 
فرجة القناة الوجهية 
فرجة الفك العلوى- فرجة جيب الفك = hiatus , maxillary‏ 
العلوي 
فتحة على السطح الداخلي للفك العلوي » تصل 
التجويف الأنفي والجيب الفكي العلوي . تسمى أحياناً 
الفرجة الهلالية (Semilunar hiatus)‏ . 


petrosal nerve 


hiatus , facial canal 


hiatus of maxillary sinus 


hiatus of canal for greater فرجة قناة العصب الصخرى‎ 
petrosal nerve الكبير‎ 


فتحة في الجزء الصخري من العظم الصدغي تؤدي إلى 
القناة الوجهية » وتحتوي على العصب الصخري الكبير » 
وفرع من الشريان السحائي الأوسط (Middle meningeal‏ 
artery)‏ . 
الست 
الصخري الصغير 
فتحة صغيرة في الجزء الصخري من العظم الصدغي يمر من 
خلالها العصب الصخري الصغير . 
افر لماي 
انخساف طويل منحن ضيق فى القناة الوسطى للأنف ؛ 
يؤدي إلى ايوب الأثنية الجاورة لاقن : الفتحة العلوية 
لتصريف الجيب الجبهي » والفتحة السفلية (فتحة الفك 
العلوي) تؤدي إلى الجيب الفكي العلوي . 


hiatus of canal for lesser 


petrosal nerve 


hiatus semilunaris 
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قوس رزية = قوس وجهية كلاه hinge-bow = adjustable‏ 


قابلة للتعديل ذات محور = face-bow = kinematic‏ 
قوس وجهية حر كية face-bow‏ 


قوس وجهية ذات طرفين مدرجين » قابلين للتعديل للسماح 
بتحديد محور دوران الفك السفلي أو المحور البكري لدوران 
الفك السفلى . 


مَفصل ررق hinge joint = Ginglymus‏ 
مفصل يسمح با حركة حول محور . 
حركة رزية hinge movement‏ 


حركة فتح أو غلق الفك السفلي على محور بكري . 
حركة مقصلية تماثل الحركة البكرية أو الرزية ولكنها 
تسمح بمرونة الحركة أكثر من أن تكون بكرية مستقيمة . 
يسمح المفصل الفكي الصدغي بحركة أمامية (حركة 
قاطعة) » وحركة جانبية » وحركة دورانية » وحركة 
متراجعة . 

وضع ررّي 
وضع الأجزاء بأسلوب يسمح بحركة بكرية بينها . 

وضع بكري لُقمي 
وضع لقمتي الفك السفلي في الجوف العنابي بحيث تكون 
الجر كة المحورية البكرية ممكنة . 

الوضع البكري للفك السفلي 
وضع الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي » بحيث تكون 
حركات فتحه وغلقه حول ا حور البكري بمكنة . 

و ضع بكر ي نهائي hinge position , terminal‏ 
وضع الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي » بحيث تتم 
الحركة ا محورية البكرية . 

ورك » مَفصل الفخذ hip‏ 

قناة هرشفيلد = قناة 
نسبةإلىأ .هرشفيلد 1.Hirschfeld‏ » 1881 - 1965 « 
طبيب أسنان أمريكي . 

عصب هرشفيلد 
نسبة إلى ل م . هرشفيلد -1١815 L.M. Hirschfeld‏ 


hinge position 


hinge position , condylar 


hinge position , mandibular 


Hirschfeld canal’s = nutrient canal 


Hirschfeld's nerve 


6ء مشرح بولندي . 

الفرع اللساني من العصب الوجهي حيث يمتد ليكون 
عر وة هالر (Haller's ansa)‏ . 
أقماع فضية مُدرّجة تستعمل لتسجيل العمق السريري 
الج يحون الى على الور ا عة 


Hirschfeld’s points 


والباقي 20/ من معادن نفيسة أخرى . الباقي من ال 40/ من 
الخليطة يتكون من المعادن القاعدية (sاوامص‏ 256 8) . 


high point نقطة مرتفعة‎ 
high pressure ضغط عال‎ 
high pressure sterilization تعقيم بالضغط العالي‎ 
high pressure sterilizer معقمة بالضغط العالى‎ 


high speed 
high surface سطح مرتفع‎ 
- جيب هايمور »غار هايمور‎ 

الجيب الفكي العلوي 
التهاب جيب هايمور » التتهاب الجيب الفكي 

تنسبة إلى ن .هايمور REBBE‏ 1685-13 » 

و : 

مشرح إنجليزي . 

التهاب جيب هيمور أو الجيب الفكي العلوي . 
شال السرعة ۰ 


Highmore , antrum of = 
maxillary sinus 


highmoritis 


high-speed 


یری #مسری hilar‏ 
متعلق بالنقير أو السرة أو الفجوة (usان38)‏ . 

hillock بروز‎ 

hilum تقر‎ 

تقير hilus = hilum‏ 
نقرة أو فتحة فى عضو » حيث تدخل الأوعية أو القنوات 
عادة . 

hilus nuclei dentalis نقيرالنواةالسنية‎ 


استطالة اللهاة 
الدماغ الخلفي 2 الدماغ المؤخر 
انظر الخيخ (Cerebellum)‏ . 
مُفصّلة . ررّة 
محور مَفصلى رزي = محور = hinge axis = condylar axis‏ 
1 لقمي = محو راللقمة = محور condyle axis = mandibular‏ 
الفك السفلي - محور معترض 
محور أفقي هوعبارة عن خط وهمي يمر من خلال لقمتي 
الفك السفلي » يدور حوله الفك السفلي أثناء الفتح أو 
الإغلاق دون أية حركة جانبية أو حركة أمامية . 
النقطة المحورية اكفصلية الرزية 
تقطة مرجعية على الجلد » تتطابق مع الحورالمفصلي 
الطرفي للفك السفلي . 
قوس وجهية لتعيين المحور 
المفصلي = قوس بكرية » قوس رزية 
انظر قوس وجهية ذات —gzر-face (Adjustable axis‏ 
bow)‏ . 


himantosis 
hind-brain 


hinge 


axis = transverse axis 


hinge axis point 


hinge axis locating face-bow = 


hinge bow 
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histology = microanatomy 


علم الأنسجة = التشريح 


الدقيق 
دراسة التركيب الجهري لأنسجة الجسم باستخدام وسائل 
نسيجي مر ضي histopathologic = histopathological‏ 
هيستوباثولوجي 


متعلق بعلم أمرا اض النسج (Histopathology)‏ . 
م أمرا اض النسج > دراسة باثولوجيا histopathology‏ 
الأنسحة » بحث التغيرات المرضية في الأنسجة 
دراسة مجهرية للتغيّرات الدقيقة في الأنسجة المريضة ؛ علم 
الأمرا اض النسيجية (Histological pathology)‏ . 
هيستوباثولوجيا التهاب اللثة  histopathology , gingivitis‏ 
الدراسة النسيحية المرضية لالتهاب اللثة 


النوسحة histoplasma‏ 
داء النوسجات histoplasmosis‏ 
عدوى فطرية مت منتشرة تسببها النوسجة المغمدة » تؤدي إلى 


آفة عقيدية متقرحة» تشاهد دائما على الشفتين » 
واللسان » والحنك والغشاء المخاطي . 
تاريخ »سيرة 
تاريخ الحالة 
التاريخ السني 
التاريخ الطبي 


history 
history , case 
history , dental 


history , medical 


التارد بخ السني السابق history , past dental‏ 
سيرة المريض history , patient's‏ 
مسائلة المريض أخذ المشاهدة history , taking‏ 
داء فيروس العوزالمناعى البشرى (الإيدز) HIV disease‏ 
بحة» جشة الصوت › ميكل hoarseness ١‏ 
داء هودجكين Hodgkin's disease‏ 


ورم لمفي غدي متعدد . تضخم مترق غير مؤلم للغدد 
اللمفية في جميع أنحاء الجسم » ميت غالباً يمكن أن يستمر 
لفترة طويلة من السنين » حيث يصاب المريض بالضعف 
وفقر الدم . 
قدوم hoe‏ 

أداة يدوية قاطعة مماثلة للفأس لها تصل ذو حد قاطع 
عمودي على ا حور الطولي للمقبض .(أي يُكون زاوية 
قائمةمعالمقبض) > عادة مايكون ذازاوية مضاعفة 
ويستخدم لإزالة أنسجة السن الصلبة بواسطة حركة سحب » 
النقطية حادة ؛ يستخدم أيضافي تجريف أسطح الجذور 
وإزالة الرواسب الجيرية . 


انظر الآدوا ات حول السنية (Periodontal instruments)‏ . 


داء العلق hirudiniasis‏ 
عدوى الفم وا مجرى التنفسي العلوي بالعلق(sعطءءe])‏ . 

(سابقة) نسيج » نسيجي hist- , histio- , histo-‏ 
مادة توجد طبيعيا في شكل غير نشط في معظم أنسجة 
الجسم »يفرزها الجسم استجابة للرضح أو للكيماويات 
المهيجة أو لدغات الحيوانات أو الأضداد أو مسببات 
الحساسية . تؤثر على الإفرازات المعوية » والعضلات › 
Ts‏ وتجعلها تتمدد» يتنج رديت 
انخفاض في ضغط الدم . تأثيراتها غير المستحبة هي : 
الامو أو التورّم » » قُصور أو هبوط الدورة الدموية » وتشنج 
الشُعب الهوائية . المضاد الأكثر تأثيراً عليه هو: 
الأدرينالين . يمكن استعمال مُضادات الهستامين بشكل 
خاص في التفاعلات الآر جية (Allergic reactions)‏ . 


histamine 


5 


histiocyte = histoblast منسحة‎ 


خلية بالعة ثابتة (ع128م7232170 0ع11:2) ؛ خلية غير متغيرة في 
النسيج الضام. 

كثرة النسّجات الإكسية 
مجموعة مركبة من الأمراض »> تشد تشترك في وجود شذوذ في 
بعض الخلايا الملتهمة الكبيرة (المنسجات وعاء811560) . 
مجموعة الأمراض هذه هى : الورم الحبيبي اليوزيني 
(Eosinophilic granuloma)‏ « 1 هاند - شولر - كريستيان 


histiocytosis-X 


)Hand Schuller-Christian’s disease)‏ » ومرض لن ر 
سيوى (Letterer- Siwe’s disease)‏ . 


الأرومة المنسحة histoblast‏ 
الكيمياء النسيحية histochemistry‏ 


استعمال التفاعلات الكيميائية والفسيولوجية المعروفة للتعرّف 
على المواد الكيميائية داخل أنسجة الجسم .وهو فرع من 


أفرع علم الأنسجة . 
العلاج الكيميائي للأنسحة histochemotherapy‏ 
تمايز نسيجى histodifferentiation‏ 
تدسج 2 تكوّن النسيج histogenesis‏ 
تطور الأنسجة في الجنين 
ضور نة 2 ب بياني نسيجي › histogram‏ 


مخطط توزيع التواثر 
-رسوداي ر فيه القيم على شكل مستطيلات . 
سحي ؛ نُسيجي » هيستولو جي histologic = histological‏ 
متعلق 3 دراسة الأنسجة (الهستولوجيا رعهاهاءن38) . 


histological chemistry 


المعالجة المثلية 
متماثل الأسنان » متشابهة 
الأسنان 
مصطلح في الأنثروبولوجيا يستخدم للدلالة على أن الحيوان 
ذو أسنان متماثلة ٠»‏ أي أن له نوع واحد فقط من الأسنان على 
عكس ذوات الأسنان التباينة أو مختلفة . 


homeotherapy 


homodont = homeodont 


متجانس 2 مُتماثل homogeneous‏ 
مكون من نوع واحد أو جنس واحد أو بنية واحدة ¢ عكس 
متباين (Heterogeneous)‏ . 


طم متحانس 2 طُعم متماثل homogeneous graft = allograft‏ 
انظر طّعم (Graf)‏ 1 

لحاس 
ينحدرمن جنس واحد يصبح متمائثلاً ؛ على عكس 
متباين » متغاير (Heterogeneous)‏ . 

ا 
مصطلح قديم للطّعم الغيري 0 ) . وهو طعم بين 
أشخاص من نفس الجنس ؛ أي طّعم يؤخذ من شخص ثم 
ينقل إلى شخص آخر من نفس الجنس » انظر طّعم(6:41) . 

طّعم متجانس إسوي 
طُعم بين أشخاص متمائلين وراثيا(مثل : توأمين 
متماثلين) ؛ طعم متماثل الطراز الجيني (240ع150) : 

جال ا انب ٠‏ انس ااب 

مُتشاكل » متماثل التر کیب » متجانس التر کیب 101201080115 
ذو بنية ماثلة أو مشابه في الوضعية ولكن ليس بالضرورة 


homogeneous 


homograft = allograft 


homograft , isogeneic 


homolateral= ipsilateral 


في الوظيفة . 
homology E‏ 
غطاء » قلنسوة . فُبّعة » مقنعة hood‏ 
تاج ذو قلنسوة »تاج ذو واقية hood crown‏ 


تاج ذو نصف غطاء » يغطي السطح اللساني » والسطح 
الملاصق 2 والسطح الإطباقي من السن : 
تنسو ةالسن = وصlد hood , tooth = dental operculum‏ 


سنى . غطاء السن 
جزء من مخاطية الفم تبقى فوق السطح الإطباقي لرحى 
خلفية أثناء بزوغها . 

شص . خطاف » كُلآب » صثّارة hook‏ 


1- (في طب الأسنان) : أدأة منحنية من السلك أو من مادة 
مرنة » تستعمل لتلف حول السن » إما لتقويته ودعمه أو 
2-(في الجراحة) : أداة جراحية ذات طرف منحن دقيق 


قدو 1 النسج الداعمة hoe , periodontal‏ 
أداة تستعمل لإزالة القلح والرواسب الأخرى المتكونة على 
سطح السن . 

حامل »ماسك »مسك holder‏ 
أداة لمسك شوكة عصب قناة الجذر » والمناديل الورقية » 
والإبر » وأفلام التصوير الإشعاعي » والحاجز المطاطي » 
إلخ . 

5 ة الشائكة 
يستخدم أثناء معالحة أقنية الجذور . 

حامل القطن »علبة القطن 

حامل الخيط السنى 

سامل شريظ الت 

وعاء الزئبق 

حامل الفوطة 

حامل الإبرة 

حامل أداة معالجة الأقنية 

حامل الحاجز المطاطي 


holder, broach 


holder, cotton wool 

holder, dental floss 

holder, matrix band 

holder, mercury 

holder, napkin 

holder, needle 

holder, root canal instrument 


holder, rubber dam 


حمل »إمساك »مَسكة holding‏ 
قوس مسكة > قوس حاملة holding arch‏ 


انظر طبيقة قوسية نمسكة (ععصةناممة )801di«g rch‏ . انظر 


قوس لسانى (اعة [8ناعصنآ) . 
ماسك الأداة holding , instrument ١‏ 
مُحوف ٠‏ أجوف ٠‏ تجويف hollow‏ 
تجويف سيبليو hollow , Sebileau's‏ 


مُسطح الر أس homalocephalus‏ 
شخص ذو رأس مسطح . 
مُسطح الحنك 
شخص ذو قوس حنكية مسطحة غير اعتيادية . 
عناية منزلية » عناية بيتية 
(سابقة) تمائل » 
متشابه » شبيه » متجانس 


homalouranus = homaluranus 


home-care 


homeo- , homo- , homoeo- , homoio- 


متشابه الأسنان » متماثل الأسنان homeodont‏ 
المعالجةالمثليّة homeopathy‏ 


معالجة الداء بإعطاء المصاب جرعات صغيرة من دواء لو 
أعطي لشخص سليم لأحدث عنده أعراضاً مثل أعراض 
المرض المعالج . وهو نظام علاجي يعتمد أساسا على نظرية 
أن الأمراض تعالج بواسطة الآدوية التي تسبب أعراضاً 
مشابهة للأعراض التي يسببها المرض . تعطى الأدوية 
بجرعات صغيرة جدا » بواسطة التخفيف الزائد للدواء . 


- 401 - 


تعمل الهرمونات كرسائل كيميائية لتنبيه أو تثبيط بعض 
أنشطة الأعضاء مثل : النموء والتناسل » والتفاعلات 


العقلية . 

قرن horn‏ 
بع و و ورس و ص 
نتوء او برور مؤنف مستدق . 

قرن اللب horn of the pulp‏ 
انظر قرن اللب (ہإامط pاu٥)‏ . 

horn , pulp قرناللب‎ 


أحد الامتدادات التي تشبه القرن من حجرة اللب إلى تاج 


السن . 


أسنان هورنر Horner's teeth‏ 
نسبة إلى و.أ.هورنر « 1793 1853 « W.E.Horner‏ « 
طبیب أسنان أمريكى 
أسنان قاطعة ذات أثلام أفقية يسببها عوز ميناء السن . 
متلازمة هورنر Horner's syndrome‏ 


اضطراب وحيد الجانب للأعصاب الودية العنقية » ويتظاهر 


فى بزو لحن هواسر خافن الخلوى + عقاف 
الجلد » نتيجة لعدم إفراز العرق بالجزء المصاب . 
و 


تر 2 متقرن horny‏ 
حرا اش قّرنية horny scales‏ 
حَدو ةالحصان .» نضوة horseshoe‏ 
مستشفى › مشفى hospital‏ 
مستشفى سنى hospital , dental‏ 
ثوي للطفيلي » حاضن › عائل » مضيف host‏ 
كائن حي يعيش علية كائن حي آخر » مثل الطفيلي . 
حار » ساخن hot‏ 
هواء حار hot air‏ 
محقّنة الهواء الحار hot air syringe‏ 


أداة تدفع بهواء حار مضغوط من خلال فوهة تعمل 
بواسطة زناد آلي » يسخن الهواء كهربائيا حتى لايسبب 
ألا حينما تتعرض له الحفرة المحضّرة .فى السابق كان 
الهواء يمرفوق لصاح را کی ا الهواء قبل أن 
يدفع خارج الفوهة . 


التعقيم بالهواء الحار 


hot air sterilization 


معقمة الهواء الحار hot air sterilizer‏ 
ماء ساخن hot water‏ 
عسو لات الماء الساخن hot water rinses‏ 


عملية هوتشكيس 
نسبة إلى ل .و .هوتشكيس L.W.Hotchkiss‏ « 1859 
-1926 » جراح أمريكي . 


Hotchkiss's operation 


تستعمل لمسك وإبعاد الأنسجة أثناء إجراء المداخلة السنية . 

3-(في تقويم الأسنان) :عروة معدنية أو انحناء تمتد من 
سلك قوسي أو ملتحم » يلتحم ذاتيا بالسلك القوسي أو 
بشريط أو بحاصرة . يستخدم الخطاف لتطبيق شد مرن أو 
لربط الأسنان بالسلك القوسي . انظر خحطاف ج . هوك 


. J.Hook 
hopeless يائس »ميؤوس منه‎ 
hopeless teeth أسنان ميؤوس منها‎ 


عند موعد النوم (لانينية) hora decubitus = h.d‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
موعد النوم ( لاتينية ) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
اندر : 
تزو أفقي .ميل أفقي 
(في التصوير الشعاعي) : وضع رأس الأنبوب » بحيث 
يكون الشعاع في مستوى فقي : 
اتججاه أفقى 
مجموعة أفقية »فئة أفقية 
تتعلق بمجموعة الأياف الرباطية . 
ترا کت العضة الأفقى « تجاوز إطباقى horizontal overbite‏ 
أفقي . تجاوز أفقي »دفق ٠‏ 
تجاوز أفقي . دفق » بروز 
تجاوز أفقي » حيث تبرز الأسنان العلوية بعيداً عن الأسنان 
السفلية في الاتجاه الأفقي . 


hora somni = h.s. 


horizontal 


horizontal angulation 


horizontal direction 


horizontal group 


horizontal overlap = overjet 


مستوى أفقى horizontal plane‏ 
انظر ری (Plane)‏ . 

horizontal plate صفيحة أفقية‎ 

horizontal splint جبير ةأفقية‎ 


جبيرة معدنية مصبوبة تستعمل لتثبيت القواطع السفلية 
المتقلقلة» حيث تمرر بينها وتلصق في مكانها على 
الأسنان . 

و #او مه 

النقطة العظمية الأولى » نقطة القليدى 
نقطة تلاقى عظم الميكّعة (17006) والعظم الوتدي 
)Sphenoid bone)‏ » بين جناحى عظم الميكعة (Alae of the‏ 
(701261 ؟ وهي علامة لقياس الجمجمة . 

هرمون »خلطءحاثة 
مادة تفرز بواسطة الغدد الصماء » أي «الغدد عدية القناة) 
وتصب مباشرة في مجرى الدم لتنبيه أعضاء أخرى ؛ 


horizontal surfaces 


hormion 


hormone 
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نوع من ماسكات الإبر الجراحية يستخدم في جراحة ترميم 
فلح الحنك . 

HTLV III = Human T-cell 3 [مختصر] فيروس‎ 

المنحذب للخلية اللمفية 1 بالإنسان Lymphotropic‏ 

Virus three 
يعتقد أنه العامل المسبب لمتلازمة عوزالمناعة .يدمر‎ 
الفيروس آلية جهازالمناعة في الجسم وبذلك يسمح‎ 
بانتعاش وتكائرالجراثيم » التي تسبب التهاب المعدة‎ 
والأمعاء » والالتهاب السحائي » والتهاب الرئة » والتهاب‎ 
وتشتمل‎ > EA E, الدماغ‎ 
. على ساركومة كابوزي » والهربس » وداء المبيضات‎ 
انظر أيضا مرض الإيدز (8125) ساركومة كابوزي‎ 
. (Kaposi’s sarcoma) 

إنسانى › شري » آدمی human‏ 

human immuno deficiency virus ثيرو 8 العوز المناعي‎ 


HIV البشرى‎ 


humectant ترطيب‎ - 1 

ا 
أي عامل أو مادة ترطيب . 

عظم العَضد »العضد humerus‏ 
عظم الذراع العلوي الممتد من الكتف إلى المرفق . 

عملية همفري Humphry's operation‏ 
نسبة إلى ج .م .همفري G.M.Humphry‏ « 1820- 1896 « 
جراح إنجليزي . 
عملية جراحية لاستئصال لقمة الفك السفلى . 

شرائط هنتر وشريجر = = Hunter-Schreger’s bands‏ 


خطوط شريحر فى ميناء السن Schreger's lines in enamel‏ 
متلازمة شور ل واد 
الغرقلية 
عيب خلقي ولادي اسنقلابي > يؤدي إلى التخلف 
العقلي » وتسطح الارتفاع الأنفي . وتشوهات أخرى في 
العظم » وأحياناً الصمم وعيوب قلبية . 
منحنى هيرتر - دريفيلد = Hurter-Drifield’s curve‏ 
H&D curve‏ 


Hurler's syndrome = gargoylism 


رسم بياني لكثافة الفلم الشعاعي بحسب لوغاريتم تعرض 
الفلم للإشعاع النسبي . من منحنيات هيرتر ودريفيلد & 11 
rs‏ (1 » يمكن مقارنة الأفلام الشعاعية من حيث تبايتها 
وسرعتها النسبية . 
قواطع هتة ٠‏ ن 


Hutchinson's incisors 


عملية جراحية لإزالة سرطانة شدقية (Buccal carcin078(‏ 
تشتمل على استئصال جزء من الفك السفلى » وأحياناً 
جزء من الفك العلوي » مع جراحة تجميلية ترميمية للخد 
بطعم من أنسجة العنق . 
تاج هاو 
نسبة إلى و .س .هاو 71.5.1108 » قبل 1883 > طبيب 
أسنان أمريكي . 
تاج ذو وجه خَزفي مثبت بأربعة دبابيس تُثنى حول وتاد في 
جذر السن » وتبنى الأجزاء المكشوفة من الأملغم . 
تاج هاولاند وبيري Howland-Perry’s crown‏ 
نوع محسن أو متطور من تاج ماك (ممته )Mk‏ ذو ثبات 


أفضل . 


How’s crown 


زردية هاو How's pliers‏ 
انظر زردية (sإمنا٥)‏ . 
جوبات هاوشيب = = Howship's lacunae‏ 
جوبات امتصاصية resorption lacunae‏ 
نسبة إلى ج .هاوشيب J.Howship‏ »1841-1781 « 
جراح إنجليزي . 


فجوات أو انخفاضات في سطح النسيج المتمعدن (العظم) 
نتيجة لامتصاص العظم من قبل ناقضات العظم . 
يقة محلو ل Howe's silver nitrate solution method‏ 

نيترات الفضة لهاو 
طريقة لتعقيم وتطهير قتوات الجذر (طريقة قديمة ومهملة) 
لإزالة حساسية العاج المككشوف بواسطة ترسيب الفضة 
المعدنية . باستعمال محلولين (1)- 3 جرام نترات الفضة 
في 2,5 سم مكعب أمونيا )AM0012(‏ » وواحد سم 
مكعب ماء مقطر و(2)- جزء واحد فورمالين» 7. 7/37 
فورمالدهيد » وثلاثة أجزاء ماء مقطر . توضع على المنطقة 
المكشوفة 4-3 قطرات من محلول الفضة وبعد فترة قصيرة 
يوضع الحلول المختزل . تكرر هذه العماية عدة مرات » في 
آخر عملية اختزال يستبدل محلول رقم (2) باليوجينول . 
نظريا » تترسب الفضة فى كل قنوات العاج وتصبح 
المنطقة أقل حساسية حساسية » وفي حالات علاج أقنية 
الجذور يتم تعقيم وتطهير الحجرة اللبية . يجب الحذر 
الشديد عند استعمال طريقة محلول نيترات الفضة لهاو لأنه 
مهيّج شديد للأنسجة الرخوة . 

مقبض هوليهين للابرة » ماسك  Hullihen's acutenaculum‏ 


هوليهين للإبرة 
نسبة إلى س.ب. هوليهين 2هطذ5.2.8511 » 1810 - 1857 » 
طبيب أسنان أمريكي ا 
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غروانی مائی عکوس hydrocolloid , reversible‏ 
غروي مائي من الأغار أغاريمكن أن يصبح سائلاً بالحرارة 
وهلاماً مرناً بالتبريد . 

هيدروكورتيزون 
منتج من قشر الكّظر الإنساني أو عقار مضاد للالتهاب 
مصنع » يصتف ضمن الستيرويدات (5]6:010) . يستعمل 
في طب الأسنان كدواء موضعي على القرح ولب السن 

أقر اص هيدروكورتيزون للمص hydrocortisone 10zenge‏ 
كورتيكوستيرويد يطبق موضعياً على القرح الفموية › 
ويتحقق أقصى تأثير له حينمايترك ليذوب ببطء على 
القرحة » فيقلل من أعراضها المؤلمة ولكنه لايشفيها . 


hydrocortisone 


كيسة مائية hydrocyst‏ 
مصطلح قديم بطل استعماله . لكيس محتوياته ذات طبيعة 
مائية . 
يقة انسياب الماء » أسلو ب hydro-flo technique‏ 
التدفق المائي 


مصطلح ابتكره أ .و . تومسون 508م8.0.102 » وهو 
طوك سان ا 
ا حفرة بحيث يكون مجال المداخلة السنية تحت تيار مستمر 
من الماء الدافىء » لغسل أو رحض الحفرة المحضرة » 
ويصرف الماء من الفم بواسطة شفط الماء تحت الضغط . 

هيدروجين مود الماء 

أول أكسيد الهيدروجين » 

ماء أكسيجيني » هيدروجين بير وكسايد 
سائل صاف عديم اللون » عديم الرائحة » صيغته الكيميائية 
هي 1202 ؛ ذو خواص مطهرة ومزيل للرائحة يستعمل 
كغسول للفم في شكل مُخمف » وبشكل محلول ذو 
تركيز 30/ لتدمير الكائنات الدقيقة اللاهوائية » ويستعمل 
أحياناً لعّسل أو رحض قنوات الجذور السن »له أيضا 
خاصية التبييض (28نطاء8163) » حيث يستعمل لتبييض 
الأسنان المتلونة عديمة اللب .يجب حفظه فى مكان بارد 
ويْفضّل حفظه في الثلاجة . 1 
مصطلح قديم بطل استعماله . 
تحلل مركب بواسطة إضافة الماء . 

سوضي Ca‏ ابودم 
متعلق بالحبن أو الاستسقاء » مصطلح قديم بطل 
استعماله . 


hydrogen 


hydrogen peroxide 


hydroglossa = ranula 


hydrolysis 


hydropic = oedematous 


نسبة إلى السير جوناثان هتشينسون 121اةJ01 Sir‏ 
Hutchinson‏ » 1828 - 1913 » طبيب إنجليزي . 
قواطع دائمة ذات حد قاطع ضيق و مثلم (Notched)‏ + 
توجد عند مرضى الزهري الخلقي (Congenital syphilis)‏ . 
أسنان هتشينسون Hutchinson's teeth‏ 
انظر سن (5أه10) . 
(سابقة) رُجاج » زُجاجي » شفاف 
رُجاجي »شفاف »هياليني 
غضروف رُجاجي > غضروف هياليني 
غضروف متجانس ذو مظهر زجاجي . 


hyal- و‎ hyalo- 
hyaline 


hyaline cartilage 


يُجاجي الشكل . شبيه الزجاج 2 هياليني hyaloid‏ 

مَجين »خلط . مُولّد »تغل hybrid‏ 
اتحاد نو عين مختلفين . 

بدلة سنية هجينة » بدلة سنية مختلطة hybrid denture‏ 
انظر بدلة سنية (ع1نااهء0) . 


(سابقة) مائى .ماء hydr- , hydro-‏ 


زكبق »زئبقي 
زفقي ية 
انسمام زئبقي » زئبقية 


hydrargyri 
hydrargyria = hydrargyrism 
hydrargyrosis 


فضة سائلة = زئبق hydrargyrum = mercury‏ 


إماهة »تميه »ماهيّة hydration‏ 
اتحاد كيميائى بين الماء ومادة أخرى . 
استسقاء الرا أس > موه الرا أس hydrocephalus‏ 


حمض كلور الماء . حمض الهيدر و كلوريك hydrochloric acid‏ 

غروا اني مائي hydrocolloid‏ 
مادة تتحول حينما تتحد مع الماء أولاً إلى محلول غروي ثم 
إلى هلام تستخدم في طب الأسنان كمواد طبع مرنة . يمكن 
أن تكون غروية مائية عكوسة تتغير حالتها بواسطة الحرارة 
أو غَروية مائية غير عكوسة تتحول إلى حالة هلامية صلبة 
غير ذوابة وتسم ١‏ ألجينات (]دنع1ة) . تستعمل لأحذ 
الطبعات السنية . انظر أجار (ندعة) . 


مادة طبع غروانية مائية hydrocolloid impression material‏ 
مصطلح عام لوصف مواد الطبع وهي الأجار (تمعه) 
و الألجينات (Alginate)‏ . 
غروانى مائى غير ىكس = hydrocolloid , irreversible‏ 
ألجينات alginate‏ 


غروي مائي يتكون من محلول غروي من حامض 
الألجينيك »يكن أن يتغير بواسطة تفاعل كيميائي غير 
عكوس ليكون ألجينات الكالسيوم غير الذوابة . انظر أيضا 
ألجينات (عنهمنعاه) . 
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تمدد استرطابى » تمدد رطوبى hygroscopic expansion‏ 
تمدد نتيجة امتصاص الرطوبة . وهى ظاهرة تحدث فى 
منتوجات الجبس » حينما تتعرض لماء زائد بعد التصلّب 


الأولى . 


إلعاب »فرط اللعاب hygrostomia‏ 
زيادة سيلان اللعاب المرمن 1 
(سابقة) لامي » العظم اللامي hy- , hyo-‏ 


اللامى (Hyoid bone)‏ أو القوس اللامية (Hyoid arch)‏ . 
لساني قاعدي لامي > لامي لسان » مزماري 
الجزء القاعدي من العضلة اللسانية اللامية . 


hyobasioglossus 


hyoepiglottic= hyoepiglottidean تهاتى لامى‎ 

اا لامى hyoglossal‏ 
متعلق بالعظم اللامي واللسان . 

عضلة لسانية لامية hyoglossus‏ 
العضلة التى تسحب جانبى اللسان . 

عضلة لسانية لامية hyoglossus muscle‏ 
واحدة من زوج من العضلات الخارجية . التي تسحب 
جوانب اللسان للأسفل . 
انظر مدخل عضلة لسانية لامية (وتاووهاع11920) . 

hyoid لامی‎ 
ET 

hyoid arch قوس لامية‎ 

hyoid artery شريان لامي‎ 


الشريان اللامي السفلي » والشريان اللامي العلوي . 
عظم لامي 
عظم يشبه حرف اا » يكّون قوساً مابين الحنجرة وقاعدة 
اللسان » يدعم اللسان ويعطي مرتكزاً لأربطة بعض 
عضلات الوجه . 
فكي لامي 
الأسماك . 
هيوسين- سكو بولامين 


hyoid bone 


hyomandibular 


hyoscine = scopolamine 


قصی لامی hyosternal‏ 
درقی لامی hyothyroid‏ 
(سايقة) نقص ٠»‏ قل > ضعف ٠»‏ نذارة » hyp- , hypo-‏ 


تحت » هبوط 2 قُصور , خمول 


هيدروكيون 
1- مركب أبيض مُتبِلّر يستخدم في الطب » وفي تظهير 
الصور الفوتوغرافية . 
2-عنصر أساسى من محلول التظهير » وهو مادة مختزلة 
بطيئة التأثير تختزل بلورات هاليد الفضمّة النشطة . 
3- مثبط يستعمل بكميات صغيرة جدا » لمنع التَبَلْمر المبكر 


hydroquinone 


للميثيل ميثاكريلات . 
سيلان اللعاب » فرط hydrostomia = hypersalivation‏ 
اللعاب . إلعاب 

حالة تتميز باستمرار سيلان اللعاب من الفم . 

مائى » یحوی ماء hydrous‏ 

هيدرو كسى أباتيت hydroxyapatite‏ 
نوع من فوسفات الكالسيوم القاعدي (Basic calcium‏ 
(021م005م » يستخلص منه أملاح العظم : 


أخصائى بالصحة » خبير بعلم الصحة hygieist = hygienist‏ 


hygiene 


hygiene , dental = oral hygiene = الصحة السنية‎ 
الصحة القموية‎ 
hygiene , mouth = oral hygiene الصحة الفموية‎ 


hygiene , oral صحة الفم‎ 


قواعد تطبيق الصحة » بالنسبة للفم » لتأكيد نظافة الأسنان 


وتحسين صحة اللثة . 
صحة سيئة hygiene , poor‏ 
صحى hygienic‏ 
متعلق بحفظ الصحة (Hygiene)‏ . 
أخصائي صحة hygienist‏ 


انظر أخصائى صحة سنية (Dental hygienist)‏ . 
أخصائى نة سنية hygienist , dental‏ 
شيع عه تين دقاف كدوم لود ن الات 
الوقائية » مثل : إزالة القلح > وتلميع الأسنان » ولتدريس 
صحة الفم » والتطبيق الموضعي للفلوريد وسادات الشقوق 

والوهاد » تحت إرشادات أو توجيه طبيب الأسنان . 
(سابقة) رطوبة 
ورم مائي .ورم رطب hygroma‏ 
تورم بسبب سائل يحيط بكيس زليلي ملتهب أو تمدد 
كيس أو كيسة . 
مسترطب » استرطابي » شره للماء » ماص 
الرطوبة 
ميل إلى امتصاص الرطوبة من الحو الحيط والاحتفاظ بها . 


hygr- , hygro- 


hygroscopic 
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فرط الأسنان » كثرة 
الأسنان الزائد » قرط الإثغار 

حالة تتميز بزيادة عدد الأسنان الإضافية في الفم . 
قرط الإثغارء زيادة 


hyperdontia = hyperdontogeny 


hyperdontogeny = hyperdontia = 


مجموع الأسنان hyperodontogeny‏ 
تبيغ hyperemia = hyperaemia‏ 
فر ط الحس hyperesthesia‏ 
الاحساس المقّرط بالألم » واللمس » والعوامل الحسية 
الأخر ی . 
رط الوظيفة hyperfunction‏ 
زيادة شاذة فى النشاط الوظيفى . 
قرط لياس بالتذوق hypergeusia‏ 
حدة زائدة حاسة التذوق . 
عملقة › ضخم الجسم hypergigantosoma‏ 
زيادة كز الدم hyperglycemia‏ 
رط إفراز الغدد التناسلية hypergonadism‏ 
قرط التعرق ٠‏ زيادة إفراز العرق hyperhidrosis‏ 
فرط التقران hyperkeratosis‏ 
زيادة تكون المادة القرنية على السطح الظهاري : 
قرط تقران hyperkeratosis linguae = black tongue‏ 
اللسان = لسان سود 
فرط الحركة hypermobility‏ 
زيادة غير طبيعية في حركة جزء تشريحي . 
ورم كلوي مفرط( ورم كلوي كظرا اني ( hypernephroma‏ 
ورم كلو ي مقر طٍ منتشر hypernephroma , metastatic‏ 
فر ط الأسنان » زيادة عدد الأسنان » hyperodontogeny‏ 
قرط تكون الأسنان 


حالة يحدث فيها بزوغ أسنان إضافية أو زيادة في عدد 
الأسنان لدرجة اعتبارها إثغاراً ثالثاً كاملا . 


قرط استقامة الفك hyperorthognathous‏ 
متعلقب» أو يتميز بمفّرطاستقامةالفك 
(Hyperorthognathy)‏ . 

مقر ط استقامة الفك hyperorthognathic‏ 

قرط استقامة الفك hyperorthognathy‏ 
زيادة مُقّرطة فى استقامة الفك ؛ ذو منسب فكى منخفض 
جدا : ١‏ 

فر طٍ التعظم = عرن hyperostosis = exostosis‏ 
تزايد أو تورم أو تضم عظمي 

در ط نشاط نظائر الدرق » hyperparathyroidism‏ 

فرط الدريقات 


نقص الإحساس بالألم hypalgesia = hypalgi‏ 
قليل الألم » ناقص حس الألم 
تباین ستان الفكين » شفي 
اک ا ی ا 
المتفلة + مازسيث برای البناسق بون نكن 
مُتباين أسنان الفكين » أشفى ٠‏ 
متعلق بتباين أسنان الفكين (Hypanisognathism)‏ . 


hypalgesic = hypalgetic 


hypanisognathism 


hypanisognathous 


(سابقة) زيادة » قرط أعلى hyper-‏ 
(في التشريح أو علم الحيوان) 

فرط الحموضة hyperacidity‏ 

مقر طالحدة hyperacute‏ 

hyperaemia = hyperemia ا‎ 


زيادة كمية الدم في نسيج في الجسم ما يؤدي إلى الاحتقان 
الموضعي »وهي حالة تحدث في المراحل الأولية من 
الالتهاب . 
تبيغ اللب » احتقان اللب 
قرط حس الألم » قرط الإحساس بالألم 
قرط الإحساس الشاذ للألم أو قرط الإحساس للتنبيه المؤلم . 


hyperaemia of the pulp 


hyperaesthesia 


فر ط الإحساس بالألم »فرط التألم hyperalgesia‏ 
مفرط التألم 
مَفَر ط حس الألم hyperalgesic‏ 
مقر ط حس ا لالم » مفرط التألم hyperalgetic = hyperalgesic‏ 
قرط التألم hyperalgia‏ 
مفر ط قصرالرا أس hyperbrachycephalic‏ 
زيادة مفرطة في قصر الرأس ؛ ذو رأس عريض . 
فرط قصرالرا أس hyperbrachycephaly‏ 
فرط كالسيو 1 الدم hypercalcemia‏ 
قرط التكلس hypercalcification‏ 
زيادة مُقّرطة في ترسّب أملاح الكالسيوم في أي نسيج 
قرط كالسيو م البو ل hypercalciuria‏ 
رط الملاطية › تضخم ملاطي hypercementosis‏ 


قرط نمو الملاط على جذورالسن . 

قرط نمو الملاط أو زيادة تكون املاط على الأجزاء الجانبية 
والذروية من جذور الأسنان » حيث تظهر الجذور بشكل 
الهراوة في التصوير الإشعاعي . 


قرط الملاطية المعمم hypercementosis , generalized‏ 
قرط الأصبغة »قرط الانصباغ hyperchromia‏ 
فرط التباعد hyperdivergent‏ 
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آفة تشاهد بكثرة فى الحنك » وتتميز بحليمات صغيرة 
حمراء رخوة » وتلاحظ دائماً عند المرضى الذين لديهم 


الذين لديهم أسنان طبيعية 
در طّ تسج حليمي - در طٍ = hyperplasia , papillary‏ 
تنسح ذو حليمات = فرط = papilliferous hyperplasia‏ 
تنسح حليمي التهابى inflammatory papillary‏ 


hyperplasia 
hyperplasia , papillary palate فرط تسج الحنك الحليمى‎ 
hyperplasia , leukemic فرط د تسج بابيضاض الدم‎ 


ك 


فرط تنسج سر طاني hyperplasia , pseudoepitheliomatous‏ 


م ا 
فر طٍ و hyperplasia , unilateral 26 process‏ 


الناتيء اللي وحيد الجانب 
مسج » مُفرط التكون » مقرط التشكل » 
مفرط التصنع 
متعلق بفرط الدج (عناقةامهم:11) أو مصاب به. 
قرط التنفس . سرعة التنفس . لهث 
زيادة معدل التنفس لتتناسب مع زيادة معدل الاستقلاب » 
كما هو الخال أثناء التمرين الرياضى . انظر أيضاً قرط التهوية 
(Hyperventilation)‏ . 
كرد ای 
إفراز اللعاب 
زيادة مفرطة في إفراز اللعاب . 
قرط التلعب درط إفراز hypersalivation = hyperptyalism‏ 
اللعاب 
قرط الحس »قرط الإحساس 
سن مفّرطة الحساسية 


hyperplasia , pulpal 


hyperplastic 


hyperpnoea 


hyperptyalism = hypersalivation 


hypersensibility 
hypersensitive tooth 


من الطبيعي للتنبيه مثل : الحرارة » 


سن تستجيب أكثر 


والبرودة » والطعم الحلو . 
قرط الإحساس hypersensitiveness‏ 
رط الحساسية hypersensitivity = allergy‏ 
استجابة أكثر من الطبيعي للمنبه . 
در ط الحساسية الدوائية 1 hypersensitivity , drugs‏ 
قرط التحسس hypersensitization‏ 
َر ط التحسس للمضادات hypersensitization , antibiotics‏ 
الحيوية 
قرط القن < قرط إفراز  hypersialosis = hypersalivation‏ 
اللعاب 


حالة مرضية تحدث نتيجة فرط نشاط الغدد نظائر الدرق 
ينتج عنها امتصاص العظم وفقد عام للأملاح المعدنية في 
عظام الفك ليحل محله النسيج الليفي أو الورم الحبيبي ذو 
الخلايا العملاقة أو كلاهما معا تؤدي إلى مناطق متفرقة 


قرط النخامية hyperpituitarism‏ 
فرظ شاط العدة الشافة:. 
قرط التنسج hyperplasia‏ 


فَرط نمو نتيجة لزيادة فى عدد الخلايا الطبيعية أو تضاعفها 
غير العادي في عضو أو نسيج > حيث تؤدي إلى زيادة في 
الحجم 


قر طّ تكون املاط = hyperplasia , cementum‏ 
hypercementosis‏ 
زيادة تكن الملاط الموضعي على سطح جذر السن . 
فر طٍ التتسج الناتج عن = hyperplasia , denture‏ 
البدلة السنية denture-induced hyperplasia‏ 
در طٍ التنسج المستحث hyperplasia , denture-induced‏ 
بالبدلة السنية 


قرط نمو نسيجى للغشاء ال مخاطى فى الميزاب الخدي والميزاب 
ال : يلعي تهيج دائم ب مبب البدلة السنية الرديئة 


الانطباق . 
فرط تسج بتخريش hyperplasia , denture irritation‏ 
البدلة السنية 
فرط تسج بتناول الديلانتين hyperplasia , delantine‏ 
فر طّ تسج لثو ي ليفي = = hyperplasia , fibrous gingival‏ 
ورا لثوي gingival fibromatosis‏ 
قرط تنسج تنسج ظهار ي بؤري hyperplasia , focal epithelial‏ 


قرط نمو نسيجي يصيب الخاطية الشفوية والخاطية اللسانية » 
وأحياناً قاع الفم »والحنك » ومخاطية الخد ؛ ويتميز 
بحطاطات جلدية لاطئة رخوة » خصوصا على الشفة 
السفلى ؛ عادة ما تشاهد هذهالحالة فى الأطفال» 
والمراهقين » ويمكن أن تمتد فترة الإصابة بها . 
فرط تَتَسّج لثوي 
تضخم لثوي » غير التهابي عادة ؛ يمكن أن يكون نجنا 
0 للمرضى الذين يعالجون لفترة طويلة بمضادات 
الد“ ج مثل : الفينيتون (صزمالإصعط©) . 
قرط ا hyperplasia , inflammatory EE‏ 
مسب بالندلة البح 


ےر 2 


در طْ تنسج حليمي hyperplasia , inflammatory papillary‏ 


hyperplasia , gingival 


denture-induced hyperplasia 


زيادة متناسقة غير طبيعية في حجم عضو أو جزء من 
عضو » بسبب زيادة في حجم خلاياه » وليس في عددها» 
دون وجودآفة مرضية . يحدث هذا التضحَم غالباً نتيجة 
ضغط العمل على الخلايا فى هذا العضو أو الجزء ؛ على 
سبيل المثال : حينما تُستأصل إحدى الكليتين ‏ ننضكّم 
الكلية الأخرى بسبب قيامها بعمل الكليتين ؛ عكسها 
الضمور » الذي يصيب خلايا عضو أو جزء من عضو 
بسبب عدم استعماله فيصبح صغيراًفي الحجم . 

فرط نموالملاط = فرط الملاطية ‏ = hypertrophy , cementum‏ 

hypercementosis 

ضخامةلثوية 

ترط التهوية 
تنفس عميق غير طبيعي » ذو معدل سريع في وقت 
الراحة ؛ ويسبب انخفاضاً في تركيزثاني أكسيد 
الكربون و0© مما قد يؤدي إلى فقدان الوعي . 


hypertrophy , gingival 


hyperventilation 


طب الأسنان التنويمى hypnodontia‏ 

طب الأسنان التنو می hypnodontics = hypnodontia‏ 
تطبيق الإيحاء فى 5 الأسنان . 

تلود يم hypnosis‏ 


نوم أوإغفاء لشخص » خاصة حينما يحدث بتأثير الكلام 
الإيحائي المصطنع أو بالتركيز على بعض الأشياء . 


العلاج بالتنود یم » اداو اة بالتنود يم hypnotherapy‏ 

1- منوم hypnotic‏ 
آي عقار » يؤدي إلى النوم : 

2- تنومي 
متعلق بالتنويم (المغناطيسي) (Hypnosis)‏ . 

تنود يم »تنود يم إيحائي » تلوب يم مفتعل hypnotism‏ 
امار طول ر ال ا 

أشابقة)1 - نقص ê‏ 
2- تحت 

في علم التشريح » وعلم الحيوان : 

نقصالحس hypoaesthesia‏ 
انخفاض الحساسية للتنبيه المؤلم . 

نقص حس الألم hypoalgesia‏ 

تحت الخيشو مي » تحت الأقوا اس النيشومية hypobranchial‏ 


يع الآقوا اس الغلصمية (Branchial arches)‏ . 
البروز تحت الخيشومي » البارزة 
نتوء وسطي بين اللسان والأخدود الرغامي الحنجري في 


hypobranchial eminence 


ترط التباعد ( بين الأعضاء ) 
المسافة أو البعد غير الطبيعى بين جزئين أو عضوين ؛ 


مثل : زيادة عرض قتطرة أو جسرالأنف بسبب تشوه في 

الوجه والجمجمة حيث يتضخم العظم الوتدي » وينتج 

عنها زيادة المسافة بين العينين . 
قرط التباعد بين العينين 

تشوه قحفي وجهي » يتميز بضخامة العظم الوتدي » 

واتساع في عرض قنطرة الأنف » وينتج عن ذلك زيادة 


hypertelorism 


hypertelorism , ocular 


المسافة بين العينين . 
فرط التباعد بين الححاجين hypertelorism , orbital‏ 


hypertenseness 


قرط التوتر » فرط المقوية 
قرط التوتر العضلى »قرط المقوية hypertenseness , muscle‏ 


العضلية 

ار تفاع الضغط .درط التوتر hypertension‏ 
الارتفاع غير العادي للتوتر الشرياني » ويعبّرعنه بارتفاع 
ضغط الدم 

ار تفاع الضغط الشرب ياني hypertension , arterial‏ 

م تر > مفرط الضغط hypertensive‏ 
متعلق بارتفاع الضغط (Hypertension)‏ . 

فرط الدرا اق » فر ط نشاط الدرق » قر ط hyperthyroidism‏ 


نشاط الغدة الدرقية 
حالة تسببها زيادة شاذة في نشاط الغْدّة الدرقية 12010) 
(لصهاع ؛ يتميز بانخفاض في الوزن » وضعف »› وتوتر 
عصبى » تسبب دائما الدر ا ظى (Exophthalmic‏ 
ê‏ : 

مفرط التوتر . مفَرط الضغط . ذو ضغط 

إسموزي مرتفع » مفرط التناطح 

مصطلح يستعمل لوصف محلول مستواه الحامضي أو 
القلوي أو قيمته الهيدروجينية (الباهاء) أعلى من مستوى 
الدم الطبيعي . المحلول الملحي مفرط التوتر الذي توضع فيه 
خلايا الدم » يسبب فقداً لمحتويات الخلايا من السوائل » 
فتصبح متجعدة أو محززة .ينبغي أن تكون محاليل 
التخدير الموضعي متساوية التوتر لكي لاتؤثر على توازن 
السوائل في الأنسجة . 


hypertonic 


رط الشعر .فر ط الأشعار hypertrichosis‏ 
و 
متضخم ضخامى hypertrophic‏ 


التهاب اللثة الضخامي 
ضخامة »تضخم »قرط النمو 


hypertrophic gingivitis 
hypertrophy 
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قصور غُْدَّى hypoglandular‏ 
تحت اللسان » تحت اللسانى hypoglossal‏ 


القناة تحت اللسان hypoglossal canal‏ 
القناة اللّقمية الأمامية . 
غدد تحت اللسان hypoglossal glands‏ 


العصب تحت اللسانى hypoglossal nerve‏ 
اميك ا ا ةمد ت ت الان 
انظر عضلات اللسان POE‏ : 

آفة العصب تحت اللسان 
مرض نادر الحدوث » يصيب نصف اللسان بالشلل 
والضعف » حيث ينحرف اللسان نحو الجانب المصاب عند 
إبرازه من الهم . 

التهاب الغدد تحت اللسان 
التهاب في الغدد تحت اللسانية . 


hypoglossal nerve lesion 


hypoglossiadenitis 


التهاب تحت اللسان . التهاب لجام اللسان hypoglossitis‏ 
التهاب الأنسجة تحت اللسانية . 

تحت اللسان › أسفل اللسان hypoglottis‏ 
1- السطح السفلي من اللسان . 
2- كيسة احتباسية تحت اللسان . 

نقص شتک الدم hypoglycemia‏ 

بارزالفك السفلى hypognathous‏ 

hypogonadism ES قصور الغدد‎ 

هوس خفيف hypomania‏ 

دقيق الفك hypomicrognathic‏ 
ذو فك سفلى صغير شاذ » صغير الفك بشكل مفرط . 

نقص التفغدن hypomineralization‏ 
انخفاض نسبة الأملاح المعدنية في الجسم . 

hypomineralization of the enamel نقص تمعدن الميناء‎ 


نقص التعظم »نقص hypo-ostosis = bone hypoplasia‏ 
فو العظم 
قصور نظائر الدرق . قصور الدريقية hypoparathyroidism‏ 
البّلعوم السفلي 
الجزء السفلي أو الجزء الحنجري من البلعوم ؛ و 
مصطلح متروك بطل استعماله . 
نقص فوسفات الدم 
ثخام" hypophyseal‏ 
ت بالغدد النخامية (0/515م119900) ؛ وعلى وجه 
ا خصوص » متعلق بالغدة النخامية (Pituitary gland)‏ . 
ا2 


hypopharynx 


hypophosphatemia 


hypophysis 


الجنين »يتكون منه لسان المزمار والطيّات الطرجهالية 

الفلكية والثلث الخلفى من اللسان . 
نقص التكلس 

Cd 1 


hypocalcification 


2 - (في الأسنان) : : نقص فى فى المحتوى الطبيعي من أملاح 
الكالسيوم فی دناه اليم سيج نيط ان ا فترة 
تشكل السن . 

نقص الصباغ » نقص الانصباغ hypochromia‏ 
تحت اللقمة hypocondylar‏ 


تحت لقمة الفك الأسفل . 
حدبة وحشية لسانية للطاحن العلوي hypocone‏ 
الحدبة الوحشية اللسانية على الضرس الطاحن العلوي . 


حدبة وحشية شدقية للطاحن العلوى hypoconid‏ 
الحدبة الوحشية الدهليزية على الرحى السفلية . 
حدبة وحشية خامسة للطاحن العلوى hypoconule‏ 


الحدبة الوحشية أو الحدبة الخامسة للرحى العلوية أو حدبة 
كارابللى . 

حر و تاب ناك خو اسفن 
الحدبة الوحشية أو الد الخامسة لى اة . هذه 
الحدبة توجد عادة على الرحى الأولى فقط . 


hypoconulid 


نقص الإفراز الداخلي » نقص الإفراز الصماوي hypocrine‏ 

hypodermic ١ تحت الجلد‎ 

إبرة تحت الجلد hypodermic needle‏ 

محقنة تحت الحلد hypodermic syringe‏ 
انظر محقنة (معمنار؟) . 

قصور التباعد hypodivergent‏ 


نقص الأسنان ٠»‏ قصور الأسنان hypodontia = oligodontia‏ 
غياب خلقي أو غياب تطوري للعديد من الأسنان ؛ 
و 8 


يسمى بالخطأ : فقد الأسنان الجزئي أو غياب الأسنان 
الجزرئى (Partial anodontia)‏ . 


نقص الحس hypoesthesia‏ 
انخفاض الإحساس بالألم » واللمس » والتنبيهات الحسية 
الأخرى ١‏ 


نقص فيبرينوجين الدم hypofibrinogenaemia‏ 
نوع م 7 0 ارد ينو جيني )Fibrinogenemia)‏ تكون 


ا الو ظيفة فصو رالنشاط الو ظيفى hypofunction‏ 
نقص التكون hypogenesis‏ 
نقص حاسة التذوق » نقص التذوق hypogeusia‏ 
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مصطلح في علم الحيوان بالنسبة للحيوانات التي لديها فم 

على الجانب السفلي . 
صغر الفم 

فم صغير جدا» يكون عبار عن شق ضغير بودي إلى 


الكيس البلعومي . 


hypostomia 


نقص التعظم hypostosis‏ 
نقص غو العظم . 

نقص البعد . تقارب hypotelorism‏ 

انخفاض ضغط الدم hypotension‏ 
انخفاض التوتر بشكل غير طبيعي » خصوصاً انخفاض 
ضغط الدم غير الطبيعي . 

خافض الضغط . ناقص الضغط hypotensive‏ 

ناقص الحرارة » ذو حرارة خفيفة . فاتر hypothermal‏ 

فرضية hypothesis‏ 
نظرية ينقصها الإثبات . 

صو رالدرق hypothyroidism‏ 


حالة تحدث نتيجة نقص فى إفراز هرمون العدة الدرقية » 
نبي القع ما فى بسك اذ عي وح اف اقلق 
E‏ رع لف العف , كنوت القوانة 
(متمتصناءءت) عند الأطفال عند الولادة 1 


نقص التوتر . نقص الضغط hypotonia‏ 
1 ناقص التوتر hypotonic‏ 
2- ناقص الضغط 


لوصف محلول ذي باهاء (11م) » أو التعادل الحمضي/ 
القلوي منخفضاً عن المستويات الطبيعية المعهودة للدم » ما 
يمكن أن يسبب انحلال خلايا الدم . 
نقص التوتر . نقص الضغط 
انخفاض توتر العضلات . 
نقص التأكسج > قلة الأكسجين = hypoxia = hypoxaemia‏ 
انخفاض محتوى الدم من الأكسجين . 
مسنم الرأس العريض 
تسنم الحنك الضيق 


hypotonicity 


hypsibrachycephalic 
hypsicephalic 


hypsicephaly 
hypsistaphylic = hypsistaphyline 


نمو بارز » يستعمل المصطلح خصوصاً لوصف الجسم 


الام 
2 
قصور النخامية hypopituitarism‏ 
نقص التنسج hypoplasia‏ 


قصور التطور أو التطور المعيب أو التطور غير الكامل لنسيج 


أو عض 
نقص ا E‏ الز هري hypoplasia , congenital syphilitic‏ 
الو لادي 
نقص تصنع الأسنان اللبنية hypoplasia , deciduous dentition‏ 
نقص التصنع السني hypoplasia , dental‏ 
تكون معيب للعاج نتيجة أمراض مثل : الحصبة (sعMeas1)‏ 
أو نتيجة للجوع . 
نقص تنسج الميناء hypoplasia , enamel‏ 
نقص التنسج الطفحي hypoplasia , exanthemata‏ 
نقص التنسج في الانسمام الفلو ري hypoplasia , fluorosis‏ 
نقص التنسج الور اڻي hypoplasia , heredity‏ 
نقص تنسج الأسنان hypoplasia , permanent dentition‏ 
الدائمة 
نقص التنسج في العو ر hypoplasia , vitamin deficiency‏ 
الفيتاميني 
ناقص التنسج »ناقص التشكّل »قاصر النمو hypoplastic‏ 
متعلق بقصور النمو النسيجي (12513م0م117) ١‏ 


hypoptyalism = hyposalivation = قصور‎ ٠. نقص اللعاب‎ 


التلمّب = نقص إفراز اللعاب = جفاف الفم ‏ هنسهادم»م 
نقص التفاعل . قصور التفاعل hyporeaction‏ 
ناقص التفاعل »ضعيف التفاعل › hyporeactive‏ 
متفاعل نوعاً 
نقص إفراز اللعاب »قصور التلعب hyposalivation‏ 
ناقص الحس . قليل الحس › جما خف hyposensitive‏ 
التهاب المفصل الفكى الصدغى hyposiagonarthritis‏ 
ااا ك ا 
التهاب الغدد اللعابية تحت الفك السفلي hyposialadenitis‏ 


التهاب الغدد اللعابية تحت الفكية . 
قصورا تلع لتلعب = نقص 


hyposialosis = hyposalivation 


إفراز اللعاب 

رکو دالدوران hypostasis‏ 
راكد الدوران hypostatic‏ 
سفلي الفم »ذو فم سفلي 2 تحتاني الفم hypostomatous‏ 
متعلق بأسفل الفم 
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تلاكق 
ظاهرة الاختلاف في درجة الحرارة الضرورية في عملية 
تحول المحلول إلى هلام » والعكس . بسبب هذه الظاهرة 
يمكن إجراء طبعة أغار للفم عند درجة حرارة يمكن أن 


hysteresis 


يتحملها المريض . 
هستيريا hysteria‏ 
لم عصبي هستيري hystericoneuralgi‏ 
توب الهرع › توب الهسترة » (هياج انفعالي) hysterics‏ 
التأثر الحرارى الرطوبى hyther‏ 
تأثير حرارة ورطوبة الطقس على الكائنات . 


مسنم الرأس الضيق 
ذورأس عال وضيق غير طبيعي مع بروز الفك السفلي » 


hypsistenocephalic 


ونتوء العظام الوجهية . 
مسنم الرا أس hypsocephalous = hypsicephalic‏ 
مسنم الر أس hypsocephalic‏ 
مترا افع الأسنان hypsodont‏ 


ذو أسنان طويلة التيجان » وقصيرة الجذور . 
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ichor ت‎ 


نجيج مائي خفيف القوام يتضح من جرح أو قرحة . 


غثيثى ichorous‏ 
بعال ا 
ثر غثيثى ichorrhea‏ 
إنتان الدم ichorrhemia‏ 
سماك ichthyosis‏ 


سماك لساني - طلوان 
لساني- سماك خطي 
يرقان > صفار 


ichthyosis linguae =leukoplakia 
linguae = ichthyosis linearis 


icterus = jaundice 


فكرة »خاطر› ضور idea‏ 

إطباق مثالى ideal occlusion‏ 
إطباق يعتمد على شكل الأسنان غير المتآكلة . 

نفس الشىء » مثله (لاتينية) idem = id‏ 
معو تو N‏ اطي 

مطابق »› ك طبيق identical‏ 


نقطة التمييز » نقطة التعريف . نقطة التعيين 006 identification‏ 
علامة توجد على زاوية الفلم الشعاعي تشير إلى وجه الفلم 
المواجه للأشعة السينية عند تعرضه لها ؛ وهى عبارة عن 
نقطة بارزة تواجه رأس الأنبوب الشعاعي أثناء نفوة الأشعة : 


(سابقة) فكرة ideo-‏ 
(سابقة) ذاتى »ذاتى المنشأ » متميز » مُنفصل idio-‏ 
مجهول السبب idiopathic‏ 


ينطبق على حالة مجهولة السبب » تنشأ عفوياً أو من علة 
غامضة أو مجهولة . 
فقر دم ذاتي > فقر الدم مجهول السبب idiopathic anaemia‏ 
امتصاص در وي ذاتي » idiopathic apical resorption‏ 
امتصاص دروي مجهول السبب 


ألم وجهى مجهول السبب idiopathic facial pain‏ 
انظر آلم وجهى مجهول المصدر (Facial pain of unkown‏ 
origin)‏ . 


فرط التنسج اللثوي 
الذاتي » فرط التنسج اللثوي 
مجهول السبب - لثة فيلية » داء الفيل اللثئوي 


idiopathic gingival hyperplasia = 


elephantiasis gingivae 


ألم سنى مجهول السبب idiopathic odontalgia‏ 
اعتلال ذاتى idiopathy‏ 


رمزاليود I = iodine‏ 
الرمز الكيميائي لليود . 
[مختصر] قاطع 
رمز لقاطع دائم (Permanent incisor)‏ . 
نفس الشىء 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


I = incisor 


id = idem 


IL = incisolingual [مختصر] قاطعى لسانى‎ 
IL a = incisolabial [مختصر] قاس شفو ي‎ 
in = inch [مختصرابو‎ 
in ل‎ = in dies يومياً‎ 


تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] قاطعي حنكي 


IP = incisopalatal 


IP = incisopulpal 


علم العلاج iamatology‏ 

(لاحقة) مرض متميز بشيء معين أو -jasis‏ 
ناشئ عن شيء معين 

معالجة »فن العلاج ؛ مداواة iateria = therapeutics‏ 

(سابقة) طب » طبيب » تطبيب » علاج iatro-‏ 

دوائي المنشاً › علاجي المنشأ iatrogenic‏ 


تلف أو إصابة المريض بسبب الطبيب أو المعالجة الطبية . 


مرض دوائى المنشاً iatrogenic disease‏ 
مرض أو حالة تحدث كتأثير جانبي لعلاج مرض آخر . 
الآذية علاجية المنشاً iatrogenic injury‏ 


قد يحدث أذية للمرضى أثناء المعالجة السنية بسبب التعامل 
غير ال حذرر مع الأنسجة الفموية ؛ مثال ذلك الوذمة التالية 
بعد العمليات الجراحية » وقد يحدث نزف وكدمة تمتد إلى 
الرقبة ثم إلى جدار الصدر ء الحقن داخل العضلة أثناء 
التخدير الناحي أيضاً يؤدي إلى الضزز . وقد تؤدي أذية 
الأعقداب ا الحمليات اة ققد بخان اوق 
بإصابة العصب اللسانى أو فقد الإحساس بدرجات متفاوتة 
بالشفة والذقن بأذى العصب السنخي السفلي أو الشلل 
الوجهي النصفي بأذى العصب الوجهي . 
(لاحقة) متعلق ب -ic‏ 
تلج »جليد ice‏ 
كيس الثلج »طاقية الثلج 
غطاء الثلج = كيس الثلج 
رفادة الثلج 


ice-bag 
ice-cap = ice-bag 


ice-compress 
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تراكب »تغطية بآخر imbrication‏ 
(فى طب الأسنان) : تراكب الأسنان الأمامية فى نفس 
القوس الفكة:. 

خط التراكب »خط تحديدي 
تلم على سطح ميناء السن » يحدد حواف خطوط 


imbrication line 


ريتزيوس (وعص1]]! )Rez1us‏ . 
محاكاة imitation‏ 
غير ناضج فج immature‏ 
فوري » مباشر immediate‏ 


جسر فورى › جسر مباشر immediate bridge‏ 


بدلة سنية فوري › بدلة سني مباشرة  immediate denture‏ 
تصنيع بدلة سنية كاملة أو بدلة سنية جزئية نزوعة 
لاستعمالها ف في الفم مباشرة بعد خلع الأسنان الطبيعية . 

immediate replacement denture بدلة سنية تعويضية‎ 

مباشرة » بدلة سنية تعويضية فورية 

بدلة سنية جزئية أو كاملة » تصنع قبل خلع الأسنان 
الطبيعية » وتوضع في فم المريض بعد قلع الأسنان مباشرة . 
انظر بدلة سنية (1064111) » بدلة سنية فورية 121لعصحمم]) 


. denture) 
immediate root filling حشوة الجذر الفورية‎ 
إنهاء حشوة قناة الجذر الدائمة » مباشرة بعد إزالة أنسجة لب‎ 

السن وتحضير حفرة اللب . 
غير قابل للعلاج »غير قابل للشفاء » immedicable‏ 
متعذر الشفاء 
هائل » ضے immense‏ 
تعمل 0 immerge = immerse‏ 
مر کر فی سائل ) immersion‏ 
يهاجر مُهجّر immigrate‏ 
غير قابل للمزج »غير قابل للخلط immiscible‏ 
مثال ذلك : الماء مع الزيت . 
غير قابل للتسكين أو التهدئة immitigable‏ 
توقف immobility‏ 
تثبيت immobilization‏ 


التثبيت بالحبيرة أو التثبيت بالمسامير أو بالتطعيم العظمي. 
E‏ 
بالتلة 


immobilize 


immune 


أية حالة مرضية ذاتية الحدوث » بدون أسباب خارجية 
ظاهرة أو واضحة . 
تحساس ذاتى 
نا ااه »> عند تعاطيه بجرعات علاجية » 
ليست له علاقة بخواصه الدوائية بالضرورة . 
داء »علّة .مرض 
طم حرقفي 
ملعم عظمي قشري إسفنجي أو طعم عظم إسفنجي يؤخذ 
من العظم الحرقفي . 


و 


idiosyncrasy 


illness 


ilium graft 


مضاء تار illuminated‏ 

إضاءة » إنارة » استضاءة illumination‏ 

منار illuminator‏ 
جهاز إضاءة . 


المثار الليفي الضوئي › 
منار ليفضوئ 


illuminator , fiber optic 


منارالمرآة illuminator , mirror‏ 
صورة image‏ 
صورة لنموذج بالأشعة على الفلم الشعاعي . 
صورة مباشرة image , direct‏ 
صورة مزدوجة image , double‏ 
صورة كاذية image , false‏ 


حقل الصورة »مساحة الصورة 
حدود الصورة الشعاعية على مستقبل الصورة. 

تكثيف الصورة 
طريقة لإخراج صورة شعاعية أكثر وضوحا من التي نحصل 
عليها بالأشعة » تستخدم الإلكترونات المسرعة والمركزة 
على ستار تألقي . 

صورة مقلوبة 

طبقة مصورة - أخدود بؤري 

جهاز تصوير 
جهاز الأشعة الذي ينتج الأشعة » وبعض أنواع المستقبلات 
مثل فلم التصوير الشعاعي » وستار المنظار الوميضي » 
وأجهزة التصوير الشعاعي الجاف التي تصور كثافة الغرض 


image field 


image intensification 


image , inverted 
image layer = focal trough 


imaging system 


وهمى » خيالى . تخيلى imaginary‏ 
وهم imagination Es.‏ 
عجزالاتزان » قصور الاتزان » لاتوازن imbalance‏ 
غير متو ازن imbalanced‏ 
متراكب › مُغطى بآخر imbricated‏ 
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impact resistance 


متحشر » مُنطمر » منحصر › متناشب impacted‏ 
محشور 
کسر متناشب » کسر متحشر impacted fracture‏ 
سن مُنحشر 03 impacted tooth‏ 
انظر سن (5أه10) . 


انحشار ناشت » انطمار impaction‏ 
إعاقة أو منع إثغار السن بواسطة حائل طبيعي » عادة ما 


impaction , canine انحشارالناب‎ 
impaction , dental انتحشار سنى‎ 
impaction , food انحشار الطعام‎ 


تجمع الطعام بين الأسطح الملاصقة عادة بسبب وجود تماس 


impaction , horizontal انحشار أفقى‎ 
impaction , oblique انحشار مائل‎ 
impaction , third molar انحشار الرحى الثالثة‎ 
impaction , tooth انحشار السن‎ 


حالة تكون فيها السن في وضع لايستطيع البزوغ طبيعياً » 

بسبب انحشارها مع سن أخرى أو أسنان أخرى » أو بسبب 

نمو غير طبيعي للسن أو بسبب وضع السن غير الطبيعي . 
انحشار عمودى impaction , vertical‏ 
انحشار ضرس العقل impaction , wisdom tooth impaction‏ 


ناقص » غير كامل » معيب imperfect‏ 
نقص imperfection‏ 
عديم الإتقان »غير متقّن imperfectionist‏ 
آر تق imperforate‏ 
مغلق خلقيا ؛ انسداد فُتحة فى بنية ما من المفروض أن تكون 
مفتوحة طبيعيا . ۰ 
تق imperforation‏ 
إجباري »إكراهي imperious‏ 
كتيم »غير مُق لسو ائل »غير نفوذ impermeable‏ 


لايمكن اختراقه ؛مادة أونسيج لاتسمح بمرور السوائل 


أصم »غير مُنفذ » کتیم impervious‏ 
قوباء impetigo‏ 


التهاب جلدي جرثومي قوبائي أو حصفي »عدوى 
جرثومية فى الجلد تسببها العقديات (ciع0c0 (Strep‏ « 


immune body 


ا 


متلازمة فقدالمناعة immune-deficiency syndrome‏ 
3 و 3 
تمنع » محصن immunifacient‏ 
٤‏ واساء 8 
دواء أو مادة ميحخصنه أو مانعة 1" 
مناعة . حصانة immunity‏ 


حماية داخلية في الجسم ضد العدوى بكائنات دقيقة ممرضة 
وسمومها ؛ يمكن أن تكون المناعة مناعة طبيعية أو مناعة 
عرقية » أو مناعة عائلية » أو مناعة خلقية أو ولادية » أو 
مناعة مكتسبة . 
مناعة مكتسبة 
يمكن أن تنتج عن إصابة سابقة بمرض أو عن طريق وسائل 
صناعية » مثل تكرار الحقن بكميات صغيرة من الذيفانات 
أو الأمصال المضادة للتيتانوس أواللقاحات التي تنتج 


immunity , acquired 


الأضداد . 
مناعة فاعلة immunity , active‏ 
مناعة صناعية immunity , artificial‏ 
مناعة خلقية immunity , congenital‏ 
مناعة وراثية » مناعة عائلية immunity, familial‏ 
مناعة فردية immunity, individual‏ 
مناع موروثة immunity, inherited‏ 
مناعة موضعية immunity, local‏ 
مناعة طبيعية immunity,natual‏ 
مناعة غير متخصصة immunity, non-specification‏ 
مناعة منفعلة » مناعة لافاعلة immunity, passive‏ 
مناعة عرقية » مناعة سلالية immunity,racial‏ 
تحصين »تمنيع immunization‏ 
جعل الشخص محصئًاً » لحمايته ضد بعض الأمراض . 

حصن بتع immunize‏ 
(سابقة) منيع › محصن immuno-‏ 
كيمياء التحصين » كيمياء مناعية immunochemistry‏ 
خلية مناعية immunocyte‏ 
المناعة الوراثية immunogenetics‏ 

المناعة »دراسة المناعة immunology‏ 
صدمة الك »تحشر » تناشب impact‏ 


قوةالصدمة 
القوة الديناميكية أو الحركية التي تحدث أثناء التصادم بين 
شيئين ؛ مثل : الضربة القارعة للمطرقة الآلية (ا»8/11) . 

شدة الصدمة 
الطاقة المطلوبة لكسرالمادة تحت قوة الصدمة . 


impact force 


impact strength 
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البنية التحتية للبدلة 
السنية ذات الغرسة 
الهيكل المعدني المنطمر تحت الأنسجة الرخوة والملاصق 
للعظم أو المنطمر في العظم » والذي تنبثق من خلال 
السمحاق المخاطي بروزات منه » بغرض دعم الجزء العلوي 
للبدلة السنية ذات الزرعة » انظر أيضا غّرسة لَبية عناده0ه1) 
mp1‏ » مدخل غغرسة رزية فكية سفلية (Mandibular‏ 


implant denture substructure 


. staple implant) 


الجزء العلوي للبدلة 


implant denture superstructure 


السنية ذات الغرسة 
الهيكل المعدني الذي يستمد ثباته واستقراره من ركيزة البدلة 
النسية فاك اة : 
عَرسةلبية implant , endodontic‏ 


دبوس معدني أو وتاد معدني يمتد من خلال قناة الجذر 
داخل العظم حول الذروي من أجل إطالة وتقوية السن 
عديمة اللب (Pulpless tooth)‏ . 

غرسة داخل العظم = غرسة 
ضمن العظم أو الغضروف 
السنخي مع ترك جزء منها بارز في الفم » تثبت عليها طبيقة 
تعويضية أو طبيقة تقوومية كما يمكن استخدامها لتثبيت 
كسور الفك . 

عَرسة بشكل نصلة داخل العظم 


implant , 20105560115 = 


endosteal implant 


implant , endosseous 
blade 
غَرسة معدنية وتدية الشكل » رفيعة » توضع داخل العظم‎ 
. لتوفر دعامة للبدلة السنية الثابتة أو البدلة السنية النزوعة‎ 
implant , endosteal = غرسة ضمن العظم أو‎ 
الغضروف = غرسة داخل العظم‎ 
عَرسة » من المعدن » تغرزفى الفك العلوي أو الفك‎ 
السفلي مع بروز جزء منها داخل الفم 2 يستخدم هذا الجزء‎ 
. كبنية أساسية لجهاز تعويضي‎ 
implant, free standing غرسة حرة ثابتة » غرسة پا مقاومة‎ 


في الغرس السني : غرسة قادرة على مقاومة قوى المضغ 


endosseous implant 


بدون ربطها مع دعامة إضافية . 
غر س بین سنى implant, interdental‏ 


غرسة سنية بين دعامتين من الأسنان الطبيعية . 
ما بين النسيج المحيطي والغرسة السنية 

التلاصق بين الغرسة والنسيج الحيطة بها . 

أ اندخال (اندماج) ليفي )Fibrous integration)‏ : ذلك 


implant, interface 


تحدث بكثرة عند المواليد الصغار والأطفال وتصيب الوجه 
والأطراف بشكل رئيسي . 
طعم .غرسة » يغرس 
مادة » هي عبارة عن زرع أو طُعم مغاير في طبيعته عن 
الجسم » يوضع في الجسم ليحل محل جزء مفقود أو جزء 
ناقص النمو ناقص التكوين كما فى الجراحة التجميلية ؛ 
صفيحة معدنية أو وتد معدني أو عدن مت كر ان 
في العظم السنخي بغرض تثبيت الأسنان أو البدلة السنية 
التعويضية . 
داعمة مُنغّرسة 
ذلك الجزء من الغّرسة الفموية الذي يبرز من خلال اللثة 
داخل الفم وتثبت عليه البدلة السنية . 
دعامة منغرسة تحت السمحاق › 
ركيزة مغروزة تحت السمحاق 
ذلك الجزء من العَرسة الذي يبرز من خلال مخاطية الفم 
داخل التجويف الفموي لتثبيت تاج عليه أو كدعامة لبدلة 
سنية ثابتة أو بدلة سنية نزوعة . 


implant- based orthodontics ail غرسة ركيزة التقور يم‎ 


implant 


implant abutment 


implant abutment, 


subperiosteal 


غرسة تحميل البدلة السنية implant- borne restoration‏ 
غرسة برنيمارك implant, Branemark’s‏ 
شرخ الغرسة implant dehiscence‏ 


شق فى الظهار(سداناوطاذم) المغطى للغرسة تاركاً منطقة 
مكشوفة من الغرسة بالحفرة الفموية . 
غرسة سنية » غرسة فموية implant,dental = oral implant‏ 
مادة توضع داخل الفك لتشبيت تاج أو جهاز تعويضي ثابت 
أو بدلة سنية نزوعة . 
طبيب الغرس السني 
اختصاصى الغرس السنى 
طب غرس الأسنان- مبحث الغرس 
السني - علم الغرس السني الفموي 
ذلك الفرع من طب الأسنان الذي يختص بتشخيص 
وتصميم وإدخال الغرسات السنية وعمل التعويضات الجزئية 
الثابتة والنزوعة . 
بدلة سنية ذات غرسة 
بدلة صناعية يعتمد ثباتها واستقرارها على البنية التحتية 
لقاعدة ارتكاز البدلة السنية أو هيكل البدلة السنية الذي يكون 
می چوا أ کا ف العو الست قت الان 
وتحت الأنسجة الرخوة التي تخرج من خلالها داعمات 
للبدلة السنية . انظر بدلة سنية (11ااهء0) . 


implant dentist= implantologist = 


implant dentistry = 


dental implantology 


implant denture 
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غرسة سنية مكونة من صفيحة قاعدية ومسامير قشرية وأوتاد 
لولبية وبنية علوية مثبتة على الحافة الإرتفاقية عن طريق شق 
تحت فكي ومثبت بها البدلة السنية (الجهاز التعويضي) . تعبر 
الخرية الناك الى حاف البدلة اك اشر وغ 
مصممة للمرضي الذين لديهم ضمور شديد بالارتفاع 
السنخي للفك السفلي . 
غرسة عبر العظم 
غرسة سنية مكونة من مسمار ملولب يعبر الفك السفلي 
ويثبت في مكانه بواسطة وتاد يبرز بالتجويف الفتموري 
ويستتخام كذعاية لبدلة سنية أو طبيقة تقويمية . 
رس زی ات 
1- عملية الترقيع أو التطعيم . 
قل سن سليجة لبجل بحل سب مفلرعة .. 
3- وضع مواد غريبة داخل أنسجة الجسم بغرض 
التعويض . 
مكان الغّرسة السنية » موضع 
الغرسة السنية 


implant, transosteal 


implantation 


implantation site 


implantodontics = oral 


علم الغرس السنى › = implantology‏ 
مبحث الغرس السنى implantodontology‏ 


فرع من طب الأسنان يختص بغرس أجهزة صناعية أو مواد 
داخل العظم والأنسجة الرخوة بغرض تعويض أو علاج أو 


سحیصس 5 
اختصاصى الغرس السنى implantodontist = implantologist‏ 


طبيب أسنان اختصاصى فى ممارسة الغرس السنى . 


علم الغرس السنى › = implantodontology‏ 
مبحث زرع الأسنان implantodontics‏ 
اختصاصى الغرس implantologist = implant dentist‏ 


السني= طبيب الغرس السني 
علمالزرع 2 

علم الغرس الفموي 
علم زراعة الأسنان 


implantology = oral implantology 


implantology,dental = oral 


implantology = implantodontics 


و ک2 واه 

يشبع 1 » یشرب impregnate‏ 
إشباع 2 تشرت » تشريب impregnation‏ 
طبعةء أثر. طبع impression‏ 


طبعة أو نسخة سالبة للأسنان أو للمناطق الخالية من 
الأسنان بعد أن تم قلعها » تؤخذ بواسطة مادة لدنة تتحول 
وتصبح صلبة أو تتصلب بينما هي متلامسة مع الأنسجة . 
تقسم الطبعات حسب المواد المستخدمة لأخذ الطبعة إلى : 


بتوضع نسيج صحي كو لاجيني كثيف بين الغرسة والعظم . 
هات اندماج عظمي (0556012685186102) : يتضمن تلاصق 
خال من أنسجة غير عظمية بين العظم المتشكل والغرسة » 
وبذلك تتوزع قوى المضغ على الغرسة والعظم الداعم لها . 
كربا ا 
انظر مغناطيس البدلة السنية (ا72826 (Denture‏ . 
غرسة مخاطية = غرسةداخل المخاطية 


implant magnet 


implant , mucosal = 

intramucosal insert 

غر سةفموية implant , oral‏ 
أية غرسة تحت الأنسجة الفموية في الفكين مع بروز بعض 
الأجزاء داخل الفم »تستخدم لتثبيت ودعم الأجهزة 

غرسة ذات اندخال عظمى 
عَرسة داخل العظم د 35 بها فراغات 
تملأها الخلايا بانية العظم والنسيج الضام وهي إما أن تكون 
من مادة خزفية أو معدنية أو إكريليكية . 

طب غرس وتعويض الأسنان › 

مبحث زرع الأسنان التعويضي 

فرع من طب زراعة الأسنان يختص بتصميم وتثبيت 
التعويضات الثابتة أو المتحركة على الغرسات السنية في فم 


implant , osseointegrated 


implant prosthodontics 


ا 
غْرسة تحت المخاطية » عَرسة تحت implant , submucosal‏ 
الغشاء المخاطى 


إدخال معدن ذو غؤور (160]نا112061 21اM)‏ ووضعه فى 
أماكن مختارة من الخاطية جراحيا لاستخدامه في تشبيت 
البدلات السنية . 1 
غْرسة تحت السمحاق 
غرسة مطابقة لسطح عظم الفك 3 ومغطاة بالسمحاق 
الخاطي » لها دعامات تبرز في الفم » تثبت عليها الجسور أو 


implant, subperiosteal 


البدلات السنية إلخ . 
الر كيزة المغروسة تحت السمحاق = implant substructure,‏ 
الهيكل المغروس تحت subperiosteal = subperiosteal‏ 
السمحاق implant framrwork‏ 
هيكل معدني مصبوب ينطبق تماما على العظم » تحت 
السمحاق . 


جراحة الغرس السنى implant surgery‏ 
السنية جراحياً في الفم . 
غرس عبر الفك السفلى implant, transmandibular= TMI‏ 
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طبعة من مادة مرنة » لها القدرة على تسجيل مناطق غؤور 
معيقة » يمكن أن ترتد عنها أثناء رفع الطبعة ثم تعود إلى 
حالتها أو وضعها الأصلي . 
طبعة المادة المرنة 
طبعة نهائية = طبعة رئيسية 


impression , elastic material 
impression , final = 
master impression 
. طبعة تستعمل لعمل القالب أو المثال النهائى‎ 
طبعة الشمع السائل‎ 
طبعة من شموع مختارة ؛ توضع في حالتها السائلة أو‎ 
المائعة بواسطة فرشاة ؛ تستخدم هذه الطريقة لعمل طبعة‎ 


impression , fluid wax 


impression , functional 
طبعة تؤخذللأنسجة وهى تحت الضغط (الضغط‎ 
» الوظيفي) ؛ أي أذ تم ع عن أثناء المضغ أو أثناء البلع‎ 
وبذلك يتم تعديل الطبعة بواسطة القوى الماضغة والحركات‎ 
العضلية المجاورة ؛ تسمى الآن طبعة الانزياح ال لخاطي‎ 


. (Muco-displacement impression) 


طبعة الفم الكاملة impression, full mouth‏ 
طبعة غروية مائية impression , hydrocolloid‏ 


طبعة من مادة غروية مائية »انظر أجار (837ع88) » مدخل 
غروانى مائى (011010ع817020) . 
طبعة غروية مائية impression, irreversible hydrocolloid‏ 


لأعكوسة 


impression , indirect 


طبعة مو ضع 2 طبعة مو ضعية impression , localizing‏ 

impression , lower طبعة سفلية‎ 

طبعة الفك السفلى = = impression , mandibular‏ 
طبعة سفلية lower impression‏ 


طبعة للفك السفلي أو البنى السنية للفك السفلي ذي الأسنان 

أوالأدرد . 1 ١‏ 
طبعة رئيسية- طبعة نهائية = impression , master‏ 

final impression 

انظر طبعة نهائية (Final impression)‏ . 
مادة الطبع 

أية مادة أو مواد مشتركة » تستخدم لأخذ طبعة سالبة . 
مادة الطبع المركبة 

(م رکب الطبع) 
يطلق عليها مركب مادة الطبع المتلدن بالحرارة » أو المرب 
وهو مصطلح متروك . 


impression material 


impression material , compound 


طبعة عَروية مائية عكوسة طبعة غروية مائية لاعكوسة 
طبعة لدنة مكيفة » طبعة جبسية » طبعة شّمعية » طبعة 
سيليكونية » طبعة ثياكول مطاطي . 
طبعة ألحينات . طبعة المواد اللدنة 1 
غير العكوسة 

طبعة للقوس السنية أو لجزء من القوس السنية لتسجيل 
شكل الأنسجة عند الراحة » أو حينما تكون في وضع غير 
متوتر » انظر طبعة وظيفية (Functional impression)‏ . 
مساحة الطّبعة » منطقة الطبعة 
السطح الذي تسجله الطبعة . 


impression , alginate 


impression , anatomic 


impression area 


طبيقة الجمسر impression, bridge‏ 
طبعة بغرض تصنيع جسر أو لإعادة تجميع أجزاء من تعويض 
ثابت (جسر) أو بدلة جزئية ثابتة . 

طبعة فلح الحنك impression , cleft-palate‏ 
طبعة للفك العلوي لمرضى لديهم فلح حنكي لاستخدامها 

طبعة البدلة السنية الكاملة impression , complete denture‏ 


طبعة للقوس السنية الدرداء أو للحيد السنخي لغرض 
تصنيع بدلة ستية كاثلة ‏ وتشعمل على قاغدة الارتكاز 
والمناطق الحفافية . 

مركب الطبع 
مادة لدنة تلين بالحرارة وتتصلب بالبرودة » تستعمل لأخذ 
الطبعات السنية ؛ وتتكون من : أحماض دهنية » شيلاك › 
جليسيرين » وبعض المواد المالئة مثل : مسحوق التلك 
[الطلق] أو مسحوق جبس باريس . التركيب الحقيقي لكل 
مركّب من مركبات الطبع يُعامل تجاريا کسر تجارى . 

طبعة قابلة للتصحيح والتعديل 
طبعة » يمكن أن تتعدل بإضافة أو إزالة مادة الطبع . 

طبعة سنية impression, dental‏ 
طبعة سالبة للأسنان أو لمناطق الدرد أو كليهما بمادة لدنة 
تتصلب حينما تلامس الأنسجة الفموية »ثم تملأ بجبس 
صناعي أو جبس باريز ينتج عنها نفوذج موجب ماثل للبنية 
الفموية . 


impression compound 


impression , correctable 


طبعة مباشرة impression , direct‏ 
طبعة مباشرة للعظم impression , direct bone‏ 
طبعة للعظم المكشوف » تستعمل في تصنيع غرسات 
البدلة السنية . 
طبعة مرنة impression , elastic‏ 
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مادة الطبع الغروية المائية غير 
العكوسة = الألحينات 


impression material و‎ 
irreversible hydrocolloid = 
alginate impression material 

مسحوق يتكون من الألجينات القابلة للإذابة ومواد مضافة » 
يمزج مع الماء بنسب معايرة (عند درجة حرارة الغرفة) 
ليتصلب المزيج بشكل هلام » ولايمكن إعادة استعمالها بعد 
تصلبها » يجب أن تتبع تعليمات المزج بدقة للحصول على 
نتائج دقيقة وسليمة يتبخر الماء من الطبعة المتصلبة إذا تركت 
مُعرضة للهواء لأي فترة من الزمن » تمايؤدي إلى 
انكماشها . 
مادة طبع 

(جبس باريس) 

يحوي جيسن بانس على مواد وال ا البرجاسيوم 
والبوراكس » لتقليل زمن التصلب والتمدد يخلط 
المسحوق مع الماء ويمزج في وعاء مطاطي يستعمل فقط 
لأخذ طبعة للحالات عدية الأسنان (الدرد الكامل) . 

مادة الطبع متعددة الإثير  impression material , polyether‏ 
مادة نظيفة في استعمالها » تتكون أساسا من بلمر عضوي 
ذي رابطة الإثير تتوفر في الأسواق في أنابيب من معاجين 


ع س 


ومسرع . 

impression material , polysulphide مادة الطبع متعددة‎ 

الكبريت 
مادة ذات رائحة مميزة » أساس تكوينها بلمر عضوي مرتبط 
مع مجموعات ثنائية الكبريت ؛ يطلق عليها غالباً : قاعدة 
مطاطية أو ثياكول أو مي ركابتن . يستعمل مصطلح قاعدة 
مطاطية أحياناً بشكل غير صحيح للإشارة إلى المواد متعددة 
الكبريت . يخلط جزءان من المادة ذات القوام الخفيف أو 
القوام المتوسط أو القوام العادي أو القوام الثقيل أو السميك 
مع الحفاز ؛ تتوفر كلها في أنابيب . 

مادة طبع غروية عكوسة = impression material , reversible‏ 

مادة طبع الأغار - 
أغار material = agar‏ 

أغار هلامي مائي يتحول إلى سائل حينما يسخن ثم 
يتحول ثانية إلى هلام حين يبرد » وهي مادة طبع تعطى 
طبعات دقيقة جدا » تؤخذ على التحضيرات الرطبة ؛ 
يتوفر في الأسواق في أنابيب أو خراطيش » يسخن قبل 
الاستعمال في حمام مائي كهربائي التحكم عند درجات 
حرارة مختلفة » وتوضع مادة الطبع في طابع مبرد بالماء 
داخل الفم . 


impression material , plaster of Paris 


hydrocolloid = agar impression 


مادةتلين بالحرارة تحتوي على راتين طبيعي وراتين 
داف > و سس كل امن 
لأحل الطبعات للم الأدره تلين بوضعها في ماء ساحن 
عند درجة حرارة 60 درجة مئوية » أو بوضعها مباشرة 
فوق لهب تتوفر في شكل قضبان أو صفائح أو أقماع 
هذه المادة غير مرنة بشكل كاف لكى تنساب فى مناطق 
الغؤور للحصول على طبعة سالبة دقيقة .00 
مادة الطبع المطاطية 
مادة طبع دقيقة جدا » تستعمل لأخذ الطبعات للحشوات 
المصبوبة والتيجان والجسور والوصلات المحكمة » مفيدة 
بشكل خاص للتحضيرات متعددة الوحدات » لها 
خصائص مشابهة للمطاط » تخلط بالنسب الموصى بها 
والزمن المحدد لتظهر فى حالة متجانسة خالية من الخطوط ؛ 
يجب الالتزام عند خلطها واستعمالها بتعليمات الشركة 
المتتجة . تتوفر عادة فى أنابيب » وتستعمل لإجراء طبعات 
للأسنان الحضمّرة التى يجب أن تكون جافة . هناك ثلاث 
أنواع ا 
1- مادة الطبع الوظيفية . 
2 مادة الطبع متعددة الإثير . 
3 مادة الطبع متعددة الكبريت . 
مادة الطبع الوظيفية 
تستعمل لأخذ طبعة تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تتصلب » 
وبذلك تسجل الحركات الوظيفية للأنسجة الرخوة الفموية 
والعضلية ؛ مثل : الكوتابركا السوداء (Black gutta‏ 
percha)‏ . 
مادة طبع بشكل الأعواد الخضراء › 
مادة طبع بشكل القضبان green stick = tracing stick‏ 
الخضراء = عود الرسم 
مادة طبع تتلين بالحرارة لها شكل القضبان » تستعمل لبناء 
حواف الطابع أو حواف الحلقات النحاسية ؛ تتوفر في 


impression material , elastomeric 


impression material , functional 


impression material و‎ 


قضبان ذات ألوان خضراء أو بنية . 
مادة الطبع الشمعية 
للحشوات المصبوبة 

شمع يستعمل لعمل غاذج شمعية من أجل الحصول على 

حشوات مصبوبة . شمع الحشوة المصبوبة الأزرق أصلب 
من مثيله الأخضر » وتختلف الخصائص العملية للشمع 
باختلاف مكوناته » وهو مزيج من الشموع مثل : شمع 
البارافين » وشمع النحل » وشمع الكوبرنيكي » وشمع 
الكانمنسبا يتوفر في شكل قضبان أو صفائح وفي أشكال 
مسبقة الصنع من المشبكات والعارضات . 


impression material , inlay wax 
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طبعة أو لية - طبعة بدئية = impression , primary‏ 
preliminary impression‏ 
طبعة llبدنلة impression , removable partial denture‏ 
السنية الحزئية النزوعة (المتحر كة) 
طبعة للقوس السنية الدرداء جزئياً »وذلك لغرض تصنيع 
بدلة سنية جزئية نزوعة . 


impression, reversible hydrocolloid طبعة غروية مائية‎ 
عكوسة‎ 
impression, rubber base طبعة مطاطية‎ 


طبعة تالية = طبعة نهائية 


impression, secondary =‏ 
final impression‏ 
طبعة مجزأة » طبعة مقطعية 
طبعة للقوس السنية من جزئين أو أكثر » تنزع من الفم 
على أجزاء منفصله » وتجمع خارج الفم قبل صب 
القالب . مادة الطبع الجزأة هي جبس الطب . 
طبعة عاجلة » طبعة تقريبية 
سطح الطبعة 


ذلك الجزء من سطح البدلة السنية أو محيطها الخارجي الذي 


impression, sectional 


impression, silicone 
impression, snap 


impression surface 


يتحدد بواسطة الطبعة . 
يقةأخذالطبعة › أسلو ب impression technique‏ 
إجراء الطبعة 
طبعة ثياكول مطاطى impression,thiokol rubber‏ 
طابع »وعاء الطبعة 1 حامل الطبعة impression tray‏ 


وعاء بشكل حرف 17 أو حامل معدني أو حامل بلاستيك 
(في حجم وشكل القوس السنية تقريبا) ذو شكل ملائم » 
توضع فيه مادة الطبع المناسبة وتنقل إلى داخل الفم في 
المنطقة التي تحتاج إلى إجراء الطبعة لها » وذلك للحصول 
على نسخة سالبة لكل تفاصيل البنية السنخية السنية . قد 
يكون الطابع مثقباً لتحسين التصاق مادة الطبع به » وذلك 
لتقليل احتمالات تشوه الطبعة عند نزعها من الفم . 
طابع تشريحي > حامل impression tray , anatomical‏ 
الطبعة التشريحي 
يستعمل لأخذ طبعة فى الحالات عديمة الأسنان (الدرد 
الكامل )»ولك بمشكيك يث بخطى منطقة تحميّل البدلة 
السنية بشكل تام . 
طابع صندوقي » حامل الطبعة 
الصندوقي 
حامل الطبعة الجاهز للاستعمال والمصتع من المعدن أو 


impression tray , box 


مادة طبع سيليكونية impression material , silicone‏ 
مادة مطاطية أساسها سيليكون عضوي متماثر » تتماثر المادة 
بواسطة حافز أوكتان القصدير وسيليكات ألكايل المنشط » 
تتوفر المادة في أربعة أنواع من القوام : قوام سميك ٠‏ وقوام 
عادي » وقوام خفيف » وتتوفر أيضا كمعجون . 

مادة طبع (أكسيد الزنك واليوجينول) , impression material‏ 

zinc oxide-eugenol 

معجون يستعمل فى طبعات تعديل قاعدة أو تبطين البدلة 
السنية الكاملة » يتوفر في أنبوبين : الأنبوبة الأولى تحتوي 
على اسهد الريك ورت > ومُسرّع ؛ والأنبوبة الثانية 
تحتوي على راتين مذاب في اليوجينول أو مادة أخرى . 


طبعة الفك العلوى = = impression , maxillary‏ 
طبعة علوية upper impression‏ 


طبعة للفك العلوي والأنسجة المحيطة به ؛ فى حالة وجود 
الأسنان أو فى حالة الفك الأدرد . 1 
طبعة لدنة مكيّفة 
طبعة الإنزياح المخاطي  impression , mucodis placement‏ 
طبعة غير مح ركة للمخاطية › 
طبعة المخاطية ساكنة 
طبعة يتم إجراؤها مع الأخذ في الاعتبار تقليل الإزاحة 
للأنسجة الرخوة » كانت تسمى سابقاً طبعة وظيفية 


. (Functional impression) 


impression, modeling plastic 


impression , mucostatic 


طبعة غير مرنة impression, non-elastic‏ 
طبعة جزئية impression, partial‏ 
طبعة البدلة السنية الجزئية impression, partial denture‏ 


1-نسخة سالبة للقوس السنية الدرداء جزئيا أو للمنطقة 
المهيأة لغرض تصنيع البدلة السنية الجزئية . 
2- طبعة لجزء أو كل القوس السنية الدرداء جزئياً بغرض 
تصميم وتصنيع بدلة سنية جزئية . 
عجينة الطبع » معجون الطبع 
جبس الطبعة 
٠‏ جبس باريس سريع التصلب » المصنع خصيصا لإجراء 
الطبعات ؛ يتصلب بعد أخذ الطبعة » وينكسر بنظافة وينزع 
من الفم على أجزاء » ويمكن تجميع القطع المكسورة بسهولة 
خارج الفم . 
طبعة بدئية - طبعة أولية 


impression paste 


impression plaster 


impression, plaster 
impression , preliminary = 
primary impression 
طبعة للقوس السنية لعمل قالب بغرض التشخيص أو‎ 
. لتصنيع طابع إفرادي قبل إجراء الطبعة النهائية‎ 
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322 - يلقع » يحرّك ببطء أو بصعوبة 
1 -حُدوث »وقوع > سقوط 
2- ورود 

فى المجال الطبى عدد الحالات المرضية التى تظهر فى مكان 

معين لفترة معينة من الزمن . 
زاويةا لسقوط » زاوية الورود 
نقطة السقوط »نقطة الورود 
معدل الحدوث (للمرض ) 


incidence 


incidence angle 
incidence point 


incidence rate 


1-حادث » طاریء » واقع incident‏ 

2- وارد 

ر ميد incineration‏ 
ويل ]ل ا 

وشيك incipient‏ 
بداية التسوس أو النخر . 

قاطع incisal‏ 
يشير إلى الحافة القاطعة (الحد القاطع) للأسنان القاطعة . 

incisal adjustment قاطع‎ 
incisal angle زاوية قاطعة‎ 


زاوية متكونة من التقاء الحد القاطع مع أي سطح آخر للسن 
أو جدران الحفرة . وهي الزاوية امتكونة من التقاء المستوى 
الأفقي مع رسم خط في المستوى السهمي » بين الحدود 
القاطعة للقواطع المركزية العلوية والقواطع المركزية السفلية » 
حينما تكون الأسنان في تداخل إطباقي . 

مسندة الزاوية القاطعة 

قناةقاطعة 

حد قاطع 

الحدالقاطع لسن 
الحد القاطع أوالحد القاضم أو السطح القاطع للأسنان 
القاطعة أو الأنياب . تحد الحد القاطع الأسطّح الشفوية 
واللسانية أو الحنكية . 

مرشدة قاطعية - صفيحة 

قاطعية = مر شدة أمامية anterior guidance‏ 

دئيل أمامي وهو ذلك الجزء من المطبق الذي يحافظ على 
زاوية المنسب القاطعة أو الزاوية القاطعة . 

الزاوية المرشدة القاطعية 
الزاوية المتكونة من التقاء المستوى الأفقي مع مرتسم خط في 
المستوى السهمي بين الحواف القاطعة للثنايا المركزية السفلية 
والشنايا المركزية العلوية » حينما تكون الأسنان في إطباق 
مركزي . 


incisal angle matrix 
incisal canal 
incisal edge 


incisal edge of a tooth 


incisal guide = incisal table = 


incisal guide angle 


الدرداء جزثياً . 
طابع خاص . حامل الطبعة impression tray , special‏ 
الخاص » طابع إفرادي 


طابع يصتع على النماذج الخاصة للمريض > وذلك بغرض 
التحكّم بمادة الطبع لإجراء طبعة أكثر دقة . 

طابع جاهز . حامل الطبعة الجاهز impression tray , stock‏ 
حامل معدني أوحامل بلاستيكي » يستعمل لإجراء طبعة 
أولية للمريض + لعمل رذج لاستخدامه تعمل طابع 
خاص لهذا المريض 

طبعة علوية - طبعة الفك impression, upper = maxillary‏ 

impression 


impression, wax 


خاطى غيسر ملائم improper‏ 
قابل للتحسن improvable‏ 
يحسن يتحسن improve‏ 
جبس حجرى محسن improved stone‏ 
تحسن » تحسين improvement‏ 
بض 2 دافع 2 محرّك » حافر impulse‏ 


في علم الأشعة: اندفاع الأشعة المتولدة أثناء نصف دورة 


للتيار المتردد . 
نبضة واردة impulse , afferent‏ 
نبضة قلبية impulse , cardiac‏ 
نبضة عصبية impulse , nervous = nerval impulse‏ 
غير نقي » مشوب impure‏ 
(سابقة) في » ضمن » داخل »لا » بلا in- = im-‏ 


عقر ال التصاق 

اللسان = ارتباط اللسان 
حالة قصر لجام اللسان الولادي أوالخلقي ؛ ويكون فيها 
اللسان غير قادر على الحركة . 


inankyloglossia = tounge-tie 


عديم التمثل » متعذر التمثل inassimilable‏ 

خلقي »ولادي . ورائي » فطرى inborn‏ 
تكون أو تطور في فترة الحمل داخل الرحم . 

زواج الأفار ب inbreeding‏ 

عحز عدم قُدرة »عدم كفاية incapacity‏ 

بداية »ابتداء inception‏ 

متو اصل » مستمر »متصل incessant‏ 


1-بوصة inch‏ 
وحدة قياس الأطوال ؛ تساوي 1/12 من القدم وتساوي 2.45 


یر 
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حفرة قاطعة 
حُفرة في الفك العلوي خلف القواطع توجد فيها الثقبة 
القاطعة أو حفرة على الفك السفلي تحت القواطع تنشأ منها 
العضّلة الذقنية » أو حفرة على السطح الخارجي للفك 
العلوي تنشأ منها العضلة خافضة الأنف . 
عصب قاطعي سفلي 
NSS ae‏ 
حليمة قاطعة 
ذلك الجزء المرتفع من النسيج الرخو الذي يغطي الثقبة 
القاطعة للقناة القاطعة أو ثقبة القناة الأنفية الحنكية فى 
الحنك الصلب . ۰ 
العّضلة القاطعة الشفوية السفلية 
جزء من العضلة الدويرية الفموية » تمتد من منطقة الناب 
السفلي إلى زاوية الفم . 
العضلة القاطعة الشفوية العلوية 
جزء من الّعضلة الدويرية الفموية » تمتد من منطقة الناب 
في الفك العلوي إلى زاوية الفم . 
(سابقة) حافة قاطعة » سطح قاطع 
شفهي قاطي 
متعلق بالحد القاطع والسطح الشفوي لسن أمامية ؛ التقاء 
السطح القاطع بالسطح الشفوي لسن في نقطة أو خط. 
لسانى قاطعى 
دلق كان القاطعة والسطح اللساني لسن أمامية ؛ ينتج 
عن التقاء الحد القاطع بالسطح الشفوي لسن أمامية في 
زاوية نقطية أو زاوية خطية . 
sls A‏ 
جانبي قاطي «علاضى قاطي 
متعلق بالحافة القاطعة وباسطح الوحشي أو السطح الإنسي 
لسن أمامية . 
قاطعى( سن قاطعة) 
5 فعس الجر تهاقه EE‏ امجن رد 
أربعة قواطع في كل من الأسنان الأولية والأسنان الدائمة ؛ 
وهي أكثر أربع أسنان علوية وسفلية تقدماً إلى الأمام ؛ تقسم 
إلى قواطع مركزية (ثنايا) وقواطع جانبية (رباعيات) تنمو 
وتبزغ القواطع العلوية في طليعة الفك العلوي وتتلامس 
معها القواطع السفلية حين انغلاق الفم . القواطع الجانبية 
تقع على جانبي القواطع المركزية وتحدّها الأثياب ؛ تستعمل 
لقطع وتمزيق الطعام في الإنسان . 


incisive fossa 


incisive lower nerve 


incisive papilla 


incisivus labii inferioris 


incisivus labii superioris 


incisOo- 


incisolabial 


incisolingual 


incisopalatal 


incisoproximal 


incisor 


توجيه قاطعى ٠‏ إرشاد قاطعى incisal guidance‏ 
تأثير الأسطح المتلامسة للأسنان الأمامية السفلية مع الأسنان 
الآمامية العلوية على حركات الفك السفلي ؛ أي التوجيه 
الذي يحدث بواسطة السطح الحنكي للقواطع العلوية أثناء 
الحركات الجانبية للفك السفلي . 


incisal pin دبوس قاطعى‎ 
incisal rest سناد قاطعى‎ 


بروز أو امتداد صلب لبدلة سنية جزئية » يرتكز على الحد 

القاطع لسن أمامية . انظر سناد 650) . 
صفيحة قاطعية 
جدار قاطعي 

جدار الحفرة الموازي للحد القاطع للسن:: 
خط الملتقى . خط التقاء 

E‏ بين المستوى الأوسط والمستوى الإطباقي للفك 


incisal table 


incisal wall 


incision 


incision 
. 1-عملية القطع بالأسنان القاطعة‎ 
. في الجراحة) : جرح أو فطع في أنسجة الجسم‎ ( -2 

قَطع مخاطي 

خزعة قطعية » خزعة اقتطاعية 
قطعة من الجزء المريض تؤخذ لفحصها عيانياً ومجهريا » انظر 
خزعة » خطيفة » قطعة (7إوم810) . 

1- قاطع > شاق“ 
قادر على على القطع . 

2- قاطع 

متعلق بالأسنان القاطعة . 

قناة قاطعة incisive canal‏ 
قناة عظمية تصل ما بين الثقبة القاطعة فى الجهة السفلية 
الأمامية للفك العلوي خلف الثنايا (Central GE‏ 
وقاع التجويف الأنفي يمر من خلالها العصب الحنكي 
الوتدي الطويل » والأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية . 


incision , mucosal 


incisional biopsy 


incisive 


كيسة القناة القاطعة incisive canal cyst‏ 
انظ ركيسة أنفية حنكية (Nasopalatine cyst)‏ . 
ثقبة قاطعة incisive foramen‏ 


تتكون من فتحتين إلى أربع فتحات للقناة القاطعة وتوجد 
في قاع الحفرة القاطعة التي تقع في أقصى الأمام من الخط 
المنصف للحنك الصلب » حيث تنفذ من خلالها الأوعية 
الدموية والأعصاب الحنكية الأنفية » وهى علامة ذات أهمية 
كبيرة وخطيرة في جراحة الغرس (الزرع) السني ؛صدامسم]) 


(eryعurء‏ . انظر ثقبة (معصتةه0©) . 
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inclination , lateral condylar 


ميل قاطعى لُقمى inclination , lateral condylar incisor‏ 
جانبي 
اتجاه المسار اللقمى الجانبى . 
ميل الأسنان inclination , teeth‏ 


ميل محاور الأسنان . 
ميل » انحراف 
مستوى مائل 

1- مستوى يضاف إلى الطبيقة المتحركة العلوية في الجهة 

الحنكية لتحقيق بروز فكي وعدم انطباق للفك السفلي 
أو بروز أمامى للأسنان الأمامية السفلية أو كلاهما معاً . 
2- وصف ميّل أسطح الحدبات للأسنان الخلفية ؛علاقة 
المستويات المائلة للأسنان المتقابلة التي تحدد نوع المنسب 
الوظيفي للأسنان وعدم انطباقها . 
اشتمال » اندماج » تحديد »دمج » حصر 
في طب الأسنان : انطمار السن في العظم السنخي إلى حد 

يمنعها من البزوغ . 

كيسة اشتمالية - كيسة 


incline 


inclined plane 


inclusion 


inclusion cyst = fissural cyst 


أية كيسة تنشأ من بقايا الخلايا الظهارية ضمن الأنسجة 
الضامة ؛ مثل الأكياس التي توجد في العظم عند خطوط 
الالتحام انظر كيسة شقية (أءرء (Fissural‏ . 

غير مُتوافق 2 مُناقض 2 مالف 

شفاهعاجزة » شفاه قاصرة incompetent lips‏ 
حالة تظل فيها الشفاه بعيدة عن بعضها عندما تسترخي 
عضلات الوجه المعبرة ويكون الفك السفلي في وضع 
الراحة ؛ تؤدى هذه الحالة إلى تنفس فموي ومشاكل في 
الأنسجة الداعمة السنية ومشاكل تقوبية . 

ناقص » غير تام 

تراكب العضّة الناقص 
تظهر حينما تكون الأسنان الخلفية في وضع إطباقي 
والقواطع السفلية غير منطبقة مع القواطع العلوية أو مع 
مخاطية الحنك . 

نظير التقرن غير التام » 

نظير التقران الناقص 

حواف غير متساوية » حواف غير 
منتظمة - عيوب عظمية 


incompatible 


incomplete 


incomplete overbite 


incomplete parakeratosis 


inconsistent margins = 


osseous defects 


ع E‏ 
عدم توافق »عدم تناسق incoordination‏ 
و و 
متحد » منضم incorporated‏ 


1111501: 


انظرسو. َ الإطباق (Malocclusion)‏ . 
سن قاطعة incisor tooth‏ 
سن قأطعة فى منتصف القوس السنية ؛ يوجد قاطعان فى 
كن وزع ذو القولى ا عا ايعان ا 
والأسنان الدائمة عند الإنسان : سن مركزية (ثنية) وسن 
جانبية (رباعية) . 
قاطع مركزي ٠»‏ ثنية 
قاطّع هتشينسون 
قاطع ذو شكل محدب فيه انخفاض في وسط السطح 
القاطع » ويوجد في حالة الزهرى الوراثي . 
قاطع جانبي » رباعية 
علاقة قاطعة incisor relation‏ 
(في تقويم الأسنان) : يعتمد التصنيف على العلاقة 
الأمامية الخلفية للقواطع. 
التصنيف الأول : حينما تنطبق ا حواف القاطعة للقواطع 
السفلية على الجزء المركزي » أو الارتفاع اللساني اللثوي 
للقواطع المركزية العلوية . 
التصنيف الثاني : حينما تقع ا حواف القاطعة للقواطع 
السفلية خلف الارتفاع اللساني اللشوي للقواطع المركزية 
العلوية . 
التقسيم الأول : الإمالة الأمامية للقواطع المركزية العلوية مع 
زيادة البروز الأفقى . 
التقسيم الثاني + الإمالة ا خلفية للقواطع المركزية العلوية . 
التصنيف الثالث : تقع حواف القواطع السفلية أمام حواف 
القواطع العلوية » ويوجد انخفاض لالبروز الأفقي أو بروز 
أفقي عكسي . 


incisor , central 


incisor , Hutchinson's 


incisor , lateral 


قو اطع »ثنايا incisors‏ 

ثلمة incisura = incisure‏ 
انظر ثلمة » تلم » ميزاب » فرضة (01016) . 

incisure = incisura ثلمة‎ 


تحريض ع حث ؛المحرض »المسبب incitation‏ 
میل » انحراف » انعطاف » ميلان 
ميل السن عن الاتجاه العمودي أو أي اتجاه آخر . 

inclination , axial ميل جوري‎ 

ميل الدلالة اللقمية › 
ميل الدليل اللقمى 

سبل الست اتلك 
جل الذليل الل 


inclination = inclinatio 


inclination , condylar guidance 


inclination , condylar guide 
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الثقل . انظر صلابة (Hardness)‏ » مدخل مقياس الصلابة 
حسب برينيل (Brinell hardness scale)‏ . 


و م عون وات 5 
1- مستن »مثلم » منقر » محزز indented‏ 
2- ذو نقرة » ذو أخدود 

و و ا 
1-موّشر » علامة » معامل » منسب index‏ 


2 - منسب » فهرس 
3- قرينة 

1- قلب أوقالب يصتع عادة من الجبس أو من مركن 
الطبع › ويستخدم لتسجيل أو حفظ الوضع النسبي 
للسن أو الأسنان بالنسبة لسن أخرى أو أسنان أخرى . 

2- دليل (106ا6) » يكون عادة مصنوعاً من جبس 
باريس » يستخدم لإعادة وضع الأسنان أو النماذج أو 
الأجزاء وترتيبها فى أوضاعها الأصلية . 

3- السبابة أوإصبع الإشارة ؛ الإصبع التي بين الإبهام 
الوس 

4- عدد أو معادلة للتعبير عن النسبة بين بعدين لحزء ؛ 
يستعمل بشكل خاص في قياسات الجمجمة . 

5 عدد أو معادلة للتعبير عن درجة الشمول فى حالة 
المرض » لأغراض المقارنة »على سبيل المثال في تقييم 
الأمراض حول السنية . 

6- طريقة لتسجيل تقدّم المرض باستخدام معيار موحد . 
منسب سنخى ». مشر index , alveolar = Gnathic index‏ 
سنخي - منسب فكي » مؤشر فكي 

منسب بوديكر 

النسبة بين عدد أسطح الأسنان المصابة بالتسوس 

الأسطح المعرّضة للتسوّس . 

منسب قلحي »مؤشر قلحي 

انظر منسب صحة ة الفم (Oral hygiene index)‏ . 


index , cephalic 


index , Bodecker's 


» وعدد 
index , calculus‏ 


منسب جمجمي » مؤشر رأسي 


.2 عرض الجمجمة × 100 


نسبة 
طول الجمجمة 
للدلالة عن شكل وحجم الرأس 
منسب ر اسي حجاجي index ,cephalo - orbital‏ 
منسب را أسى » منسب index , cranial = cephalic index‏ 
فحفي 
منسب الفضلات = index , debris = oral hygiene index‏ 


انظر منسب الصحة الفموية (×eلin (Oral hygiene‏ . 


اندماج اتحاد »انضمام 

زيادة 

زيادة البعد العمودي الإطباقي = 
زيادة البعد العمو دي في و ضع dimension = increase , rest‏ 


incorporation 
increase 


increase , occlusal vertical 


vertical dimension الراحة‎ 


زيادة البعد العمودى 


increase , vertical dimension 


1-زيادة .إضافة . تزايد . علاوة increment‏ 
كمية الزيادة فى خلال فترة معينة . 

دقان ةة 

تزا يدي incremental‏ 


جرعة صغيرة إضافية من عقار تعطى على فترات . 
خطوط تراكمية . خطوط التطبق » 
خطوط فترية 
خطوط العاج التراكمية 

خطوط ترى تحت المجهر » مارة بشكل متصالب مع احور 

الطولى للقنوات العاجية. 
خطوط رتزيوس التراكمية 


incremental lines 


incremental lines of dentine 


incremental lines , Retzius 


إفراز داخلي incretion‏ 
1- تكون القشرة ا incrustation‏ 
2- غطاء خارجى 
حضانة incubation‏ 
1- عملية نمو البيض (Egg development)‏ . 
2نو (مزرعة) مستنبت جرثومية (Bacterial culture)‏ . 


فترة الحضانة » دورالحضانة incubation period‏ 
1- الفترة بين التعرض للعدوى وظهور أعراض المرض . 
2-علم الجراثيم (البكتيريولوجيا) : الفترةاللازمة لنمو 
ال 
محضن » حاضنة » جهاز الحضانة 
جهازعائل القرن يستعمل لنمو الكائنات الدقيقة والأنواع 
الأخرى من الخلايا الحية في وسط صناعي 5 


incubator 


غير قابل للشفاء » مستعص 3 قال 3 عقام incurable‏ 
تقوس » انحناء داخلى incurvation‏ 


عظم السندان » السندان 
إحدى عظيمات الأذن . 
1- تستن تكلم #تشنين » تحزيز 
2- نقرة ٠‏ فَجوة » حفرة أخدود 
اختبار الصلابة بالتسثن 
اختبارات لقياس قُدرة المادة على مقاومة الاختراق تحت 


incus = Anvil 


indentation 


indentation hardness test 
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ا 'تنقّظة القناغئدة = رعق نقفظة الاقف 1 
دسبه 4< 4 


ضعف العرض الوجنى 
منسب أنفى 
منسب الاحتياجات العلاجية 
للنسج الداعمة في المجتمع 
منسب صمم من قبل منظمة الصحة العالمية » لتقييم 
احتياجات العلاج أكثر منه لتقييم حالة النسج الداعمة ؛ 
ويمكن استخدامه في مسح الأمراض الوبائية أو لفحص 
الصحة الفموية للأفراد .يتم الفحص » باستخدام مسبر 
منظمة الصحة العالمية » وهو المسبّر حول السني ذو الرأس 
الكروية » يعتمد على ثلاث قراءات علوية وثلاث سفلية » 
أي قراءة سداسية للفم » عدا الأرحاء الثالثة ؛ يسجل صفر 
= لادلائل مرضية »1 = تزف لثوي »2 = قلح تحت لثوي 
أو مّلح فوق لثوي » 3= جيب مَرضى من 4 ملم إلى 6 
ملم 4= تج مرضی 6 ملليمتر أو أكثر؛ وتسسل 
احتياجات العلاج كمايلي : صفر = لاعلاج 1= تحسن 
الصحة الفموية الشخصية (الرمز1) »11 تقليح . (الرمز2 
والرمزة) » + 11 + 1 = 111علاج مركب (الرمز 4) . 
دليل صحة الفم 
مؤشر كمي (مقداري) لتقييم صحة الفم في مجموعات 
المرض » وتستمد الإحصاءات فيه من مؤشر الفضلات 
ومؤشرالقلح لقياس كمية الفضلات والقلح بمقياس 
عددي على كل من السطح الشدقي والسطح اللساني 
للأسنان وذلك على ثلاثة أجزاء لكل قوس سنية . 


index, nasal 
index of treatment needs و‎ 


community periodontal 


index , oral hygiene = OHI 


منسب حجاحى index, orbital‏ 
منسب الحليمات بين السنية index , PMA‏ 


واللثة الحفافية واللثة الملتصقة 
منسب لقياس التهاب اللثة بإحصاء الحليمات بين السنية » 
واللثة الحفافية » واللثة الملتصقة ؛ حيث يعنى صفر - 
غياب الالتهاب » 1- وجود الالتهاب ؛ وتكون قيمة المؤشر 
= مجموع عدد النقاط الكلي لكل قوس سنية . 

منسب حنكي » مؤشر حنكي 


عرض (اتساع) الحنك × 100 


index , palatal 


نسبة 
طول الحنك 
للدلالة على شكل وحجم الحنك . 
منسب حنكى = منسب = index , palatine = palatal index‏ 


فكي حنکي 


palatomaxillary index 


index , dental= Flower's index = منسب سنى » مۆشر سنى‎ 


منسب فلاور 
نسبة الطول السني E 100 x‏ 
الطول القاعدي الأنفي 
منسب وجهى » مؤشر وجهى index , facial‏ 


الانساع الوجهي (عرض الوجه) 

للدلالة على شكل وحجم الوجه . 
منسب فلاور = index , Flower's = dental index‏ 
منسب لثوي 
مسب لقي مدق وشدة الم رضن اللقوي للمرضى يكم 
قياس اللثة حول السن في أربع مناطق منفصلة » ويقسم 
مجموع القياسات على 4 فيتم الحصول على التقييم المنسبي 
من خلال قسمة ال جموع الكلي لعدد نقاط السن على عدد 


الأسنان الموجودة . 


index , gingival = GI 


منسب الأسحة اللثوية حول index, ginival periodontal‏ 
السنية 


منسب لقياس حالة الأنسجة الداعمة وا حالة اللثوية في فم 
المريض »وذلك بتقييم صحة اللثة في كل قوس سني في 
الجزء الأمامي والجزئين الخلفيين » تعتمد أعلى معد لات في 
اللثوي بمقياس من صفر إلى 2.6 ووجود فضلات الطعام 
أو القلح بمقياس من صفر إلى3 ؛ يمكن الحصول على 
القيمة النهائية في كل إحصاء بقسمة ال جموع الكلى على 
عدد الأجزاء . 
منسب فكي » مؤشر فكي 

سے طول الوجه × 100 


الطول القاعدي الأنفي 
للدلالة على شكل وحجم الفك . 


index , gnathic 


(ratio) 


index , Greene-Vermillion’s = منسب الزجفرية الخضراء‎ 
simplified oral hygiene = (صباغ كبريتورالزئيق)‎ 

منسب صحة الفم البسيط index (OHI-S)‏ 

منسب تشكّل الوجه = = index , morphologic face‏ 
منسب قياس الممحمة craniometric index‏ 
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منسب صحة الفم = index , simplified oral hygiene‏ 
البسيط - منسب 
الزنجفرية ا خضراء » مؤشر صباغ كبريتور الزثبق 
منسب مماثل لمنسب صحة الفم (0111) » ولكن يعتمد على 
فحص عدد أقل من الأسطح » وإحصاء معدلات أقل › 
عب ا ر لمي قلات ويب 
القلح وقسمة الناج على 6. 


قنب هندى 


OHI-S = Greene-Vermillion’s index 


Indian hemp 


مو ەر و و س 
مستطب مشار به » مبين indicated‏ 
indication‏ 


استطباب 2( دواعى الاستعمال 2( دلالة 4 علامة 


(في الطب) :ا عتقاد بضرورةا للجوء إلى فترة علاج 
محددة » أو استخدام خطة علاجية معينة ؛ انظر أيضاً 


موانع الاستعمال . 
مؤشر »دليل تغل 2 الإصبع السبابة indicator‏ 
مؤشر إطباقى indicator,occlusal‏ 


ورق عض )Aicuating pape)‏ يستعمل لتحديد النقط 
ااا ر 
دلائل › مو شرات › تست » مُعدّلات indices = indexes‏ 
E 2‏ 
يومياً (لاتينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
مَحَلي ءبَلدي »أصلي »أهلي 
خا وا أو بالتطفة على وجه اللتصوض أو يوجد 
طبيعيا في منطقة واحدة : 


in dies = in 0 


indigenous 


م و و 

غير مباشر . مستتر » منحرف indirect‏ 
يتشط من خلال عامل وسيط . 

التحام غير مباشر » ارتباط غير مباشر indirect bonding‏ 


انظر . . التحام غير مباشر (Bonding, indirect)‏ . 


طريقة التاج غيرالمباشر indirect crown technique‏ 
کسر غير مباشر indirect fracture‏ 


انظر کسر (عتناعة) . 
يقة الحشوة المصبوبة غير 


indirect inlay technique 


المباشرة 
يقةغير مباشرة »أسلو ب غير مباشر indirect method‏ 
تغطية اللب غير المباشرة indirect pulp capping‏ 


انظر تغطية اللب (عہاممھc‏ pاPu)‏ . 

حشوة غير مباشرة » تعويض غير مباشر 018]102]وع" indirect‏ 
حشوة من الخزف أو الذهب يتم تصنيعها خارج الفم » أي 
تصنع في الختبر السني بعد أخذ طبعة دقيقة للحفرة المحضرة 
في السن » ويتم لصقها بمادة لاصقة في السن . 


منسب مرض الأنسجة index , periodontal disease = PDI‏ 
السنية الداعمة 

منسب كمي لحالة النسج السنية الداعمة للأفراد أو 
الجماعات من المرضى ؛ يتم التقييم بفحص ست أسنان » 
ثلاثة في كل قوس سنية » ويشير ا معدل من صفر إلى 3 إلى 
وجود الالتهاب اللثوي » بينما يشير المعدل من 4 إلى 6 إلى 
وجود الالتهاب اللثوي والمصاحب للتجيّبٍ . 

منسب النسج السنية الداعمة 
منسب كمي لتقدير درجة مرض اللثة والأنسجة الداعمة 


index , periodontal = PI 


في فم المرضى تتراوح المعدلات من صفر(عدم وجود 
مرض) إلى8 (تلف متقدم وفقدالوظيفة) » وتحسب 
القيمة من مجموع عدد النقاط للمريض مقسومة على 
العدد الكلى للأسنان الموجودة في الفم . 
منسب اللويحة الجرثومية 
منسب لتقييم كمية اللويحة للمرضى كل على حدة » أو 
جموعة من المرضى » يعتمد على استخدام غسول كاشف 
أوأقراص كاشفة للويحة الجرثومية » ويتم إحصاء النقاط 
بمقياس من صفر إلى 5 لكل سن » عدا الأرحاء الثالثة ؛ 
وتقدر القيمة النهائية بقسمة مجموع النقاط لكل الأسنان 
على عدد الأسنان الموجودة ؛ طريقة أخرى للتقييم وتكون 
بفحص سطح السن عند الحافة اللثوية الحيطة بمقياس من 
صفر إلى 3 » ومرة أخرى تقسم النقاط الكلية على عدد 
الأسنان الموجودة . 
منسب الانكسار » قرينة الانكسار 
منسب الثبات 
منسب لتقييم قدرة أسطح السن على الاحتفاظ بفضلات 
الطعام » يتم الإحصاء لكل سن حول الحافة اللثوية » في 
أربع مناطق » بمقياس من صفر إلى 3 ؛ يعتمد القياس 
على وجود القلح والحفر المتسوسة (النخرة) وعلى حالة 
حواف أية حشوات موجودة في الفم ؛ يقسم مجموع 
النقاط لكل سن على 4 » ويقسم مجموع النقاط الكلي 
على عدد الأسنان الموجودة بالفم . 
منسب رامفجورد = منسب النسج 
السنية الداعمة 
منسب راسل = منسب 
مرض النسج الداعمة 
منسب سكور-مسلر = منسب = index , Schour-Massler”S‏ 
الحليمات السنية والحافة اللثوية PMA index‏ 
واللثة الملتصقة 


index , plaque 


index , refraction 


index , retention 


index , Ramfjord’s = 
periodontal index 
index , Russell’s = periodontal 


disease index 
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خامل »غير فعال inert‏ 
ساكن أو غير نشط » ليس له تفاعلات كيميائية . 

inertia عطالة‎ 

طُفوا لة»صبا infancy‏ 

حلقة الطفى لة infancy ring‏ 


الحلقة أو الخط الحدد لتوقف تكلس ميناء السن » يتكون في 
حوالى الشهر الثاني عشر من العمر . 
طفلي .طفولي 
تضخم العظم القشري 
الطفولي 
انظر مرض كافى (عیھعونل 02116('5) . 
احتشاء infarct‏ 
موات نسيجي نتيجة انسداد الوعاء الدموي المغذي للنسيج 
سب انخشار مدا : 


infantile 


infantile cortical hyperostosis 


احتشاء infarction‏ 
يعدي »يصيب بالعدوى infect‏ 
يتلوث بجراثيم ضارة . 
مصاب بالعدوى infected‏ 
سن مصابة بالعدوى infected tooth‏ 
عدو ى » مرض معد infection‏ 


انتقال المرض نتيجة لغزو أنسجة الجسم بواسطة كائنات 
دقيقة نوعية مرضة . 
عدوى حادة infection , acute‏ 


infection , bacterial عدوى جرثومية‎ 


عدوى تصيب العظم 

عدوى مزمنة 

مكافحة العدوى . منع العدوى 
مكافحة ومنع انتقال الأمراض المعدية من الحيوان للإنسان 
ومن الإنسان للإنسان ومن المريض للطبيب أو العكس »عن 
طريق وسائل منع العدوى . 


infection , bone 
infection , chronic 


infection control 


مكافحة العدوى فى طب infection control in dentistry‏ 
الأسنان 


يتعرض أطباء الأسنان ومساعديهم لخطر العدوى المهنية » 
ولمخطر انتقال الأمراض الخطيرة مثل الإيدز والالتهاب الكبدي 
الوبائي والسل وغيرها من الأمراض ؛ ويتعرض فنيو الأسنان 
للعدوى عن طريق المواد الملوثة والمرسلة إلى مختبراتهم من 
عيادات الأسنان » حيث وجد أن الفيروسات المسببة لمرض 
الالتهاب الكبدي العدوائى"8" (8 201005م116) . تعيش لعدة 
ساعات وحتى عدة أيام في مواد الطبع المرنة والألجينات 


و سم 

مثبتة غير مباشرة indirect retainer‏ 
جزء من بدلة سنية جزئية يساعد المثبتات المباشرة في منع 
رَحرَّحة الامتداد الوحشى لقاعدة الجهاز السنى لأنها تعمل 
كعتلة في الجانب المقابل لخط الارتكاز . 
تثبيت البدلة السنية اجزئية المتحركة باستخدام المثبتات غير 
المباشرة . انظرمثبتة غير مباشرة (Indirect retainer)‏ « 


indirect retention 


مدخل تثبيت (دمناهعاع) . 

أسلوب غير مباشر » طريقة غير مباشرة 

يقة لصب الذهب حيث يتم عمل نموذج الشمع على السن 

الحضرة على نموذج الجبس » وليس على السن المحضرة 
داخل الفم . 

وجه تجميلي غير مباشر 
وجه رقيق من الخزف يصنع في الختبر السني على المثال 
الرئيسي »ثم يلصق على سن المريض في العيادة السنية . 


indirect technique 


indirect veneer 


توعك indisposition‏ 
غير مُتحل .غير ذواب indissoluble‏ 
مكورا ات داخلية indococcus‏ 
نوع من الجرائيم المكورة يوجد بالفم . 

1- بطىء » کسول indolent‏ 

2- غير مؤلم غير فعّال 
مُفتعل » مُحرض .ء متأثر » مُستحث induced‏ 
تيار ا ض induced current‏ 
تخريض induction‏ 


تنشيط بمنبه غير مباشر . في علم الأجنة : تفاعل متبادل بين 
مشتقات مختلف الطبقات التنشئية لتؤدي إلى تكوين 
أعضاء ؛ مثل الفم » والفكين » والأسنان . 
المراحل الأولى في التخدير العام » حيث يمر المريض بهدوء 
من حالة الوعى إلى حالة اللاوعى . 

حث لغلق نهاية الجذر 
انظر تكلس الذروة (دمتوءقترءمه) . 


induction of anaesthesia 


induction , root end closure 


indurated 
induration 
. حالة التصأّب أو عملية التحول إلى التيّس‎ -1 
منطقة من نسيج صلب أو تصلب شاذ لعضو أو‎ -2 
industry صتاعة‎ 


inelastic 


ارقن الذي يقل من شخص إلى شر إا باللامسن 
المباشر أو بعدوى رذاذية أو بحامل المرض . 
التهاب الكبد العدوائي 
داء وحيدات النواة العدوائى 
التهابٌ بطانة القلب المعدية » 
التهاب بطانة القلب الإنتاني 
انظر التهاب EE‏ القلب الجرثومى 72[1ع6اءة8) 
٠ . endocarditis)‏ 
داء وحيدات النواة المعدي » 
داء وحيدات النواة الإنتانى 
انظر الحمى الغدية (Glandular e‏ . 
حالة العدوى » الإنتانية 
سّفلي . تحتاني » أسفل 
ذو اموه E‏ أو السفل انسح عر كن 
الجسم » أو البنى القريبة من الأقدام ؛عكسها علوي . 


infectious hepatitis 
infectious mononucleosis 
infective 


infective endocarditis 


infective mononucleosis 


infectivity = infectiousness 


inferior 


شريان سنخى سفلى inferior alveolar artery‏ 
تخدير إحصارى سنخى سفلى inferior alveolar block‏ 


أسلوب أو طريقة لحقن التخدير الموضعي » حيث يوضع 

ا لحلول عند نقطة دخول العصب السنخى السفلى فى الفك 
السفلى . ۰ 0 

inferior alveolar canal قناة سخة سفلية‎ 

تشاهد فى الصور الشعاعية كشريط منفذ للأشعة فى منطقة 
الأرحاء وال احك السفلية » التي يمر ااج التي 
السفلي والشريان السنخي السفلي والوريد السنخي 
السفلى . 


العصب السنخى السفلى 


inferior alveolar nerve 


حافة سفلية inferior border‏ 
تخدير إحصاري سني سفلي inferior dental block‏ 
القناة السنية اة inferior dental canal‏ 
تحت الفك العلوي = inferior maxilla = mandible‏ 
الفك السفلى 
1 عتما عن سفلى inferior orbital fissure‏ 
جفنى بعالل inferior palpebral‏ 
ج ایی سفلي inferior sagittal sinus‏ 


جيب وريدي يتصل بالوريد الدماغي الكبير ليكون الجيب 
المستقيم .انظ رجدول الأوردة (وصذه7؟) »مدخل جيب 
سهمى سغلى (Sinus sagittalis inferior)‏ . 


ثُرين سفلي » عرف سفلي 


inferior turbinate 


لذلك يجب الالتزام بوسائل منع العدوى لأطباء الأسنان 
والعاملين الآخرين » كغيرهم من العاملين في الحقل الطبي 
لحظر العدوى المهنية . 

طرق مكافحة العدوى » 

وسائل منع العدوى 

طرق أو وسائل للحد من انتشار العدوى الجرثومية 
والفيروسية للأمراض المعدية باتباع النظافة والتطهير 
والتعقيم . 

عدوى متصالبة »عدوى مزدوجة 
عدوى تنتقل من مريض إلى آخر أثناء الجراحة أو في غرفة 
الانتظار أو أثناء العلاج بأجهزة ومواد أو أدوات غير تامة 
التعة 


infection control methods 


infection و‎ CrOSS- 


infection , dental عدوى سنية‎ 


عدوى سنية سنخية infection , dento-alveolartion‏ 


عدوى رذاذية infection , droplet = droplet infection‏ 
تنتشر عن طريق السعال أو العطس أو الكلام . 
عدوى ت رية infection , focal‏ 
عدوى بالملتويات المغزلية infection , fusospirochaetal‏ 
عدوى فموية infection , oral‏ 


عدوى تالية للجراحة 

عدوى ثانوية »عدوى تالية 
عدوى تصيب النسج الرخوة 
العدوى تحت الحادة 


عدوى قيحية 


infection , post-operative 
infection , secondary 
infection , soft tissues 
infection , subacute 
infection , suppurative 
infection , trismus عدوى ضززية‎ 
تست انغلاق الفك العدوائي 2 حيث تتقلص عضلة المضغ‎ 


مع انطباق الفكين . 
عدوى فنسان »2 = infection , Vincent's‏ 
التهاب لثو ي تقرحي acute ulcerative gingivitis‏ 
عدوى فيروسية infection , viral ١‏ 
عدوى بالفيروسات infection , virus‏ 


عدوى تصيب ا جرح infection , wound‏ 
معد , إنتاني » عدواني 

مُتعلق بالعدوى أو مسبب لها . 
التهاب مفصلي معد 

حالة التهابية حادة با فصل يتسبب عن عدوى جرثومية أو 


فيروسية . 
مرض معد » مرض متنقل- infectious disease = contagious‏ 


infectious = infective 


infectious arthritis 


disease = communicable disease داء عدوائی = مرض‎ 


قابل للانتقال 
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inflammation , bone marrow التهاب نقي العظم‎ 

التهاب مزمن 
التهاب ذو التئام بطيء يبقى لفترة طويلة » وهو أقل في شدة 
الألم » لأنه يصرف من خلال ناسور . 

inflammation , diffuse التهاب منتشر‎ 

التهاب لثوي = التهاب اللثة 


inflammation , chronic 


inflammation , gingival = 


gingivitis 
inflammation , local التهاب موضعى‎ 
inflammation , periapical » التهاب ماحول الذر وة‎ 
التهاب حول ذروة جذر السن‎ 
inflammation , pulpal التهاب ل = التهاب اللب‎ 
inflammation , salivary glands التهاب الغدد اللعابية‎ 
inflammation , subacute التهاب تحت الحاد‎ 
inflammation , suppurative التهاب قيحى‎ 
inflammation , tongue التهاب اللسان‎ 


التهابي 
متعلق بالالتهاب أو يتميز به . 
خلايا التهابية 
سائل يتحرر في مكان الالتهاب الحاد ليخفف الذيفانات » 
وأية مهيجات موجودة » ويسمح بوجود الخلايا ا ملتهمة 
في المكان » ويسبب التورم أيضاً . 


inflammatory 


inflammatory cells 


inflammatory exudate 


ارتشاح التهابى inflammatory infiltration‏ 
فر طّ نمو نسيجى inflammatory papillary hyperplasia‏ 


و 

حليمي التهابي 

حالة تصيب الحنك تتميز ببروزات حليمية حمراء متعددة 
ترافق وجود تعويضات سنية جزئية أو كاملة غير منطبقة 


أو تقلقلة . انظر فرط عمو نسيجى (12512م61م19]) . 
تفاعل التهابى inflammatory reaction ٤‏ 
انتفاخ تَضخم inflation‏ 
امتلاء بالغاز » خصوصا بالهواء . 
غيرمرن inflexible‏ 
تزلة وافدة influenza‏ 


e 5‏ 7 : 
عدوى فيروسية تسبب حمى » والتهاب الجرى التنفسي » 
وألم الأطراف والظهر . 


سل ك 


نجعدات . طيات infoldings‏ 
(سايقة) تحت » أسفل 2 سفلى infra-‏ 


انظر العيوب العظمية تحت العظمية (Infra-bony osseous‏ 
defects)‏ . 


infra-bony defect 


وريد أجو ف سفلى inferior vena cava‏ 
وريد رئيسي تصب فيه الأوردة من الجهة السفلية من الجسم 
والجذع ينقل الدم مختزل الأكسجين ليدخل الآذين الأيمن 
للقلب 


inferolateral 

موجود أسفل وعلى أحد الجوانب . 
متوسط سفلى inferomedian‏ 
خلفى سفلى inferoposterior‏ 
1- بر شح > ير تشح infiltrate‏ 


مرور أو تسرب داخل الخلية أو النسيج أو الفراغ بين 
الخلوي » مثل السائل أو الخلايا . 
2- رشيحة 
المادة المارة أو المتسربة . 
ارشاح ‏ ارتشاح 
عملية دخول مادة أو سائل في الخلية أو الأنسجة أو 
الفراغ بين الخلايا ؛ وهي إما أن تكون كمية شاذة من مادة 
طبيعية أو بعض المواد الغريبة . 
تسكين بالارتشاح 
طريقة حقن موضعي لحلول مخدر في الأنسجة الرخوة » 
حيث يتم ارتشاحه من خلال العظم ليصل إلى العصب 
المغذي للسن أو الأسنان المراد تخديرها . 
تخدير ارتشاحى 
تقس موف حي شن ريق ارتشاح المادة الخدرة داخل 
النسيج الحيط بالعصب المراد تخديره . 
التهاب 
استجابة وقائية من الجسم لإصابة ؛ علاماته وأعراضه 
الإكلينيكية : الاحمرار » والألم » والتورم » وارتفاع حرارة 
المنطقة الملتهبة ؛ استجابة الأنسجة الحية للإصابة أو لغزو 
الكائنات الدقيقة الممرضة أو لرضح كالجروح » والحروق أو 
المواد الكيميائية » إما أن يكون حاداً أو مزمناً ؛ ويتميز 
بخمس علامات رئيسية هي : الاحمرار والورم والآلم 
وارتفاع الحرارة وفقد الوظيفة ؛ وهي العلامات التي تميز 
الالتهاب الحاد » أما فى الالتهاب المزمن فيرافق العلامات 
الرئيسية ارتشاح الخلايا الالتهابية » والعمليات الترميمية . 
التهاب حاد 
التهاب يحدث بسرعة » ذو أعراض شديدة » وذو فترة 
زمنية قصيرة الأمد بشكل عام . 


infiltration 


infiltration analgesia 


infiltration anaesthesia 


inflammation 


inflammation , acute 
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تحت الحجاج infraorbital‏ 
يستفر نندت قاع الحجاج (Orbital floor)‏ . 
الشريان تحت الحجاج infraorbital artery‏ 


فرع من الشريان الفكي العلوي » يغذي الشفة العلوية › 
وجانب الأنف » وجفن العين السفلي » والكيس الدمعي . 
انظر مدخل حت الحجاج (Infraorbitalis)‏ . 


تخدير حاجرى تحت الححاجى infraorbital block‏ 
قناة تحت الحجاج infraorbital canal‏ 


قناة عظمية تمر خلال الفك العلوي تحت الحجاج » ويمر 
خلالها الشريان تحت الحجاجي » والعصب الفكي العلوي 
المتفرع من العصب مثلث التوائم حاملاً النبضات العصبية 
الواردة من جميع الأسنان العلوية. 


الثقبة نحت الحجاج infraorbital foramen‏ 
التلم تحت الحجاج infraorbital groove‏ 
حقنة (الحقن ) تحت الحجاج infraorbital injection‏ 
العصب نحت الحجاج infraorbital nerve‏ 


عصب حسي يُغذي جفن العين السفلي » والجلد 

Ee NSN N ENN EE 

مدخل ت الحجاج (Infraorbitalis)‏ . 

infraorbital pointer = infraorbital  ىجاجحلا المؤشر تحت‎ 
indicator 

1- نقطة مرجعية ثالثة على الوجه ( تحت العين) تستخدم 
في حالة استعمال القوس الوجهية الناقلة للنقطتين 
المرجعيتين الأخريين وهما مركزا لُقمتي الفك السفلي. 

2- جزء من القوس الوجهية لتحديد الثلمة تحت الحجاج » 
وجعلها موازية لمستوى فرانكفورت . 


infraorbital plexus of nerves الضفيرة العصبية تحت‎ 
ا‎ 

الناتىء تحت الحجاج » الشاخصة infraorbital process‏ 
تحت الحجاج 

المنطقة تحت الحجاج infraorbital region‏ 

الحافة نحت الحجاج infraorbital ridge‏ 

تو ضع سفلي infraplacement‏ 

تحت الحمراء infrared‏ 


الأشعة تحت الحمراء 

بنية تحتية › ساس « وطيدة  infrastructure = substructure‏ 
الجزء من الغرسة (1286مد1) الذي يقع تحت النسيج الرخو . 
انظر بنية تحتية (عكنااعنتاوطنا8) . 

تحت الصدغى 
أسفل العظم الصدغي (Temporal bone)‏ . 


infrared rays 


infratemporal 


الجيب تحت العظمي . جيب رعلي » 
جيب ساعي 0 1 
جيب فاعدةة قث سعوق البظ الست ,انظ ر جيب 
تحت العظم )Intra-bony pocket)‏ وهو المصطلح المفضل : 
البروز السفلى » منطقة الانحصار < infrabulge = undercu(‏ 
منطقة التقارُب العنقي = غور متت › بروز معيق 
جزء من التاج أو السن يقع أسفل خط التحديد أو 
الارتفاع ا حيطي » منطقة تقارب سطوح التاج المحورية باتجاه 
العنق تعرف أيضاً بمنطقة الغؤورالمثبتة عند تصميم البدلة 
السنية الجزئية النزوعة ؛ يقع الطرف المثبت للمشبكة في هذه 
المنطقة فقط » انظرغؤور مثبت » بروز مُعيق (Under c(‏ 2 
وهو ا مصطلح المفضل . 
إطباق سفلي . إطباق 
تحتي » تحت الإطباق 
نوع من سوء الإطباق تكون فيه الأسطح الإطباقية للأسنان 
أسفل المستوى الإطباقي الطبيعي ؛ غالباً ما يكون بسبب 
وجود التحام بالفصل . . 1 
انحراف لقمتي الفك السفلي في الاتجاه السفلي . 


infra-bony pocket 


infraclusion = infra-occlusion 


infracondylism 


کسرغیرتام کسر ناقص > کسر جزئى infraction‏ 
النقطة تحت السنية infradentale‏ 


أقصى نقطة أمامية على النتوء السنخي للفك السفلي »تقع 
بين الأسنان القاطعة المركزية السفلية » وهى علامة ثابتة 


تحت المزمارى infraglottic‏ 

تحت اللامى infrahyoid‏ 
أسفل العظم اللامي . 

الشريان تحت اللامى infrahyoid artery‏ 


فرع من الشريان الدرقي العلوي »يغذي العضلة الدرقية 
اللامية . انظر تحت اللامى(لiهرطهء۴م1)‏ . 


تحت الفك السفلى inframandibular‏ 

inframarginal ١ تحت الحافة‎ 

تحت الفك العلوى inframaxillary‏ 

تحت الإطباق infraocclusion = infraclusion‏ 
(تحت مستوى الإطباق) 


تحت الإطباق عبارة عن سوء إطباق أو سوء توضّع لإحد 
اا لازم تبن عبر وک 
المستوى الإطباقي » وبالتالي هي ليست في وضع إطباقي مع 
الأسنان المقابلة لهاء. انظر أسنان غائرة قصتعتعصسطن5) 
(طاععا . 
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ترشيح لايمكن تحاشيه بسبب مكونات أنبوب الأشعة كما 
في زجاج الأنبوب . 


ورائى » موروث › مُتوارث inherited‏ 
تشبيط ‏ > inhibition‏ 
مثبط › کابح inhibitor‏ 


أية مادة تمنع أو تبطيء حدوث عملية معينة أو تفاعل 
كيميائى » مثال ذلك عملية الأيض أو النمو الجرثومى . 
جلو iniac‏ 
قمحدوي inial‏ 
متعلق بالقمحدوة » الحدبة القذالية الوحشية . 
القَمَحدوة = الناشزة القذالية 
الخلفية protuberance‏ 
أكثر النقط بروزا على الحدبة القذالية الخلفية على الخط 
المنصف للجسم ؛ علامة لقياس الجمجمة . 
ولي ؛ بدني 


inion = posterior occipital 


initial 


تماس أو 2 initial contact‏ 
انظر ا مبكر تلامُس قبل الأوان (Premature‏ 
contact)‏ . 

تماس إطباقي آو لي initial occlusal contact‏ 


أول تلامس للأسنان المتقابلة حينما يتقارب الفك السفلي 
باتجاه الفك العلوي للانغلاق . 
تحمضير أولى 


initial preparation 


معالحة أولية » معالحة بدئية initial therapy‏ 
بدءءبداية initiation‏ 


افتتاحی تمهيدى ء أو لى » ابتدائى « initiator = initiative‏ 
مبدئى فن 
أية مادة تنشط عملية معينة أو تفاعل كيميائى . 


يحقن.يزرف inject‏ 
قابل للحقن »حقون injectable‏ 
مُحقون › مَزروق » محتقن injected‏ 
1- حقن - حقنة - السائل المحقون ررق injection‏ 


إدخال سائل تحت الضغط داخل نسيج في الجسم بواسطة 
الحقنة . الطرق الشائعة للحقن هى : عن طريق الجلد 
(الحقن داخل الجلد أو الحقن داخل الأدمة) ؛ وفى الرباط 
حول السنى لإحداث التسكين التحظى قفد 
analgesia)‏ ا داخل الرباط ) ؛ وفي العمل (الحقن 
داخل العضل) ؛ وفي العظم الإسفنجي (الجحقن داخل 
العظم) ؛ أو مباشرة في الوريد (الحقن داخل الوريد) . 
انظر . . حقن الكحول (دهتاءءزهآ (Alcohol!‏ . 


الحفرة تحت الصدغية infratemporal fossa‏ 

السطح تحت الصدغي infratemporal surface‏ 
السطح الصدغي السفلي 

النقطة تحت الصدغية infratemporale‏ 


نقطة تستخدم في قياس الجمجمة » توجد على الجناح 
الكبير للعظم الوتدي » أسفل الصدغ . 
تحت اللوزة 
نحت البكري 
العصب تحت البكري 
عصب يغذي الجلد فوق جسر الأنف . انظر مدخل تحت 
البكر ي (Infratrochlearis)‏ . 
انزياح سفلي ميل تحتي = 
تحت الإطباق 


القمع المصفوي 


infratonsillar 


infratrochlear 


infratrochlear nerve 


infraversion = infraclusion 


infundibulum, ethmoidal 


غير صهور »غير قابل للانصهار infusible‏ 
المصب »فتحة الصب » مدخل الصب ingate‏ 
ابتلاع » ازدراد ingestion‏ 
1- طريقة تناول الطعام داخل الجسم 1 
2-عملية امتصاص الخلية لأية مادة غريبة . 
1-قالب ( لصب المعادن ) ingot‏ 


2- الصبة 
كتلة معدنية مصبوبة با حجم والشكل المطلوب . 

جناح إتجراسيا = الجناح 

الصغير للعظم الوتدي 


نسبةج .ف .إغجراسيا .1580-1510 « G.F.Ingrassia‏ « 


Ingrassia's wing = lesser wing 


of the sphenoid bone 


مشرح إيطالي . 
جز ع2 عنصر »مکون ingredient‏ 
استنشاق inhalation = inspiration‏ 
َك عملية سحب الهواء داخل الرئتين من خلال الفم 


والآئف . 
2-استنشاق غاز أو بخار أو رذاذ» لعلاج عدوى 
بال مجرى التنفسي العلوي . 
تخدير بالاستنشاق 
تخدير عام عن طريق مادة مخدرة غازية أومادة مخدرة 
سائلة متطايرة » انظر مخدر (عتاعطاوعصة) . 


inhalation anaesthesia 


يستنشق inhale‏ 
سحب الهواء داخل الرئتين . 
متأصل 
ترشيح متأصل 


inherent 


inherent filtration 
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إبرة الحقن 
إبرة مجوفة ذات طرف مشطوف حاد » تستخدم لإدخال 
السائل داخل الجسم . 


محعقنه 


injection needle 


injector 
injector , dental 


إصابة 2 أذية injury‏ 


إصابة النسج الداعمة injury , periodontium‏ 
إصابة اللب injury , pulp‏ 
إصابةالسن injury , tooth‏ 
حشوة مصبوبة inlay‏ 


حشوة سنية يتم تشكيلها من الشمع لتأخذ شكل الحفرة 
ا لحضرة »ثم تصب وتلمع وتلصق داخل الحفرة بالسن . 
الحشوات المصبوية إما أن تكون من الذهب أو من 
الخزف . 

حشوة ذهب مصبوبة 

حلقة مصبوبة 

لني للشو اة 
مزيج من شمع النحل » وشمع البارافين » وشمع راتيني 
يستعمل لإنتاج نموذج دقيق للحفرة المحضرة ؛ يكسى 
قوع الشيع ألم ثيرال ار اتاركا. ااا لصنت 
الذهب داخله . انظر مادة الطبع (Impression material)‏ 
والشمع (Wax)‏ . 

inner داخلي‎ 


inlay , gold 
inlay ring 


inlay wax 


inner dental epithelium ظهارة سنية داخلية‎ 
inner enamel cells خلايا مينائية داخلية‎ 
inner epithelial zone منطقة الظهارة الداخلية‎ 


إعصاب »تعصيب innervation‏ 
نظام عصبي يشمل مساحة من الجسم أي الإمداد العصبي 
أو توزيع الأعصاب في عضو أو جزء من الجسم . 
خسه ف ی 
ورم حميد »ورم 


innocent 


innocent tumor = benign tumor 


بلااسم »بدون اسم 2 غفل 2 لامسمى innominate‏ 
الشريان اللامسمى innominate artery‏ 


الجذع العضدي الر أسي (Brachiocephalic trunk)‏ . 
اأنظرمدخل جذع الس ؟ رسي (Truncus‏ 
brachiocephalicus)‏ . 
وريد بلااسم 
الوريد العضدي الرأسي . 


innominate vein 


ولبة بالحقن 
تهيئة مادة بلاستيكية لأخذ الشكل الداخلى لقالب مغلق » 
وذلك بإدخال المادة تحت الضغط داخل القالب من خلال 
مدخل مناسب » انظر أيضا قولبة بالضغط ١ioووەCompr(‏ 


injection molding 


. molding) 
injection , anterior infraorbital الحقنة تحت الحجاج‎ 
الأمامية‎ 
injection , anterior palati الحقنة الحنكية الأمامية‎ 
injection , extra-oral حَقنة من خارج الفم‎ 
injection , gingival حَقنةلثوية‎ 
injection , hypodermic حقنة تحت الحلد‎ 
injection , infra-orbital حقنة تحت الحجاج‎ 
injection , intracutaneous = حقنة داخل الجلد = حقنة‎ 


داخل الأدمة intradermal injection‏ 
حقنة داخل الرباط 
حقن داخل الرباط حول السني ما يسبب التسكين اللحظي 
للألم . 
حقنة داخل العضل 
حقنة داخل العظم 
حقن داخل العظم الإسفنجي . 
حقنة داخل الحاجز 
حقنة داخل الوريد 
حقن مباشر داخل الوريد . 
حقن بالنفث . حقن بالدفع الشديد 
حَقنةالفك السفلى 
حقنة الفك العلو 0 
حَقنة العصب الفكي العلو injection , maxillary nerve q‏ 


injection , mental 


injection , intraligamentary 
injection , intramuscular 
injection , intra-osseous 


injection , intraseptal 


injection , intravenous 
injection , jet 
injection , mandibular 


injection , maxillary 


قنةذقنية 


حَقنة الثقبة الذقنية injection , mental foramen‏ 
حقنة حنكية injection , palatal‏ 
حقنة تحت الحجاج injection , posterior infra-orbital‏ 
الخلفية 
حقنة حنكية خلفية injection , posterior palatal‏ 


حقنة جناحية فكية سفلية injection , pterygomandibular‏ 
حَقنة تحت الجلد = injection , subcutaneous‏ 
hypodermic injection‏ 
حَقنة حدبة الفك العلوي ‏ 
حقنة الحدبة الفكية 


حقنة وجنية 


injection , tuberosity 


injection , zygomatic 
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خط الإدخال 
1-إدخال . إيلاج 
2- حشو »غرز »إدراج 
3- ارتكاز » مُرتكز 
1- إدخال جهاز سني تعويضي داخل الفم » أو حشوة 
مصبوبة داخل الحفرة ال حضرة في السن . 

2- مكان التثبيت للجزء الوحشي من العضلة في العظم . 

3 - عملية زرع شيء ما » غرسة (أصةامطآ) . 

4- (في التشريح) : نقطة تثبيت العضلة بالجزء الذي تحركه . 
إدخال الجهاز 
مسار الإدخال » خط الإدخال › ممرالإيلاج insertion , path of‏ 

الاتجاه الذي يتم فيه إدخال الجهاز التعويضي ونزعه عن 


inserting line 


insertion 


insertion , appliance 


الأسنان الداعمة . 
داخل »من الداخل inside‏ 
فر ص ذو وجه قاطع داخلي inside cutting disk‏ 
مُخادع » ماكر , مُضلل » مخاتل insidious‏ 
يتحدث ببطء . 


insignificance = insignificant 


غيرهام » ضئيل 


فى موضعه . لابد in situ‏ 
یر ا ا غ insoluble‏ 
فحص »معاينة inspection‏ 
فمن بالق تل أن أ ج مه 
شهيق inspiration‏ 
شهيقى » تنفسى inspiratory‏ 
تجفيف بالتبخير 2 تكثيف بالتبخير » inspissation‏ 
تغليظ القوا ام 
تغليظ القوام بتجريد المادة من السوائل . 
عدم استقرار instability‏ 
تست instillation‏ 
تعليمات .إرشادات instructions‏ 
أداة instrument‏ 


أداة صغيرة أو جهيزة أو جهاز لتأدية عمل دقيق أو 
خاص . معظم الأدوات تسمى حسب استعمالها أو 
بالأداة » بواسطة الأداة أدوي آلي » أداتي instrumental‏ 


مُداخلة بالأدوات » استعمال الأدوات instrumentation‏ 
استخدام الأدوات في العلاج . 
أدوات instruments‏ 


instruments, amalgam 


أدوات الأملغم 


تلقيح »تطعيم » تحصين inoculation‏ 
إدخال كائنات دقيقة داخل فطع في الجلد أو في الغشاء 
المخاطي مثل ما يحدث في العدوى ؛ تستخدم هذه الطريقة 
بتعمد كإجراء وقائي من بعض الأمراض مثل مرض 
التيفويد ؛ وذلك بحقن جراثيم ميتة أو سلالة موهنة داخل 
الأنسجة لإنتاج الأضداد وبالتالي يكتسب الجسم مناعة . 


غير قابل للجراحة » عصى الجراحة inoperable‏ 
لاکن اكد غو ريق اة 
لاعضو ي »غير عضو ي inorganic‏ 


اه ل عرق اا او معن مر ادت وو الفا + 
2- (في الكيمياء) : متعلق بمواد لاتحتوي على الكربون 


5 5 7 
inorganic chemistry كيمياء لاعضوية‎ 
inosculation مفاغمة‎ 
inostosis 


عرب عدي 
عملية يعاد فيها تكوين النسيج العظمي نيحل محل النسيج 
الذي يتلف . 

وطن نع عن دي 
حالة مرضية تتميز بالنمو المحزايد فى سماكة الملاط داخل 
5 : 

aa‏ اجن ري 
العلاقة الوجهية اللسانية (Faciolingual relationships)‏ 
للأسنان بالنسبة للمستوى الإطباقي . الانزياح الوجهي أو 
اللساني للأسطح الشفوية لتيجان الأسنان . 

مريض مقيم (في المستشفن) 
مريض سمح له بدخول المستشفى وظل فيها طوال الليل 
وذلك بغرض الفحص . والملاحظة أو للعلاج أو 
للغرضين معاً . انظر أيضا مريض نهاري (6620ةم-:إة10) » 
ومريض العيادة الخارجية [مريض خارجي [(Outpatient)‏ . 


inostosis , cementum 


in - out tooth position 


inpatient 


استلعاب insalivation‏ 
مزج وترطيب الطعام باللعاب . 
غير صحى insanitary‏ 
1-يغرز insert‏ 
2- مغرز 
تتصل ( العضلة ) بالعضو المراد تحريكه . 
غرزداخل المخاطية insert , intramucosal‏ 


وتد معدنى متصل بالبدلة السنية ينطق داخل جيب محضر 
في الخاطية الفموية لتحسين ثباته بالفم . 


inserting عرر‎ 
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ابتكرت صيغة الأدوات » بواسطة ج .ف .بلاكعاءة6.81© 
كوسيلة للتفريق بين الأحجام والأنواع الختلفة للأدوات 
اليدوية السنية » وتشتمل صيغة الأدوات على ثلاثة أرقام 
تمثل ثلاثة قياسات :عرض تصل أو شفرة الآداة وتقاس 
بأعشار من الملم ؛ وطول نصل الأداة بالملم ؛ وزاوية العنق 
بالدرجات » وبينما يوجد رقم رابع بين قوسين بعد الرقم 
الأول يمثل زاوية الحد القاطع للنصلة مع الساق أو العنق 
بالدرجات يشاهد عادة على مقبض أدوات شطب الحافة . 
قُصو رءعجز »عدم كفاية insufficiency‏ 
نُصوروظيفي 
قُصو ر عضو ي »صو ر جهازي عام insufficiency , systemic‏ 
قاصر »ناقص »غير كاف .غير كفق insufficient‏ 
عزل »إفراد 
إنسولين 
إفراز داخلي للبنكرياس » ينظم استقلاب الكربوهيدرات 
ويتحكم في مستوى سكر الدم واحتراق الدهن . يفرز 
مباشرة في مجرى الدم ويستخدم في علاج الداء السكرى . 


insufficiency , functional 


insulation 


insulin = insuline 


سليم »غير مُصاب intact‏ 
تحت عميو intaglio‏ 


تحت في المواد الصلبة ؛ ويستخدم في تحت النموذج أو 
المثال السني عند تصنيع البدلة السنية . 
كامل » كلي .تام 


integral 


ر عةامتصت كليا integral absorbed dose‏ 
انظ رجرعة كلية (0seل‏ 1هإعماہ1) . 

حر عة كلية integral dose‏ 
الطاقة الكلية الممتصة بواسطة شيء ما » أثناء التعرض 

غلاف .»غطاء integument‏ 

' جلد» غشاء» قشرة . 

غلافي 2 غطائي integumental‏ 
جلدي ٠»‏ غشائي » قشري . 

جلدي 2 غطائى integumentary‏ 


متعلق بالغطاء أو الغلاف أو الجلد . 
حاجز مكنف »دريئة مكثفة 
صفيحة بلاستيكية مغطاة ببلورات تنجستين الكالسيوم 
توضع ملاصقة لفلم شعاعي غير مغلف في محفظة الفلم 
الشعاعي ؛تنفذالأشعة من خلال الحاجز أثناء تعرضه 
للأشعة وتجعله يتوهج الوضح الصورة على اعم 


شدة .ع.كثافة 


intensifying screen 


intensity 


أدوات الأطواق 

أدوات بلاك القاطعة 

أدوات ذات مخروط وتجويف 
أداة تكون فيها الساق والنصلة أو الرأس منفصلة عن 
الحامل أو الساعد وتثبت بها . 

أدوات التيجان 

أدوات سنية 
أية أداة من الأنواع المختلفة من الأدوات المستعملة في طب 
الأسنان والتى تمسك باليد أو بواسطة القبضة عند ممارسة 
طب الأسنان . 

أدوات مُزدوجه النهاية » 

أدوات ذات طرف مزدوج 

أدوات ذات نصلة أو رأس في كل من طرفي نهايتى اليد . 


instruments, bands 
instruments, Black's cutting 


instruments , cone-socket 


instruments , crowns 


instruments , dental 


instruments , double-ended 


أدوا ات قطع اللثة instruments , gingivectomy‏ 
تستعمل فى استئصال اللثة المريضة . 
أدوات يدوية instruments , hand‏ 


أدوات مصنوعة من حديد مقسى أو من البلاستيك وهى 
مكونة من ثلاثة أجزاء : 
1- مقبض أو ساعد :للقبض عليها بواسطة الأصابع أو 


اليد!: 

2- ساق أو عنق : الجزء المؤنف بين المقبض ونهاية أو 
طرف الأداة . 

3 - رأس أو نصلة أو طرف : الجزء العامل الذي يوجد في 
طرف اا 1 


instruments , hand cutting أدوات قاطعة يدوية‎ 


أدوا ات مخبرية instruments , laboratory‏ 
أدوات طولانية المقبض 


أداة ذات مقبض وساق ونصلة . مصنوعة من قطعة 


instruments , long-handled 


معدنية واحدة . 
أدوا ات قياس instruments , measuring‏ 
أدوات النسج الداعمة instruments , periodontal‏ 
أدو ات حشو المواد اللدنة instruments , plastic fillng‏ 


أدوات دوار ة instruments , rotary‏ 
أدوات تدور بواسطة ال حرك السنى أو عتفة التوريين بضغط 
اماي فال ذلك الحافت ب ` 

تعقيم الأدو ات 

صينية الأدوات 

أدوا ات الشمع 

صيغة الأدوات » توصيف 
الأدوات » دليل الأدوات 


instruments sterilization 
instruments tray 
instruments و‎ wax 


instruments formula 
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حول الحفرة النخامية » انظر مدخل الجيب بين الكهفي 
(Sinus 12112207110 5115(‏ . 

بين اللوي .بين الخلايا 
بين الخلايا في النسيج ؛ يمكن أن ينطبق على النسيج الضام 
أو السائل الموجود بين الخلايا . 


intercellular 


جسر بین الخلايا intercellular bridge‏ 
سائل بين الخلايا intercellular fluid‏ 
مسافات بين الخلايا » فراغات بين intercellular spaces‏ 
الخلايا 

مادة بين الخلايا intercellular substance‏ 
اعتراض . مقاطعة interception‏ 
1 -معترض » محصور interceptive‏ 
2- توقعي 

interceptive occlusal contact  يضارتعا تلامس إطباقي‎ 


1-تلامس أولى للأسنان » يوقف أو يحرف حركة الفك 
a‏ اشر ارقن OE‏ 
ل 51 ا 
2-تلامس متعارض أو تلامس مبكر بين الأسنان المتقابلة » 
يمنع التداخل التام للحدبات . 
إطباق توقعي »إطباق اعتراضي 
تقويم الأسنان العوفعي 
طريقة تستخدم في عام التقويم السني » لمنع سوء الإطباق 
للأسنان الدائمة تطبق بشكل عام خلال فترة إثغار الأسنان 
المختلط . 
المحور بين اللقمتين 
الخط الذي يصل بين مركزي دوران اللقمتين . 
قُرص بين اللقمتين 
قرص بيضوي عضروفي ليفي » حوافه ملتحمة مع رباط 
محفظة المفصل الفكي الصدغي » يقسم المفصل إلى 
فجوة علوية وفجوة سفلية . 
المسافة بين اللقمتين 
المسافة بين المراكز الدورانية لكل لقمة . 
الإطباق بين الحدبي - الإطباق 
المركزي 
انظر إطباق (دهأوساءء0) . 


interceptive occlusion 


interceptive orthodontics 


intercondylar 


intercondylar axis 


intercondylar disc 


intercondylar distance 


intercuspal occlusion =‏ 
centric occlusion‏ 
الوضع بين الحدبي »وضع بين = intercuspal position‏ 
الحدبتين = إطباق بين الحدبي 
وضع تكون فيه الأسنان العلوية في تطابق تام أو أقصى 


intercuspal occlusion 


(في علم التصوير الإشعاعي) : درجة كثافة وتباين الصورة 
على الفلم الشعاعي . 


شديد »عنیف .مركز intensive‏ 


وحدةالعنايةالمركزة intensive care unit‏ 
1- مأر ب مقصد.هدف intention‏ 
2- الندب ادت 

التعام اجرح . 
الشفاء بالالتئام الأو لي intention , healing by first‏ 


التئام طبيعي للجرح أو لقطع جراحي عبر الحواف المكشوفة 
للجرح . 

الشفاء بالالتئام الثانوي 
يحدث حينما يتحبب الجرح المفتوح من قاعدته ليمتلئ 
الجزء الناقص من الجرح من الأسفل إلى الأعلى . 


intention , healing by second 


(سابقة) ضمن .بين »ما بين inter-‏ 
بين السنخى .بين الدر دری interalveolar‏ 


المسافة بين السنخين = المسافة = inter alveolar distance‏ 
بين الحيدين 
المسافة العمودية » عند البعد العمودي الإطباقي »> بين 
نقطتين ثابتتين على الارتفاعين السنخيين العلوي والسفلي . 

الحاجز بين السنخى 
جدار عظمي يفصل بين سنخي سنين أو سنخي جذرين 
لسن واحدة . 

المسافة بين القوسين = المسافة بين 
الحيدين 
1-المسافة العمودية بين قوس الفك العلوي وقوس الفك 
السفلي (القوس السنخية أو القوس المتبقية) » عند بعد 
2- المسافة العمودية بين الحيد العلوي والحيد السفلى . 
انظ أبنهنا نة اة بين الفوسين فام 
interarch distance)‏ . 

المسافة بين القوسية 
انظر مسافة (ع20م58) . 

ضمن المفصل »بين المفصلي 
موجود بين سطحى المفصل ؛ مثال : القرص الغضروفى بين 
مني سهد ين اتقو ف الشعا ارلقمة الفلك المشاى فى 
المفصل الفكى الصدغى . 0 
أقنية لُعابية مخصورة أو عنبية العتق . 

الجيب بين الكهفي » الجيب بين 

التجويفين 

أحد جيبين يتصلان مع الجيوب الكهفية مكونين حلقة 


inter-ridge distance 


interalveolar septum 


interarch distance = 


interridge distance 


interarch space 


interarticular 


intercalated ducts 


intercavernous SİinuS 
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الحاجزبين السنى interdental septum‏ 
بروز من العظم السنخي › يفصل ما بين سنخي سنين 
متجاورتين . 


الفراغ بين السني » المسافة بين السنية 


interdental space 


متجاورتين . 
الحبيرة بين السنية interdental splint‏ 


نوع من الجبائر التي تستخدم في تثبيت كسور الفك عن 

طريق مرور الأسلاك حول الأسنان . 
التثبيت بين السني 

تشبيت الأسنان المنقلقلة مع الأسنان الثابتة غير المتقلقلة 

الأخرى » بواسطة الأسلاك أو الحبائر أو المواد اللاصقة . 
القضيب بين السني -الوتد الخشبي 

بين السني 


interdental splinting 


interdental stick = 


interdental wood point 


المنشنّطات بين السنية interdental stimulators‏ 
أداة التعرية بين السنية interdental stripper‏ 


أداة تمسك باليد ذات نصل ساحل يمكن استبداله تستعمل 
لقال العرض الإنسي الوحدي لسن ! 
النسيج بين السني 
الوتد بين السني 
وتد يوضع بين سنين متجاورتين . 
التنبيت السلكى بين السنى 
تقييك كس والفك بأشلاك يون ين الأنستان الموسودة على 
جانبى الكسر . 
الوتد الخشبي بين السني » 
الرأس الخشبي بين السني 
قطعة من الت اسل ار الخشب اللين تستعمل لإزالة 
اللويحة (212006) من المسافات بين السنية تحت ملاحظة 
جراح الأسنان أو أخصائي صحة الفم . 
النقطة بين السنية (السنينى) 
النقطة على الخط المنصّف للفم بين القواطع المركزية 
على قمّة الحاجز السنخي في الفك العلوي وتسمى أيضاً : 
النقطة العلوية بين ال )1nterdentale ES‏ » وفى 
اا ا 


. (Interdentale inferius) 


interdental tissue 
interdental wedge 


interdental wiring 


interdental wood point 


interdentale 


النقطة السفلية بين السنية interdentale inferius‏ 
النقطة العلوية بين السنية interdentale superius‏ 
بين الأسنان interdentium‏ 


الفراغ بين سنين متجاورتين. 


تطابق مع الأسنان السفلية ؛ يسمى أيضا الإطباق المركزي 
(Centric occlusion)‏ أو الإطباق الوظيفى60021عمن8) 


. occlusion) 
وضع الفك السفلي حينما تكون الأسنان في الإطباق بين‎ 
E 


تداخل الحدبات » تشابك الحدبات 

1 -التعشيق بين الحدبات للأسنان المتقابلة . 

2-علاقة طبيعية متبادلة بين الأسنان » تتشابك فيها حدبات 
الأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية في أحد الفكين مع 
الوهاد المناظرة لها على الأسنان المقابلة فى الفك المقابل 
عند ااا 1 

3-إطباق ثابت يعتمد على علاقة الحدبة مع الحفرة وعلاقة 
المستوى المائل للأسطح الإطباقية للأسنان العلوية 


intercuspation 


والسفلية . 
أقصى تداخل للحدبات intercuspation,maximum‏ 
تداخل الحدبات › intercuspidation = intercuspation‏ 
تشابك الحدبات 


بين السنى »بين الأسنان interdental‏ 
موجود بين الأسطح الملاصقة للأسنان في نفس القوس 
السنية أو بين أي سنين في نفس القوس السنية . 

الفُرشاة بين السنية 
فرشاة مصممة لإزالة اللويحة من المسافات بين السنية ؛ 
وهي تشبه فرشاة الزجاجة ولكنها صغيرة حتى يمكن 
تمريرها بين الأسنان . 


interdental brush 


القناة بين السنية interdental canal‏ 
الفوهة بين السنية interdental crater‏ 


التثبيت بين السني بالأسلاك ذات 
العروة 
يقة لتثبيت الفكين باستخدام أسلاك ذات عروة سابقة 
التجهيز ؛ يتم إمرار أسلاك الربط بين الفكين من خلال 
عروة في الفك العلوي وعروة في الفك السفلي وتربط 
أطرافها معا بإحكام ؛ وبذلك يتم تثبيت الفك السفلي مع 
الفك العلوي , 
غرس بين سني 
غرسة داخل العظم بين أسنان طبيعية . 
الرباط بين السني 
ا لحليمة بين السنية 
بروز من اللثة يملا الفراغ الذي يقع في المسافة بين السنية 
آي بين الأسطح الملاصقة لسنين متجاورين . انظر حليمة 
(Papilla)‏ . 


interdental eyelet wiring 


interdental implant 


interdental ligament 


interdental papilla 
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بين الشفتين interlabial‏ 
بين نصفى الفك السفلى 
الدرز بين نصفى الفك السفلى - 
الوصل الذقني 
عظمي الفك العلوي = العظم بين عظمي 
الفك العلو ي intermaxillary bone‏ 
بين عظمي الفك العلوي 
توجد بين الفكين أو تمر بين الفكين . 
إرساء بين الفكين 
استخدام القوس السني العلوي كمرتكز لجذب وتشبيت 
القوس الى السفلين : 
عظم ما بين عظمي الفك العلوي- 
عظم جونه 
أحد العظام الصغيرة الموجودة في وسط الفك العلوي 
للجنين والتي تلتحم بعدالبلوغ . 
جر مرن ما بين الفكين intermaxillary elastic traction ٠‏ 
سحب مرن ما بین الفكين 
تثبيت مابين عظمى الفك العلو يي intermaxillary fixation‏ 
يقة لتشبيت الفك السفلي والفك العلوي في علاقة إطباقية 
طبيعية لفترة من الزمن (عادة لتحفيز التئام الكسر). 
العلاقة بين الفكية » العلاقة بين 
الفكين 
أية علاقة من العلاقات الكثيرة بين الفك السفلى والفك 
العلوي ؛ مثل : علاقة الفك السفلي والعلوي المركزية » 
وعلاقة الفك السفلي والعلوي اللامركزية » إلخ . 
المسافة بين الفكين 
مسافة بين الفك العلوي والفك السفلي حينما يكون الفك 
السفلي في وضع الراحة . 
الفكين 
(في تقويم الأسنان) :طريقة علاجية لتحريك إحدى 
القوسين السنيتين أو الاثنتين بواسطة استعمال الأطواق المرنة 
التي توضع بين حاصرات مثبتة على الأسنان في القوسين 
السنيتين المتقابلتين . تقسم إلى ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : يتم تطبيق القوة بين القوس العلوية 
والقوس السفلية لتحريك إحدى القوسين أو كلتاهما 
الصنف الثاني : يتم تطبيق القوة من الجزء الخلفي للقوس 
السفلية إلى المنطقة الأمامية فى القوس العلوية . الصنف 
الثالث : يتم تطبيق القوة من الجزء الأمامي للقوس السفلية 
إلى الجزء الخلفي في القوس العلوية . 


intermandibular 


intermandibular suture = 


symphysis menti 


intermaxilla = 


intermaxillary 


intermaxillary anchorage 


intermaxillary bone = 


Goethe's bone 


intermaxillary relation 


intermaxillary space 


intermaxillary traction 





تعشيق › تشابك= 
تداخل الحدبات 
تعشيق الأسنان أو عملية تشابك الأسنان (عصكاءهاعنم]) 


interdigitation = intercuspation 


كما في تعشيق أصابع اليد . 
توشيج أو تطابق الأجزاءالمتقابلة معاً . مثال : تطابق 
حدبات الأسنان السفلية مع وهاد الأسنان العلوية . 

التوتر السطحي بين الوجهي 
توتر أو مقاومة الانفصال لوجود غشاوة سائل رقيق بين 
سطحين منطبقين تماما » كما في الغشاوة الرقيقة من 
اللعاب بين قاعدة البدلة السنية وا الأنسجة ' 

تعارض »تداخل 

مناطق التداخل » مناطق الغؤور 

تعارض الحدبات 
تلامس حدبة سن مع حدبة في السن المقابلة بمايمنم 
تلامس الحدبات الأخرى للأسنان المتقابلة . 

تداخل إطباقي 


interfacial surface tension 


interference 
interference areas 


interference , cuspal 


interference , occlusal 


بين الجبهي interfrontal‏ 
بين جزئي العظم الجبهي . 

بين جذورالسن الثلاث interfurca‏ 

بين الكرد يات .بين الكر یوی interglobular‏ 


بين الكريات . 


العاج بين الكر يات interglobular dentine‏ 
أقنية بين الكر يات interglobular ducts‏ 


المسافة بين الكريات ٠‏ الفراغات الكهفية ععهمه interglobular‏ 
فراغات في عاج السن قريبة من الموصل العاجي المينائي ناتجة 


بين زوايا الفك السفلى . بين زاويتى الفك 2تصمع = اھنرہعامint‏ 


interim مودت‎ 

interim cementation إلصاق موقت‎ 

interim denture = provisional = بدلة سنية مؤقتة‎ 
denture = temporary denture بدلة سنية وظيفية‎ 


جهاز سني تعويضي يستعمل لفترة قصيرة من أجل 
تعويض ناحية جمالية أو للمضغ أو للدعم الإطباقي أو 
لتأهيل المريض لقبول بديل صناعي عن الأسنان الطبيعية 
المفقودة إلى أن يتم تحديد المعالجة التعويضية التي يمكن أن 
تقدم للمريض » أو إلى أنيتم تصنيع الجهاز التعويضي 
اللازم : 
داخلى » ضمن 
اكت يوعد فل عضو أو جزء أو تجويف . 


interior 
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الصماخ السمعي الداخلي internal auditory meatus‏ 
مجرى السمع الداخلي 
شُعب باطنة ‏ أفرع إنسية 
خط هتا اداح 
ناسور داخلي ١‏ 
قناة مرضية تصل مابين عضوين أو تجويفين بدون فتحة 
على السطح الخارجي . 
رباط جانبي إنسي 
الشريان الفكي الباطن 
لفل | ارت فاط 
الحافة المنحرفة الباطنة »الحيد 
انحرف الباطن 
العضلة الجناحية الإنسية 
الحديبة الجناحية الإنسية › 
النتوء الجناحي الإنسي 
امتصاص وال 2 ارتشاف داخلى 
انظ اخضاض (Resorption)‏ . 
سناد داخلی 
ووس عاك لوي نايع أو نزوعة » يستند على 
حشوة مصبوبة محضرة داخل تاج السن . 
إفراز داخلي 
تغبيت هَيكلى داخلي 


انظر تثبيت (21:28600) . 
سطح داخلي »وجه باطن 
تعليق سلكى داخلي 

يقة تثبيت كسرفي الهيكل العظمي الوجهي عن طريق 
أسلاك تمررفوق منطقة الكسر» ثم تدخل من خلال 
الأنسجة الرخوة إلى داخل الفم لتثبيت العارضات القوسية 


internal branches 
internal finishing line 


internal fistula 


internal lateral ligament 
internal maxillary artery 
internal oblique line 


internal oblique ridge 


internal pterygoid muscle 


internal pterygoid tubercle 


internal resorption 


internal rest 


internal secretion 


internal skeletal fixation 


internal surface 


internal wire suspension 


أو الجبائر . 
بين المنخرين internarial‏ 
بين عظمتي الف internasal‏ 


نظام الوحدات العالمي 
نظام وحدات يستخدم في الأعمال العلمية العالمية يعتمد 
على النظام المتري . 

بين إطباقي . بين القوسين السنيتين 
يقع بين الأسطح الإطباقية للأسنان المتقابلة في الفكين . 

مسافة فاصلة بين إطباقية = مسافة ‏ = interocclusal clearance‏ 


international unit system =IUS 


interocclusal 


حرة » مسافة استرخائية freeway space‏ 


تثبيت سلكى بين الفكين intermaxillary wiring‏ 
نوع من تثبيت كسور الفك باستخدام أسلاك لربط الفك 
السفلى بالفك العلوي . 
وسيط واوا 
رك الك اللنرسطة 
كل الحركات التي تقع بين الحركات الانزلاقية القصوى للفك 
السفلى . 
مُتوسط 
1- موجود بين شيئين » في وضع متوسط . 
2- (في طب الأسنان) : أية مادة غير موصلة تستخدم 
لتبطين حفرة محضرة فى السن »قبل حشوها بالذهب أو 
بلغي مار لب و 


intermediary 


intermediary jaw movement 


intermediate 


intermediate abutment دعامة متوسطة‎ 
intermediate cementum layer طبقة ملاطية متوسطة‎ 
intermediate membrane غشاء متو سط‎ 
intermediate membrane , Hannover's غشاء هانوفر‎ 


المتوسط 
ضفيرة متوسطة » شبكة متوسطة 
متوسط . وسيط 
العصب المتوسط 

يعصب غدد الأنف والفم » وبراعم التذوق . 
الله لين 

يحدث على فترات » مع فترات توقف ؛ عكس مستمر . 


intermittent force 


intermediate plexus 
intermedius 


intermedius nerve 


intermittent 


قوة متقطعة » قوة غير مستمرة 
(في تقويم الأسنان) : القوة التقويمية النشطة للجهاز التقومي 
حيث تتضائل إلى الصفر أو قريباً من ذلك قبل الموعد التالي 
مع طبيب تقويم الأسنان . 


1-داخلى . باطنى internal‏ 
لاسي 00 

internal attachment = frectional وصلة ا = وصلة‎ 
attachment = key and keyway احتكاكية = وصلة‎ 


المز لاج والميزاب - وصلة متوازية = attachment = parallel‏ 
وصلة محكمة = وصلة مشقوقة attachment = precisi0¬‏ 
attachment = slotted attachment‏ 
مثبتة تستخدم في تصنيع البدلة السنية الثابتة والنزوعة ؛ 
تشتمل على جزأين : الجزء الأول على هيئة وعاء يوضع 
ضمن محيط التاج للسن الداعمة والجزء الثاني مطابق 
تماماً للجزء الأول » يتصل بالداعمة أو بهيكل الجهاز 
السنى . 
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بينالححاجين interorbital‏ 
بين العظمي »بين العظام interosseous‏ 
موجود بين العظام (Bones)‏ . 
بين الحليمى » بين الحليمات interpapillary‏ 
الرباط بين الحا interpapillary ligament‏ 
بين طورين interphase‏ 
إدرا اج جرا احي interpolation‏ 
تقل وغرس تجراحي انشيج من عضو إلى عضو . 
تفسير » تفنيد »تاویل interpretation‏ 
تفسير شعاعى interpretation , roentgenographic‏ 
بين الموشورد 8 »بين المواشير interprismatic‏ 
المادة بين الموشورية interprismatic substance‏ 


تلاصقى 2 متجاو ر» تقارب » دانی interproximal‏ 
(في طب الأسسان) : بين الأسطم المغفاربة ؛ واقوبين 
الأسطح الدانية (الأسطح المتماسة) للأسنان المتجاورة . 

سحل متلاصق ٠‏ تآكل متجاور 
تآكل الأسطح الملاصقة قة للأسنان المتجاورة بالاحتكاك . 


interproximal cavity = 


interproximal attrition 


حفرة ة ملاصقة - حفرة بين الفرجتين 
interstitial cavity‏ 
حفرة تشمل ا أو السطح الوحشي للسن » 
د أيضا حفرة ة بين الفرجتين (Interstitial cavity)‏ . 
200 5 .له 
نخرمتلاصق »نخر ملاصق 
مسافة فاصلة بين المتحاورين 
مسافة بين الأسطح المتلاصقة لسنين متجاورتين . 
فُرجة التلاصق » مسافة التلاصق 


interproximal caries 


interproximal clearance 


interproximal embrasure 
interproximal projection = öةروص‎ = صورة ما بين التلاصق‎ 
فلم العضة المجتّحة‎ 
طريقة للتصوير الإشعاعي » لتوضيح التيجان والارتفاعات‎ 
السنخية الملاصقة للأسنان العلوية والأسنان السفلية ؛‎ 
. تستخدم في المقام الأول لتشخيص النخر الملاصق‎ 
interproximal space فراغ التلاصق . مسافة التلاصق‎ 
فراغ بين الأسنان المتجاورة ذ فى القوس السنية ؛ تنقسم إلى‎ 
فرجة إطباقية توجد في الناحية الإطباقية أعلى نقطة تماس‎ 
الأسنان » وفرجة حاجزية توجد في الناحية اللثوية من‎ 


bite-wing projection 


نقطة تماس الأسنان . 
قطع شريحة من الميناء الملاصق  interproximal stripping‏ 
(تنحيل » يجعله رفيع ( of enamel (slenderizing)‏ 


تقليل عرض السن الملاصق بإزالة جزء من ميناء السن (عادة 
الأسنان الأمامية ) لتصحيح الاختلاف في حجم السن أو 
لتثبيت وضع الأسنان بعد العلاج التقويمي . 


مسافة توجد بين الأسطح الإطباقية للأسنان العلوية 

والسفلية » حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة . 
المسافة بين الإطباقية » المسافة بين 
القوسين = المسافة الحرة » 


interocclusal distance = 


free-wayspace = interocclusal 


المسافة الاسترخائية = = clearance = interocclusal gap‏ 
المسافة بين الإطباقية الفاصلة = interocclusal rest space‏ 
مسافة الراحة بين الإطباقية 


المسافة بين الأسطح الإطباقية للأسنان العلوية والسفلية في 
وضع الراحة الفيزيولوجي (Physiologic rest position)‏ ¢ 
ويمكن حسابها بواسطة حساب الفرق بين البعد العمودي 
عند الراحة والبعد العمودي الإطباقي . 
التسجيل بين الإطباقي . تسجيل بين 
القوسين السنيتين 
تسجيل العلاقة الوضعية للأسنان المتقابلة أو لكلا الفكين 
على الأسطح الإطباقية لعضات الشمع أو للأسنان على 
مادة لدنة تتصلب » مثل : جبس باريس » أو الشمع أو 
معجون أكسيدالزنك واليوجينول . 
تسجيل أي وضع إطباقي من أجل نقله إلى المفصلة مثل 
الوضع الإطباقي المتقهقر أو الوضع الإطباقي المتقدم أو 
الوضع الإطباقي الجانبي أو الوضع الإطباقي بتداخل 
الحدبات أو التماس الحدبي الأولي ؛ يمكن تسجيل الوضع 
الإطباقي بواسطة رقاقة إطباقية لدنة أو دافئة من الشمع 
اللين المغلّف برقاقة معدنية . 
التسجيل بين الإطباقي 
المركزي- التسجيل المركزي بين الإطباقي 
تسجيل وضع الفك المركزي أو العلاقة المركزية للفك . 
التسجيل بين الإطباقي 
اللا مركزي 
تسجيل وضع الفك وهو في غير العلاقة المركزية . 
التسجيل بين الإطباقى الجانبى = interocclusal record , lateral‏ 
التحقّق الإطباقي الجاتبي ۰ 
تسجيل وضع الفك اللا مركزي الجانبي . 
التسجيل بين الإطباقي 
المنقدم = التسجيل بين الإطباقي البارز 
تسجيل وضع الفك اللامركزي المتقدم . 
مسافة لا إطباقية » الحيز بين 
السطوح الإطباقية 
الفرجة بين القوسين السنيتين عند وضع الراحة للفك 


interocclusal record 


interocclusal record , centric 


interocclusal record , eccentric 


interocclusal record , protrusive 


interocclusal space 
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سطح بينى › سطح ملاصق 2 سطح محاو ر interstitial surface‏ 
انظر سطح ملاصق (Approximal surface)‏ . 


نسيج خلالي interstitial tissue‏ 
سحجى > مذحى intertriginous‏ 
متعلق بسحج أو تسلّخات الجلد . 
و ١‏ 1 5 
بين القنيوى . بين القنيات »بين النبيبات intertubular‏ 


عاج بين القنيو ي »عاج بين القنيات intertubular dentine‏ 
3 2 


1- فسحة »فرجة interval‏ 

2- فاصل 

بين الأوعية intervascular‏ 
توجد بين الأوعية (Vessels)‏ . 

مُداخلةء تا intervention‏ 


مداخلة جراحية . تدخل جراحى  intervention , surgical‏ 
المعرن.+الأمفاء ۰ 
ذلك الجزء من القناة الهضمية الذي بمتد من المعدة إلى 
فتحة الشرج » طول الأمعاء الدقيقة حوالى6 أمتار » والأمعاء 
الغليظة حوالى مترين . تقوم الأمعاء بعملية الهضم وإزالة 
الفضلات الناتجة . 
باطنة » طبقة الشريان الباطنية 
1- أعمق طبقة رقيقة من الخلايا المبطنة للشرايين والأوردة ؛ 
تتألف من الطبقة البطانية للأوعية » وتبطن تجويف 
الأوعية الدموية . 
2- أعمق طبقة لختلف الأعضاء أو الأجزاء الأخرى من 


الجسم . 


intestine 


intima 


عدم احتمال intolerance‏ 
التواء intorsion‏ 
کی intoxication‏ 
(سابقة) داخل intra‏ 


intra - alveolar septum 


الحاجز داخل السنخ . الحاجز بين 
ال 
5 الفكي 
داخل الشريان ٠‏ 
داخل المفصل 
و ف 
داخل الأذن 
عيب داخل العظم 
انظر عيوب عظمية داخل العظم (Osseous defects,‏ 


. intrabony) 


جیب داخل العظم 


intra _ arch 
intra-arterial 


intra-articular 


intra-aural 


intrabony defect 


intrabony pocket 


interproximal surfaces 


أسطح متلاصقة 


انظر سطح ملاصق (Approximal surface)‏ . 


بين الحدقتين interpupillary‏ 
بين الجذور interradicular‏ 


منطقة توجد بين جذور الأسنان متعددة الجذور . 
الزمرة بين الجذرية . المجموعة بين 
الجذرية 
جيب بين الجذور 


interradicular group 


interradicular pocket 
interradicular retainer المثستة بين الجذرية » مشتة جذرية‎ 
interradicular septa = الحواجز بين الجذرية = الحاجز بين‎ 
interradicular septum الجذري . حاجز بين الجذور‎ 


جدار أو حاجز عظمى 3 يوجد بين جذور الاسنان متعددة 


الجذور . 
المسافة بين الحافتين السنخيتين = = interridge distance‏ 
المسافة بين القوسين interarch distance‏ 


N I E 
(القوس السنخية أو القوس المتبقية) والتي تحدد البعد‎ 
. العمودي‎ 

2- المسافة العمودية بين الحيد العلوي والحيد السفلى » انظر 
أيضاً نقص المسافة بين القوسين ١ء۲هإمام1 Re‏ 

. distance) 
. (Interalveolar distance) انظر المسافة بين السنخين‎ 
خياطة متقطعة . درز متقطع .غرزة‎ 
. انظر درز » خياطة (ععدانا5)‎ 


interrupted suture 


5 5 5-3 


فوة مد interrupted force‏ 
انظر » قوة متقطعة (Intermittent force)‏ . 
تقاطع intersection‏ 
بين حاجزين interseptal‏ 
حاجز بينى » حجاب بينى interseptum‏ 
interstitial‏ 


خلالي »بين الخلوي 
معان ارات أو يوجد داخل الفجوات لمجزء أو نسيج 
في الجسم . 
1- بين الأنسجة الخاصة مثل النسيج الضام أو السائل الخلالي 
المار خلال خلايا الجسم . 
2-(فى طب الأسنان) :المسافة الفاصلة بين التيجان 
الإكلينيكية للأسنان المتجاورة أو الأسنان المتماسة . 
حفر ةبينية › حفر ة ملاصقة interstitial cavity‏ 
حفرة في السطح الإنسي أو السطح الوحشي للسن . 
النمو بين الخلوي 


interstitial growth 
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داخل الرباط »داخل الوتر intraligamentous‏ 

داخل اللسان intralingual‏ 
ضمن اللسان . 

داخل الفصيصي » داخل الفصيص intralobular‏ 


الأفنية داخل الفصيصية 
داخل الفك العلوي 
ضمن الفك الواحد ؛ بعكس بين الفكين . 
سحب داخل الفك العلوي › 
جذب داخل الفك العلوي 
جذب أو سحب بين مجموعة من الأسنان توجد في 
ال ا 1 
داخل النّقي ‏ داخل نخاع العظم 
التثبيت دأخل النقى 
يقة لتثبيت كسور العظام بواسطة مسامير معدنية داخل 
الفراغ النخاعي للعظم .انظر تثبيت (1<28600) . 
الخياطة السلكية داخل النقى » 
داخل الغشاء » ضمن الغشاء 
داخل الجزيء 


intralobular ducts 


intramaxillary 


intramaxillary traction 


intramedullary 


intramedullary fixation 


intramedullary wiring 


intramembranous 


intramolecular 


غرز داخل المخاطية = intramucosal inserts = subdermal‏ 
غرسة تحت الجلد = implant = mucosal inserts‏ 
مغارزمخاطية 


إدخال معدن فيه غؤور مثبت )€ndecuts(‏ » ليستقر داخل 

مكان مختار مجهز جراحيا في الخاطية لتثبيت إضافي لبدلة 

سنية متحركة . ۰ 
داخل العضل 

ضمن العضل أو العضلات . 
حقن داخل العضل « حقنة عضلية  intramuscular injection‏ 

انظر حقن (Injection)‏ . 


intramuscular 


داخل فتحتى اكنخر intranarial‏ 
ضمن فض ت ا 

داخل الف intranasal‏ 
ضمن الأنف . 

intranasal antrostomy فغرالغارعبرالاأف‎ 


عملية جراحية » لعمل فتحة من خلال الصماخ السفلي 

للأتف داخل الجيب الفكي العلوي. 
داخل النواة ۰ 
بين الإطباق » داخل الإطباق 

وضع السن أو الأسنان أسفل المستوى الإطباقي الطبيعي . 


intranuclear 


intraocclusion 


الجيب حول السني الذي توجد قاعدته أسفل حافة العظم 
السنخي الحيط بالسن ؛ ويوصف وفقا لما يشتمل عليه من 
واحد أو اثنين أو ثلاثة جدران عظمية ؛ مصطلح جيب 
داخل العظم (Infrabony pocket)‏ مصطلح قديم وغير 
داخل الفم »داخل الخد 
داخل التجويف الفموي أو داخل الخد أو الشدق . 
داخل المحفظة 
توجد ضمن الحفظة . 
كسرداخل المحفظة 
داخل الخلية »فى الخلية 
يوجد ضمن الخلية أو الخلايا . 
هضم داخل الخلية 


intrabuccal 


intracapsular 


intracapsular fracture 


intracellular 


intracellular digestion 


داخل الرا أس »داخل الدماغ intracephalic‏ 
داخل اللقمة intracondylar‏ 
داخل التاج intracoronal‏ 


متعلق بما هو داخل التاج أو الجزء التاجي للسن الطبيعية 
مثال ذلك : الحشوة المصبوبة عبارة عن تعويض أو حشوة 
داخل التاج » بعكس التاج الصناعي الذي يعد تعويضاً 
خارج التاج . انظر أيضاً وصلة محكمة (Precision‏ 
attachment)‏ . 

وصلة داخل التاج 
وصلة محكمة » أحد أجزائها (عادة الجزء الأنثى) منطمراً 
داخل حشوة أو داخل تعويض في تاج السن . 

حشوة داخل التاج » تعويض intracoronal restoration‏ 


intracoronal attachment 


حشوة أو تعويض يوجد داخل تاج السن المرممة . 
مشبتة داخل التاج intracoronal retainer‏ 


داخل الجمجمة »داخل القحف intracranial‏ 
ضمن الجمجمة أو القحف . 
الضغط داخل القحف 
قان فط التساكن'المشاضى راط رة تخل اخ بسي 
السائل النخاعي ا حيط بالمخ »لتبين الضغط داخل 
الجمجمة . 
1-غير طروق ( للمعدن ) 
يصعب تطريقه أو ترقيقه مثل : معادن غير طروقة . 
2 - معند ( للام ) على العلاج 
مثل : ألم عسير التسكين (Intractable pain)‏ . 
عر ا 
انظر حقن (Injection)‏ : 


intracranial pressure = ICP 


intractable 


intraligamentary injection 
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خياطة سلكية داخل العظم intraosseous wiring‏ 

داخل اللب intrapulpal‏ 

التخدير داخل اللب intrapulpal anaesthesia‏ 

داخل الحاجزي .ضمن الحاجزي intraseptal‏ 

تخدير ضمن الحاجزي intraseptal anaesthesia‏ 

1-داخل الخلايا intrastitial‏ 

2- داخل الألياف 
ضمن خلايا النسيج أو ضمن آلياف النسيج . 

داخل الغمد intrathecal‏ 
ضمن الغمد . 

داخل الرفامئ > ضمن الرعائق intratracheal‏ 
ضمن القصبة الهوائية . 

تخدير داخل ارقا intratracheal anaesthesia‏ 

تنبيب داخل الرُغامى intratracheal intubation‏ 
انظر تنبيب داخل القصبة الهوائية [الرغامى ] 621داع000:3م8) 
intubation)‏ . 

داخل الوعاء intravascular‏ 
ضمن الوعاء الدموي أو الوعاء اللمفي . 

داخل الوريد intravenous‏ 


تخدير داخل الوريد » تخدير 
وريدي 

يقة للتخدير الكلى » بحقن المادة المخدرة فى الوريد 

لتدخل في مجرى الدم مباشرة . انظر مخدر 


intravenous anaesthesia 


. (Anesthetic) 
intravenous injection حقن داخل الوريد . حقنة وريدية‎ 
. (Injection) انظر حقن‎ 
intravenous sedation تهدئة بالحقن داخل الوريد‎ 
intraventricular داخل البطين‎ 
. ضمن البطين‎ 
intraversion ضيق القوس السنى‎ 
intrinsic داخلي » داخلي المنشا‎ 


عامل داخلى intrinsic factor‏ 
عضلة غائرة 


7 عصب داخل 


intrinsic muscle 


intrinsic nerve 


(سابقة) داخلى 3 فئ 2 وسط intro-‏ 
انغراس › كبح التبار ز intrusion‏ 


لافي تقويم الأسنان) : أسلوب لتحريك السن باتجاه قاطعي 
لثوي (172119ع5اع120150) » على امتداد محورها الطولي 


داخل الفم intraoral‏ 
ضمن الفم أو ضمن الحفرة الفموية . 
تخديرداخل الفم 
طريقة للتخدير ا موضعي بواسطة حقن السائل الخدر في 
أنسجة الفم من داخل التجويف الفموي . 1 
ارتكاز داخل الفم »ارساء بداخل الفم intraoral anchorage‏ 
تثبيت من داخل الفم ؛ أي بواسطة الأسنانأومن 
مكونات الفم الأخرى . 


intraoral anaesthesia 


آلة تصوير داخل الفم intraoral camera‏ 
محفظة الفلم الشعاعى داخل الفم intraoral cassette‏ 


تستخدم محفظة صغيرة للأفلام الشعاعية الإطباقية » 
لتوضع داخل الفم . تستعمل لخفض زمن التعرض للأشعة 
لاحتوائها على حواجز مكثفة للصور الشعاعية . 

الفحص داخل الفم 

قوةداخل الفم 
(في تقويم الأسنان) : قوة تدنشأعن وجود جهاز تقويعي في 
الفم . 

جيب داخل الفم 
(في الجراحة التجميلية للفم) : يتم تخليق جيب داخل 
الفم ثم يُبطن بغرسة جلدية لدعم تعويض صناعي 
لإصلاح مظهر الوجه الناتع عن فقدان جزء هام من عظام 
الوجه . 

صورة شعاعية داخل الفم 
التقاط صورة شعاعية للأسنان والأنسجة ا محيطة » بوضع 
الفلم داخل الفم خلال التعرض للأشعة . 

رسم من داخل الفم 
عمل رسم من داخل الحفرة الفموية . 
انظر رسم (Tracing)‏ . 

أنبوب داخل الفم 
أنبوب أشعة صغير يوضع داخل فم المريض حين التقاط 
صورة شعاعية سنية بانورامية . 

خياطة سلكية من داخل الفم 

داخل الحجاج 

داخل العظم » ضمن العظم 

تخدير داخل العظم 
تخدير السن عن طريق حقن المحلول الخدر مباشرة في 
العظم السنخي في منطقة الذروة . 

حقنة داخل العظم 


انظر حقن (Injection)‏ . 


intraoral examination 


intraoral force 


intraoral pocket 


intraoral radiograph 


intraoral tracing 


intraoral tube 


intraoral wiring 
intraorbital 
intraosseous = intraosteal 


intraosseous anaesthesia 


intraosseous injection 
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قطع ذو جلفة معكوسة inverted bevel incision‏ 
انظر قطع ذو جلفة معكوسة (Inverse bevel incisi0n)‏ . 

قمع مقلوب . مخروط مقلوب 

قطع العظم بشكل 1 معكوسة 
عملية جراحية لتصحيح بروز الفك أو تراجع الفك . 
يحيط أو يغلف أو يطمر فى مادة كاسية ؛ كما فى حالة 
تصنيع البدلات السنية الصناعية أو التيجان والجسور . 


inverted cone 


inverted L osteotomy 


invest 


استقصاء » تحقيق investigation‏ 
كسوء تغليف investing‏ 


أو سن أو شكل شمعي أو نموذج شمعي لحشوة مصبوبة أو 
تاج إلخ . بمادة كاسية مقاومة للحرارة قبل عمليات 
التصليب أو لحام أو صب الأجهزة التعويضية الكاملة أو 
ا لجزئية وذلك بتغليفها بواسطة الجبس في مرحلة الشمع في 
كسو فراغي (كسو بالتفريغ) 
أسلوب لكسو النموذج داخل الفراغ » أي بتفريغ الهواء ؛ 
حيث تتعرض المادة الكاسية للتفريغ قبل صبها أوفي 
بعض الحالات أثناء صبها داخل أسطوانة الصب حول 
مسحوق كاس = مادة كاسية investment = investment‏ 


investing , vacuum 


material 

1- أية مادة تستعمل فى طب الأسنان : لإكساء شىء ما . 

ماد ة مقاوفة لالحرارة شهدم فلات ردم فن 
لحشوة سنية أو بدلات سنية أو تيجان أو حشوات 
مصبوبة » لعمل قالب بعد إزالة الشمع » بغرض صبها 
بمعدن أوراتين أكريليكي . 

3- أية مادة تستخدم لاحاظة ودعم الأجزاء المعدنية » 
والحفاظ على العلاقة بينهما أثناء عملية اللحام للأجزاء 
المنفصلة . 

قالب مصبوب بمادة 
كاسية - قالب مقاوم للحرارة 

مثال أو قالب من مادة مقاومة للحرارة العالية دون أن 

تتحلل أو تتفكك . 


investment cast = refractory cast 


مسحوق کاس خشن coarse‏ و investment‏ 
مسحوق کاس ناعم investment , fine‏ 


مسحوق کاس مائی investment , hydroscopic‏ 
مسحوق کاس ذو تمدد محدد حينما يوضع في الماء » بعد 


أن يخلط وقبل أن يتصلب . 


بعيداعن المستوى الإطباقي وداخل التتوء السنخي السني . 

حالة من انغراز السن داخل السنخ ؛ يمكن أن تنتج عن 

حالة مرضية أويمكن أن تكون جزءاً من علاج تقويمي . 
انغراس السن 


ج 
إدخال أنبوب من خلال الفم أو الأنف > للسماح بمرور 
الهواء أو الغاز أو البخار أو المخدر الإنشاقى داخل الرئتين . 

تنبيب داخل القصبة الهوائية 


intrusion , tooth 


intubation 


intubation , endotracheal 


تنبيب انفى intubation , nasal‏ 
تنبيب تمو intubation , oral‏ 
عمد 0 يَغلّف invaginate‏ 
يُعْطّى بغمد أوغلاف . 
انغماد »إغماد »انغلاف invagination‏ 


دخول انثناء أحد أجزاء النسيج » داخل جزء آخر وبذلك 
يصبح الجزء الأول مغلفاً بالجزء الثاني . 
غزو (جراثيم ) 
انتشار الورم بغزو الأنسجة القريبة . 
هجومي .غَزوي 
يميل للانتشار واجتياح الأنسجة الحيطة . 
مَعکوس مَقْلوبٍ 
قطع ذو جلفة مَعكوسة 
قطع داخلي يستخدم في الشريحة الجراحية حول السنية 
لإنجاز حافة رقيقة للشريحة » وبذلك يقي من تكون النسيج 
المتقرن » ويزيل النسيج الظهارى الميزابى » بتقليل الثخانة من 
سطحها الداخلى . 
قانون التربيع المعكوس 
1-تعبير عن العلاقة بين شدة الأشعة وبعد الفلم البؤري 
تنص على أن شدة الأشعة تتغير عكسيا بالنسبة لمربع بعد 
2- (في علم الأشعة) : قاعدة تنص على أن شدة الأشعة من 
المصدرء على اعتبار عدم امتصاص أو تشتت الأشعة 
بواسطة جهاز الأشعة . 
انقلاب »عکس »انعکاس »تعاکس 
انقلاب السن 
حالة بزوغ السن وجذرها للأعلى » حيث يكون جذر السن 
متجهاً ناحية العظم السنخي »في وضع عكسي . بزوغ 
السن بجذرها أولاً . 
مقلوب 


invasion 


invasive 


inverse 


inverse bevel incision 


inverse square law 


inversion 


inversion , tooth 


inverted 
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بذاتها ولاتكون تحت السيطرة الإرادية ؛ وهى عضلات غير 
مخططة أو ملساء » حينما تفحص تحت ال جهر » توجد فى 
الجهاز الهضمى » والأوعية الدموية 5 والغدد 4 

أوب » انكماش 

انكماش الشدق .أوب فموي 
انطواء داخلي للأدمة الظاهرة في الجنين » ينتج عنه تكون 
فتحة الفم البدئية . 


involution 


involution , buccal 


يستخدم » بتضمن ٠يشمل‏ › يُؤثر في involve‏ 
مُستخدم مشمو ل involved‏ 
يودورءيوديد(دواء) iodide‏ 
يود (دواء) iodine‏ 


ومحلول قاتل للجراثيم » ومحلول كاشف للويحة 
الجرثومية . 
صغة اليود 


iodine , tincture 
iodo- = iod 

يودوفورم = يودوميثان ثلاڻي iodoform = tri-iodomethane‏ 
مسحوق أصفر متبلور مانع للعفونة يحتوي على اليود له 
رائحة نفاذة مميّزة ؛ وله قوة تطهير ضعيفة » يستعمل كمطهر 
خفيف ومسكن للألم يستعمل عادة كضماد في مكان 
الخلع » لم يعد يستعمل الآن بسبب سميته حينما يمتص . 

أيون ion‏ 
تجن را ا( ار سرک ( ]رومن 
المادة . 

تأین »تشريد »تشارد 
العملية التي يكتسب فيها أو يفقد الاستقرار الكهربي أو 
الذرة المتعادلة أو الجزيء الإلكترونات » وبالتالي يكتسب 


إما شحنة سالبة أو شحنة موجبة . 


ionization 


غر فة التأين ionization chamber‏ 
أداة تستخدم لقياس كمية الإشعاع وذلك بتعيين مقدار 
التأين الذي يحدث في حجم محدد من الهواء . 

إشعاع متأين .إشعاع مؤين 
إشعاع ينتج أيونات في الأنسجة المتعرضة له . انظر إشعاع 


ionizing radiation 


. (Radiation) 
ions أيو نات‎ 
iontophor علاج أيو نی سنى‎ 


مداواة بالأيونات 2 
العلاج الأيوني 


iontophoresis = iontherapy = 


ionic medication 


مادة كاسية investment material‏ 
مادة جبس خاصة قادرة على مقاومة الحرارة العالية .انظر 
مسحوق كاسي (Investment)‏ . 
مزيج حص > مخلوط اس 
مسحوق كاس فسفاتى investment , phosphate-bonded‏ 
الربط » مسحوق كاس ذو ربط فسفاتي 
مسحوق كاس صامد 5 مسحوق م0 , investment‏ 
كاس مقاو م للحرارة 
مادة كاسية تستطيع مقاومة درجات الحرارة العالية » 
وتستخدم في عمليات الصب واللحام : 
نظام تقويمي تدريجي 
نظام تقويمي لتحريك الأسنان بدون استخدام الحاصرات 
الاعتيادية والأقواس السلكية » يعتمد أساساً على مجموعة 
متتالية من الطابعات البلاستيكية الشفافة والمصنعة بمساعدة 
الكمبيوتر » يتم تطبيق طابع بعد الآخر لتحريك الأسنان 
تدريجياً حتى تصل للوضع المراد . يعمل هذا النظام التقويمي 
أفضل للتحريك البسيط للأسنان . 


investment mixture 


invisalign 


إرضاب inviscation‏ 
مزج الطعام باللعاب . 
حاصرات مختفية » حاصرات غير منظورة » و5ععةط eاطiیinvi‏ 
حاصرات غير مرئية 


مصطلح يطلق على الأجهزة التقويمية التي تغبت على 


الأسطح اللسانية للأسنان وتشتمل على حاصرات شفافة أو 
نصف شفافة . 
مَعَمَلِى »فى المختبر »فى الأنبوب in vitro‏ 


وصف تجربة تتم خارج الجسم الحي أي ما يحدث في 
أنبوب الاختبار أو طبق الاستنبات » وتسجيل الملاحظات 
فى داخل امختبر ؛ عكس فى الأحياء (In vivo)‏ . 
ف للحي اق الان ا 
٠‏ افا ت ربة أو ماطف أجسام كائنات حية » أي ما 
يحدث أو يلاحظ داخل الكائن الحى ؛ عكس فى الختبر 
١ . (In vitro)‏ / 
قناب 
منطقة من نمو عظم جديد ملتئم حول بؤرمن العظم 
المتنخر » يشاهد في التهاب نقي العظم . 
لاإرادى »غير اختياري 
حركات لاإرادية 
عضَّلة لاإرادية 
أحد الأنواع الثلاثة الرئيسية من العضلات التي تنقبض 


1110 


involucrum 


involuntary 
involuntary movements 


involuntary muscle 
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غسل كيميائى irrigation , chemical‏ 
إرواء » عسل بالماء 
مرحضة . مرواء 
أداة الغسل . 
مرواء الفم 


irrigation , water 


irrigator 


irrigator , mouth 


مرواءقناةالجذر irrigator , root canal‏ 
7 و اء الأسنان irrigator , teeth‏ 
مهج مخر ش irritant‏ 


أية مادة ا هوج أنسجة الجسم . 
مادةمُخرشة »مادة مهيّحة 


تهيج . تخريش » تنبيه » إثارة 
كالة كن القارة الزائده اطباض المقرطة: 


irritation , calculus 


irritant substance 


irritation 


تهيج كيميائي irritation , chemical‏ 
تهیج ناتج عن البدلة السنية irritation , denture‏ 
تهيج دوائى اي irritation , drug‏ 
تهیج آلي irritation , mechanical‏ 


نقطة التهيج » نقطة الإثارة irritation point‏ 
في حالة فحص حيوية أب السن بواسطة تيار كهربي ؛ هي 
عبار عو ال اوم الس رها ا 
باخام خر ينين الخبار وقبل الإحساس بالألم 
مباشرة . 

تيج اللب إثارة لبية 

فقردم موضعي . إقفار 
نقص الدم الموضعي في نسيج أو جزء تشريحي من الجسم » 
ينتج عن انخفاض انسياب الدم الناتح عن انسداد أو 
انخفاض الإمداد الدموي ؛ يلاحظ تأثير العقاقير القابضة 
للأوعية الدموية التي تحتوي عليها محاليل التخدير 
الموضعي » حينما يتحول لون الأنسجة إلى الأبيض أو تفتقر 
للدم ب الحقن مباشرة . 


irritation , pulp 


ischaemia 


إقفاري ischaemic‏ 
(سابقة) متساو . متعادل » متماثل -15 ,-150 
متماثل الخلايا isocellular‏ 
نسيج يشتمل على خلايا متماثلة وذات حجم متساو . 
متماثل الأسنان isodont = isodontic‏ 


ذو أسنان متماثلة في الحجم والشكل . 


متماثل الفكوك isognathic‏ 
متماثل الفكين isognathous‏ 


ذو فكين متماثلين في الحجم والشكل . 


علاج طبي بواسطة إدخال كهربي للأيونات داخل أنسجة 


الجسم . 


ذات الجانب »نفس الجانب 


ipsilateral 


الجانب الممثال ipsilateral side‏ 
في طب الأسنان التعويضي : الجانب العامل » انظر جانب 
عامل (Working side)‏ . 

iron = Fe حديد‎ 


عنصر معدني رمزه الكيميائي (58) ؛ صلب » قابل 
للسحب » وقابل للتطريق . 

توارن الحديد 

إشعاع »تشع 5 : 
تعرض ا تدر وتستخدم ا e‏ 
تحت الحمراء » أو الأشعة فوق البنفسجية » أو أشعة جاما أو 
الأشعة السينية . 

متعسّر الرد »غير قابل للرد 

و 

کسر متعسر الرد 

احتقان لُبى متعسر الرد 

عاج غير منتظم 


عدم انتظام 2 شذوذ 


iron balance 


irradiation 


irreducible 

irreducible fracture 

irreducible pulp congestion 

irregular 

irregular dentine 

irregularity 

منسب عدم الانتظام ؛مؤشر عدم الانتظام irregularity index‏ 
لتقدير ازدحام الأسنان الأمامية . 


لاعكوس ».غير قابل للعكس 


irreversible 


غر وى مائى غير irreversible hydrocolloid = alginate‏ 


مادة غَروية مائية تحتوي على محاليل غروية من حمض 
الألجينيك . تتغير بواسطة تفاعل كيميائي غير عكوس 
فتكون ألحينات الكالسيوم غير الذوابة » انظر أيضاً ألجينات . 
مادة طبع غروية مائية غير 
5 
انظر مادة الطبع (Impression material)‏ . 
يروى 
إرواء irrigation‏ 
عملية غسل حفرة بتيار مائي » غسل جرح أو عضو مجوّف 
با لاء أو بمحلول مطهر لإزالة الفضلات وتقليل e‏ ؛ 
تستخدممحقنةهنت (Hunt's syringe)‏ أو محقنة 
بلاستيكيةتبوذة لغسل الأسناخ والفجوات الكيسية » 
وتستعمل محقنة ثلاثة في واحد لغسل الفضلات أثناء 
تحضير الحفرة فى السن » والحقنة تحت الجلد لغسل الحفرة 
الل اا اة اة اكد 
انظر أيضا محقنة (وعصترز8) . 


irreversible hydrocolloid 


impression material 


irrigate 
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isotonic saline 


محلول ملحى معادل التوتر 
تا عة isotopes‏ 
عنصر كيميائى له نفس العدد الذرى ولكنه مختلف فى 
الكتلة الذرية عن نظيره غير المشع . تستخدم النظائر المشعة 
ذات النشاط الإشعاعي في تتبع الأثر في الجسم . 
بَريحْ 
عنق .(في التشريح) : جزء ضيق أو شريط ضيق من 
النسيج » يصل جزتين كبيرين أو تجويفين . 
يَرَرَخْ الحفرةالسنية 
برزخ وحشي isthmus , distal‏ 
isthmus , mesial‏ 


isthmus 


isthmus , dental cavity 


عرض العينية : عرض البررخ isthmus width‏ 
حكّة ءيّحك . يَهرش itch‏ 
حل هرشن »حكاك itching‏ 
مغر iter‏ 
معبر سني iter dentium‏ 
الممر الذي تسلكه السن الدائمة أثناء البزوغ . 
(لاحقة)التهاب -itis‏ 


يعني المرض أو الالتهاب . 
ناب عاج الفيل - عاج 
مادة شبيهة بالعظم مصطلح يقتصر عادة على أسنان 
وأنياب الأفيال والحيوانات الثديية الكبيرة الأخرى . 
r‏ 5 5 و 2 
عروه تعشيق 4 عروة ايقي 
نوع من التثبيت بالأسلاك تثبت فيه العرى الصغيرة من السلك 
على الأسنان » ومن خلالها يتم تثبيت مابين الفكين . 


ivory = dentine 


ivy’s loop 


طعم إسوي isograft‏ 
طعم يؤخذ من أحد التوائم وينقل إلى التؤام الآخر . انظر 


رقعة أو طعم إسوي المنشأ أو الأصل (Isogeneic)‏ . 


نقص التنسج المنعزل isolated hypoplasia‏ 
(سن تيرنر) (Turner tooth)‏ 


تعرص الم الوق نت إا ارخ يودي إلى نقص 
التنسج في السن الدائمة البديلة وحدوث تشوه واضح (سن 


5 
تشابهى » متشابه الأشكال » متساوى الأجزاء isometric‏ 
متساوي القياس [ 
انقباض متساو 2 امن متساو isometric contraction‏ 
انقباض عضّلي دون تغيير في طول العضلة . 
متشابه الشكل isomorphism‏ 
متشابه الشكل أو الهيئة isomorphous‏ 


متساوي الحرارة isothermal = isothermic‏ 
متعادل التوتر » متساوي التوتر 
لوصف محلولين لهما نفس قوة الانتشار ؛ يمكن أن يخلط 
الحلول المتعادل أو ا محلول الطبيعي »مع سوائل الجسم دون 
أن يسبب لها أي خلل ؛ تتسبب ال حاليل ناقصة التوتر أو 
الضغط في انحلال الدم أو انفجار خلايا الدم ؛ بينما 
تتسبب الحاليل مفرطة التوتر أو مفرطة الضغط في انكماش 
أو تحززأوتسئن الخلايا . 
انقباض مُتساوي التوتر . تقلص 
إسوي التوتر 
انقباض عضلي » يسبب قصراً في طول العضلة بينما 
تحافظ العضلة على ثبات توترها . ٠‏ 


isotonic 


isotonic contraction 
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نسبة إلى ل .ل .ياكوبسون »1.1.40801 »1843-178 » 


طبيب ومشرح داغركي. 
عضو جاكوبسون Jacobson's organ‏ 
ر حةجاكوب Jacob's ulcer‏ 


نسبة إلى أ .جاكوب » 8.1200 .1874-1790 » جراح 

فرحة أكالة تصيب الوجه والجفن . 
متاح عيبا کي 

انظر أدوات الأنسجة الداعمة السنية (Periodontal‏ 


. instruments) 


Jacquette’s scaler 


وحمة تيك ياداسون = = Jadassohn-Tieche’s naevus‏ 

الوحمة الزرقاء 
نسبة إلى ي .ياداسون » صطاه55ة1.120 »1936-1863 » 
أخصائي جلد ألماني » وم .تيك M.Tieche‏ . 


blue naevus 


مسيخ ذو وجهين . توأمين متحدي الرس janiceps‏ 
أدوات تقليح سطح الجذر. jaquette = jaquette’s scalers‏ 
مقالح جاكيتي 

أدوات تشذيب سطح الجذر من القلح تستخدم لإزالة القلح 
تحت اللثوي . وصقل سطح الجذر بإزالة الطبقة السطحية من 
الملاط . 

يرقان 
مرض يتميز بتبدل لون ال جلد والأغشية الخاطية » وقرنية العين 
إلى الأصفر بسبب زيادة غير طبيعية للبيليروين (صباغ 
الصفراء ) في الدم . 

يَرقاننَزْلي 

يَرقان انحلالي الدم 

يَرقان التخدير الموضعي 


jaundice = icterus 


jaundice , catarrhal 
jaundice , haemolytic 


jaundice , local anaesthesia 


4 


مَك د 
عام يطلق على الك العلوي ويشمل الفّك العلوي 
وطليعة الك العلوي » أو المَّك السفلي . 
مَك إضاف jaw , accessory‏ 


عيب خلقي أو ولادي » يتميز بوجود جزء مكرر من الك 
العلوي أو السفلي » مع وجود أسنان زائدة عن العدد 
الطبيعى أحياناً . 
مجني ااك 
عملية جراحية تستخدم فيها مواد مختلفة مثل مادة العظم 
ذاتي المنشأ أو الغضروف لتطعيم القّك وزيادة حجمه . 


jaw augmentation procedure 


تاج مغنلف jacket crown‏ 
تاج من الأكريليك أو الخزف يستقر على ويغطي تاج السن 
الطبيعية ا محضرة . انظر تاج (Crown)‏ . 

تاج جاكيت من الراتين المر کب jacket crown , acrylic resin‏ 

تاج جاكيت خَرفي 

مرفاع لولّبي 
اسم قليم لطبيقة تقويمة الا لتوسيع القوس السنية 
راا رف دلبل و ذو ر لون وع 
الطبائق الشابتة أو المتحركة لتوسيع القوس الهيكلية أو القوس 
السنية أو كلتيهما معا ءيكون عادة التوسيع في اتجاه 
مستعرض . 

مفتاح المرفاع اللولبي 

جهاز المرفاع اللولبي التقويمي 


jacket crown , porcelain 


jackscrew 


Jackscrew key 
Jackscrew orthodontic 
device 
Jackson’s appliance = طبيقة جاكسو ن = ضمة جاكسون‎ 
Jackson’s crib 
« 1929-1850 , V.H.Jacks0 نسبة إلى ف .ه .جاكسون‎ 
. طبيب أسنان أمريكي‎ 
طبيقة تقويمية مكونة من سلك هيكلي يمر حول كل من‎ 
الأسطح الشدقية واللسانية لجميع الأسنان في قوس واحدة‎ 
في أحد الفّكين » ويلتحم السلكان على مسافات متباعدة‎ 
وذلك لتأمين ثباته في مكانة بالفّك . ويستخدم كقاعدة‎ 
لإضافة ضغط على سن معينة أو على الأسنان جميعاً ليؤدي‎ 
. أية حر كة مطلوبة للسن أو للأسنان‎ 
= ضمة جاكسون » مشبك جاكسون‎ 
7 طبيقة جاكسون‎ 
شّلل جاكسون = مثلازمة ماكينزي‎ 
Jackson-Mackenzie’s syndrome = -جاكسون = متلازمة‎ 
ماكينزي‎ 
« 1911-1835 J.H.Jacks0n« نسبة إلى ج .ه .جاكسون‎ 
›» أخصائي أعصاب إنجليزي » وسير س . ماكينزي‎ 
. طبيب إنجليزي‎ » Sir Macken « 1909-4 
شلل ناج عن احتشاء جذع الدماغ‎ 
علامة جاكسون‎ 
(عند فحص الصدر بالسمع)‎ 
Jacobson's nerve = tympanic nerve = عصب ياكوبسون‎ 


العصب الطبلي 


Jackson’s crib = 
Jackson’s appliance 


Jackson's paralysis = 


Mackenzie's syndrome 


Jackson's sign 
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jaw , lower = mandible مَك سفلى‎ 


تك متکتل فُطار ت عنقّی jaw , lumpy = actinomycosis‏ 
وجهى = داء الفطر الشعاعى 
ا ٍ 


سوءتو ضع القك jaw malposition‏ 
أي وضع شاذ للفك السفلى . 
حركةالفك jaw movement‏ 


1- حركات القّك السفلى . 
تك آية ترات مكنة في وضع الماك السقلن.: 
حركةالفّك المتوسطة 
كل الحركات التي تقع بين الحدود القصوى لحركات الك 
السفلى . 
اظهر الجانبي لحركة الك 
1- رسم بياني لوضع الفّك السفلي مقابل الزمن . 
2-مرتسم حركة الفك على المستوى التاجي أو المستوى 
السهمى . 
ومالك »نامية القّك 
تلين عظام القك 
التهاب العظم والنقي في الفك 
قك الببغاء .نك ببغائى 
فين الو العاف ق 
العلوي يرافقه بروز الأسنان » وبالتالي وجودعلاقة غير 
طتيعية الأستان الأمامية , 
فك فسفوري = نخر 
فسفوري » تنخر الك الفسفوري 
تنخر عظام الفك بسبب التسمم الفسفوري . 
ك غليونى jaw , pipe‏ 
حالة من الألم الشديد بالك نتيجة استمرار القبض بالأسنان 
على الغليون بين الفكين . 
أداة لجعل الفكين مفتوحين «متباعدين» خلال المداخلة السنية 
التي تجرى تحت التخدير العام . 
فك سفلي بارز 
بروزالفك 
1- الفقم » بروز الذقن للأمام . 
2- بروز وجهي ١‏ الفك . 
جردي 
فعل انعكاسي للعضلات ا حركة للفكين ناتج عن تنبيه التجويف 
الفموي أو المنطقة الوجهية الفموية . 


jaw movement , intermediary 


jaw movement profile 


jaw neoplasm 
jaw osteomalacia 
jaw osteomyelitis 


jaw, parrot 


jaw , phossy = phosphonecrosis 


jaw و‎ prop 


jaw , protruding lower 


jaw protrusion 


jaw radionecrosis 


jaw reflex 


قك كبير = داء الشعيات 
عظم الفك 
إما عظم الك العلوي » أو » وهو الأكثر شيوعا » عظم الفك 
السفلى . 
اصطكاك الفّك 
ا ارتعاشي (Gone spasm)‏ لعضللات المَّك يمكن أن 
يحدث مع النواقص أو التقلص الاعتيادي للعضلات . 
ك مشقوق »شق الفك jaw, cleft‏ 
طقطقة الك . فرقعة الك jaw, clicking = crackling jaw‏ 
منعكس رجفانى نکی = jaw clonus reflex = jaw jerk reflex‏ 
انغلاق الك السفلي كمنعكس يتبع لتنبيه مركز معين فموي 
أو وجهي . 
طقطقة الفك .فرقعة القك jaw , crackling = clicking jaw‏ 
خلم جرت مزن للك السفلي ٠‏ 
نموالفك »تطور الفك 
مرض الفك .داء القك 
تنخّر الك في الانسمام الفسفوري . 
َك أدرد 
عجز النمو أو عسر التشكل 
الليفى للقك 
کسر الك 
آفة الفك ذات الخلايا العملاقة 
فك هابسبورج = بروز 
القك السفلى 
بروز الفّك السفلي المشابه للحالة الوراثية التي تميّزت بها 
سلالة هابسبو رج الا كمة dynasty)‏ 22 : 
تفضةالفك ٠‏ رجفة الفقك 
انغلاق الك الانعكاسي الذي يحدث نتيجة انبساط أو تمدد 
عضلات اغلاق الفّك . 
منعكس نفضة الفْك = jaw jerk reflex = jaw clonus reflex‏ 
تكس ريطاي كي امن اخثلاجي ي 
انقباض ارتعاشي لعضلات المضغ واهتزاز الفك السفلي 
للأعلى » نتيجة ضربة بالاتجاه الأسفل على فَك مفتوح 
ومسترخ . وتلاحظ أيضاً في حالات تصلب الأعمدة الجانبية 
للحبل الشوكي . 
انغلاق الك = كزز» ضزز 
تقلُص عضلة المضغ مع انطباق الفكين . 


jaw , big = actinomycosis 


jaw bone 


jaw chattering 


jaw- closing reflex 


jaw cyst 
jaw development 


jaw disease 


jaw , edentulous 


jaw fibrous dysplasia 
jaw fracture 
jaw giant cell lesion 


jaw , Hapsburg’s = mandibular 


prognathism 


jaw-jerk 


jaw , lock- = trismus 
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تعديل علاقة الفكين » إعادة و ضع الفكين « jaw repositioning‏ 
تصحيح وضع الفكين 
تغيير أو تعديل وضع القّك السفلي بالنسبة للك العلوي › 
عادة بإعادة الوضع الإطباقي للأسنان الطبيعية أو الصناعية . 
سن فكية = رحی فكية 
نقص نمو القك < نقص تطورالفك jaw underdevelopment‏ 
ذلك عدوي 
غمزالفك »طرفة الفك 
حركة لاإرادية للفّك السفلي ترافقها حركة لاإرادية 
للأجفان . 
مَك الذئب 
فلح ثنائي الجانب يمتد خلال قبة الحنك والقك والشفة 1 


دك متخش »ئك 


jaw-to-jaw relationship 


jaw tooth 

jaw , upper = maxilla 
jaw winking 

jaw, wolf 


jaw, wooden = actinomycosis 


متيس = داء الشعيات 


عديم الفك jawless‏ 
يهلم يَتَها jell‏ 
/ يصع سر ام هلامي 
هلام »جمد jelly‏ 
تفضة » رجفة »هزة مفاجئة jerk‏ 
تفضة الذقن jerk, chin‏ 
تفضة الفك jerk, jaw‏ 
تفضة الركبة jerk, knee‏ 
تفضة الوتر jerk, tendeon‏ 
تفجر »انبثاق » تدفق » تَقْثْ jet‏ 


دفع شديد أو انبثاق الماء أو الغاز أو البخار من فتحة ضيقة . 
حقن كمية صغيرة من ا حلول مباشرة داخل الأنسجة تحت 
ضغط عال نفاث بواسطة محقنة بدون إبرة . 


jet injection 


jet injector محقنة نفاثة‎ 


نوع من الحقن بدون إبرة » بها دافع ضاغط لدفع المحلول 
بكميات صغيرة مباشرة داخل أنسجة الجسم على شكل دفق 


دقيق تحت ضغط عال . 
كبر د ا jeweller's file‏ 
أحمر صقل الصائغ jeweller's rouge‏ 


صنارة على شكل حرفل 1001ل 
لتطبيق قوة مائلة علوية خلفية على الأسنان الأمامية العلوية » 


علاقة فّكية 
أية علاقة للمّك السفلي بالقك العلوي . 
علاقة القكين المركزية ‏ 
العلاقة بين الك السفلي والفّك العلوي حينما تكون لقمتا 
القك السفلي في الجوف العنابي في أقصى وضع خلفي 
لهماء بحيث يمكن عمل الحركات الجانبية دون توتر عند 
البعد العمودي الإطباقي للفرد . 
علاقة القكين اللامركزية › 
علاقة الفكين المنحرفة 
أية علاقة فكية غير العلاقة المركزية للفكين . 
علاقة القكين المتوسطة 
أية علاقة فكية حينما يكون الفَّك السفلى فى المستوى 
الوا 00 
علاقة الحافة الخلفية للفكين jaw relation , posterior border‏ 
أقصى علاقة خلفية للفك السفلي بالمّك العلوي عند أي 
علاقة عمودية نوعية . 
علاقة الفكين الاندفاعية › 
علاقة الفكين البارزة » علاقة الفكين المتقدمة 
علاقة الفكين الناتجة عن بروز أو تقدم أو اندفاع الك السفلي 
للأمام . 
تسجيل علاقة القكين 
تسجيل أية علاقة وضعية للفّك السفلي بالنسبة للك 
العلوي . يمكن أن تكون هذه تسجيلات لأية علاقة مثل : 
العلاقة العمودية » والعلاقة الأفقية » والعلاقة التوجيهية . 
تسحيل العلاقة النهائية للفكين 


jaw relation 


jaw relation , centric 


jaw relation , eccentric 


jaw relation , median 


jaw relation , protrusive 


jaw relation record 


jaw relation record ,‏ 
terminal‏ 
تسجيل علاقة المَك السفلى بالمك العلوي عند البعد 
الإطباقي العمودي والعلاقة المركزية . 
علاقة القكين المستقرة » علاقة الفكين 
المريحة ( الوضع الراحي للفكين) 
علاقة الكين في الوضع المألوف والمريض يجلس بحالة 
الراحة في وضع رأسي عمودي › ولقمتا الك السفلي في 
وضع طبيعي في الجوف العنابي دون توتر أو جهد . 
علاقة الفُكين غير المحهدة › 
العلاقة غير المتوترة للفكين 
1 -علاقة الفّك السفلي بالجمجمة في حالة التوتر العضلي 
السوي والمتوازن للعضلات المشتركة بينهما . 
2-أية علاقة للقكين تتحقق دون تأثير قوة غير طبيعية أو غير 
مناسبة » بحيث لاتسبب أي تشوه لأنسجة المفصل 
الفكي الصدغي . 


jaw relation , rest 


jaw relation , unstrained 
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مقصل الوصل( مفصل تناكبى) joint , butt‏ 
مقصل تكون نتيجة التقاء نسيجين طرفاً لطرف . أي مالتق 
0 شر أو نقطة اتصال بينهما 5 
a 1‏ كت 
مفصل عصررفي 
مُفصل بين عظمين بينهما صفيحة صلبة أو شريط 
ا 0 ا عو هه أ 1 3 
يه e:‏ 7 
مض لقمي 
مَفصل شبه لق joint , condyloid = condylar joint‏ 
مقصل الكرة والتجويف ثنائي المحور وهو نوع من المفاصل 
الزليلية . 
طقطقة الَفُصل . تُرقعة 
1 2 
مفصل المعصم السني 
مفصل ذراع الحرك السني . 
حلع لقصل 
مَفصل كاذب = فصال كاذب joint , false=pseudarthrosis‏ 
مَفْصّل غضروفي ليفي = 
ارتفاق 
أي ممصل أو التقاء بين عظمين يحدث التحام بينهما بالنسيج 
الليفي » مثال ذلك : الدرز الالتحام (عمنانا8) . 


joint , cartilaginous 


joint clicking 


joint , condylar 


joint crackling = joint clicking 
joint , dental wrist- 


joint , diarthrodial = synovial joint 


joint dislocation 


joint, fibrocartilaginous = 
symphysis 


joint , fibrous 


مَفصل ثابت joint , fixed‏ 
مَفُْصل رزي ٤‏ مقصل بكري - 
مقصل وحيد الحركة 

مقصل يتحرك في مستوى واحد . 
تلم توق تنص 

سطحي = متسطح المفصل 
إصابات اكفصل ٠‏ أذى اكفصل 
مَفصل ر باطي > مرتبط joint , ligamentous = syndesmosis‏ 


مَفْصل الفَّك السفلى = المفصل الفكى = a۲اuطنلمa‏ , كصتمل 


joint fixing 
joint , ginglymus = 


ginglymus 


joint , gliding = plane joint = 
arthrodic joint 
joint , hinge 


joint injuries 


الصدغى temporomandibular joint‏ 
استئصال عضر وف الهلالة المفصلية joint meniscectomy‏ 
مقصل متعدد المحاور joint , multiaxial‏ 


مقصل يمكن أن يتحرك في ثلاثة مستويات . 


joint noise 


ينطبق الشص داخل عروة توجد في القوس السنية الشفوية 
جزء من طبيقة تقويمية للشد خارج الفم يستخدم لنقل القوى 
خارج الفم من حزام الرأس إلى الطبيقة التقويمية في الفم . 
أنبوبة فورية jiffy tube‏ 
أنبوب صغير من البلاستيك أو السيليوليد له طرف مسحوب 
دقيق «رفيع» » يستخدم لإدخال الضمادات » والإسمنت » 
ومواد حشو الجذر داخل قناة الجذر . 
ےر عي رر - 
1 تهزهز ,يتهزهز 
2- قلق متقلق| 
طوق جونسون » شريط جونسون 
نسبة إلى ج .!.جونسون 28هكصطو[.8.[ »1969-1888 « 
أخصائي تقويم أميركي . 
انطباقه حول السن . 
زردية جونسون لتشكيل 
الحواف 
قوس سلكية تقويمية تشمل سلكين دقيقين متوازيين من 
الصلب الصامد مثبتين بمشابك على أطواق ملصقة 
سوء ارتصاف الأسنان داخل القوس السنية . 
مَفصل joint EE‏ 
التمفصل («٥ناهاسءاه)‏ . مثل : الكفصل الفكى الصدغى . 
التحام فصل » قسط المفصل 3 joint ankylosis‏ 
مُسطح المفصل = مقصل joint , arthrodial = plane joint‏ 
سطحي 
مُفصل الكرة والتجويف = 
يه > عو 
مفصل كروي 
عارضة مَفصلية 
(فى طب الأسنان التعويضى) : أداة تثبيت على عارضة 
6 5 4 4 4 
مفصل ثنائي المحور » مفصل ذو محورين 
ممُصل يمكن أن يتحرك في مستويين من المستويات العمودية 
الثلانّة . 
مقصل ثنائى الفحوة › مفصل ذو فجوتين نوع #و1تءملئلط , )»نەز 
من المصل الزليلي ينقسم إلى حفرتين بواسطة قرص داخل 
الفصل ؛الممُصل الفكي الصدغي هو مقصل ثنائي الفجوة . 


jiggling 


Johnson’s band 


Johnson’s contouring pliers 


Johnson’s twin wire arch 


joint , ball and socket = 
spheroidal joint 


joint , bar 


joint , biaxial 


- 450 - 


ضززافقصل 
مفصل بكري 
مَفْصل مدوري 
مَفُْصل زليلي وحيد احور تكون فيه نهاية أحد العظمين 
ملل IE‏ 
مَفْصل وحيد المحور 
مَفُصل تكون الحركة فيه مكنة في مستوى واحد فقط . 
مص ل آحادي ا مسكن , مُنُصل وحيد 
المسكن 1 
مقصل زليلي بحفرة ة مقصلية واحدة فقط . 
مَقْصل المعصم 
مشبكٌ الفوطة جونز » مشبك المنشفة 
58 7 
مشبك فوطة معقّمة تستعمل فى العمليات الجراحية . 
جول joule‏ 
وحدة عمل وطاقة . 
الخند jowl‏ 
داء جوردان = التقيح السنخي 
ا 
إلى أ .ل .ب .جوردان A.L.B.Jourdain‏ « 
1816-4 » طبيب فرنسى . 
حواف الالتحام juga ١‏ 


joint trismus 


joint , trochlear 


joint , trochoid = trochoid joint 


joint , uniaxial 


joint , unilocular 


joint , wrist 


Jones towel clamp 


Jourdain's disease = 


pyorrhea alveolaris 





ارتفاعات سنخية » أخاديد سنخية ( لاتينية) 
57 ني jugal‏ 
متعلق بملحم (متناعنة) أو نير (©01ل) » خاصة في العظم 


العظم الوجني 


النقطةالوجنية 

النقطة الوجنية ( الوجينى) 
نقنطة لقياس الرأس عند زاوية النقاء حافة القك اللوي 
للعظم الوجني مع حافة العضلة الماضغة . 


juga alveolaria 


jugal bone = malar bone = 
zygomatic bone 
jugal point 


jugale 


وجني فكي jugomaxillary‏ 
متعلق بالعظم الوجني وعظم المَك العلوي . 

وجنى أنفى jugonasal‏ 

ا ج أنفية jugonasal fold‏ 

و داجي اصق jugular‏ 
متعلق بالرقبة أو يغذي الرقبة أو الحلق . 

jugular foramen الثقبة الوداجية‎ 


مصطلح عام يتعلق بحدوث قرقعة أو طقطقة بالمفصل 
الفكي الصدغي 
زيت اكفصل 
السائل الزليلي في المفصل وهو سائل لتزليق المُصل يساعد 
في حركة المقصل . َ 
مَفْصل مَداري قصل 
ارتكازي = مفصل مدوري 
نوع من الَقَصل الزليلي أحادي ال حور حيث تكون معظم 
العظام المتقابلة مسطحة . 
مفصل دوار = مقصل مدوري joint , rotary = trochoid joint‏ 
مقصل سرجي 
نوع من الفاصل الزليلية ثنائي احور حيث يكون سطح العظم 
: المتقابل سرجي الشكل . 
وصلة اللحام 
التحام قطعتين من ا معدن معا . 
مَعْصل كروي 
نوع من لقصل الزليلي متعدد ا محاور تكون نهاية أحد 
العظمين فيه كروية الشكل » وتنطبق تماما فى التجويف 
المفُصلي للعظم المقابل . / 
صلابة اكقصل »تيبس المفصل 
خبع مَفُصلي ب بسيط »خلع مَفصلي جزئي joint subluxation‏ 
أعراض الفصل 
مصطلح عام للدلالة على اختلال وظيفة المفصل الفكي 
الصدغى (TMJ dysfunction)‏ . 
مقصل موثق بالنسيج = joint , synarthrodial fibrous joint‏ 
الليفي المنشابك » مفصل ليفي التشابك 
متلازمة الَفصل » تناذر المقصل 
مَفصل حر الحركة . حيث يوجد فراغ بين العظمين 
المتقابلين » اللذين يكون سطحهما مغطى بغضروف 
مقصلي » وتكون حفرة الفُصل مغلّفة برباط محفظي » 
والوجه الداخلي لها مبطن بالعّشاء الزليلي . يفرز الغشاء 
الزليلي سائل التزليق داخل حفرة الكفصل . بعض المفاصل 
الزليلية ‏ مثل الفُصل الفّكي الصدغي » لها أيضا قرص 
غضروفي ليفي يقسم حفرة القصل إلى نصفين . 
ا مقكصل الفكي الصدغي joint , temporomandibular‏ 
مقصل زليلي بين الك السفلي والعظم الصدغي ؛ وهو أحد 
زوجي مفاصل الإطباق للفّك السفلي . 


joint لزه‎ 


joint , pivot = trochoid joint 


joint , plane 


joint , saddle 


joint , solder 


joint , spheroidal 


joint stiffness 


joint symptoms 


joint,synarthrodial= synarthrosis 


synarthrosis 
joint syndrome 


joint , synovial 
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الملتقى اللثو ي السنى = الارتباط = junction , dentogingival‏ 
الظهارى 1 = dentinogingival junction‏ 
eithelial attachment ١‏ 
الملتقى اللثو ي المخاطى junction , mucogingival‏ 
خط التَحام اللثة الملتصقة بالغشاء الغاطي السنخي . 
التحامي . موصلي 
التحام النسيج الظهاري - الملتقى 
اللثو ي السنى = السوار الظهار ي « dentinogingival junction‏ 
الكفة الظهارية- 
الارتباط الظهاري 
النسيج الظهاري في قاعدة الميزاب اللشوي » الذي يربط اللثة 
مع ميناء السن أو ملاط السن . مصطلح الارتباط الظهاري 
قد أهمل استعماله . 


junctional 


junctional epithelium = 


epithelial cuff = 


epithelial attachment 


تدريز عظمى »تمفصل عظمى junctura‏ 
علم القضاء » علم الفقه والعدالة › jurisprudence‏ 


مبحث القوانين 
طب الأسنان القضائى = jurisprudence, dental‏ 
forensic dentistry‏ 
1-طب الأسنان الشرعى . 
2-قانون طب الأسنان . 
العلم الذي يبحث في تطبيقات علم الأسنان في القانون 
المدني والقانون الجنائي . 
الشرعي 
يفعى > حدث 
داء السكّري اليفعى 
ر اد كان 
ورم ميلانيني يفعي 
تنكس الأنسجة الداعمة السنية 
الشبابي 
(سابقة) قريب من » مجاور . لصيق 
مجاور للمفصل 4 قريب للمفصل 
التهاب عضلات البلعو 1 »التهاب عضلات الحلق ودنعمها×سز 
( ذباح تجاوري) 


jurisprudence , medical 


juvenile 
juvenile diabetes 
juvenile melanoma 


juvenile periodontosis 


juxta- 


juxta- articular 


بُحاور ›يلاصق > قارب juxtapose‏ 
يضع شيئا بجانب آخر . 
تلاضق › تجاور › تقارب juxtaposition‏ 


الخفرة الوداجية 

العصب الوداجي 
فرع متصل من العقدة العصبية الرقبية العلوية إلى العصب 
ا 

التلم الوداجي 

الوريد الوداجي 
وريد من الأوردة العديدة على جانبي الرقبة » يستقبل الدم 
الأجوف العلوي . 


jugular fossa 


jugular nerve 


jugular notch 


jugular vein 


jugulum 
jugum = yoke لیر‎ 
jugum alveolare 


ملحم العظم الو تدي jugum sphenoidale‏ 
عصارة ٠»‏ عصير juice‏ 
وثبة العض , عضة قافزة 
حركة قسرية نحو الأمام لك سفلي متقهقر للحصول على 
إطباق طبيعي ولتصحيح العضة المتصالبة . 
ملُتقى »اتصال التحام 
نقطة أو خط أو سطح أو منطقة التقاء بين نسيجين أو 
عضوين أو أكثر . انظر أيضا الملتقى المينائي العاجي 
junction)‏ odentina1اAme)‏ » الملتقى المينائى الملاطى 
)€emento-enamel! junction)‏ » الملتقى E‏ الا 
)Dentino-enamel junction)‏ الملتقى اللثو ي ااج 
(Dentino-gingival junction)‏ . 
الملتقى المينائى العاجى 
خط التقاء المناء الحا : 
الملتقى المينائى الملاطى 
خط التقاء الميناء والملاط عند عنق السن . 
الملتقى الملاطي السني حَّ 
الموصل الملاطى العاجى 
الملتقى المينائى الملاطى ۰ 
خط التقاء ملاط الجذر مع ميناء التاج عند عنق السن . 
الملتقى الملاطى العاجى 
خط التقاء العاج مع املاط . 
الملتقى المينائى السنى - 
الموصل المينائي العاجي 


jumping the bite 


junction 


junction , amelodentinal 


junction , amelocemental 


junction , cementodentinal= 


dentinocemental junction 


junction , cemento-enamel 


junction , dentinocemental 


junction , dentino-enamel = 


amelodentinal junction = 


dento-enamel junction 
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تالز أس kebocephaly = cebocephaly‏ 
في اجنين سوء تكون الرأس خلقياً » بتقارب العينين 
و تر اجع الأنف . 
أداة تستخدم في أخذ عينة أو خرّعة من نسيج ورمي في 
الجسم لفحصها في الختبر . 


ا وم 
جدرة (ج .جدر) 


kelectome 


keloid = cheloid = kelis = 
keloma = kelos 

كلقين kelvin = k‏ 
نسبة إلى لورد كلفن صتحاع؟1 1.010 » 1907-1824 » عالم 
بالطبيعيات «فيزيائي» اسكتلندي . 
يعرف النظام الدولي لوحدات الحرارة الكلفن كجزء 
6 من ثلاث نقاط مضاعفة من حرارة الماء » بحيث 
تكون درجة الحرارة في كلقن (هذحاء؟1) مساوية للحرارة 
المئوية مضافا إليها 273.15٥‏ درجة مئوية (سنتيجرادي» . 

سلّم لفن » ميزان كلفن (الدرجات المطلقة) 
مقياس حرارة مطلق > يماثل الميزان المثوي (5ناذواء0) » ولكن 
نقطة التجمّد فيه هي 273.35 درجة ونقطة الغليان 373.13 


درجة . 


kelvin scale 


عارضة كندي = مثبتة  kennedy’s bar = continuous bar‏ 
العارضة المستمرة = عارضة لسانية 
رابطة » قوس لسانية واصلة 
نسبة إلى ! . كندي (0عصمعكا.8 . 1952-1883 » طبيب 
أسنان أمريكى . 
خارضة مده ترو غاد على الأسطع اللسبائية لان 
للمساعدة على ثباتها » واستقرارها » تعمل أيضاً كمثبتة غير 
مباشرة . وتساعد على ثبات الامتداد الوحشى للبدلة السنية 
الجزئية . 1 
جزء من الجهاز الجزئي الاصطناعي وهو العارضة المعدنية 
الدقيقة التي تمس الأسطح اللسانية للأسنان القاطعة الأمامية 
السفلية والتي تربط سرجي الجهاز الجزئي » ويمكن أن تساعد 


retainer = connector 


lingual bar 


في ثبات غير مباشر للأسنان . 

كلس كندي kennedy's classification‏ 
نسبة إلى ! .كندي »1952-1883 » (064مه8.16 » أخصائي 
اا ریه 1 


يقة تصنيف للدرد الجزئي في الفم » وأيضا للأجهزة 
المتحركة الاصطناعية المستخدمة لتعويض هذه المناطق 


رمز البوتاسيو م K = potassium = kalium‏ 
رمز كيميائي للبوتاسيوم أو الكاليوم . 

رمزالكلفن K = kelvin‏ 
رمز ميزان کلفن (©521 ستتحاء؟1) : ميزان الحرارة المطلقة الذي 
تُعادل درجة الصفر فيه - 273.16 مئوية . 

غَضار » صَلصال » سيليكات 

الألومنيوم » كاولين = تراب القصار = 
الطين الأبيض 

صّلصال صيني نقي » أبيض ناعم (سيليكات الألومينيوم 
المائية Hydrated aluminum silicate)‏ يستعمل فى صناعة 
شوق المي لوياةة قر انان الاي قبيل حوره : 
زت الا وتكون ظليلة عندما تستخدم كخزف 
منصهر مع الذهب . 

ساركومة كابوزي 
مم .كابوزي كاهن M.Kaposi-Kahn‏ »1902-1837 « 
أخصائى أمراض جلدية أسترالى . 
ورم 0 يصيب الأوعية ال » والأوعية اللمفاوية 
والأنسجة الليفية » ترافقه العديد من العقد الورمية 
(0010165ه asticاNeop)‏ الحمراء أو البنية الداكنة و القابلة 
للتقرّح . ونادراً ما تكون إصابة التجويف الفموي إصابة 
أولية » ولكن يمكن حدوثها كآفات تالية على اللسان » 
ومخاطية الفم » والشفة السفلى . ويعتقد أن الحالة ترافق 
فيروس العوز المناعى البشري (5دل" 111 /ا-6111) . 

الحرائك النووية = تحرك 


kaolin = Fuller's earth = 


terra alba 


Kaposi's sarcoma 


karyokinesis = mitoschisis = 


النواة = تفتل › الانقسام النووي mitosis‏ 
انحلال النواة karyolysis‏ 
ايض هدمی »تقويض katabolism = catabolism‏ 
صمغ الكور ي ( أو الراتين ) kauri gum (or resin)‏ 


صمغ طبيعي يستعمل أحياناً كأحد مكونات مركب الطبع . 
استبدل الآن بالراتين الصناعى . 
عملية كازاجيان ١‏ 
نسب ة إلى ف .ه .كازانجيان صقذزهدعة11.1./ا « 
1974-9 » أرميني المولد » جراح تجميل أمريكي وجراح 
كن 
عملية جراحية للترميم الدهليزي لزيادة ارتفاع الحيد وذلك 
بعمل قطع في المخاطية الشفوية (52معنامم 6121هآ) وإعادة 
وضع الشريحة ذرويا . 


kazanjian's operation 
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فى منطقة الرحى الثالثة ومنطقة رأد الفك السفلى »وهو 
كيس وحيد المسكن أو كيس متعدد المساكن . 
تكون المادة القرنية 


keratogenesis = keratinogenesis 


مولد المواد المتقرنة keratogenous‏ 

كيراتوهيالين keratohyalin‏ 
إحدى مكونات طبقة الجلد الحببة . 

keratohyalin granules حبيبات كيراتوهيالينية‎ 

لسانى قرنى keratoglossus‏ 
جزء من العضلة اللامية اللسانية ينشأ من القرن الأكبر للعظم 
اللامى . 

انحلال الطبقة القرنية keratolysis‏ 

1-حال الطبقة القرنية keratolytic‏ 

2- متعلق بانحلال الطبقة القرنية . 

فطار القرنية keratomycosis‏ 

داء الفطر القرنى اللسانى = = keratomycosis linguae‏ 

black tongue ١ 1 اللسان الأسو د‎ 
keratosis تقران‎ 


1- مصطلح عام لآفة ظهارية تتميز بزيادة الكيراتين . 
2- أية حالة تتميز بوجود هذ النوع من التقرن . 
تقر ان شفوي keratosis labialis‏ 
حالة مرضية تتميز ببقع قرنية على مخاطية الشفتين . 
تقران لسانى -طلوان keratosis linguae = leukoplakia‏ 
(linguae)‏ 
keratosis pharyngeus‏ 


0 و‎ 5 He 
تقران حلقومي‎ 


التقران تحت اللسانى keratosis , sublingual‏ 
تقرّن قاع الفم و شمو لالتعا امرك : 

وحدة الطاقة الحركية فى المادة kerma‏ 
كمية الظافة الشركة المنتقلة التي تحملها جزيئات في وحدة 
الكتلة من وسط غير مشع. 


كيتون ketone‏ 
مادة تحتوي على ا مجموعة .=CO‏ 
أجسام كيتونية 
مرككبات من حمض الخليك وحمض بيتا-هيدروكسي 
بوتريك والأسيتون » وتتكون في الكبد ثم تُفرز في الدم 
الو اذل كاله الذعوة وفع عرف انان مرق 
السك 1 
مفتاح key‏ 
٠‏ 1-أداة لفتح وغلق قفل » أو دارة كهربائية وتشمل أيضاً » فتح 
وإغلاق أي جهاز آلي « ميكانيكي » . 


ketone bodies 


الخالية » يعتمد على مكان وعدد المناطق الخالية من الأسنان 
«مناطق الدرد» فى القوس السنية وعلاقتها بالأسنان 





الطبيعية الموجودة أو المتبقية . 

الصنف الأول : منطقة الدرد ثنائية الجانب خلف الأسنان 
الطبيعية المتبقية بالقوس السني . 

اا و وو دالت ا 
الطبيعية التبقية في القوس السنية . 

الضنف الثالث: منطقة الدرد بين الأسنان الطبيعية الأمامية 


والخلفيه المتبقية » إما أن تكون ثنائية الجانب أو وحيدة الجانب 


فن القن الس :: 


الصنف الرابع : منطقة الدرد المفردة تعبر الخط الأوسط 


للقوس السنية . 
(سابقة) رأس 


kephal (o)- = cephal (0)- 


1- (سايقة) التقرن »جلد قرنی أو نسیج قرنی kerat- , kerato‏ 


2- القرنية (في العين) 
كيراتين » مادة قرنية 


keratin 


بروتين غير ذواب » وهو المكون الأساسى للأنسجة القرنية » 
والبشرة » والهيكل العضوي ليناء السن . يوجد نوعان من 


الكيراتين : 


كيراتين صلب (00ا18ع1 11310) : يوجد فى الأظافر والشعر . 
كيراتين لين («1٤هإءk‏ ا۴ه؟) : هو جزء من الطبقة العلوية من 


الجلد أي البشرة . 


- 
0 


9 5 
5 و 5 
يتفرن ءيقرن 


متقرن 


keratinization 
keratinize 


keratinized 


لجزء السطحي من النسيج الذي يتصلّب بتكون الكيراتين . 


ظهارة متقرنة 


تكون الكيراتين 
الات الق تة وات 


keratinized epithelium 

keratinized gingiva 

keratinous 

keratinous layer 

keratinogenesis = 
keratogenesis 


keratoconjunctivitis 


انظر متلازمة ر جرين (Sjogren's syndrome)‏ . 


كيسة قرنية 


keratocyst 


1- كيسة بدئية أو كيسة تنشئية (Primordial cys)‏ . 


2-كيسة قر نية سنية المدشاً (Odontogenic keratocyst)‏ . 


keratocyst , odontogenic 


كيس عظمي في الفك يملا تجويفه الكيراتين » ويو جد عادة 
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كيلوجرا ام = آلف جرا ام kilogram = kg‏ 
كيلوقولط - الف قولط kilovolt = kv‏ 
فرق الجهد الذي يساوي 1000 قولط » يحدد الكيلوقولط 
نوعية الأشعة الناتجة بواسطة أنبوب الأشعة . وبالتالى 
جودة صورة الأشعة النهائية . 
(ساء يقة) بقة) حركة 9 تحرك 
حركي 
متعلق بعلم الحركة الجردة . 
قوس وجهية ناقلة الحركة kinematic face-bow , adjustable‏ 
قابلة للتعديل »قوس وجهية خاصة بالحركة . , :126-507 axis‏ 
قوس وجهية محورية » قوس زاوية hinge-bow‏ 
قوس وجهية تستخدم لتعديل المفصلة لعمل جهاز نزوع . 
بمكن تعديل نهايتي القوس الوجهية لتحديد وضع محور 
دوران الفك السفلى . 
علم الحركة المجرّدة 
فرع من الديناميكا يعنى بالحركة بصرف النظر عن اعتبارات 
الكتلة . دراسة الحركة والقوي اللازمة لإنتاجها . 


kin- , kine- , kino- , kineto- = cine- 


kinematic , kinematical 


kinematics 


(لاحقة قة) تحرك » حركة أو قُوة جسدية kinesis‏ - 
حركى » محرك kinetic‏ 
جبير 8 كنجزلى Kingsley's splint‏ 
نسبة إلى ن .كنجزلى N.W.Kingsley‏ .1913-1829 « 

طبيب أسنان أمريكي ٠‏ 


جبيرة فموية من المطاط المُقسى تجهز على نموذج للفك 
الكسبوؤيعد إرتجاعه إلى وضيغه الصحيح ؛ وفي طرفي 
ال جبيرة ة أسلاك تمتد خارج فم المريض تثبت في ضمادة 
رأشة: 


مشارط كي ركلاندل = 


Kirkland’s knives =  ةثللا مشرط قطع‎ 
gingivectomy knife 

مشرط جراحي وهو من الأدوات الزوجية » (مثل مشرط رقم 
15 و مشرط رقم 16) يستخدم أساسا في عمليات قطع اللثة 
الجراحية . 

نذلك يرير 
سلك قوي من الفولاذ الصلب يستخدم لتثبيت كسور العظام 
بواسطة التثبيت داخل النقى . 

قبلةالحياة »التنفس الاصطناعي « فم لفم ) kiss of life‏ 
في الحالات الطارئة » يكون التنفس الاصطناعي ( فم لفم ) 
ضرورياً للحفاظ على الحياة . يدفع الهواء عن طريق الفم 
داخل رئتي الضحية حتى تمتلئ بالهواء ‏ ثم حدوث الزفير 
آلياً . تكرر هذه العملية حوالي 20 مرة في الدقيقة . 

1- طقم أدوات و ا kit‏ 

2- عدة » حقيبة العدة 


Kirschner’s wire 


2- (في طب الأسنان) : أداة قديمة كانت تستخدم لخلع 
الأسنان » سميت بذلك لأنها تشبه مفتاح الباب 

مثبتة تستخدم ضمن مكونات الأجهزة النزوعة الثابتة 
«التيجان والجسور» والنزوعة (المتحركة) «الأجهزة الحزئية» » 
وتشمل الميزاب المعدني ومزلاج محكم الانطباق فيها . الأول 
يكون ضمن محيط تاج «مثبتة» السن الداعمة » 
والأخيرمتصل بالجاسرة أو هيكل البدلة . 


مفتاح المرفاع اللولبي key ,„jackscrew‏ 
سلك أو قضيب يستخدم لفتح أو غلق جهاز المرفاع اللولبي 
التقومي : 


ضلع المفتاح ؛قمة المفتاح key ridge‏ 
في وصلة الإحكام) : الجزء البارزمن الوصلة 
(Attachment)‏ الذي تشؤلق بإحكام في الميزاب أو ميزاب 
الأداة «الوصلة» . المفتاح في هيكل الجهاز التعويضي النزوع . 

مفتاح عزم التدوير » مفتاح عزم الي key , torquing‏ 
أداة تستخدم لزيادة أو إنقاص إلتواء السلك الجانبي التقومي 
مؤقتاً » حتى يشبك فى الحاصرات المستقبلة . 

النقطة (ا)) ١‏ 
(في التصوير الشعاعي والتشريحي لقياس الرأس) : أقصى 
نقطة سفلية على الحافة البارزة والمتكونة بواسطة النتوء 
الطاحن » والتى تفصل الحفرة النابية عن الحفرة تحت 
الصدغية على السطح الجانبي للفك العلوي . 

مز لاج الوصلة key attachment‏ 


keyridge = 


مَيزاب »ميزاب ذنب الحمام keyway = dovetail (J)‏ 
ميزاب الوصلة keyway attachment‏ 
كلية كُلوة 0 kidney = ren‏ 
عي ا ل 
عاء كُلوي kidney dish‏ 


a‏ هلالى الشكل لاستقبال القطيلات الملوثة والآدوات 
كلو ي الشكل » بشكل الكلية kidney-shaped‏ 


حشوة کلوږ ية الشكل kidney-shaped restoration‏ 
كسلجر = تراب kieselguhr = diatomaceous earth‏ 
المشطورات 


أرض تحتوي على دياتوم أو بقايامتحجرة .الدياتوم 
(t0هi()‏ طحلب بحري أو نهري مجهري أحادي الخلية 


جدرانه مشبعة بالسليكا . 

يحدءيوقف .يخفض »یسکن kill‏ 
(فى طب الأسنان) : عملية تعديل أو ضبط القوس 
السلكية . 

(سابقة) كيلو = ألف =1000 kilo-‏ 
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نظام لقياس مدي صلابة المادة بمقاومتها لاختراق أداة من 
الماس تترك ثلماً أوفجوةً » وتقاس صلابة أو قساوة المادة 
بمكدى عمق الثلم هع0م1) . انظر الصلابة )8ard«ess(‏ . 
عقدة .ربطة » ضمادة knot‏ 
عقدة الميناء ؛ عقدة مينائية knot , enamel‏ 
تجمع خلوي ظهاري عند قاعدة عضو اليناء » لم يتميز بعد 
ا 
عقدة الجراح 
معقّدءذوعقد 
عكيدة 


knot , surgeon's 
knotted 
knurl 
نتوء صغير أو بروز »أو حَدبة في مقبض الأداة يؤمن‎ 
. إمساكاً جيداً لها وجعل قبضتها ثابتة عند الاستعمال‎ 
عملية كوتشر‎ 
« 1917-1841 . نسبةإل ىأ .ت . كوتشر »#عطهه18.1.12‎ 


Kocher's operation 


جراح سويسري . 
عملية استئصال اللسان من خلال قطع يجري من النتوء 
الخشائي إلى العظم اللامي وإلى ارتفاق الفك السفلي . 

نتو ء كوليكر السنى Kolliker's dental crest‏ 
نسبة إلى ر .أ کن . كوليكره» R.A. von Kolliker‏ « 
1905-7 » مشرح سويسري . 
جزء من الحافة السنخية في الفك العلوي وهو مكان نشأة 


مانع التعفن kolyseptic‏ 
قمعى kolytic‏ 
علم الغبار koniology = coniology‏ 
بقع كوبليك Koplik's spots‏ 


نسبة إلى ه .كوبليك » عانامهك11.1 » 1927-1858 » طبيب 
بقع بيضاء مزرقة صغيرة محاطة بحدود حمراء تظهر على 
الغشاء الخاطي للفم الشدقي واللساني في المراحل المبكرة 
للإصابة بالحصبة » عادة في اليوم الثاني أو الثالث من بداية 
التشخيص اللمبكر للحصبة . 


ألياف كورف Korff's fibres‏ 
نسبة إلى ك .فون كورف ».120115 12.702 » من القرن التاسع 
عشر » مشرح ألماني . 


لياف ما قبل كولاجينية في اللب السني » تمر بين أرومات 
العاج في العاج المتشكّل وتتحول إلى الياف كولاجينية 


وتندمج ضمن النسيج العاجي الصلب . 
قمة الناتىئ المنقارى فى koronion = coronion‏ 


الفك السفلي » (الكليلى) 


محمو عة أدوات kit , instrument‏ 
2 لة كلاين 8 لد 
كروز 


نسب ةاإلى! ١‏ . كلاين »هنهكآ. 8.8‏ 1844- 1925 « 


Klein's muscle = Krause's muscle 


أخصائي أنسجة عضوية مجرى «هنجاري» . 
حزام الرأس لكلوهن 
جهاز خارج الفم بهيئة القوس الوجهية يحدث قوة نشطة 
ثنائية الجانب على الرحى الخلفية العلوية مع قوة استجابية 

تنتقل خلف الرقبة . 
يدك »عجن »عجن kneading‏ 
سكين knife‏ 
آلة قاطعة تختلف في الشكل والحجم » وتستخدم في 
الجراحة والتشريح . 


Kloehn’s headgear 


سكين بارد وبا ر کر knife , Bard-Parker’s‏ 
ساعد سكين بارد وباركر ونصلاته الختلفة . 

knife blade نصلةالسكين‎ 

knife , Buck’s سكين بك‎ 

knife , cautery سكين الكى‎ 

knife , double-blade ETRE 


حافة السكين . حد السكين 
سكين كهربائي 

سكين إلكتروني 

سكين جراحى كهربى knife , electrosurgical‏ 
سكين قطع اللثة = مشارط ك ركلاند = knife , gingivectomy‏ 


Kirkland knives 


knife edge 
knife , electric 


knife , electronic 


سكين الذهب 4 , knife‏ 
سكين رقاقة الذهب knife , gold foil‏ 
سكين اللثة knife , gum‏ 
سكين ذات عروة knife , loop‏ 


سكين النحت » سكين التشكيل knife , modelling‏ 
والجسور » والتركيبات الصناعية المتحركة وخلافه ٠.‏ 

سكين الجبس 

سكين ذو حد واحد 

سكين رمحية الشكل 


knife , plaster 
knife , single-blade 
knife , spear-shaped 


knife ور‎ wax 


تجبير الكسور »التئام الكسر knitting‏ 
عملية التحام العظم المكسور : 

عقدة » بشرة »توء مستدير » حَيدة » كعبرة » كتلة knob‏ 

و 

عقدى » شبه العقدة knoblike‏ 


مقياس نوب للصلابة Knoop’s hardness‏ 
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عملية كريمر 
نسبةإلىج .فا .و كريمر J.F.W.Krimer«‏ « 
1834-5 » جراح ألماني . 
عملية جراحية لسد الشق الحنكى بواسطة شريحة سمحاقية 
مخاطية عريضة ترتق عند الخط الأوسط . 


Krimer's operation 


ورم كرومبتشر = Krompecher's tumour = rodent ulcer‏ 
القرحة القارضة 
نسبة إلى | .كرومبتشر E.KrompecheI›‏ » 1926-1870 « 
خبير بعلم الأمراض مجرى الأصل . 
(سابقة) بارد » ثلجي 
عملية كانت ّ 
نسبة إلى ه .كانت › ).1 1925-1850 » أخصائي 


kryo- = cryo- 


Kuhnt's operation 


أمراض عين ألمانى . 

عملية جراحية لعلاج مرض الجيب الجبهي بإزالة الجدار 

الأمامى وكحت الغشاء ا مخاطى . 
الحداب 


kv = kilovolt 


kyphosis 


Koyter's muscle = corrigator 
» المجعدة للحاجب العلوي‎ 
العضلة المغضنة للحاجب العلوي‎ 
نسبة إلى ف .كويتر » :هالاهكآ./7 » 1600-1534 » مشرح‎ 
. هولندي‎ 
. العضلة المجعّدة للحاجب العلوي‎ 
جسيمات كراوزه‎ 
« K.F.T.Krause« نسبةإلىك .ف .ت .كراوزه‎ 


supercilii muscle 


Krause's corpuscles 


1868-7 » مشرح وجراح ألماني . 
عضلة كراوس = عضلة 
الشفة 
عملية كراوس 
نسبة إلى ف .ف .كروس ٠»‏ 18056ك1. 1.97 »1937-1857 « 


Krause's muscle = lip muscle 


Krause's operation 


عملية جراحية لتخفيف آلام الوجه العصبية عن طريق فصل 
العقدة الجاسرية - كراوزه »وقد استحدثها هارتلى وكراوس 
وسميت بعمليةهارتلى - كراوزه (Hartley-Krause’s‏ 


. operation) 
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قوس شفوية labial bow = labial arch‏ 
انظر قوس (س80) . 

تخر شفو ي »تسوس شفو ي labial caries‏ 

حفرةشفوية labial cavity‏ 
حفرة في السطح الشفوي للسن ؛ حفرة من الصنف 
الخامس(7 01855) . 


الملتقى الشفوي .الصوار labial commissure‏ 
التقاء الشفة العليا ء بالشفة السفلى . 

رص شفوي › اندماج شفوي labial compaction‏ 

خناق شفو ي labial diphtheria‏ 
نوع من الدفتيريا الموضعية » يتكون فيها الغشاء الدفتيري 
على حافة الشفة الخارجية » نتيجة التهاب مزمن في 
الشفتين غالباً . 0 

مسافة شفوية »فرجة شفوية 
فراغ بين الأسطح المتلاصقة للقواطع والأنياب . 


labial embrasure 


وجه شفوی labial facing‏ 
حشوة labial filling EE‏ 
ناسور شفوي labial fistula‏ 
انخفاض خلقى أو ممر دقيق على حافة الشفة السفلى . 
جناح شفو ي labial flange‏ 


ذلك الجزء من جناح البدلة السنية الذي يشغل الدهليز 
او 
لجام شفوي 
شريط نسيجي ليفي يمر من الشفة العليا أو الشفة السفلى إلى 
الخاطية اة ر تكز عادة فى الناتى السنخى بين القاطعتين 
المركزيتين العلوية والسفلية انظر جام (i)‏ 1 
غدد شفوية labial glands‏ 
تلم شفوي .ميزاب شفوي .حر شفوي 
تحزز في الصفيحة الشفوية الجنينية » يتطور ليكون الفم . 
إرساء شفوي labial mounting‏ 
إرساء وعرض الصور الشعاعية المظهرة » بحيث أنه حينما 
ينظر الطبيب إلى فم المريض ليكون الجانب الأبمن للمريض 
على الحانب الأيسر لشاشة العرض . 


labial frenum 


labial groove 


labial movement حركة شفوية‎ 
labial nerves أعصاب شفوية‎ 


تعصب جلد الشفاه والخد . 
انظر شفوي (تلهاطه]) . 


[مختصر] لسانى L = lingual‏ 
[مختصر] لتر ان 
[مختصر] شفوي » شفهي 
[مختصر] محوري لساني 
[مختصر] عنقي شفوي 
[مختصر] عنقی محوري لساني LAC = linguoaxiocervical‏ 
[مختصر] لثو ي شفوي LaG = labiogingival‏ 


1 = litre , left 
La = labial 
LA = linguoaxial 


LaC = labiocervical 


[مختصر] لثوي محوري LAG = linguoaxiogingival‏ 
لسانى ر 
امخحصز ]قاطعي شفوي Lal = labioincisal‏ 
[مختصر] ماق قن ي LaL = labiolingual‏ 
مخ لن ورطل Ib = libra , a pound‏ 
[مختصر] عثقى لسانى LC = linguocervical‏ 
[مختصر]آو ي لا LD = linguodistal‏ 
[مختصر]لثو لمان LG = linguogingival‏ 
[مختصر] قاطعی LI = linguoincisal E‏ 
[مختصر]إنسى ا LM = linguomesial‏ 
[مختصر] افا اا LO = linguo-occlusal‏ 
[مختصر] لبى لعا LP = linguopulpal‏ 
شفاه 1 labia‏ 


شفوی »شفهی labial‏ 


1- متعلق بالشفه (منآ) . 


2-باتجاه الشفه . 
3 -سطح السن المواجه للشفة . 
: : لسن 
خرا اج شفوى labial abscess‏ 
زاوية شفوية labial angle‏ 


أبة زاوية تنشأعن تلاقي السطح الشفوي للسن أو الجدار 
الشفوي لحفرة محضرة مع سطح أو جدار آخر . 

قوس شفوية labial arch = labial bow‏ 
(في تقويم الأسنان) : سلك يعبر الأسطح الشفوية للأسنان . 

الشريان الشفوي 
فرع من الشريان الوجهي » يغذي الشفتين والحاجز الأنفي ؛ 
يتفرع إلى فرعيق + الشزيان الشفزئ السفلي »-والشيريان 
الشفوي العلوي .| نظر مدخل شفوي (كتلهلطه]) . 

عارضة شفوية labial bar= labial arch‏ 
وضلة كبرى توضع في الخهة الشفوية من الفوس السدية > 
تصل جزئين أو أكثر من بدلة سنية جزئية نزوعة . 


labial artery 
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زاوية شفوية لثوية labiogingival angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار الشفوي مع الجدار اللثوي 
لحفرة محضرة فى السن ؛ وهى زاوية خطية (عاعمة عصن) . 
شفو ي لسانى ص ي 1 labioglossolaryngeal‏ 
EONS‏ 
شلل شفو ي لسانى حنجري labioglossolaryngeal paralysis‏ 
شفوي لساني ال می labioglossopharyngeal‏ 
متعلق بالشفاه » واللسان ‏ والبلعوم. 
تجاوز شفوي .بروز شفوي 
حالة من بروز أو تجاوز أمامي باتجاه الشفة للأسنان الأمامية 


labiogression 


شفوى قاطعى labioincisal‏ 
متعلق بالسطح الشفوي والحد القاطع لسن أمامية . 
زاوية شفوية قاطعية labioincisal angle‏ 


زاوية متكونة من تلاقي الجدار الشفوي والجدار القاطع 
لحفرة محضرة فى السن ؛ وهى زاوية خطية (عاعمة عمن) . 
شفوي جانبي › ا ي وحشي labiolateral‏ 
يوي باي 
متعلق بالشفاه واللسان أو متعلق بالسطح الشفوي 
والسطح اللساني لسن » حركة الأسنان الأمامية في الاتجاه 
الأمامى الخلفى . 
طبيقة كنفوية لسائية 
طبيقة تقويمية ثابتة تشتمل على أقواس شفوية ولسانية علوية 
وأقواس شفوية ولسانية سفلية . انظر طبيقة (ععصدناممه) . 


labiolingual 


labiolingual appliance 


قطر شفوي لسانى labiolingual diameter‏ 
القطر الشفو ي ا labiolingual diameter of crown‏ 
للتاج : 
القطر الشفو ي اللساني labiolingual diameter of neck‏ 
للعنق 
مستوى شفوي لسانى labiolingual plane‏ 
شفو ي ذقنى labiomental ١‏ 
متعلق بالشفاه والذقن . 
ميزاب شفوي ذقني labiomental sulcus‏ 
شفوي إنسي labiomesial‏ 
داء الفطر الشفو ي » فطار الشفة labiomycosis‏ 
أي مرض فطري يصيب الشفاه . 
شفوي أنفى labionasal‏ 
فلي فة ولاف 
شفوي حنكي labiopalatine‏ 
متعلق بالشفاه والحنك 


إطباق شفوي labial occlusion‏ 
مصطلح يعني وضع قاطع أو ناب ليكون أمام خط الإطباق 
العادي . 

زق شفو ي labial phimosis‏ 


تضيق أو انعدام الفتحة الفموية . 


تعويض شفر ي »ترميم شفوى labial restoration‏ 


<. 


سح ع .به 


حسوه سفو ر 
ارتفاع شفوى » حرف الشفة labial ridge‏ 
ثلم شفوى labial sulcus‏ 


سطح شفوي labial surface‏ 
الأمامية » مثل القواطع والأنياب . 
تحول شفوي »انقلاب شفوي 
الدهليز الشفوي 
ذلك الجزء من التجويف الفموي المحاط من أحد جوانبه 
بالأسنان » واللثة » والحيد السنخي (في الفم الأدرد يسمى 
الحيد المتبقي) ؛ ومن الجانب الآخر بالشفتين » والخدين . 


labial version 


labial vestibule 


جدار شفوى labial wall‏ 
جدار الحفرة الحضرة في السن » المواجه للسطح الشفوي 
للسن:. 

شفويا » باتجاه الشفة »نحو الشفة labially‏ 

(سابقة)شَقَة »شفوي labio-‏ 
متعلق بالشفة أو الشفاه أو باتجاه الشفة أو الشفاه . 

شفوى سنخى labioalveolar‏ 
متعلق بالشفاه والتدوء السنخي » أو متعلق بالجانب الشفوي 
ا الجر 

labiobuccal : 1 


وو 
شفوى عنقی = شفوى لثوى  labiocervical = labiogingival‏ 


متعلق بالشفة وعنق الّسن . 
تشنج الشفاهالمزمن labiochorea‏ 
منحرف نحو الشفة labioclination‏ 
إطباق شفوي labioclusion‏ 
شفوي سني labiodental‏ 
متعلق بالشفتين والأسنان إحراج الصوت »بتلامس الأسنان 
مع الشفاه . 
ثلم شفو ي سني أخدود شفو ي سني labiodental sulcus‏ 
شفوي وحشي labiodistal‏ 


شفوى لثوى - شفوى عنقى labiogingival = labiocervical‏ 
متعلق بالجدار الشفوي والجدار اللثوي لحفرة إنسية أو 
حفرة وحشية أو حفرة قاطعة ملاصقة في قاطع أو ناب . 
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يغذي الآذن الداخلية ؛ ويُسمّى أيضاً الشريان السمعي 
الداخلى (Internal auditive artery)‏ أو الشريان السمعى 


. (Labyrinth) انظر أتياه » دهاليز‎ . )Auditory artery) 


labyrinthine artery 


تمرّق »مُتهيّك »› مُشرط lacerated‏ 

جرح مزق » جرح متهتّك lacerated wound‏ 

تهتك ‏ تمزق laceration‏ 
جرح ذو حواف مسننة تمزقة » بقطع غير نظيف » نتيجة 
تمزق . 

lachrymal = lacrimal دمسعى‎ 

lachrymal nerve لضت الدمعى‎ 

دماع lachrymation = lacrimation‏ 
انهمار الدمع : 

lachrymose = 1211205 مدع‎ 

ققد »غياب .نقص lack‏ 

دمعی lacrimal‏ 
متعلق بالدموع أو الدمع . 

الشريان الدمعى lacrimal artery‏ 
یا و حفن و2 ت لعن والقذة ا 4 عر 
دمعي (Lacrimalis)‏ . 


العظم الدمعي lacrimal bone‏ 
عظم رقيق جدافي الجزء الأمامي العلوي للحجاج » 
يتمفصل مع العظم الغربالي 4 والعظم الجبهي 3 والعظم 
الفكي العلوي . 


lacrimal canal القناةالدمعية‎ 
lacrimal duct الملحرى الدمعى‎ 
lacrimal gland غدةدمعية‎ 
lacrimal nerve العصب الدمعي‎ 


يعصب الجلد حول الشق الوحشي للعين . انظر مدخل 


عصب دمعى (20111202115) . 


lacrimal notch ثلمةدمعية‎ 

إفراز دمعي »إفرا ازالدمع lacrimal secretion‏ 

دمعى أنفى lacrimonasal‏ 

اللكتاز lactase‏ 
إنزيم في اللبن يحول اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز . 

إِر ضاع lactation‏ 

حمض اللاكتيك lactic acid‏ 
حمض يهاجم سطح ميناءالسن » ينتج عن تحول 
الكربوهيدرات . 


تو ضع شفوى labioplacement‏ 
انزياح السن في الاتجاه الشفوي . 
تصنيع الشفة » رأب الشفة 


جراحة تجميلية لترميم أو ترقيع شفة مشوهة 


labioplasty = cheiloplasty 


شفوى ملاصق labioproximal‏ 
ملقط الشفة labiotenaculum‏ 


أداة تستعمل للإمساك بالشفة أثناء إجراء العملية 
الجراحية . 


انز ياح شفوي »انحراف شفوي labioversion‏ 
تحرك أو انزياح السن في الاتجاه الشفوي . 
شفة (لاتينية) labium‏ 


(الجمع شفاه ة1طهآ) . 
شفة الفم السفلية 
شق الشفة = الشفة 
المشقوقة » الشفة الأرنبية = العم 
شفة الفم 
شفة الفم العلوية 
النقطة الشفوية » (الشفيهى) 
علامة فلن تييع ادر حو للشفة »وهي أكثر النقاط 
بروزا» وتستخدم في قياسات الجمجمة ؛ وهما نقطتان : 
نقطة على الشفة العليا تعرف بالنقطة الشفوية العلوية ونقطة 
على الشفة السفلى وتعرف بالنقطة الشفوية السفلية . 
النقطة الشفوية السفلية 
(الشفيهى السفلية) 
ا قط عا الوط كمي با ماف امسا 
)Vermi11ion margin(‏ للشفة السفلى . 
النقطة الشفوية العلوية (الشفيهى العلوية( = labrale superius‏ 
labrale superior ١‏ 
أعلى نقطة على الخط المنصف بالحافة الحمراء للشفة 
العلوية . 


labium inferius oris 


labium leporinum = hare-lip 


labium oris 
labium superius oris 


labrale 


labrale inferius = 


labrale inferior 


مختبر » مختبر laboratory‏ 
مختبر سنى › مختبر التعويض السنى laboratory , dental‏ 
1-مخر سنية laboratory lathe ١‏ 
2- محرك مخبري 

توربين مخبري laboratory turbine‏ 
عمل مخبر ی laboratory work‏ 
الكيه ءالتما labyrinth‏ 

الأذن الداخلية . 


labyrinth, acustic 


التيه السمعى 


- 461 - 


يافوخ لامي ( اللامية) lambda‏ 


ملتقى الدرز اللامي مع الدرز السهمي وهو مكان اليافوخ 
الخلفى ؛ علامة لقياس الحمجمة. 


lambdoid suture درز لامی‎ 
lamella صفاحة‎ 
lamellae صفاحات‎ 


صفاحة الميناء » قشيرة الميناء 
رقاقة مينائية وهي إحدى الأشرطة العضوية المسطحة التي 
تمر مستعرضة عبر ميناء السن . 

صتيحي اي 
ذو شرائح أو متعلق بالصفيحة أو الشريحة . 

عظم صفائحي عظم ذو شرائح 


صم حه 


صفائح » رقائق »شور (الجمع (Laminae‏ . 


lamina , buccal = 


lamella , enamel 


lamellar 


lamellar bone = lamellated bone 
lamellated bone 


lamina 


فم ا 
لثوية خدية = صفيحة دهليزية = buccogingival lamina‏ 


vestibular lamina 
حافة من الظهارة السميكة على طول حد اللثة في الجنين‎ 
1 تکرن مها عضو الا‎ 


صفيحة لثوية سنية - 


lamina , dental 


lamina , dentogingival =‏ 
صفيحة سنية dental lamina‏ 
نيحة كقرنة 
دلك ع مره قاعدية ناء 1 
ذلك الحزء من الصفيحة القاعدية ا جاور لميناء | 


lamina dentalis = dental lamina 


lamina densa 


صفيحة سنية ( لاثينية ) 

الصفيحة القاسية » الصفيحة الحافية 
طبقة رقيقة من العظم القشري تبطن سنخ السن » لها أهمية 
عند الفحص الشعاعي , لأنها تظهر كخيط رفيع أبيض . 
خط ظليل رفيع يظهر في الصور الشعاعية السنية حول 
جذور الآسنان » يدل هذا الخط على طبقة العظم السنخي 
الكثيفة المكونة للجدار الداخلي للسنخ . 


lamina dura 


الصفيحة الشفوية السنية lamina, labiodental‏ 
الصفيحة الشفوية اللثوية lamina, labiogingival‏ 
صفيحة مخاطية عضلية lamina musculated mucosae‏ 


نسيج ضام لثوي يشتمل أساساً على ألياف كولاجينية كثيفة 
مولدة للغراء . 
الصفيحة تحت المخاطية » الطبقة تحت 
المخاطية 


lamina propria 


lamina submucosa 


الملبنة lactobacillus‏ 
عصية عصوية الشكل » من فصيلة الملبنات ؛ عصويات 
موجبة الجرام » ليست بوغية » غير متحركة » لاهوائية أو 
هوائية مخيرة » قادرة على تكوين حمض اللكتيك »> 
وثانى أكسيد الكربون من الكربوهيدرات ؛ ليست بممرضة 


وتصاحب النخر السني . 


الجر اثيم الملبنة lactobacteriaceae‏ 
جرائيم من جنس العصوية اللبنية . 
لاكتوز lactose‏ 


ثنائي سكريد يوجد في اللبن » ينحل فينتج الجلوكوز . 
جنوه 
(في التشريح السني) : فجوات أو فراغات أو مساحات 
تحوي أرومات الملاط . 
جوبة امتصاص = جوبة امتصاصية 


lacuna 


lacuna , absorption= 
lacuna , resorption lacuna 

جوبة امتصاصية resorption = absorption lacuna‏ 
إحدى فجوات الامتصاص الموجودة في العظم > وهي 
تجاويف هلالية (20110175 unarا-Semi)‏ تشغلها الخلايا 
ناقضة العظم : 

جوبة هوشيب 
فجوات أو فراغات في العظم . 


lacuna , Howship’s 


سلّمى‌الشكل ladderlike‏ 
اغد کل ام 
مغرفة ladle‏ 
معدو فةالصهر ladle , melting‏ 
انحراف لقمي اشر laevocondylism‏ 


انحراف لقمتي الفك السفلي إلى جهة اليسار . 
ضرس العقل الرحى الثالثة 
علم »شق الشفة - شق الفم = = lagocheilus = lagostoma‏ 
الشفة الأرنبية 
علم » شق الفم - شق الشفة 
داء لين » مرض لين 
نسبةإلى!.س .لين » هنمآك85 » 1970-1876 » 
اختصاصي أمراض جلدية أمريكي . 
مرض يتميز بحرقة في اللسان والأنسجة الرخوة في الفم » 
بفعل تيار كهربائي جلفاني ناتج عن وجود ترميمات سنية 
من معادن غير متشابهة في الفم ؛ مثل الحشوات » 
والتيجان » والبدلات السنية إلخ . 
علم الكلام » طب الكلام 


lag tooth 
hare-lip 


lagostoma = hare-lip 


Lain's disease 


laliatry 


- 462 - 


ر امح lancinating‏ 
مصطلح يستعمل لوصف الألم . 
ألم رامح 
مساحة land‏ 
مساحة من المادة الكاسية أو الجبس أو الحجر تمتد من 
الطرف المحيطى للبدلة السنية إلى الحافة الخنارجية للنصف 
ا 
TEN SA EAE ORA N‏ 
الخاطية ا إلى: اا رة لقال + 
تاج لاند 


lancinating pain 


Land's crown 
« 1922-1847 » نسبة إلى س .ه .لاد › 4همآ11»‎ 
. طبيب أسنان أمريكي » كندي المولد‎ 
(Porcelain jacket أول نوع من التاج القلنسوي الخز في‎ 
. CrOWN) 

1- علامة سطحية » معالم » تخوم 

2- حدث » تطور 
علامة في الهيكل العظمي أو علامة في النسيج الرخوأو 
كليهما معاً» يمكن التعرف عليهما بسهولة » لأنها تستخدم 
كنقط مرجعية للقياس أو لأغراض أخرى . 

علامة ثنائية الجانب = علامة 


landmark 


landmark , bilateral = 


لا سهمية منصفة nonmidsagittal landmark‏ 
علامة أو سمة تشريحية تقع على جانبي الجسم نتيجة 
علامة عظمية landmark , bony‏ 


علامة توجد على العظم للهيكل العظمي : 

علامة سنية landmark , dental‏ 
علامة توجد على سن أو أكثر من سن . 

علامة ثابتة landmark , fixed‏ 
علامة توجد نتيجة تقاطع خطين أو مستويين أو أكثر › لا 
يتغير وضعها في الفراغ بتغير الاتجاه . 


علامة سهمية منصفة landmark , midsagittal‏ 
غ ترد طلي للعو ل الي ال 
علامة ظليلة landmark , shadow‏ 


علامة فى الصورة الشعاعية » تنشأ عن انضغاط صورة 
لغرض ذي ثلاثة أبعاد فوق فلم مسجل عليه صورة ثنائية 
الأبعاد . 
علامة نسيج رخو = landmark , soft tissue‏ 
soft tissue landmark‏ 
علامة توجد على النسيج الرخو الذي يغطي العظم 
غالبا ما تتعلق بالعلامة العظمية (Bony landmark)‏ . 


الصفيحة الدهليزية lamina , vestibular‏ 
الآدمة الظاهرة الفموية التي تنقسم بعد ذلك لتكون دهليز 
التجويف الفموي . 


صفائح »رقائق laminae‏ 
تصوير مقطعى laminagraph‏ 


صورة شعاعية تؤخذ للنسيج عند عمق محدد من سطح 
الجسم » وذلك بتحريك الفلم الشعاعي ومصدر الأشعة 
في مستويات متوازية وفي اتجاه معاكس حول محور 
متحرك » عند المستويات المراد تصويرها . حركة مصدر 
الأشعة والفلم بالنسبة للغرض الثابت المراد تصويره » تمحو 
كل الصورٌ عدا الغرض المراد تصويره » أي أن الصورة 
الشعاعية للغرض ذي الأبعاد الثلاثة » تظهر بوضوح في 
المستوى ا محدد سابقا بينما تمحى أو تهمل البنى الأخرى 
المتراكبة ؛ تسمى أيضا صور شعاعية مقطعية 
(0813125ثحطتة.]) » صور شعاعية مقطعية (كتطتة1ع101720) . 


تصوير شعاعى مقطعى laminagraphy = tomography‏ 
يصفح »يرقق على شكل صفيحة laminate‏ 


وجه رقيق من البلاستيك أو الخزف يصنع في مختبر الأسنان 
ثم يلصقه طبيب الأسنان على السطح الشفوي للسن . 
وجه قشري . صفيحة قشرية laminate veneer‏ 
ر مه اوا اراق وتلق عل ا 
العقوي للسن لتعويض عيب أو تغير لون السن ‏ 


صفائحى laminated‏ 
يشتمل على طبقات رقيقة أو صفائح . 
رقاقات الذهب الصفائحية laminated gold foils‏ 
اصطفاح lamination‏ 
صورة شعاعية مقطعية laminogram‏ 
تصوير شعاعى مقطعى laminography = tomography‏ 
مصباح 2 قنديل 1 lamp‏ 
مصباح كحوا لي lamp , alcohol lamp‏ 
مصباح الرأس head‏ , 
مصباح الفم lamp , mouth‏ 
مصباح منطقة العمل lamp , operation‏ 
ورم مخاطية الحنك lampas‏ 
1 مبضع » مشرط ذو حدين lance‏ 
2- يشق » يبضع 
مبضع lancet‏ 
سكين جراحي ذو حدين » يستعمل لقطع الأنسجة 
الرخوة . 
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حنجر ة بلعومية “بلعو م حنجري laryngopharynx‏ 

منظار الحنحرة » مكشاف الحنجرة 
أداة تستخدم لفحص الحنجرة أو للمساعدة على إدخال 
أنبوب داخل القصبة الهوائية بغرض التخدير. 


laryngoscope 


تشنج الحنحرة . تقلص الحنحرة Laryngospasm‏ 
تقلّصات تشنجية للحنجرة . 
حنحرة larynx‏ 


العضو الذي ينتج عنه الصوت ؛ وهو تركيب غضروفي 
عضلي يوجد عند النهاية العلوية للقصبة الهوائية بين 
الرغامى والبلعوم » ويحتوي على الحبال الصوتية المكونة 
من نسيج مرن مشدود » يسبب مرور الهواء تذبذب الحبال 
محدثا الأصوات . 
larynx muscles‏ 
ليزر laser‏ 
تستخدم جهيزة لتكثيف الطاقة إلى شعاع ضوئي شديد ذي 
تركيزعالهو شعاع الليزر يستخدم في الإجراءات 
التشخيصية والعمليات الجراحية . 


شعاع الليزر laser beam‏ 
مخثر ضوئى ليز ري laser photocoagulator‏ 
إنهاك lassitude‏ 
حالة من الضعف أو الإرهاق . 
ضرس العقل last molar‏ 


مز لاج الزاوية العكسية latch , contra-angle‏ 
قبضة يدوية ذات زاوية عكسية وسرعة منخفضة تستخدم 
المزلاج كأداة تثبيت للمثاقب » والأحجار »> وحامل 
الأقراص في الأداة ؛ بعكس المسكة بالاحتكاك 0۸ ناFic(‏ 


(متع . 
كامن »مستتر latent‏ 
صورة مستترة latent image‏ 
مصطلح يطلق على الفلم الشعاعي بعد تعرضه للأشعة ؛ 
تصبح الصورة المستترة مرئية بعد تظهير الفلم . 


فترة كامنة »دور الكمون latent period‏ 
الفترة المنصرمة بين تعرض كائن حي للأشعة » وظهور 
علامات التغيير التى سببتها الأشعة . 
جانبي » وحشي 
1- متعلق بجانب العضو أويقع على جانب العضو . 
2- (في التشريح) : متعلق ببنية أوجزء من الجسم بعيد عن 


مركزي . 


lateral = lateralis 


علامة ذات علاقة خاصة 
علامة يتغير موضعها على السطح بتغير توجه الجسم . 
مُبِعّد لان المركزي = 
المبعد الفموي » المسبر الفموي 
سن شبيهة با خنجر » مصطلح يستعمل لوصف نوع من 


landmark , spacially related 


Lane’s centre prop = mouth prop 


laniary 


lapis = stone 
lapis dentalis = dental calculus 


E E DEE لحر انا رفي‎ 


lapis divinus 


نحاس كبريتى نشادري يستعمل لداء الرمد . 
الححرالملوكى lapis imperialis = lapis lunaris = ٠‏ 
( حجر نترا ات الفضة) = حجر جهنم lapis infernalis‏ 
حنجري laryngeal‏ 
متعلق بالحنجرة . 
شريان حنجر ي laryngeal artery‏ 


٠ 5 0‏ 0 5 5 4 
يغذي الحنجرة ؛ يتفرع إلى فرعين شريان حنجري سفلي » 


. (Laryngea) 
laryngeal muscles عضلات حنجر ية‎ 
laryngeal nerves أعصاب حتجرد ية‎ 

تعصب الحنجرة » والمنطقة الحلقية الدرقية » انظر حنجري 
(Laryngeus)‏ . 
منعكس حنجري laryngeal reflex‏ 


سعال انعكاسى يحدث نتيجة لإثارة الحنجرة 5 
تقلص حنجرى » تشنج حنجرى laryngeal spasm‏ 


تقلص ال حنجر 5. 
استئصال الحنجرة laryngectomy‏ 
التهاب الحنحرة laryngitis‏ 


(سابقة) حتجرة » حتحرى laryng- , laryngo-‏ 


علم الحنحرة .مَبحث الحنحرة laryngology‏ 

حنجر ى قلعو می laryngopharyngeal‏ 
i 4‏ و3 0 9 

جفاف بلعومی حنحری laryngopharyngeal sicca‏ 

استئصال الحنجرة والبلعو م laryngopharyngectomy‏ 

التهاب الحنجرة والبلعو 1 laryngopharyngitis‏ 

التهاب حنحرى بلعومى جاف laryngopharyngitis sicca‏ 


التهاب وجفاف الأغشية المخاطية للحنجرة والبلعوم ؛ جزء 
من مركب يعرف بمتلازمة شوجوين (Sjögren's‏ 


. syndrome) 
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خراج دواعم السن الجانبى  lateral periodontal abscess‏ 
الكيسة حول السنية الجانبية » 
كيسة الأنسحة الداعمة الجانبية » كيسة دواعم السن الجانبية 


كيسة تطورية أو كيسة التهابية » توجد بجانب السن . 


lateral periodontal cyst 


ملعن می وحشى lateral pharyngeal‏ 

منظرو 2 م جانبی lateral profile‏ 

تر وز ا lateral protrusion‏ 

عضلة a‏ حشية » عضلة lateral pterygoid muscle‏ 
جناحية جانبية 

lateral relation علاقة جانبية‎ 


علاقة الفك السفلي بالفك العلوي » حينما يكون وضع 
الفك السفلى على أحد جانبى العلاقة المركزية . 
عرض جاني الاش 00 
ارتسام جانبي للجمجمة 
انظر تصوير شعاعى (13م22ع002010) . 
شريحة مُنزلقة جانبياً » 


lateral skull projection 


lateral sliding flap 
شريحة مزاحة جانبيا‎ 
. انظر تحت شريحة (م112)‎ 
lateral spreader ناشرة جانبية »ناثرة جانبية › مورّع جانبي‎ 
. (Root canal spreader) انظر ناشرة قناة الجذر‎ 


lateral stress تغط جانبى‎ 
lateral surface جانبی‎ / 
lateral transcranial projection بروز جانبی عبر القحف‎ 


انظر البروز عبر القحفى (Transcranial projection)‏ . 
بروز جانبي عبر lateral transpharyngeal rojen:‏ 
البلعوم 

انظر البروز عبر البلعومى (Transpharyngeal projection)‏ . 
جدار جانبي » جدار و حشي lateral wall‏ 


(سابقة) جانب » جانبى » وحشى latero-‏ 
56 125 ن 

دفع جانبي laterodetrusion‏ 
حركة الفك السفلي عند بدء المضغ . إلى الخلف › 
والأسفل » والجانب . 

انحراف جانبى laterodeviation‏ 

الانحراف الجانبي للفك laterognathia‏ 


انحراف » إما الفك العلوي أو الفك السفلى إلى أحد 

جانبي الخط المنصّف للرأس » وينتج عن ذلك عدم تناسق 

جمالي أو عدم توافق وظيفي . 
الانحراف الجانبى للذقن 


laterognathism 


قناة جانبية = قناة إضافية 
انظرقناة إضافية (لهصمء (Accessory‏ . 
تصوير شعاعي 
سيفالومتري جانبي 
تؤخذ الصورة الشعاعية بحسب القواعد السيفالومترية حيث 
مصدر الأشعة يواجه الجانب الأيمن من الوجه وعمودياً على 
المستوى السهمي المنصف » فلم الأشعة يواجه الجانب الأيسر 
من الوجه . تستخدم لتقدير وقياس العلاقة الوجهية الفكية . 
عضة التحقّق الجانبية = التسجيل بين 
الإطباقي الجانبي 
تسجيل وضع الفك اللامركزي الجانبي 1 
ميل لقمي جانبي 
اتجاه مسار اللقمة الجانبى . 
ا 
مار الل ا فالعا + کا کن کک الاك 
السفلي جانبية . ۰ 
انزلاق جانبي » زيغان جانبي 
ع ا ع تقرح لاه نا فى ا اا 
قاطع جانبي »رباعية ٤ ٠‏ 


lateral canal = accessory canal 


lateral cephalometric radiograph 


lateral checkbite = 


lateral interocclusal record 


lateral condylar inclination 


lateral condyle path 


lateral excursion 


lateral incisor 


القاطع الثاني »الرباعية . 
التسجيل بين الإطباقى الجانبى- lateral interocclusal record=‏ 
عضة تحقق جانبية lateral checkbite‏ 


. (Interocclusal record) الإطباقى‎ 


lateral lingual tubercules العقيدات اللسانية الحانبية‎ 

الكسرالجانبى للثلث الأوسط lateral middle third fracture‏ 
انظر كسر 2010 1 

حركة جانبية lateral movement‏ 
حركة إما إلى يمين أو يسار المستوى السهمي المنصف . 

عضر وف أنفي جانبي lateral nasal iê‏ 


أحد امتدادات الغضروف الأنفي شبيه الجناح ؛ يتصل 
بالعظام الأنفية وعظام الفك العلوي . 


تو 3 أنفى جانبى lateral nasal process‏ 
عر ض جانبي شال عار تسام lateral oblique projection‏ 
جانبي مائل 
انظر تصوير شعاعى (Radiography)‏ . 
إطباق جانبى lateral occlusion‏ 


اطبا ق الأسنان ينما يرك الفلك الشقلي إلى اليمين أو 
اليسار في وضع إطباقي لامركزي ؛ أي ليس في وضع 
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layer , basement = = الطبقة القاعدية‎ 
basement membrane الغشاء القاعدى‎ 
layer , covering طبقة مغطيّة‎ 


طبقة مينائية - طبقة أرومات الميناء 


layer , enamel = 


ameloblastic layer 


طبقة أرومات العاج layer , odontoblastic‏ 
طبقة من الخلايا المبطنة للتجويف اللبى » ترسل الألياف 
داخل العاج . ( 

layer of Weil طبقة فايل‎ 

طبقة الخلية الشائكة layer , prickle-cell‏ 
الطبقة المنتشة لبشرة الجلد أو الظهارة الصدفية » باستثناء 
الخلايا القاعدية . 

الطبقة تحت القشرية layer , submantle‏ 
طبقة رقيقة من العاج بين الكريوي » أسفل العاج القشري 
مباشرة . 


طبقة ماتحت آر ومات العاج layer , subodontoblastic‏ 
طبقة شفافة من خلايا النسيج الضام » تحت طبقة أرومات 


العاج في لب السن لدي أيضاً طبقة قايل القاعدية 115ء77) 


. basal layer) 

جرعة 110-50 LD-50 Dose‏ 
انظر تحت جرعة (©205) . 

lead = Pb رصاص‎ 


معدن ثقيل لین رمادي مزرق » رمزه الكيمائي 20 » غير 
منفذ للإشعاع نسبياً » وت رع O‏ 
العديد من المركبات السامة » ويستخدم بكثرة في الخلائط 
واللحام . 

مئزر رصاصي 

مئزرواق يوضع على المرضى خاصة أثناء فترة الحمل 
لحماية العمود الفقري والأعضاء التناسلية من الإشعاع 
الزائد » أثناء إجراء الصور الشعاعية . 


lead drape = lead apron 


lead apron 


ستارة رصاص معقمة . حاجز 

رضاضي معام ی نمكم 
المريض من الإشعاع . 

ثانى أكسيد الرصاص 
مفعل بني اللون » حين يمزج بشكل عجينة مع محلول 
خامل مناسب » يؤدي إلى تصلب المادة المطاطية متعددة 
السلفات ويسمى خطأ المسرع » ولكنه في الواقع مفعل 
التصلّب. 


lead dioxide 


عدم تناسق الذقن نتيجة لفرط النمو أو نقص النمو لجانب 
واحد من الفك السفلى بالمقارنة بالجانب الآخر أو يسبب 
رضح أو مرض . 
7 5 
أية حركة خلفية أو حركة جانبية للفك السفلى » خاصة 


lateroretrusion 


1 مخرطة lathe‏ 
آلة لإمساك وتوجيه مادة مقابل أداة قاطعة لتشكيلها 
ضا 

2 - محرك 


آلة ينتج عنها حركة دورانية » مثل ا محرك السني الخبري 
الذي يعمل بالكهرباء ؛ عمود دوار ذو طرفين مزودين 
بقابضين معدنيين يمسكان المثاقب » والأحجار » والفراشى 
الصاقلة (فرشاة الوبر » وفرشاة اللباد » وفرشاة الكتان ) » 
وأقماع اللباد » والعجلات الساحلة) . 

خليطة أملغم مقطعة بالمخرطة 
انظر خليطة » سبيكة (وه۸11) . 

الغاز الضاحك 
غاز مدر . انظر أكسيد النتروز (106:ه usهءا۸)‏ : الغاز 
الضاحك . 

غَسل » رحض 
عملية غسل أوإرواء بسائل أو محلول » لعضو أو لحفرة 
محضرة في السن . 

قاعدة »قانون » مجموعة قواعد law‏ 
فى الطب وفى طب الأسنان ؛ قاعدة أو قانون أو صيغة 
تعبر عن حقيقة تعتمد على التجربة . 

Lawrence’s crown = Fosters COW l= تاج لورنس‎ 


lathe cut amalgam alloy 


laughing gas 


lavage 


موسر 
نسبة إلى ه .لورنس » H.]awre٫ce‏ » قبل 1849 › 
طبيب أسنان أمريكي . 
تاج مماثل تماما لتاڄ فوستر (Fosters COW)‏ . 
طبقة 0 رقيقة layer‏ 


صفيحة من مادة أو نسيج من سماكة متماثلة . 
طبقة مينائية » طبقة صلبة = الميناء » 
ميناء السن 
طبقة أرومات الميناء 
طبقة خلوية تدشأ من الظهارة المينائية » يتطور منها ميناء 
السو 
طبقة قاعدية 


layer , adamantine = 
enamel 


layer , ameloblastic 


layer, basal 
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تصنيف يعرف كسور الثلث الأوسط من الهيكل العظمى 
الوجهي . 
کسر لو فور الأول : ويعرف باسم کسر جيران » يمتد خط 
الكسر فيه أفقياً في الفك العلوي أعلى ذرى جذور الأسنان 
مباشرة وقبة الحنك » وبذلك ينفصل هذا الجزء عن باقى 
الفك العلوي » ويسمى بالكسور العائمة . 
كسر لو فور الثاني : وهي الكسور الهرمية حيث يحدث 
الكسر فى المنطقة الوسطى من الثلث الأوسط للهيكل 
العظمي الوجهي وير خلال قنطرة الأنف إلى الخلف 
أسفل العظام الوجنية . 
كسر لو فور الثالث : كسر ذو مستوى عال أو كسر بانفصال 
كسر عرضي (أفقي) للعظام القحفية الوجهية فوق العظام 
الوجنية » ويطلق عليه اسم الكسورالمعترضةء5اء؟5مة1) 
fracture)‏ . 
کسرلو فور 


نسبة إلى ل .س .لو فور 1٣16۴0۲»‏ » 1893-1829 » 


Le Fort’s fracture 


جراح فرنسي . 
أحد ثلاثة أصناف رئيسية من كسور الفك العلوي . 
الصنف الأول : كسر عرضى يصيب النتوء السنخى › 
اك واا اا 1 
الصنف الثاني : كسر عرضي يمتد خلال العظام الأنفية › 
ويصيب النتوء الجبهي الفكي العلوي » وسقف الحجاج » 
نزول خلال جيب الفك العلوي ليعبر إلى النتوء الجناحي ؛ 
وهو کسر هرمي . 
الصنف الثالث : الكسور التي تصيب قنطرة الأنف » 
والحجاج » والنواتى الهرمية للفك العلوي » مع بقاء عظم 
الوجنة متصلاً ؛ وهو انفصال خخ وجھی-10صCra)‏ 
facial dysjunction)‏ . : 1 
عملية لو فور الجراحية 
عمليات جراحية لفصل أجزاء من الوجه العلوية بالكامل عن 
البنية التحتتية الداعمة لها وإعادة تصحيح وضعها . 
عملية لوفور الأولى : عملية فصل وإعادة وضع الأسنان 
العلوية والناتئ السنخي الداعم لها على قاعدتها العظمية . 
عة لوفورالثانية”:تسمى عملجة الكبب و اهومن 
fracture)‏ amida1اPy)‏ حيث تفصل الفكوك العلو ثُُ 
(38]:112) عن قاعدتها عند التحام العظم الأنفي والعظم 
اجبهي مع حواف الحجاج » تاركاً الحافة الحجاجية الوحشية 
والشواخص الأثفية سليمة . 


Le Fort’s surgical procedure 


التهاب اللثة الرصاصى lead gingivitis‏ 

انسمام ر صاصي lead intoxication‏ 

خط رصاصى lead line‏ 
خط مزرق على حافة اللثة » يشاهد في حالات التسمم 
بالرصاص . 

lead poisoning تسمم رصاصي‎ 


ينتج عن امتصاص أملاح الرصاص يشاهد في الفم كخط 

أسود مزرق على حواف اللثة . 
سيليكات الرصاص 

مادة تستخدم مع سلفات الكالسيوم كعامل مصلب لواد 

الطبع الألجينات . 
التهاب الفم الرصاصي 


lead silicate 


lead stomatitis 


ورقى الشكل leaflike‏ 
على شكل ورقة الشجرة . 
تسرت عار تشاح leakage‏ 


تسرب حفافی leakage , marginal = marginal leakage‏ 
تسرب عند الحو اف . 
تسرب إشعاعى leakage radiation‏ 


تسرب إشعاعي من رأس أنبوب الأشعة وليس من خلال 

فتحة الأنبوب . 
منحتة لوكرون 

انظر منحتة (083761)) . 


Le Cron's carver 


إفريز › حيد » صفيحة ledge‏ 
تفريز › تصفيح ledging‏ 


في تصنيع البدلة السنية الجزئية النزوعة (1) عملية تشكيل 
إفريز داخل سماكة الشمع الخارجية الحيطة بالسن الداعمة » 
وهي المنطقة التي تشغلها النهاية المثبتة للمشبكة( 2 ) 
طريقة عمل إفريز في الشمع على السطح اللساني للتاج 
ليشغله الذراع المكافىئ للمشبكة الحيطية . 
مسافة الانحراف » فراغ انحرافي 

متوسط فرق المسافة التي يشغلها الناب اللبني والرحوين 
اللبنتتين وتلك التي يشغلها الناب الدائم والضاحكين الدائمين 
في كلتا الناحيتين من القوس السنية 1.5 ميلليمتر على كل 
جانب من الفك العلوي » 1.7ميلليمتر على كل جانب من 
الفك السفلى . تغلق هذه المسافة عادة بواسطة الانحراف 
الإنسى للر و الدائمة الأولى عندما تحل الأسنان الدائمة 
محل الأسنان اللبنية . 

انظر مسافة نانس الانحرافية (Nance’s leeway space)‏ . 


leeway space 


Le Fort’s classification تصنيف لو فور‎ 
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طولقنةالجذر 
البعد بين الدعمتين » طول الفحوة بين السنية 


length , root canal 


length , span 


مسكن 2 فف 2 ماطف lenitive‏ 
العدسة » البلورية (عدسة العين) lens‏ 
عدسة مكبر ة lens , magnifying‏ 
غدة عدسية الشكل lenticel‏ 


غدة صغيرة مستديرة محدبة الجانبين تشبه العدسة » 
خصوصا الغدة الموجودة عند قاعدة اللسان . 
عبدبى 
على E‏ تعاف افون البلورية, 
الآداة الحاشية لقناة الجذر 
أداة حلزونية مرنة » تستخدم عادة على القبضة اليدوية 
لحمل إسمنت قناة الجذر وإدخاله فى قناة الجذر . 
الأداة الحاشيةلقناةالجذر ١‏ 
الآداة الحاشية لقناة الجذر 
انظر ناقل معجون قناة الجذر (Root canal paste carrier)‏ . 
الجهام 
مرض يصيب عظام الرأس بالتضخم » وخصوصا عظام 
الفكين » والوجه . وبالتالى يعطى للوجه سحنة الأسد 
e AE‏ 
جهم عظمي » سحنة أسدية عظمية 
ضخامة عظام الجمجمة » وخاصة الفك العلوي والعظام 
الوجهية تما يعطي الوجه تعابير مشابهة للأسد . 


lenticular 


lentula = lentulo 


lentulo = lentula 


lentulo filler 


leontiasis 


leontiasis ossea 


انحياز أيسر > من اليمين إلى اليسار leotropic‏ 
متعلق باتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة ؛ أي التحول من 
اليمين لليسار . 

leprosy الذام‎ 


عدوى ورمية حبيبية مزمنة تسببها المتفطرة الجذامية 
)Mycobaeterium leprae)‏ » وتسبب آفات فموية على 
اللسان » والشفتين » والحنك وأحيانا حدوث فرط التنسج 


اللثو ي . 
(سابقة) نحيف . نحيل » رقيق lepto-, lept-‏ 
نحيف الرأس واستطالته leptocephalia‏ 
نحيفالرا أس = leptocephalic = leptocephalous‏ 
leptocephalus‏ 
الرخيفة (كرية رقيقة) leptocyte‏ 
نحيف الأسنان leptodont‏ 
نحيف الأسنان leptodontous‏ 


ذو أسنان رفعية بشكل شاذ . 


عملية لوفور الثالثة : عملية فصل مجموعة العظام الوجهية 
بالكامل عن القاعدة القحفية . 


يسار » شمال left‏ 
أعسر » أشول left- handed‏ 
شخص يستعمل يده اليسرى . 
قاطع أن left incisor‏ 
علاقة إطباقية جانبية يسرى left lateral occlusal relation‏ 
فك سفلى أيسر left mandible‏ 
فك علو ي ان left maxilla‏ 
(سابقة) أملس »ناعم »لين leio-‏ 
ورم عضلي آمل leiomyoma‏ 


ورم عضلي حميد يصيب الألياف العضلية الملساء . 
سار كومة العضلات الملساء » 
ورم عفلي عضلي أملس 

نوع خبيث نادر من أورام العضلات الملساء . 
عصير الليمون 
تأثير عصير الليمون في 
زوال الكلس » التآثير المزيل للكلس في عصير الليمون 
طول .بعد. مدي 

لالس الم حر الان من الو لقف لااد 

الأول إلى السطح الوحشي للرحى الأخيرة في القوس 
السنية للفك العلوي . 
2-(في البدلة السنية الجزئية النزوعة) :هو عامل مؤثر في 
ترو الزات ال رة وامشيكاف:: 1 

طول القوس 

طول القوس السنية هو البعد بين أقصى أسنان خلفية من 

أحد الجوانب إلى أقصى أسنان خلفية في الجانب الآخر ؛ 

يقاس حول القوس السنية . 


leiomyosarcoma 


lemon juice 


lemon juice decalcifying action 


length 


length , arch 


الطول القاعدى السنخى length , basial veolar‏ 
البعد من نقطة القاعدة إلى قمة النتوء السنخي عند النهاية 
السفلى للدرز بين الفكين العلويين . 

الطول القاعدى الأنفى length , basinasal‏ 
الف مك القاهوة إن ا 

length , crown طول التاج‎ 

length , dental البعدالسنى‎ 


المسافة السطح الإنسي للضاحك الأول والسطح 
الوحشي للرحى الأخيرة في ربع واحدمن قوس الفك 


العلو ي . 
الطول الكامل length , overall‏ 
طول الجذر length , root‏ 
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lesion , erosion 


lesion , fatal افة نميتة‎ 
و‎ 0 
lesion , focal افةبؤرية‎ 


lesion , gingival 


آفة أساسية » آفة بدئية lesion , initial‏ 
آفة مهيحة » آفة مخرشة lesion , irritative‏ 
ة موضعية lesion , local‏ 


lesion و‎ macroscopic 


SO . نع‎ E 


lesion , marginal ة حفافية‎ 
lesion , precancerous ةقبل سرطانية‎ 


فةبدئيةءآفةأولية 
تتمثل في الخراجات والقروح والأورام . 
آفة تالية » آفة ثانوية 
تتمثل فى التندبات أو القشورالميتة الناتجة عن الإصابة 
الأولية 1 
آفة جهازية »آفة عامة 


آفة رضحية » آفة رضية 


lesion و‎ primary 


lesion , secondary 


lesion , systemic 
lesion , traumatic 
lesion , trophic آفة غذائية‎ 
آفة وعائية‎ 
[مختصر] انتقال الطاقة‎ 


الخطى » الانتقال الخطى للطاقة 


lesion و‎ vascular 


LET = linear energy transfer 


ميت » قاتل »مهلك lethal‏ 
يسبب الموت . 
جر عةنميتة › حر عة قاتلة lethal dose‏ 


انظر جرعة (©0005 . 
مرض ليترير -سيوي 
التعدد المفرط للخلايا النسيجية في العقد اللمفية والدم 1 


leuc- و‎ leuco- , leuk- و‎ leuko- 


Letterer-Siwe’s disease 


بلا لون 
ابيضاض الدم > سرطان الدم leucaemia = leukaemia‏ 
الأرومة البيضاء leucoblast‏ 


خلية الدم البيضاء غير الناضجة . 

خلية بيضاء » كُرية بيضاء 
خلية دموية بيضاء عديمة اللون » يوجد منها نوعان 
رئيسيان : خلية بيضاء محببة وخلية بيضاء غير محببة . 
تشتمل على الخلايا البيض المتعددة النوى » والخلايا 
اليوزينية » والخلايا القعدة . 


leucocyte = leukocyte 


leucocyte , granular 


leucocyte , non-granular 


التهاب السحايا الرقيقة leptomeningitis‏ 
نحافة الفك = leptomicrognathous‏ 
leptomicrognathus‏ 


درجة خفيفة من صغر الفك ؛ ذو فك صغير قليلاً . 


رقة الصوت . ضعف الصوت leptophonia‏ 
رفيع الصوت ٠‏ رقيق الصوت leptophonic‏ 
ضيق ونحافة الوجه leptoprosopia‏ 


طويل ور فيع الوجه › leptoprosopic = leptoprosope‏ 
طويل وضيق الوجه 

ذو وجه طويل ونحيل أو ذو وجه طويل وضيق . 
البريمية 

جنس من الجراثيم من فصيلة الملتويات » تشاهد كملفات 

متحركة » هوائية » وقادرة أن تبقى حية فى الماء . 
نحافةالحنك 

ذوقبة حنك ضيقة . 
الفغرية 

نوع من الجراثيم الشعرية الرقيقة التي توجد في الفم . 
الفغارية 

أو خيوط منحنية » غير متفرعة وذات نهايات مستديرة أو 

مستدقة » سالبة الجرام » لاهوائية » عديمة الحركة » توجد 
الفغارية الفموية 

نوع من الجحراثيم غير الممرضة » يتواجد في التجويف 

الفموي » خاصة فى اللويحة السنية . 
الفغاريةالجذرية 

نوع من الحراثيم » يوجد في قناة الجذر . 
آفة .إصابة .أذى » مرض 


leptospira 


leptostaphyline 
Leptothrix = leptotrichia 


Leptotrichia 


Leptotrichia buccalis 


Leptotrichia placoides 


lesion 
و 3 1 را 2 ع‎ 
و‎ 
الوظيفة نتيجة لمرض أو رضح . الآفة الأولية أو الآفة‎ 
البدئية : تتمثل في الخراجات » والقروح » والأورام ؛ أما‎ 
الآفة التالية » أو الآفة الثانوية » فتتمثل في التندب أو‎ 
. القشور الميتة التي تنتج عن الآفة البدئية‎ 

آفة شعاعية 

آفة تسوسية .آفة التسوس 

آفة استحالية » آفة تدكسية 

lesion , diffuse فة منتشرة‎ 


lesion , actinic 
lesion , carious 


lesion , degenerative 
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والغشاء الخاطي الخدي (طلاوة الفم Leukoplakia‏ 
(buccalis‏ ¢ تنح أحيانا إلى الخباثة . 
طلوان الفم 
آفة قبل سرطانية » يمكن أن تجنح أحيانا “نحو الخباثة . 
طلوان اللسان ( لاتينية ) 
طلوان کسی خبيث leukoplakia malignant degenerative‏ 


leukoplakia buccalis 


leukoplakia linguae 


طلوان اللسان leukoplakia of the tongue‏ 
طلوان تمو ي leukoplakia oral‏ 
طلوان الحنك . طلوان قبةا leukoplakia palatal‏ 
طلوان التدخين leukoplakia smoking‏ 
طلوان اللسان leukoplakia tongue‏ 
ليفان levan‏ 


ناتم تأثيرالعقديات الطافرة على السكروز «سكر 
القصب» » تتغذى عليه الكائنات الدقيقة في عمق اللويحة 


. (Plaque) 

1- رافع » رافعة ( لاتينية) levator‏ 

2- عضلة رافعة 
عضلة رافعة ذقنية levator menti muscle‏ 
عضلات رافعة levator muscles‏ 
عضلة رافعةالجفن levator pulpebrea‏ 
عضلة رافعة حنكية levator palati muscle‏ 
مستوى »م ركز مخي شوكي level‏ 


(في تقويم الأسنان) : استواء منحنى التعادل في الفك 
العلوي أو منحنى سبي في الفك السفلي أو الاثنين معا» 
من خلال بروز أو ارتداد الأسنان . 

استواء 
(في تقويم الأسنان) : المرحلة البدئية في العلاج التقويمي 
الشامل باستخدام طبائق ثابتة صممت لتغيير خط التداخل 
الحدبي من منحنى إلى خط مستقيم لصف الأسنان في نفس 
المستوى . 
مرحلة الاستواء فى المعالحة التقوكية . 

رافعة » عتلة »يرفع أويحرك بعتلة lever‏ 
عارضة أو أي جسم صلب آخر يكون قادراً على الدوران 
حول محور ويحتوي نقطتين إضافيتين لتطبيق القوي . 

رافعة من التصنيف الأول 
رافعة > تقع نقطة ارتكازها بين مصدرالقوة والعمل 


leveling 


leveling wire 


lever , first-class 


تشتمل على الخلايا البيضاء وحيدة النواة » والخلايا 
البيضاء . 

فرط الكريات البيضاء » كثرة الكريات البيض 
زيادة وقتية في عدد كريات الدم البيضاء في الدم . 


leucocytosis 


ندز ة الكريات البيض ٠‏ قلة الكريات البيض leucopenia‏ 
انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء في الدم . 
leukaemia‏ 


ابيضاض الدم 
مرض غیت يصيب الأعضاء المكونة للدم » يتميز بزيادة في 
كريات الدم البيضاء الشاذة » ونقص في عدد كريات الدم 
الحمراء » والصفائح الدموية في الدم » وحدوث تغيرات 
واضحة في الطحال » ونقي العظم » والغدد اللمفية ؛ في 
التجويف الفموي : تنتضخم اللثة ويصبح لونها أحمر داكتاً 
زتكون فخ للتزف الجر : 

ابيضاض الدم اللمفاوي 

(سابقة) أبيض . عديم اللون 

خلية بيضاء . كرية بيضاء 
إحدى الكريات البيضاء الموجودة في الدم » ينتجها نقي 
العظم » والعقد اللمفاوية » وهي جزء من آلية دفاع 
ا 1 

وذمة 0 (في مخاطية الفم) 
حالة حميدة » تصيب الخاطية الخدية عادة على جانبى 
الوجه ؛ وتشبه الطلاوة » وتتميز بقشرة رقف رام راق 
اي للخد » تترافق بوذمة داخل خلوية . 
تقرن الغشاء المخاطي الفموي- leukokeratosis mucosae oris‏ 


الأبيض - طلوان مخاطية الفم 


leukaemia , lymphatic 
leuko-, leuk- 


leukocyte 


leukoedema 


leukoplakia ( buccalis ) 


leukokeratosis nicotina palati  ىكتحلا التقرن النيكوتينى‎ 
الأبيض‎ 


نوع من التقرن الأبيض أو الطلوان يحدث عند المدخنين » 
ويتميز بالتهاب الخاطية الحنكية الذي يتبعه ظهور عقيدات 
مبيضة عديدة » ثم تقرن وثخانة في الظهارة الحنكية . 
1 - غُفاءة » ( كثافة القرنية) 
ظلالية مبيضة للقرنية » ابيضاض معدّم للقرنية . 
2- طلوان الفم 
قلة الكريات البيض » نُدرة الكريات البيض 
انخفاض غير طبيعي في عدد كريات الدم البيض في 
الدم . 
طلوان 
ا فين هه ی ی ا 
لسانية 2e‏ ع1ا akiaاeukopا‏ ) وعلى اللثة » والحنك » 


leukoma 


leukoplakia (baccalis) 


leukopenia 


leukoplakia 
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حزاز متصلب ضموري مجهول السبب ونادر الحدوث » 
يتميز بوجود آفات بقعية بيضاء على الجلد يترافق عادة مع 
ضمور في الخاطية الشدقية مع أو بدون وجود آفات جلدية أو 
تناسلية مسايرة للآفات الفموية . 

حزازي الشكل 

1- شبه الحزاز (Lichen-like)‏ . 
2-حالة في اللسان » تحدث عند الشباب ؛ وتتميز ببقع 

مييضة محاطة بحلقات صفراء . 


lichenoid 


الآفات حزازية الشكل lichenoid lesions‏ 
لسان حزازي الشكل lichenoid tongue‏ 
لسان عليه بقع بيضاء محاطة بحلقات صفراء عند 
جَفن »غطاء lid‏ 
عيون بلاأجفان lidless eyes‏ 
حياة »أجل life‏ 
متوسط الحياة average‏ ر life‏ 
مدى استمرار فعالية المادة life , shelf‏ 
مدى احتفاظ المادة بفعاليتها . 
رفع »نزع إزالة lifting‏ 


رباط »وتر 
نسيج ليفي مرن قوي » يحتوي على الألياف المرنة » 
والآلياف غيرالمرنة» يعمل على ربط العظام 
والغضاريف »وتقوية المفاصل » ودعم الأوعية الدموية . 

الرباط السنى السنخى = الرباط = ligament , alveolodental‏ 

٠ حولالسني‎ 

ligament , capsular = capsule الرباط ال = المحفظة‎ 

EE ونا‎ 


ligament = ligamentum 


periodontal ligament 


الرباط الناتىئ السنى ligament , odontoid‏ 
الرباط حول السنى . الرباط السنخى ligament , periodontal‏ 
السنى 


غلاف تسييجي ضنام يتكون من ألياف كولاجينية » تشكل 
الات الأساسية وط يجو الس وتتصيل ابلاط 
والعظم السنخي واللثة الحرة » وتدعم السن في سنخها . 

الرباط الو تدي الفكى السفلى ligament , sphenomandibular‏ 
رباط إضافي للمفصل الفكي الصدغي » يمتد من شوكة 
العظم الوتدي إلى سين الفك السفلي 0 

الرباط الإبر ي الفكى السفلى  ligament , stylomandibular‏ 
رباط إضافي للمفصل الفكي الصدغي » يمتد من النتوء 
الإبري للعظم الصدغي إلى زاوية الفك السفلي . 


الرباط الإبرى اللامى 0 , ligament‏ 


البدلة السنية الحزئية النزوعة . 
رافعة من التصنيف الثاني 
رافعة يكون ذراع القوة أطول من ذراع ناتج عمله »هذه 
النزوعة . 
رافعة من التصنيف الثالث 
رافعة » يكون ا حور عند أحد طرفيها » بينما يكون الثقل 
عند الطرف الآخرء ويبذل الجهد في اتجاه يقعفيما 
1-معاليةءقوء.نفوذ 
2- تأثبر عتلى ˆ 1 
ميزة آلية مكتسبة من استخدام الرافعة ؛ وهو عامل ضمن 
الضغوط التي تحدث بواسطة الامتداد الوحشي لبدلة سنية 


lever , second-class 


lever , third-class 


leverage 


جزئية نزوعة . 
انحراف ا أنيدزر levocondylism = laevocondylism‏ 
حزاز منبسط . حزاز مسطح 2 طفح جلدى lichen planus‏ 
حزازي 


مرض جلدي التهابي » يتميز بطفح حطاطي منبسط ؛ قد 
تظهر آفات بيضاء في الفم على مخاطية الفم » واللسان أو 
بصورة أقل على الشفاه . 
حزاز مسطح ضموري - 
حزاز مسطح أكال 
ظهور بقع بيضاء على الخاطية الشدقية وقد تشمل الآفات 
ظهر اللسان وحوافة الجانبية وتلاحظ آفات ضمورية متوسفة 
الحليمات وفى شكل تآكلات غير منتظمة وغالباً على الخاطية 
الشدقية حيث تكون آفات مستديمة يعانى منها المريض لعدة 
سنوات » وقد يكون الشكل الأكال والشكل الضموري من 
الخراز المسطح آفات قبيل سرطانية . 
حزاز مسطح فقاعي - حزاز 


مسطح أكال 


lichen planus , atrophic = 


erosive lichen planus 


lichen planus, bullous =‏ 
erosive lichen planus‏ 
lichen planus, erosive‏ 
lichen planus, non-erosive-‏ 
ي lichen planus, oral‏ 
من الأمراض الشائعة مجهول السبب وعديم الأعراض في 
الغالب » يتميز بوجود آفات بيضاء في الفم » حيث تشاهد 
الحطاطات البيضاء على ا لمخاطية الشدقية بشكل ثنائي 
الجانب . 
حزاز متصلب 


lichen sclerosus 
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زردية قاطع الدبوس ligature and pin cutting pliers‏ 
والرباط 
انظر زردية (15عنا©) . 
موجة ربط 
(في تقويم الأسنان) : أداة تستخدم للف النهايتين 
المقطوعتين للرباط الفولاذي تحت أو خلف السلك 
القوسي » وبذلك تقي الأنسجة الرخوة من التمزق 
ا ا ا ا ا 


ligature director 


رباط جراسلين ligature , Grassline’s‏ 
زردية غلق الرباط » زردية تشبيت ligature locking pliers‏ 
الرباط 

انظر زردية (إه‌نا٥)‏ . 
رباط فولاذي ligature , steel‏ 
سلك الربط ligature wire‏ 


سلك لين مقاوم للتآكل يستخدم في تثبيت الفك » وتبير 
الأسنان الطبيعية » انظر أيضاً الربط بين السنى بالأسلاك ذات 
العروة (Interdental eyelet wiring)‏ . 
1و نوز light‏ 
2 فيك 
عتامة أو سحابة » على الفلم الشعاعي الذي تعرض عفوياً 
للضوء » قبل أو أثناء عملية تظهير الفلم . 
ضوء سنى ذو لياف بصرية light , fiber optic dental‏ 
الضوء الملحق بالقبضة » 
ضوء مثبت على القبضة 
الضوء الملحق بمرآة الفم 
منار ساحة العمل » جهاز إضاءة ساحة العمل light , operating‏ 
زردية السلك الخفيف 
انظر زردية منقار الطائر (55عذام (Bird beak‏ . 


light , handpiece attached 


light , mouth mirror attached = 


light wire pliers 


1- أفتح لوناً ‏ أكشف لوناً lighter‏ 
2- أخف وزنا 
ألم خاطف › ألم بر قي lightning pain‏ 
شريط براق lightning strip‏ 
انظر شريط (ما5) . 
خفيف الوزن lightweight‏ 
ليجنوكاين lignocaine‏ 


مادة للتخدير الموضعى للأسنان تستعمل بشكل محلول 
2 بدون أو مع قابض للأوعية الدموية من الأدرينالين أو 
النورأدرينالين » متوفر تحت الأسماء التجارية لجنوستاب 
)Lignostab(‏ » ونيوليدوكتون (Neo-Lidocat0”)‏ « 


رباط زليلي 
الرباط الفكى السفلى 
الصدغي 
الرباط الذي يساعد على منع انزياح لقمة الفك السفلي ؛ 
وهو عبارة عن زيادة فى ثخانة محفظة المفصل » تمتد 
أليافه من الجهة الوحشية للشامخة المفصلية إلى الجهة 
الخلفية لعنق اللقمة . 
رباطي 
متعلق بأربطة المفصل . 


ligament , synovial 


ligament , temporomandibular 


ligamentous 


وضع ر باطي ligamentous position‏ 
انظر وضع التلامس التقهقري (Retruded contact‏ 
position)‏ . 

یربط ligate‏ 
یربط برباط . 

ربط تربيط ligation‏ 


(في تقويم الأسنان) : عملية ربط الأسنان معا مباشرة أو من 
خلال الوصلات التقويمية أو الأسلاك القوسية باستخدام 
الأسلاك الفولاذية » والخيوط المرنة أو مواد أخرى . 


ربط الوعاء الدموى ligation , blood vessel‏ 
ربط طرفي وعاء دموي مقطوع بمادة خياطة » من أجل 
وقف النزف . 


ربط السن 
ربط سلك فولاذي صامد حول عنق السن وذلك بغرض 
تثبيت السن أو بغرض سحب السن ؛ كما يحدث في 
رايط ون لمر رة ار اة 1 

سلك الربط 

الربط بالسلك 

1-رباط جراحي وعائي 
خيط جراحي يستعمل لربط الأوعية الدموية أو لخياطة 
لاا ١‏ حرا Nea E‏ 
مادة عالية التحمل » مثل الحرير أو القطن » وينزع بعد التثام 
الجرح ؛أما حينما يستعمل داخليا » فيكون من نسيج 
حيواني » مثل القصابة (اuعاu٣)‏ (نوع من الخيوط الجراحية 
يصنع من أمعاء الغنم ) » قابل للامتصاص . 

2- رباط سني 
(في تقويم الأسنان) : سلك لين رفيع طيع أو خيط مرن » 
يستعمل لربط الأسلاك القوسية بالحاصرات أو لربط 
الأسنان معاً » لاستخدامها كوحدة تثبيت . 

3- ربط » تربيط 
عملية الربط بحبل أو بخيط . 


ligation , tooth 


ligation wire 
ligation , wire 


ligature 
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الخط السنخي ٠‏ الخط الدردري 
(فى قياسات الجمجمة) : خط من النقطة السنخية إلى 


line , alveolar 


النقطة الأنفية . 

خط لسانى سنخى line , alveolingual‏ 

خط قاعدي س line , alveolobasilar‏ 
(ق قامات امو خط ا ا إلى و 
القاعدة : 

خط لثو ي سنخي line , alveologingival‏ 


line , alveolonasal = 


خط آتفی سنخى = خط سنخى 


alveolar line 


خط محوري line , axillary‏ 
خط المحور . خط محوري line , axis‏ 
محور خطى line axis‏ 
خط القاعدة line , base‏ 
خط سنخى قاعدي line , basialveolar‏ 
(فى قياسات ا :اط الذى نفل فط القاعدة 
مع النقطة السنخية . 
خط أنفى قاعدي line , basinasal‏ 
EE)‏ الجن I‏ إن 
النقطة الأنفية . 


خط قاعدي(خط أساسي للتفاعل) 
خط النفخ 1 

(فى البدلات السنية الكاملة) : هو الحافة الأمامية للمنطقة 

ا الخلنية عل ات 
خط أزرق - خط رصاصى 

خط أزرق يوجد غلى اللثة في حالة الأنسمام الرصاصي : 
خطوظ اتکس = رط الطب 
خطوط ريتزيوس 
خط كامبر - خط جناح وتدة الأذن 


line , basophilic 


line ,و‎ blow 


line , blue = lead line 


lines , calcification = 
incremental lines = Retzius lines’ 
line و‎ Camper's = 


ala-tragus line 


خط عثقى line , cervical‏ 
الخط المتكون بالملتقى المينائى الملاطى . 
انظر عنقی 0000 
خط الإرشاد إلى موقع المشبكة line , clasp guide‏ 
خط قوة الرص » خط قوة الحشو line , condensing force‏ 
خط نحاسى line , copper = copper line‏ 
اس نين نشيا ا عي عل بعانة دلق »بير تلن 
ابام الان د 1 
خط ارتكاز القوس klعترضة line , cross arch fulcrum‏ 


وزیلو کین (©هنهء00910) » زيلوتكس (×٥۲ه1ر×)‏ » يستعمل 
أيضاً على هيئة معجون » كمخدر سطحي بشكل مرهم 
ليجنوكاين 5 / » وكغسول للفم (غسول للفم اللزج 
حافة سنخية ( لانينية ) 
الحافة الحرة للنتوء السنخى . 
جير كلس أكسيد » 
الكالسيوم 
2- عصير الليمون » ليمون هندي › لايم 
حا تخم limit‏ 


limbs alveolaris 


lime = quicklime = unslaked lime 


حدالمرونة 

حَد التشوه المروني » حد التناسب 
الحد الأقصى للإجهاد المطبق على مادة ما . 

لنكوميسين- لينكوسين 
مضاد حيوي يماثل في تأثيره عقار إرثيرومايسين ؛ قد يسبب 
ا هديا" :وعدن التائيرات ا ار ف 
بشكل كبسولات أو با حقن الباطن . 

خط . حد فاصل line‏ 
العلامات على الجسم أو يمر من خلالهما . انظرر أيضاً 
الخطوط المميزة (Specific lines)‏ . 


limit , elastic 


limit , proportional 


lincomycin = lincocin 


line , abnormal خط شاد‎ 
line , actual خط حقيقى‎ 
line , adaptation خط الانطباق‎ 
line angle زاوية خطية‎ 


الزاوية المتكونة من التقاء سطحين من السن أو جدارين من 
الحفرة المحضرة في السن » ويتحدد اسم الزاوية في اسم 
الأسطح أوالجدران المكونة لها . 
انظر زاوية (#اعصة) » انظر أيضا خط ولادي 2)41« )Ne0‏ 
(عمتا» وخط التحديد (Survey line)‏ . 

خط ارتكاز أمامى خلفى 
ف الله المي لوي DUAL EE N‏ € 
من منطقة ارتكاز لأقصى سن داعمة وحشية إلى منطقة 
الوسادة خلف الرحوية . 

line , ala-tragal = Camper's line « خط جناح وتدة الأذن‎ 

خط الأذن الأنفي = خط کامبر 
الخط من الحافة السفلية لجناح الأنف إلى الحافة العلوية من 
وتدة الأذن . 


خط الألم 


line , antero-post-fulcrum 


line , algesia 
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الخط الأنفى 
خط أو عيدو مار من جناح الأنف إلى زاوية الفم على 
الخط القاعدي الأنفى 
الخط الشفو ي الأنفى line , nasolabial = nasolabial line‏ 
لظ مضل جفاع ا مد زاوية الفم على نفس جانب 
الوجه . 
خط ولادي 
أحد خطوط التطبق المتكونة في العاج وميناء السن داخل 
الرحم » والتي تدل على تطور البنية السنية حتى وقت 


line , nasal 


line , nasobasilar = basinasal line 


line , neonatal 


. الولادة‎ 
line , occlusal الخط الإطباقى‎ 
line , occlusion خط الان‎ 
line of the mandible , oblique الخط المائل للفك السفلي‎ 


ارتفاع على السطح الخارجي للفك السفلي > يمتدإلى 
أعلى من الحديبة الذقنية (©161ءطن) اء" حتى يصل إلى 
الحافة الأمامية للشعبة الصاعدة للفك السفلى . 


خط الإطباق line of occlusion‏ 
تنضيد الأسطح الإطباقية للأسنان في مستوى أفقي . انظر 
مستوى إطباقي . 


مصطلح استعمل بواسطة آنجل(عاچ۸1) > يعنى الخط الذي 
يصل مناطق تلامس الأسنان عند الإطباق الطبيعى . 


خط الارتكاز العتلى المثبت line , retentive fulcrum‏ 
خط شريجر line , Schreger's ١‏ 
خط حاد line , sharp‏ 
خط جلدي line , skin‏ 
انظر خطوط جلدية (وعمنا هكا5) . 
خط الابتسام line , smile = smile line‏ 
انظر خط الشفة العلوي (عمنا منا طعن) . 
خط الارتكاز العتلى المستقر line , stabilizing fulcrum‏ 
خط مستقيم line , straight ١‏ 


خط المسح line , survey‏ 
رسم خط بأداة تعليم على السن الداعمة بواسطة ماسح 
وذلك لتعيين أقصى ارتفاع محيطي لهذه السن في 
المستوى الأفقى . انظر منطقة التقارب العنقى (Infrabulge)‏ . 

خط الاهتزاز » خط الاتصال الحنكى 
1- خط وهمي عبر الحنك يفصل نسبياً بين النسيج المتحرك 
والنسيج غير المتحرك . 
2- أقصى جزء خلفى من منطقة السد الحنكى الخلفى . 


line , vibrating 


(فى البدلات السنية الجزئية النزوعة ذات الامتداد 
الوحشى) : الخط الموصل لأقصى أسنان خلفية داعمة » 
الذي تدور حوله البدلة السنية . 


خط منحن line , curved‏ 
خط زوال الكلس .خط فقد التكلس line , decalcification‏ 
خط خارجى line , external‏ 
خط منحر ر = خط مائل line , external oblique‏ 
خارجي 
خط وجهى = خط كامبر  line , facial = Camper's line‏ 
خط الإنهاء line , finishing‏ 


(في ة ضير الحفرة) : خط تحديد بين مادة السن المحضرة 2 
ومادة السن التي لم تمس بأدوات الحفر . 


خط القوة line , force‏ 
خط هيكلى line , frame‏ 
خط الارتكاز العتلى line , fulcrum‏ 


خط وهمي » تدر عو البدلة السنية الجزئية النزوعة . 
خط لثوي = حافة لثوية 
خط الدلالة > خط إرشادي 
خطوط التوافق » خطوط الانسجام 
خط الشفة العليا » منحسر الشفة العليا 
خط التراكب » تغطية خط بآخر 

أحد الأتلام على سطح ميناء السن » التي تحدد حواف 

خطوط ريتزيوس في الميناء . 
خط التطبق » خط ترسبى 

أن اطوط الفا ون الطيعات الي مطل ا ت 

المتقافحي + اء وعم ال ٠‏ 
خط الإدخال » خط الإيلاج 
خط داخلى › خط باطنى 
الخط المنحرف الباطن ٠‏ 
الخط الرصاصى - الخط الأزرق 

خط مزرق على الحافة اللثوية » يظهر في حالات التسمم 

بالرصاص . 
خط الشفة » منحسر الشفة » خط ملتقى الشفتين 
خط الشفة السفلى » مُنحسر الشفة السفلى 
الخط الأوسط . الخط المتوسط 
الخط الضر سي اللامي الار تفاع الضر سي = line , mylohyoid‏ 

اللامى - الخط المنحرف الباطن 

ارتفاع مائل على السطح الداخلي للفك السفلي » يمتد من 
الشعبة الصاعدة للفك إلى الذقن » تنشأمنه العضلة 

الفرسية اللافئة والعغيلة البلعوفية القابقية العلوية ., 


line , gingival = gingival margin 
line , guiding 
lines , harmony 
line , high lip 


line , imbrication 


line , incremental 


line , inserting 
line , internal 
line , internal oblique 


line , lead = blue line 


line , lip 
line , low lip 


line , median 


internal oblique line 
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خطوط ريتزيوس » خط التكلس بالميناء lines , Retzius'‏ 
لسان (لاتينية) 
جام اللسان = التصاق 
اللسان 

لسان جغرافى 

تبقع فور الان مثل الخارطة . 
لسان زنجى . لسان أسود 
شق اللسان »اللسان المشقوق 
لسان أسو د مشعر lingua villosa nigra = black tongue‏ 


تبقّع صبغي أسود على اللسان يشتمل على حليمات 


lingua = tongue 


lingua fraenata = ankyloglossia 


lingua geographica 


lingua nigra 


lingua plicata 


متضخمة وجرا اليم 

لسانى lingual = lingualis‏ 
عاق باللسان أو مُجاور أو ملاصق أو مقابل أو مواجه 
اللسان . 

lingual abscess خراج لساني‎ 

lingual angle زاوية لسانية‎ 


أي زاوية متكونة من التقاء السطح اللساني للسن أو 
للحفرة الحضرة مع أي سطحآخر للسن أو للحفرة . 


طبيقة لسانية lingual applince‏ 
(في تقويم الأسنان) : طبيقة تقوبمية تثبت بالسطح اللساني 
للأسنان . 

lingual arch قوس لسانية‎ 


(في تقويم الأسنان) : طبيقة لتقويم الأسنان يتكون من 
قوس سلكية ذات قطر سميك متصلة بأطواق على الأسنان 
الخلفية » وبمحاذاة الجهة الحنكية أو الجهة اللسانية للأسنان 
الموجودة . انظر طبيقة القوس اللسانية طعقة (Lingual‏ 
appliance)‏ . 

الشريان اللساني = 

الشريان التذوقي 
يغذي الغدة اللعابية تحت اللسانية » واللسان » واللوزتين › 
ولسان المزمار » شس أيضا الشريان التَذّوقى )هاون ©) 
١ . artery)‏ 


lingual artery = gustatory artery 


عارضة لسانية »قوس لسانية lingual bar‏ 
واصلة كبرى توجد في الجهة اللسانية من القوس السنية 
تصل بين جزئين جانبيين أو أكثر من البدلة السنية الجزئية 
النزوعة . 

واصلة كبرى لبدلة سنية جزئية سفلية » توجد بين قاع الفم 
والحافة اللثوية . 


تخدير إحصارى لسانى » تخدير نای لسانى 2 Iingual block‏ 


خط خدي مضل » خط شدقى ميض linea alba buccalis‏ 
خط ثخين مبيض على الخاطية الشدقية عند مستوى إطباق 
الأسنان » يبدأ من زاوية الفم ويمتد حتى منطقة الأسنان 
الخلفية ؛ يعتقد أنه نتيجة رضح خفيف . 
خطي » طولي 
متعلق بالخط أويماثل الخط . 
ا ا ويباف طول 
انتقال الطاقة الخطى 
معدل فقد الطاقة الخطي عن طريق تأين الجزيء العابر 
لوسط الانتقال الخطى المنخفض للطاقة من مميزات أو 
خصائص الجزيئات ذات الكتلة المنخفضة مثل الإلكترونات » 
والأشعة السينية » وأشعة جاما . 
معدل تحول الطاقة المنتقلة إلى وسط بواسطة جزيء 
مشحون بطاقة معينة لكل وحدة مسافة يغيرها الجزيء . 
حمامى لثوية خطية linear gingival erythema‏ 
مبطن »بطانة liner‏ 
1-مادة توضع على الجدران الداخلية للحفرة لحماية ووقاية 
لب السن من التهيّج بموادالحشو ؛ مثل الورنيشات أو 
الماك ا هيدو در ا 
المغل أومجاليل ا ف م عضوي أو كنيد 
الك في اط ادى ق فوا 
BES‏ ملي الشخانة #لذأن تعقو المراجع تحدد 
ا م ا وکت اا 076 افر 
تسمى الُمبطّن ١«1ا)‏ » أما إذا زادت ثخانتها عن ذلك 
فتسمّى القاعدة(ء825) . انظر أيضا مبطّن الحفرة (Cavity‏ 
liner)‏ . 
2- مادة مثل الأميانت (Asbestos)‏ توضع في داخل حلقة 
الصب ؛ بطانة الأميانت (Asbestos liner)‏ . 


linear 


linear distance 


linear energy transfer = LET 


liner , asbestos بطانة الأميانت‎ 
liner , casting ring مبطن حلقة الصب‎ 


مبطن الحفرة » بطانة الحفرة 
مادة تستعمل في طب الأسنان لحماية وعزل أنسجة السن 
بعد تجريف التسوس وقبل وضع الحشوة في الحفرة 

ا محضرة . 
مبطن وعاء القمامة 
خطوط النمو = خطوط الترسيب . خطوط = lines , accretion‏ 
التطبق - خطوط ريتزيوس 


liner , cavity 


liner , waste can 


incremental lines = 
Retzius lines 


lines و‎ Owen's contour 


خطوط أوين التشكيلية 
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بغرض زيادة التثبيت أو للمساعدة فى رص وتكثيف 
الحشوة النهائية . 
سناد لسانى » عروة لسانية » مسكة لسانية - 


lingual lug = 


0 لسانى lingual button‏ 
انظر الزّر اللسانى (Lingual button)‏ . 
حافة لسانية lingual margin ١‏ 
حركةلسانية lingual movement‏ 
عضلة مستعرضة لسانية lingual , Muscletransversus‏ 
عضلة عمودية لسانية lingual , Muscleverticalis‏ 
عضلات لسانية lingual muscles‏ 
عضلات لسانية سفلية وعضلات لسانية علوية : عضلة 
طولية سفلية وعضلة طولية علوية . 
عضلات لسانية مستعرضة وعضلات لسانية رأسية : عضلة 
لسانية مستعرضة وعضلة لسانية رأسية . 
انظر جدول العضلات (esاMugsc)‏ . 
عصب لساني lingual nerve‏ 


يعصب مخاطية الجزء الآمامي من اللسان » وقاع الفم » 
انظر جدول الأعصاب Nerves)‏ » مدخل لساني 


. (Lingualis) 
lingual occlusion إطباق لسانى‎ 
lingual opening فتحة ت‎ 
lingual papilla حلهة لسانية‎ 

ا اا لق جرع عن ورا 
حليمات لسانية lingual papillae‏ 
وهدةلسانية lingual pit‏ 
صفيحة لسانية lingual plate = linguoplate‏ 


واصلة كبرى لبدلة سنية جزئية نزوعة تمتد لتلامس 

الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية » وفي بعض الأحيان » 

الأسطح اللسانية للأسنان الخلفية . 

ضفيرة عصبية تحيط بالشريان اللساني . 
التهاب اللوزتين التقيحي ١‏ / 
خراج لوزي لساني - خراج حول اللوزة 

التهاب تفيحي للعقد اللمفاوية في قاعدة اللسان . 
التحام لساني » أخدود لساني » رفاء لساني 

الشق الموجود على الط الأوسط على ظهر اللسان موافقاً 

للحاجز الليفي الذي يقسم اللسان إلى جزأين . 
سناد لاني +مرتكر لساني 

امتداد معدني لهيكل البدلة السنية الجزئية النزوعة » ينطبق 


lingual plexus 


lingual quinsy = peritonsillar 


abscess 


lingual raphe 


lingual rest 


زر لسانى = مهماز لسانى . - lingual button = lingual cleat‏ 
ميك E‏ سان » عروة لسانية » 
نبدكة ليان 1 
ES Ea,‏ الي للدي تسيو + E‏ 
سلك أو خيط مرن . 


lingual lug 


حفرة لسانية lingual cavity‏ 
مهماز لساني » مسك lingual cleat = lingual button‏ 
لسانی = رر لسانى 
ا 0 د (Lingual button)‏ . 
وصلة لسانية lingual connector‏ 


توجد في الجهاز السني الجزئي السفلي . 


lingual contour 


حدبة لسانية lingual cusp‏ 
دنب حمام لسانى lingual dovetail‏ 


اة لا قفر اة 
قُرجة بين سنين تنفتح باتجاه اللسان (©دعم0) . 

جناح لساني » حافة لسانية 
ذلك الجزء من جناح البدلة السنية السفلية الذي يشغل ال حيز 
المجاور للسان . 

ثُقبة لسانية 
منطقة نفوذية شعاعية تظهر في الصور الشعاعية أسفل 
ذرى القواطع المركزية السفلية في منتصف الحديبة الذقنية 
تمثل الثقبة على السطح اللساني عند الخط المنصف للفك 
ا 

عوك نا ب 


lingual embrasure 


lingual flange 


lingual foramen 


lingual fossa 


لجام لسانى lingual frenum‏ 
انظر جام (Frenum)‏ . 
در اق لسانى lingual goitre‏ 


ورم درقي في النهاية العلوية للقناة اللسانية الدرقية الأصلية 
۾ علد النهاية الخلفية لظهر اللسان 8 
تلم لساني » ميزاب لساني 


lingual groove 


دوالى اللسان lingual haemorrhoid‏ 
ا الأوردة عند قاعدة اللسان . 
الو رم الدموي اللساني lingual hematoma‏ 
الضمور الشقى اللسانى lingual hemiatrophy‏ 
الضخامة الشقية اللسانية 1 lingual hemihypertrophy‏ 


تهتك اللسان 
لای خاس ياي 
تعديل في السطح اللساني للسن أو عند تحضير الحفرة » 


lingual laceration 


lingual lock 
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نقطة في النهاية العلوية للارتفاق الفكي السفلي على السطح 
اللساني . 

أعلى نقطة عند التحام جزئي الفك السفلي من ناحية 
السطح اللساني له . 


لسانى ‏ متعلق باللسان 


lingualis = lingual 


lingualis muscle عضلة لسانية‎ 

صوب اللسان » فى اتجاه اللسان » نحو اللسان lingually‏ 

لسانى الشكل linguiform‏ 

لشن م يشبه اللسان الصغير lingula‏ 
بروز صغير من العظم يشبه اللسان ؛ ثقبة الفك السفلي 
يحميها لُسين من العظم . 


نُسين الفك السفلى = شو كة سبيكس 
الطرف السفلي الحاد والرفيع من العظم عند الثقبة السنية 
السفلية فى الفك السفلى . 


lingula mandibulae 


lingular EE 
. )L1«gا12( متعلق باللسين‎ 

(سابقة) لسان »لسانى linguo-‏ 
اله إن ميرك انناف الث فيو لقا 

لساني محوري linguoaxial‏ 


متعلق بالجدار اللساني والجدار ال حوري في الجزء الإنسي أو 
الجزء الوحشي لحفرة جانبية إطباقية ؛ متعلق بالسطح 
اللساني والسطح المحوري . 


زاوية لسانية محورية linguoaxial angle‏ 
زاوية خطية متكونة من التقاء الجداراللساني والجدار 
ا حوري لحفرة محضرة في السن . 

لسانى محوري لثو ي linguoaxiogingival‏ 
تعلق بالجدار اللساني والجدار المحوري والجدار اللثوي 
لحفرة محضرة في ال ١‏ 

زاوية لسانية محورية لثوية linguoaxiogingival angle‏ 
زاوية نقطية تتكون من تلاقي الجدار اللساني والجدار 
ا حوري والجدار اللثوي لحفرة محضرة في السن . 


لساني إطباقي . لساني طاحن 


linguocclusal =‏ 
linguo-occlusal‏ 
متعلق بالجدار اللساني والجدار االإطباقي لحفرة محضرة في 
السن . متعلق بالسطح اللساني والسطح الطاحن للسن : 


زاوية لسانية إطباقية › linguocclusal angle=‏ 


زاوية لسانية طاحنة linguo-occlusal angle‏ 
زاوية خطية متكونة من التقاء السطح اللساني والسطح 
الإطباقي للسن . 


على مرتكز لسانى مجهّز أفقيا فى السن الداعمة » ليعطى 
البدلةالستة الدع والعنيت كير امار 


مرتكز إطباقي يوجد على السطح اللساني للسن . 


حشوة لسانية lingual restoration‏ 
حشوة بالسطح اللساني للسن . 
مثبتات لسانية lingual retainers‏ 


أنواع من القوس اللسانية على الأسطح اللسانية للأسنان 
السفلية بين النابين » بغرض تثبيت الأسنان . 


تشبيت لساني lingual retention‏ 
حاجز ا lingual septum‏ 
ارك اليش افآ ان 
جانب ا lingual side‏ 
تحت لساني lingual , sub‏ 


تلم لساني » ميزاب لساني (لانينية ) lingual sulcus‏ 
ميزاب لسانى أوسط أخدود 
لباق ال 
ی ا فتن خم ا 
أخدود لساني خلفي ئلم لساني lingual sulcus , terminal‏ 


lingual sulcus , medial 


خلفي 
دن عي قعل غ ی وين و ی 
لجان د ١‏ 
سطح لساني lingual surface‏ 
أي سطح لعضو ما مجاور للسان . 
دراق لسانية lingual thyroid = lingual goitre‏ 
حالة تطورية نادرة للنسيج الدرقي عند السطح العلوي 
الخلفى من اللسان . 
غدد در ف لسانية lingual thyroid glands‏ 
لوزةلسانية lingual tonsil‏ 
مصطلح عام للعقد المكونة من الحويصلات اللسانية التي 
توجد عند الجزء البلعومى من ظهر اللسان . 
القرحة الرضحية امه lingual traumatic ulcer,‏ 
اللسانية ذاتية المنشاً 


احتقان الأوردة اللسانية (دوال لسانية) 
تحول لساني » انقلاب لساني 
ميل لسانى » انحراف لسانى (115100همناعصنآ) . 


lingual varicosities 


lingual version 


جدارلسانی lingual wall‏ 
جدار الحفرة السنية المواجه للسطح اللساني للسن . 
نقطة لسانية (اللسينى) linguale‏ 
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الارتفاع اللثوي اللساني » 


linguogingival ridge 


الحرف اللّساني اللثوي 
قاطعى ل linguoincisal‏ 
متعلق ا اللساني والحافة القاطعة لسن أمامية أو 
متعلق بجدار لساني وجدار قاطعي لحفرة في السن . 
زاوية قاطعة لسانية linguoincisal angle‏ 
زاوية خطية متكونة من التقاء السطح اللساني والسطح 
القاطع لحفرة محضرة . 
جانبي لساني > وحشي لساني linguolateral‏ 
فكى علو ي لسانى linguomaxillary‏ 
ey‏ فكى لبيعائق linguomaxillary reflex‏ 
إنسي لسا linguomesial‏ 


متعلق بالسطح اللساني والسطح الإنسي للسن أو بالجدار 
اللساني والجدار الإنسي في الجزء الدرجي لحفرة جانبية 
إطباقية . 0 1 

الزاوية الإنسية اللسانية 
زاوية خطية متكونة من التقاء الجدار الإنسي والجدار اللساني 
لحفرة محضرة في السن أو التقاء السطح الإنسي والسطح 
اللسانى للسن . 

لساني طاحن . لساني إطباقي 
متعلق بالسطح الإطباقي والسطح اللساني لرحى أو لسن 


linguomesial angle 


linguo-occlusal 


ضاحكة أو لحفرة تشمل هذة الأسطح . 

إطباق لسانى linguo-occlusion‏ 
اا کو ا ا ا 
اللسان . 

التهاب الحليمات اللسانية linguopapillitis‏ 
التهاب وتقرّح حليمات اللسان . 

انز ياح لساني » انحراف لساني linguoplacement‏ 


انزياح أو انحراف السن عن وضعها الطبيعي باتجاة 
اللسان . 
الصفيحة اللسانية 
واصلة كبرى لبدلة سنية جزئية نزوعة (متحركة) تمتد 
لتلامس الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية » وفي بعض 
الحالات الأسطح اللسانية للأسنان الخلفية . 
ملاصق لساني 
لبي لساني 
متعلق بالجدار اللساني والجدار اللبي لحفرة إطباقية أو للجزء 
ادوج عن حدر حاتي ات ي 
ا لبي ا 


linguoplate = lingual plate 


linguoproximal 


linguopulpal 


linguopulpal angle 


لسانى عنقى = لسانى لثوى linguocervical = linguogingival‏ 
متعلق بالجدار اللسانى والجدار العنقى لحفرة محضرة فى 
السن . متعلق بالسطح اللساني والسطح العنقي للسن . 

الزاوية اللسانية العنقية = الزاوية 


linguocervical angle = 


اللسانية اللثوية linguogingival angle‏ 
زاوية خطية تتكون من تلاقي الجدار اللساني والجدار العثقي 
م بي ا 
لحفرة مخصر في السن 3 


ار تفاع لسانى عنقى > حيد لسانى عنقى linguocervical ridge‏ 


ارتفاع على السطح اللساني لسو اما ينه E‏ السو 


ميل لسانى .انحراف لسانى linguoclination‏ 
ميل السن في الاتجاه اللساني . 

إطباق لسانى linguoclusion‏ 

سنى لسانى linguodental‏ 


1- متعلق باللسان والأسنان . 
2- صوت الكلام الذي يخرج بواسطة كل من اللسان 
والأسنان . 
وحشي لساني 
1- وحشي » في اتجاه اللسان . 
3 متعلق بالسطح اللساني والسطح الوحشي للسن » أو 
الجدار اللساني والجدار الوحشي في الجزء الدرجي من 
الحفرة الحانبية الإطباقية . 
زاوية لسانية وحشية 


زاوية خطية متكونة من تلاقى الجدار اللسانى والجدار 


linguodistal 


linguodistal angle 


وجھی لسانى linguofacial‏ 
جذع وجھی لسانى linguofacial trunk‏ 


الجزء المشترك الذي يتفرع منه الشريان الوجهي والشريان 
اللساني وهو ذاته متفرع من الشريان السباتي الظاهر . 
لشوي لساني = عنقي 
لساني 
1- متعلق باللسان واللثة . 
2-متعلق بالجدار اللساني والجدار اللثوي للحفرة الإنسية أو 
اشفزة e‏ اشر حاتي E I‏ 
الدرجي من الحفرة ا جانبية الإطباقية . ۰ 


linguogingival = linguocervical 


زاوية لثوية لسانية linguogingival angle‏ 
زاوية خطية متكونة من التقاء الجدار اللثوي والجدار 
اللساني : 

شق لشوى لسانى linguogingival fissure‏ 


تلم لشو ي لساني » ميزاب لثو ي لساني linguogingival groove‏ 
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شفة مزدوجة » شفة مُضاعفة lip , double‏ 
نسيج زائد مغطى بغشاء مخاطي يتكون أسفل الحافة 
القرمزية للشفة . 

شق الشفة = شفة الأرنب (علم) 
شق خلقي في الشفة العليا . 

عمل الشفة » وظيفة الشفة 

الشريط الأخدودي الشفوي »صفيحة 

أخدود اللثة - الصفيحة الدهليزية 

شفة هابسبورج 
نمو زائد في الشفة العليا حيث تصبح سميكة » تصاحب 
فك هابسبورج (30[ )Hapsbur gs‏ ويقال أنها مشابهة 
للشفة المميزة لفكوك أفراد سلالة هابسبورج الحاكمة في 
آمو وبا (Hapsburg monarchs)‏ . 

شفة أرنبية »شق الشفة »فلح الشفة 
انظر فلح الشفة (منا :0161) . 

عدوى الشفة الهربسية 

قصورالشفة . عجزالشفة 
وجود مسافة بين الشفة العليا والشفة السفلى نتيجة لنقص 
الإتزان العمودي للأنسجة الرخوة والصلبة بالفك العلوي 
والسفلى . 


lip fissure = hare-lip 


lip function 
lip furrow band = 
vestibular lamina 


lip , 5 


lip , hare- = cleftlip 


lip herpetic infection 


lip incompetence 


lip , lateral cleft فلح اة الجانبي‎ 

خط الشفة lip line‏ 
انظر خط الشفة العلوي (عمنا منا طعن) . 

خط الشفة العلو ي lip line , high‏ 
أقصى ارتفاع تصل إليه الشفة العلوية عند تأدية وظيفتها . 

lip line , low خط الشفة السفلى‎ 


1- أقصى وضع مُنخفض للشفة السفلية أثناء الابتسام أو 
أثناء شد الشفة الإرادي . 
2- أقصى وضع منخفض للشفة العلوية عند الراحة . 
فلح الشفة المتوسط lip , median cleft‏ 
تملن الشفة »فرط ميلانين الشفة 


lip melanosis 


ورم الشفةالمختلط lip mixed tumour‏ 
قيلة الشفة المخاطية lip mucocele‏ 
تصبغ الشفة lip pigmentation‏ 
وهدة الشفة lip pit‏ 
مريّل الشفة » 5 الشفة › حاشي الشفة › lip plumper‏ 
مبرز الشفة 


تصنيع وبناء الجناح الشفوي للبدلة السنية أو للسدادة » 


زاوية خطية تتكون من التقاء الجدار اللساني والجدار اللبي 
لحفرة محضرة في السن . 
ماسك اللسان » قايض اللسان 
تحويل لسانى › انحرّاف لسانى › َيِل لسانى  linguoversion‏ 
انزياح السن باتجاه اللسان في وضع غير اعتيادي . 
قبطي 
تغطية الجدران الداخلية لحفرة محضرة . 
2- مبطن 
مادة مبطنة » تحتوي عادة على هيدر وكسيد الكالسيوم 2 
توضع على الجدران الداخلية للحفرة المحضرة لسد 
ارات اج وة ال الب و اة ا فو 
العاج المرمم . انظر أيضا ات اك او ن 
cement)‏ [ممععنداء-0:106 )Zinc‏ وإسمنت فوسفات الزنك 


linguotrite 


lining 


. (Zinc phosphate cement) 


تبطين الحفرة 


lining , cavity 


تبطين البدلة السنية lining , denture‏ 
غشاء مُبطن lining membrane‏ 
مخاطية مبَطنة lining mucosa‏ 
تبطين وقائى » تبطين واق lining , protective‏ 
تبطين علاجى lining , therapeutic‏ 
ارتباط linkage ١‏ 
شفة lip‏ 


1- الطية اللحمية المحيطة بالمدخل الخارجى للتجويف 
2- بادئة توضع سابقة للكلمة » وتعنى شحم أو دهن ١‏ 


عض الشفة lip biting‏ 
صاد الشفة = الطبيقة الصادة للشفة › = lip bumper‏ 
الطبيقية الكابحة للشفة Lip bumper appliance‏ 


نوع من الطبائق التقويمية ؛ جهاز وظيفي عضلي » يؤثر 
على الأسنان فى القوس السنية العلوية أو السفلية فقط . 
نشت بالألداك ممع مقاومة الشفاه للجزء من الجهاز 
المصمم لإزاحة الشفة عن وضع الراحة » انظر الطبيقة صادة 
الشفة (Lip bumper appliance)‏ . 

سرطانة الشفة 

قرحة الشفة » تقرح الشفة 

فلح الشفة »علم = شفة الأرنب 
انظر فلح 01650) » وكذلك فلح الشفة (منا-01»8) . 

ناسورالشفة الولادي 

محيط الشفة » كفاف الشفة 


lip carcinoma 
lip chancre 


lip , cleft = hare-lip 


lip congenital fistula 


lip contour 
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2 


م 


تميع »إسالة »إذابة liquefaction‏ 
التحول إلى الحالة السائلة . 
مائع = سائل liquid = fluid‏ 


ُنْغة لكنة lisp‏ 
تلفظ الأحرف بطريقة خاطئة كما في حالة حرف السين 
والزال . 
عملية ليستون 
نسبة إلى ر .ليستون » Rs)‏ .1847-1794 » جراح 
اسكتلندي . 
عملية جراحية لاستئصال الفك العلوي . 
0 تشكل الخصاة > تحصى 
تكو ادال الحسم .. 
(سابقة) حَصاة » قلح 
لتر - 1000 سم3 
لسن litre = liter‏ 
لتر =1000 مل «65ذ11[آثم: 1000» = ديسيمتر مكعب 
(cubic decimetre)‏ . 
صبغة عباد الشمس 
صبغة زرقاء إما أن تكون في محلول أو على ورق ماص » 
تستعمل بغرض التحري عن حامضية أو قلوية السوائل ؛ 
تتحول صبغة عباد الشمس الزرقاء إلى الأحمر في 
الأحماض ولايتغير لونها في القلويات . ٠‏ 
كبد liver ١‏ 
غدة كبيرة حمراء داكنة توجد فى المنطقة العلوية اليمنى من 
ال تدك ات اشاح ما الرظاف ا 
للكبد هي : 
1- إفراز الصفراء (سائل أصفر يساعد على تحلل الدهون 
وهضمها) . 
2- الصيانة وا محافظة على مكونات الدم . 
3- تنظيم أيض الجسم . 
4- تخزين وفلترة الدم . 
داكن »داكن اللون . مزرق اللون livid‏ 
بلون رصاصى ؛ أسود وأزرق متغير اللون » كمايحدث 
يني اهن أو الكدمة » حيث تتلون المنطقة بلون 
أسود أو رصاصي مزرق” :. 
عملية ليزار 
نسبة إلى ج .ليزار » 1860-1787 » جراح اسكتلندي . 
عملية جراحية لاستئصال الفك العلوي عن طريق فطع 
منحن يبدأ من زاوية الفم إلى العظم الوجني . 


Liston's operation 


lithiasis 


litho-, lLith- 


liter = litre 


litmus 


Lizar's operation 


قراءة الشفاه 
قدرة الأفراد المّم على فهم الكلمات المنطوقة بملاحظة 
جركة لعفيو و الات الرجهية الاح اطق :2 
ظل الشفة » خيال الشفة 
رؤية ظلال شعاعية على الصور الشعاعية » تمثل كثافة 
الأنسجة الرخوة للشفتين . 
حلق الشفة 
يقة أو أسلوب جراحي لإزالة الأنسجة الظهارية وتحت 
لمان زافق نيط لك ال وي في هذه الأنسجة . 


lip reading 


lip shadow 


lip shave 


lip squamous cell carcinoma سرطانة الشفة حرشفية‎ 
الخلايا‎ 
lip trauma رضح الشفة‎ 
lip traumatic ulcer قرحة الشفة الرضحية‎ 
lip ulceration تقرح الشفة‎ 
lipase ليباز‎ 


تفرز في العصارة البنكرياسية التي وتهضم الدهون لتكون 
الأحماض الدهنية والجلسيرول . 


شحو مءدسم lipids‏ 
(سابقة) دهن .د lipo-‏ 
خلية دهنية › کا lipocyte n‏ 
ور م ليفي شحمي lipofibroma‏ 
aN OEE a,‏ ورب 
الليفية . 
کون الشحم lipogenesis‏ 
شحمانى lipoid = lipoidal = lipoidic‏ 
ا ا lipoid metabolism‏ 
ور م شحمي lipoma‏ 


ورم حميد يتكون من الأنسجة الشحمية الحتوية على خلايا 
دهنية » يصيب أي مكان من الجسم . 


نظير الورم الدهنى أو الشحمى » شبيه بالورم lipomatoid‏ 
الشحمى > ورام شحمي lipomatosis‏ 


فرط التجمع الموضعي للدهون في أنسجة الجسم . 
مصاب بالورم الشحمي »متعلق بالورم الشحمي Iipomatous‏ 


استقلاب الشحم lipometabolism‏ 
ورم عضلي شحمي ipomyoma‏ 


ورم يشتمل على خليط من نسيج دهني ونسيج عضلي . 


ساركومة شحمية liposarcoma‏ 
ورم خبيث نادر مكون من ورم شحمي . 
انعدام الفم lipostomy‏ 
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تخدير مو ضعي أو local anaesthesia / local analgesia‏ 
تسكين موضعي 

تداخل كيميائي لتخدير أنسجة الجسم » من أجل إجراء 
عملية جراحية مؤلة › بدون آلم 1 مصطلح تسكين 
وتخدير يستعملان بالتبادل بشكل دائم » وهذا غير 
صحيح . التخدير الموضعي : هو الغياب الموضعي التام 
للإحساس والشعور ويشمل الألم » والضغط » والحرارة » 
واللمس . أما التسكين الموضعي : فهو غياب الإحساس 
الموضعي بالألم فقط . ۰ 

مخدرات موضعية 

مُضاعفات موضعية » اختلاطات 


local anaesthetics 


local complications 


5 


موضعية 
مُضادات استطباب موضعية › local contra-indications‏ 
موا انع استعمال موضعية 
عوامل موضعية local factors‏ 
استطبابات موضعية local indications‏ 
1- حقن موضعى local injection‏ 
2- حقنة موضعية 
مُعالجة موضعية local therapy‏ 
تون localization‏ 
مو 0 » محصور › مستقر localized‏ 
يفطا داخل منطقة محدودة . 
التهاب عظمى سنخى  localized alveolar osteitis = dîy‏ 
مو ضعي = سنخ کات = سنح عفن socket = septic socket‏ 
التهاب شديد الألم في سنخ السن بعد الخلع . 
انحسار اللثة الوضعى localized gingival recession‏ 
تَعرض موضعى 1 localized exposure‏ 
نايل اا نے مق اب ؛ تكون في مسار الأشعة 
المباشرة . 
الفرفرية الفموية الموضعية localized oral purpura‏ 
مموضع localizing‏ 


و داس 
3 


موضعة » طبعة جامعة 


localizing impression 3 


مَوقع »مركز »وضع » مكان 
موضعة ؛ مكتشف الموضع مخ 
ا 

أداة تحدد الوضع الحقيقي لشيء ما مثل : إبرة مكسورة في 


location 


locator = localizer 


lock ق‎ 


حمولة »ميل »ثقل » شحنة load‏ 
تحميلإطباقي ا ٠‏ 
القوة الضاغطة على الأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية أثناء 


المضغ . 


5 4 


load , occlusal 


فصى lobar‏ 
متعلق بالفص (©06.]) . 

lobar ducts آقنية فصية‎ 

lobe فص‎ -1 


جزء مستدير أو بروزمن عضو ؛ محدد بحر أو تضيق . 
اعد E‏ تخليقي 
انقسام بدئى اثناء تكون تاح السن . 
م ي 2 


lobe , frontal فص جبهى‎ 

قَص قَفْو ي فص قذالى lobe , occipital‏ 

lobe of ear شحمة الآذن‎ 

lobe , parietal 5 فص جدار‎ 

lobe , temporal قَص صدفى‎ 

فش #تضيصين lobular‏ 
متعلق بالفصوص أو بالفصيصات . 

مُفصص . ذو نُصوص lobulated‏ 
مكون من فُصوص أو فصيصات . 

قُصيص lobule‏ 
فص صغير أو أحد أقسام الفص . 

local موضعى‎ 


ف مقتصر على منطقة واحدة فقط » أويصيب 
جزءاً واحداً فقط . عكس عام » شامل )Gene21(‏ . 


فقردم مو ضعي local anaemia‏ 

تسكين موضعى local analgesia‏ 
إبطال الإحساس الموضعي بالألم . 

خرطوشة مُخدر مو ف local analgesic cartridge‏ 


قارورة زجاجية تحتوي على محلول مخدر معقّم لاستعماله 

محلول مخدر موضعي 
محلول يستعمل لمنع توصيل نبضات الألم من 
مستقبلات الألم في الأطراف العصبية قبل أن تصل إلى 
الدماغ » يشتمل الحلول المخدر الموضعي على محلول رنجر 
Rin 5010100(‏ » الذي يحتوي على 2 أو 3/ 
ليجنو كاين (Lignocaine)‏ « أو بروكاين (عصتهءم2) أو 
بريلوكين (عمندءماتط) »مع كمية قليلة جدامن مضاد 
لنموالجراثيم » وأملاح معادلة ؛ ويمكن أن يحتوي على 
كمية قليلة من قابض للأوعية الدموية . 


local analgesic solution 
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ع اس 


تاج خزف ذو قاعدة مقعرة » يثبت بالسن بواسطة وتد 
بلاتيني مخبوز في الخزف . 
قوس لوجان 
طبيقة تستخدم في جراحة فلح الشفة بعد الخياطة » 
لتثبيت جزئي الشفة للأمام حتى يلتئم الجرح على هذا 
الوضع » ولمنع أي شد على الخياطة . 
(لاحقة)علم .مّبحث .دراسة 
تشير إلى مجال دراسة أو موضوع علمي . 
طويل »طولاني »طولي long‏ 
محور طُولاني > محور طولي 
مخروط طويل »قمع طويل 
مصطلح يشيرإلى الأجهزة الدالة على الوضع » 
وباستخدام ال خروط الطولاني في أجهزة الأشعة يكون البعد 
البؤري للفيلم هو 16 بوصة أو أكثر . 
يقة المخروط الطويل 
انظر طريقة التوازي (عناونصطءع عصناء[دعة©) . 
متلازمة الوجه الطويل 
متلازمة وجهية قحفية (ع5700200 )Craniofacia1‏ » تتمیز 
بوجه طريل ورفيع وزيادة زاوية المستوى الفكي وعضة 
مفتوحةمن سوءالإطباق وقصور الشفة ونآ) 
incompetence)‏ . يظن أنه ناج جزئياً عن عدم كفاءة الممر 
الهوائى التنفسى . 
أذاة ظويلة القبض 
أداة ذات مقبض وساق ونصلة تتكون من قطعة معدنية 
واحدة . 
أطول » أكثر طولا 
طولى » أطول (لاتينية) 
عضلة طولية رأسية 
تطيل العمود الفقري ؛ تسمّى أيضاً بالعضلة العنقية 
الخشائية » انظر جدول العضلات (esاMugsc)‏ . 
عضلة طولية عثقية 
تطيل العمود الشوكي ؛ تسمى أيضاً بعضلة مستعرضة 
M .transversus colli)‏ 2 
طولي . طولاني »متطاول 
محور طولاني 
خط وهمى أمامى خلفي يمر خلال لقمتى الفك السفلى 
يدور وله الفك السفلي في حركة و 1 


Logan's bow 


- logy , -ology 


long axis 


long cone 


long cone technique 


long- face syndrome 


long-handled instrument 


longer 
longissimus 


longissimus capitis muscle 


longissimus cervicalis muscle 


longitudinal 


longitudinal axis 


ألياف طولية longitudinal fibres‏ 
مستوى طولانى longitudinal plane‏ 
انظر مستوى سهمى (6هدام 41)ئع52) . 


1- (في تقويم الأسنان) : أداة ذات لولب وجوزة توضع 
على القوس السلكية لتحد من حركة السلك أو لتعمل 
كمرتكز أو كمهماز للأطواق المرنة » أداة تستخدم في 
تقويم الأسنان لربط سلك الطبيقة التقويمية بطوق مثبت 
على السن . 

2- ذلك الجزء من الحفرة المحضرة في السن الذي يزيد من 

ثبات الحشوة . ١‏ 
فُفل العضة lock , bite‏ 

أداة لتثبيت الارتفاعين الشمعيين للبدلة السنية في وضعهما 
داخل الفم » والحافظة عليها في نفس الوضع أو في نفس 


locked bite 
تشابك الأسنان العلوية والسفلية مع بعضهما ما يحد من‎ 
. الحركة الفكية الجانبية أويمنعها‎ 

ملقط حابس ٠.‏ ملقط ذو محبس 

عارضة حابسة” 1 
ارح E‏ رو ا a‏ 
الجبائر السنية المنفصلة في حالات كسور الفك . تتضم 
العارضة الجبائر السنية المنفصلة إلى بعضها لتصبح أجزاء 
العظم الممكسورة وحدة واحدة بغرض التئام الكسر في 
وضعه الطبيعي . 

نك مُقفل › ضَوَّز - تكزز 
مصطلح عام للتکزز »انظر تكزز (415ا16) » وضزز 
(Trismus)‏ . 

حركي » تحركي 

جهاز حركي 
نظام يشتمل على العظام » والمفاصل بالإضافة إلى الهيكل 
العضلي > يختص بالحركة (Movement)‏ . 


locking tweezers 


locking bar 


lockjaw = trismus = tetanus 


locomotor 


locomotor system 


كهفى .ذو كُهوف »ذو نجوات » ذو مساکن locular‏ 
متعلق بالفجوات أو يتميز بالفجوات . 

ذو قَجَوا ات » ذو مساكن loculated‏ 
مشتمل على عدد من الفجوات . 

َجوات »ذو مساكن loculi‏ 

فحوة » مسكن (مفرد) loculus‏ 

فجوة » هف » مسکن loculus‏ 


(في التشريح) : قراغ أو فجوة صغيرة . 


تاج لوجان logan’s crown‏ 
نسبة إلى م .ل .لوجان.» MLLogan‏ . 1885-1844 « 
طبيب أسنان أمريكي . 
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عروة سلكية loop , wire‏ 
1-متَقلة loose‏ 
2- سائب 
أسنان مُتقلقلة loose teeth‏ 
تَقَلفًا, » تلقلة loosening‏ 
ےو 


loosening , inlay 


loosening , tooth 


قنزعى الأسنان lophodont‏ 
أسنان ذات تيجان فى شكل ارتفاعات أو أعراف . 
ققد »ضياع loss‏ 


فقد النسيج الضام connective tissue‏ ,و loss‏ 
فقدالسن 
يقة الصب بفقد الشمع 
عملية صب ؛ يتم فيها عادة عمل نموذج من البلاستيك أو 
الشمع › ثم طمره في مادة كاسية » وبع د ذلك تتم 
إزالته بواسطة الحرارة ليبقي القالب » ثم يصب داخله 


المعدن المنصهر . 


loss , tooth = tooth loss 


loss wax casting technique 


دهون lotion‏ 
محلول طبي يستعمل لغسل أو لعمل حمام أجزاء الجسم 
الخارجية . 

عدسة مكبرة loupe‏ 


عدسة مكبرة مزدوجة التحدب . 
عدسة مُكبرة ثنائية العين 
مجموعة من العدسات المكبرة مركبة في إطار النظارة . 
مثخفض low‏ 
منخفض الذوبان » مُنخفض درجة الانصهار ٠‏ #سنعد/ 10 
ذو درجة حرارة دوبان منخفضة . 
خليطة ذات انصهار 
منخفض = خليطة صهورة 
خليطة مكونة من القصديرء والبزموت » والأنتيمون » 
تنصهر عند درجة حرارة أقل من 100 درجة مئوية . 
وتستخدم في عمل النماذج والقوالب . 
خط الشفة المنخفض 
1- أخفض وضع للشفة السفلية أثناء الابتسام . 
2- أخفض وضع للشفة العلوية عند الراحة . 
خليطة الأملغم منخفضة الفضة low silver amalgam alloy‏ 
انظر خليطة (رهااA)‏ . 
أسفل »سفلى 
ا 
قاطع مَركزي فلي » ثنية سفلية 


loupe , binocular 


low-fusing alloy = fusible alloy 


low lip line 


lower 
lower canine 


lower central incisor 


longitudinal lamellae صفائح طولية‎ 
longitudinal muscles عضلات طولانية‎ 


زوج من العضلات الداخلية للسان » تغيّر من شكله ؛ 
تُسمَّى أيضاً عضلات لسانية »انظر عضلة طولانية 
(Longitudinalis)‏ . 
مقسطع طولي 
طولاني 
طويل (لاتينية) 


longitudinal section 
longitudinalis 


longus 


عضلة طولية رأسية longus capitis muscle‏ 
تفشك یرک الراس وا 
عضلة طولية عنقية = longus cervicis muscle‏ 


M.Longus colli 
longus colli muscle = عضلة طولية عنقية‎ 
M longus cervicis 
تساعد غلى فى الخحرد الققري تسمى أيضا عضلة طولية‎ 
. (M.longus EES) عنقية‎ 
loop عرو‎ 
. حلقة أو منحنى في سلك قوسي تقويمي‎ 
عرو ة إغلاق‎ 
RNa 
. التقويمي تستخدم لغلق المسافات بين الأسنان‎ 


loop , horizontal 


loop , closing 


عروةأفقية 
عروة بشكل حرف لآ في سلك قوسي تقويمي › في 
مستوى أفقي » تستخدم لتحريك الأسنان رأسيا . 


عر وة أيفى 5 , loop‏ 
سكين ذات عر وة loop knife‏ 
عروة ذات شكل ".1" loop, " L"‏ 


عروة بشكل حرف 1 » تندمج مكوناتها الرأسية والأفقية 
في السلك القوسي التقويمي . 


مسندة ذات عر وة loop matrix‏ 

عر و ة فتح loop , opening‏ 
عروة فتح بشكل دبوس شعر تستخدم لفتح المسافات بين 
الأسنان. 

عروة ذات شكل "۲ " loop," T"‏ 
عروة بشكل حرف 7 ذات مكونين أفقيين ومكوّن واحد 
ع 


عرو ةر أسية loop , vertical‏ 
ي 5000 9 7 ع 

عروة بشكل حرفا في الستوى الرأسي في السلك 
القوسي التقويمي » تستخدم لتحريك الأسنان أفقياً . 
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شكل نادر من أشكال التهاب الهلل الشديد يصيب قاع 
الفم » ويمتد إلى البلعوم » انظر التهاب الهلل (وناناننااء©) . 
محقنة زجاجية للأوردة وتحت الجلد luer‏ 
ملائمة المحقنة »إحكام المحقنة 
محقنة ملائمة للإبر » وتشتمل على بروز مخروطي من 
أنبوبة (ماسورة) الحقنة حيث يثبت فيه محور الإبرة . 


luer fitting 


محقنة لوير Luer's syringe‏ 
١"‏ محقنة زجاجية ذات رأس معدى) 
مرض الزهرى المعدى lues = syphilis‏ 


1- مصاب بالزهري luetic‏ 

2- نسبة للزهري 

سناد > مهماز = سناد طاحن 
بروز من طبيقة تعويضية ينطبق على مرتكز محضر في سن 
داعمة ¢ يعمل للدعم والتشيت 

سناد المشبكة »> مهمازالمشبكة 

سناد مثبت ۰ مُهماز مثبت 


lug = occlusal rest 


lug , clasp 


lug , retentive 


رباط ليوكن »طوق ليوكن Luken's band‏ 
رباط تثبت به المشابك على الجانب الخدي . 
تجويف الأنبوب lumen‏ 


1 تجويف أو فراغ داخل قناة أوأنبوب في التشريح : 
تجويف لأنبوب مثل قناة أو شريان . 

2 في النظام العالمي للوحدات : وحدة قياس التدفق 
الضيائى وتقاس باللومن (67تتندآ) وليس بالواط )۷2٤(‏ 
سيار شمعة عيارية . 

لمعان »نورانية luminescence‏ 
ظاهرة » حيث يؤدي امتصاص الأشعة الأولي بواسطة 

المادة إلى انبعاث الضوء . 

فك أكتل = داء الشعيات 

انظر داء الشعيات (010(60515صتاعة) . 


lumpy jaw = actinomycosis 


lung رئة‎ 

أحد عضوين مخروطيين » يتكون من أنابيب هوائية في 
نهايتها أسناخ » تملأأغلب التجويف الصدري »وتتصل 
الرئة بالهواء الخارجي عن طريق الشعب الهوائية » 
والرغامى » والبلعوم الاي + والآنفء والفم . 


خر اج الرئة lung abscess‏ 
سل الرئة »سل رئوي lung tuberculosis‏ 
الذئبة lupus‏ 
الذئبة الحمامية lupus erythematosus‏ 


lower cuspid 


lower dental arch قوس سنية سفلية‎ 
lower first bicuspid ضاحك أو ل سفلى‎ 
lower first molar EES رحى أولى‎ 
lower first premolar ضاحك أول سفلى‎ 


lower impression =‏ 
mandibular impression‏ 
طبعة للفك السفلى أو للبنى السنية فى الفك السفلى . 
الفك السُفلى ٠‏ 
قاطع جانبي سفلي . رباعية سفلية 


lower jaw 


lower lateral incisor 


Iwer lip الشفة السفلية‎ 
lower second bicuspid ضاحك ثان سفلى‎ 
lower second molar SEE رحى ثانية‎ 
lower second premolar ضاحك ثان سفلى‎ 
lower third molar ٠ رحى ثالثة سفلية‎ 
lower wisdom tooth = = ضرس العقل السفلى‎ 
lower third molar رحى ثالثة سفلية‎ 


فرص للم ص(حلوة طبية) 
قرص ذو قاعدة سكزية (Sugar base)‏ . 
لُب- ذب lubb-dubb‏ 
مقطعان يمثلان صوتي القلب أثناء السمع . وصف لصوت 
القلب الطبيعي كما يسمع بواسطة سماعة الطبيب ؛صوت 
(لب) يتوافق مع انغلاق الصمام المترالي والصمام ثلاثي 
الشرف . وصوت (دذب) مع انغلاق الصمّام الأورطي 
(الأبهري) والصمام الرئوي . 
مُزلق 
أية مادة أو إفراز » تعمل كغطاء للسطح حيث تقلل 
الاحتكاك » والحرارة أو التآكل » والتمزّق » مثل الزيت أو 
الشحم . 
1- ترق » تزليق 


lozenge = troche 


lubricant 


lubricating 
تشحيم › تزییت‎ 2 
. استخدام الزيت أو الشحم لتسهيل الحركة‎ 
lubrication 


تزليق »تشحيم ٬تزييت‏ 

ذبحة لودفيج , باح لودفيج 
نسبة إلى و .ف .فون لودفيج « W.F.von Ludwig‏ « 
1865-0 » جرا ح ألماني . 
عدوى حادة مع تورم ثنائي الجانب للمسافة تحت الفكية 
العلوية » والمسافة تحت اللسانية » والمسافة تحت الذقنية » 
ينتج عنها صعوبة في البلع والتنفس ؛ قد يؤدي إلى الوفاة 
بسبب انسداد مجرى الهواء . 


Ludwig's angina 
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مف » السائل اللمفى 
سائل صاف ر الأوعية اللمفية» يرشح من 
الأنسجة والدم » ويحمل بروتينات الدم من الكبد» 
والدهون من الأمعاء الدقيقة والمستضدات . والخلايا 
اللمفاوية » وسائل الأنسجة الزائد خلال جهاز الجسم . 
غدة لمفية = عقدة لمفية » 
عجيرة لمفية 
أعضاء توجد في جميع أنحاء الجسم » تحتوي على نسيج 
لمفي » تعمل خلاياها كمرشحات (65غ111) لإزالة الجراثيم 
والأجسام الغريبة الأخرى عن طريق التهامها . تنتج الغدد 
اللمفية الخلايا اللمفية التي تتعامل مع الحالات الالتهابية 
المزمنة وتعطي مناعة ضد بعض الأمراض » وتقوم الغدد 
اللمفية بتخزين الدهن وتدمير خلايا الدم الحمراء التالفة . 
عقدةلمفاوية. عجيرةلمفية lymph node‏ 
إحدى أعضاء الترشيح الصغيرة الكثيرة » التي تتواجد في 
تجمعات على مسار الأوعية اللمفاوية ويصرف من خلالها 
اللمف وتنتج الخلايا اللمفاوية . 
أوعية اللمف »الأوعية اللمفاوية 


lymph 


lymph gland = Iymph node 


lymph vessels 


التهاب الغدد اللمفية lymphadenitis‏ 
التهاب العقد اللمقاوية : 
الو رم الغدى اللمفى = مر ض هودجكن ‏ - lymphadenoma‏ 


Hodgkin's disease 
lymphadenopathy اعتلال العقد اللمفية › » تضخم العقد اللمفية‎ 
أي مرض يصيب الغدد اللمفية مسيباً ت تغير النسيج الطبيعي‎ 
أو تضخم الغدد اللمفية ؛ غالبا ما يستخدم هذا المصطلح‎ 
لوصف علامات التورم والتألم بالضغط على الغدد‎ 
. اللمفية أثناء الفحص التشخيصى‎ 
الورم البطاني اللمفي الوعائي يت‎ 
ورم بطاني لمفي‎ 
نوع من الورم الوعائي اللمفي مع كثرة الخلايا البطانية.‎ 
ورم وعائي لمفي .ورم عرقي لمفي‎ 
ورم حميد للأنسجة اللمفية مكون من أوعية لمفية حديثة‎ 
. التكوين‎ 
ورم وعائي لمفي شعري‎ 
نوع من الور الوعائي اللمفي يتكون من أوعية لمفية صغيرة‎ 
تصيب منطقة الرأس والرقبة.‎ 
ورم وعائي لمفي كهفي .ورم‎ 
عرقي لمفي كهفي‎ 
نوع من الورّم الوعائي اللمفي يتكون من مساحات لمفية‎ 


lIymphangioendothelioma = 


lIymphendothelioma 


Iymphangioma 


lIymphangioma , capillary 


lIymphangioma , cavernous 


lIymphangioma cavernosum 


بعضها إصابات وجهية وفموية . 
ذئبة شائعة lupus vulgaris‏ 
ف اكير a‏ ا 
يتميز بعقيدات بنية حمراء مع تقرّحات وتنب ؛ ص 

الوجه وقد يصيب مخاطية الفم أيضا . 
طين .ملاط » صلصال lute‏ 
1- يستخدم للتثبيت المؤقت لأجزاء البدلة السنية النزوعة 
على نموذج العمل بواسطة مواد أخرى ؛ قبل انطماره 
الدائم بالراتين الأكريليكي . 
2-طين يستعمل في الطب لعزل المفاصل عن الماء . 
لصق » إلصاق 
1- ربط عرض بغرض بواسطة الشمع . 
2- استخدام مادة شبيهة بالإسمنت لسد الفراغ بين شيئين » 
مثل التاج على السن . 
وسيط لاصق 
نوع من الإسمنت ذي الذرات الدقيقة » يستعمل في لصق 
الحشوات المصبوبة والتيجان . والجسور والأطواق 
التقومية » إلخ . 
لوكس »وحدة إضاءة lux‏ 
وحدة إضاءة تعادل اللومن الواحد في المتر المربع ؛ إحدى 
وحدات النظام العالى للوحدات لشدة الإضاءة . 


luting 


luting agent 


يخلع 8 يحل امفصل luxate‏ 
منخلع luxated‏ 
أسنان منخَلعة luxated teeth‏ 
خلا 5 luxation = dislocation‏ 
انفصال أو انخلاع السن من السنخ بسبب إصابة أو رضح 
أو مرض . 
2- خلع المفصل » انخلاع المفصل 
تحر ك المفصل عن مکانه الطبيعي . 


خلع سني luxation , dental‏ 
عملية تقلق ل السن بواسطة الرافعة السنية قبل قلعها 
بالملقط . 
خلع الأسنان 
تقلقل الأسنان بواسطة إصابة رضحية . 
انخلاع المفصل الفكي الصدغي luxation , TMJ‏ 
خَلْع المفصل الفكي الصدغي » الذي يؤدي إلى عدم القدرة 
على إغلاق الفك السفلى . 
فم الذئب = فلح ا 
الحنك المشقوق 


luxation, teeth 


lycostoma = cleft palate 
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ورم ظهاري لمفي 
نوع من السرطانة حرشفية الخلايا يصيب اللوزتين 
والبلعو م؛ ورم كشمي tumour)‏ عتاكة[مدمة) يحتوي على 
خلايا لمفية وأنسجة سرطانية . 

ا = مرض هود جکن = lymphogranuloma‏ 


Hodgkin's disease 


lIymphoepithelioma 


ورم یی لمفي منقول lymphogranuloma venereum‏ 

لمفانى lymphoid‏ 
شبيه اللمف أوالخلايا اللمفية . 

lymphoid tissue نسيج لمفاني‎ 


نسيج يوجد في الغدد اللمفية التي تنتج الخلايا اللمفية . 
خلايا جوالة لمفوانية » خلايا 
متحركة تحولية الشكل 

أي ورم يتكون من نسيج لمفاني . مصطلح عام لجموعة من 

الأورام الحديثة التي تنشأ من الخلايا القاعدية للنسيج 


lymphoid wandering cells 


lymphoma 


اللمفانى . 
ورم لمفي خبيث lymphoma , malignant‏ 
شبيه اللمفومة » شبيه الو رم اللمفي lymphomatoid‏ 
N,‏ 
التهاب البلعو م العقدي الليمفي lIymphonodular pharyngitis‏ 
داء الأو رام اللمفية »ورام لمفي منتشر lIymphomatosis‏ 
متعلق بالورم اللمفي »لفو مي lIymphomatous‏ 
ماثل أو متعلق بالورم اللمفي . 
التهاب البلعو م العقدي lymphonodular pharyngitis‏ 


اللمفى 
يحدث نتيجة للإصابة بعدوى الفيروسات الكوكساكية المرتبط 
بالسلسلة410 »مشابه للذباح الهربسي » يتميز بحمى 
وحطاطات صغيرة (5-2 ملم) متعددة ومصفرة تتواجد على 
الحنك الرخو والبلعوم الفموي . 

اعتلال لمفي > مرض لمفي 3 
داء لمفاوي 

ساركومة لمفاوية 
ورم خبيث من اللحمة ا متوسطة مع تكاثر الخلايا اللمفية . 


Lyon forceps 


lIymphopathia = Iymphopathy 
lymphosarcoma 


ملقط لايون › كُلابة لايون » مقراض لايون 
نسبة إلى ج .أ .لايون .181700 .1882 - 1955 » طبيب 


ع 


أمريك. . 


كهفية ؛ وهو أكثر الأنواع شيوعاً للورّم الوعائي اللمفي » 
يحدث عادة في اللسان والخاطية الشدقية والحنك . 
ورم واي لني كيدي ۽ 
ورم عرقي لمفي كيسي 
نموكيسي يحتوي على مادةلمفية ؛ ويوجد في الرقبة » 
وهو أكثر شيوعا في الأطفال من البالغين . 
ورم وعائي لمفي بسيط › 
ورم عرقي لمفي بسيط 
ساركومة لمفية وعائية 
ورم بطاني لمفي وعائي خبيث . 
التهاب الأوعية اللمفية 
التهاب الأوعية اللمفية . 
دب لوي 
1- متعلق باللمف (طمصyا)‏ . 
2- أحد الأوعية الحتوية على اللمف . 
جزءلمفاوي 
الجهاز اللمفي . الجهاز اللمفاوي 
يشتمل على الغدد اللمفية المكونة من النسيج اللمفي 
والأوعية اللمفية » تحتوي المسافات النسيجية على السائل 
النسيجي المحمل بالمواد المغذية لخلايا النسيج » يعود 
السائل إما مباشرة إلى الدم أو بطريق غير مباشر إلى الدم 
عن طريق الجهاز اللمفي من خلال الأوعية اللمفية الرئيسية 
أوالقنوات اللمفية ووتجمل الخننهاللمقية كمرشحات 
لإزالة الخلايا الجرثومية والخلايا الورمية . 
أوعية لمفية 


lIymphangioma , cystic 


lIymphangioma cysticum 


lIymphangioma , simple 


lIymphangiosarcoma 


lIymphangitis 


lymphatic 


lymphatic portion 


lymphatic system 


lymphatic vessels 


(سابقة) لمف . سائل لمفى » جهاز لمفى lympho-‏ 
خليةلمفية › کرد بةلمفية lymphocyte‏ 


خلية دم بيضاء وحيدة النواة ذات سيتوبلازم شفاف غير 
محبب تُنتج بواسطة العقداللمفية ؛ وهي الخلايا 
الرئيسية التي تدخل في التفاعلات المناعية » وتكون 
الممسؤولة عن المناعة ضد الأمراض . تصل كميتها إلى نحو 
0 من مجموع الخلايا البيض ويكون حجمها عادة في 
مثل حجم كريات الدم الحمراء وهي أصغر الخلايا البيضاء 
حجماً » تشغل النواة شبه الكروية معظم الخلية . 

الكيسة الظهارية اللمفاوية 
تظهر عادة على شكل تورم كيسي صغير أصفر اللون متحرك 
بدون أعراض يتواجد في قاع الفم أو بطن اللسان » وقد يكون 
نسيجا لمفاويا فموياً بسيطاً » وهي من الآفات نادرة الحدوث . 


lIymphoepithelial cyst 
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انحلال تحلل lysis‏ 
دوبان المواد الخلوية بواسطة مادة كيميائية أو مادة طبيعية أو 
إنزيمات إلخ . 
ليزوزيم 
بروتين أساسي يوجد في اللعاب والدموع إلخ . 
حاجز لسانى » حاجز اللسان lyssa = lingual septum‏ 
لال »انحلالى lytic‏ 
متعلق بالانحلال (ئزیرا) . 


lysozyme 
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ملقط للعظم ذو فكوك غليظة » يستخدم في استئصال 
عظم الفك العلوي . 

(سابقة) محلل .انحلال »حل 

مذيب ٠١‏ تخثير 


ليزين 


lys- , lysi- و‎ Iyso- 


lysine 


[مختصر] وحشى إطباقى إنسى MOD = mesio-occlusodistal!‏ 
كماهو مبين (لانينية) « = Mod praesc = modo praescrip0o‏ 


کماهو موصوف in the manner directed‏ 
اختصار بالطريقة المبينة أو الموصوفة ؛ تستعمل في كتابة الوصفة 
الط 1 
كالمعتاد ( لانينية) = Mor sol = more solito‏ 


in the usual way 
اختصار بالطريقة المعتادة تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية.‎ 
MP = mesiopulpal [مختصر] لين إنسى‎ 


يعطن macerate‏ 
ا »> تعطين maceration‏ 
تليين بغمسها في سائل 
معطن macerative‏ 
آلة machine‏ 
آلة الصب النابذة machine , centrifugal casting‏ 
آلةسنية machine , dental‏ 
متلازمة ماكينزي Mackenzie's syndrome‏ 


تسبةإلى السيرس .ماكينزي « Sir SMackenzie‏ « 
1909-4 » طبيب إنجليزي. 


شلل يصيب اللسان »والحنك الرخو » والطيات الصوتية 


في جانب واحد . 

تاعا Mack’s crown‏ 
نسبة إلى س .ه .ماك » 01180130 » قبل 1872 » طبيب 
أسنان أمريكي. 


تاج حرفي مُجوّف يثبت في مكانه على السن بواسطة إ 
لصاقه بإسمنت على دبابيس لولبية تثبت داخل قناة الجذر . 


كبرالرا أس macrencephaly‏ 

(سابقة) كبر > كبير » ضخم » ضخامة macro-‏ 

أر ومة كبروية macroblast‏ 
منواة كبيرة . 

ضخامةالجفن macroblepharia‏ 
حالة ضخامة جفن العين غير الطبيعية أو الشاذة . 

macrocephalia = macrocephaly ضخامةالرا أس‎ 

ضخم الرا أس macrocephalic = macrocephalous‏ 
ذو رأس كبير شاذ . 

ضخم الر أس macrocephalous = macrocephalic‏ 

ضخامة الر أس macrocephaly‏ 


[مختصر] في الصباح m = mane = in the morning‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
في الصباح man = mane = in the morning‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
رمزالمتر 
وحدة قياس أطوال . 
[مختصر] . رحى » ضرس طاحن 
مزج » خلط ‏ مزج 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] شدقي إنسي 
[مختصر] إطباقى شدقى إنسى MBO = mesiobucco-occlusal‏ 
[مختصر] حتَكي E‏ ا = MBP = mesiobuccopalatal‏ 


m = metre 


M = permanent molar 


misce = mix 


MB = mesiobuccal 


و 8 
لبى شدقى إنسى mesiobuccopulpal‏ = 
[مختصر] عنقى إنسى MC = mesiocervical‏ 
[مختصر] وحشی إنسى MD = mesiodistal‏ 





Met sig = misce et signa = 


) أمزج » أخلط ( لاثينية‎ 
mix and label 

تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
عمل مزيج » عمل خليط ( لانينية ) = M ft = Mistura fiat‏ 


let a mixture be made 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


[مختصر] لثوی إنسى MG = mesiogingival‏ 
رمز مجم mg = milligram‏ 
[مختصر] قاطعى إنسى MI = mesioincisal‏ 


[مختصر] وحشى قاطعى إنسى MID = mesioincisodistal‏ 
رمزمل mil = millilitre‏ 
مزيج »خليط (لانيئية ) 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


mist = mistura = a mixture 


[مختصر] لسانى إنسى ML = mesiolingual‏ 
رمزمل 2 ml = millilitre‏ 
[مختصر] شفوى إنسى Mla = mesiolabial‏ 


[مختصر] قاطعى لسانى إنسى MLI = mesiolinguoincisal‏ 
[مختصر]قاطعى شفوى إنسى mesiolabioincisal‏ = 211:21 





[مختصر] لي لسانى إنسى MLP = mesiolinguopulpal‏ 
[مختصر] ا شفو 0 0 MLaP = mesiolabiopulpal‏ 
رمزمل mm = millimetre‏ 
رمزإطباقي إنسي MO = mesio-occlusal‏ 
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عيانى › ي بالعين المجردة macroscopic = macroscopical‏ 
کن تاها الین افر أي يدون ماد المين.. 
مشاهدة عيانية »فحص عيانى » 
فحص بالعين المجردة ٠‏ 
ت :کر امس فرظ الف راا 
ع الفم 2 عظم الفم macrostoma = macrostomia‏ 
آتساع الفم . الفَوغ ‏ الوه 
الشدق 
فم كبير شاذ ؛ اتساع الفم ثنائي الجانب أو وحيد الجانب . 


macroscopy 


macrosis 


macrostomia = macrostoma 


ضخامة البنية » كبر البناء » ضخامة macrostructure‏ 
الت ركيب البنيوي » ذو بنية كبيرة 

كبير الت ركيب » کر البنية > ضخم البنية macrostructural‏ 

مقطع كبير macrotome‏ 
سن ضخمة »سن كبيرة macrotooth‏ 


مكثف ماك سبادن أداة MacSpadden’s compactor‏ 


رص ماك سبادن 
انظر مکثف » أداة رص (Compactor)‏ . 
بقعة macula‏ 
e |‏ بقعة (Macule)‏ . 
٠‏ الجمع : بقع لظ 
بقعی »أطاخي »بقع منقّط macular‏ 
متعلق بالبقع أو يتميز بها . 
مبقّع مُلطخ »أبقع maculate‏ 
1-تبقع »تلطخ maculation‏ 
2-نمو ا أو اللطاخة 
ا 
بقعة macule = macula‏ 


قعة أو باقعة أوطفح ملون لا : الجلد . 
31 بقعة أو باقعة أوطفح ملون لا يعلو عن سطح |- 
بقعة ميلانينية فموية macule , oral melanotic‏ 
ةة فغيرة ملز نة مدو دة و عرزل قذ تتواجد على 
الشفة السفلية أو اللثة أو المخاطية الشدقية أو الحنك 
الصلب . 1 
ا 5 
لها نميزات كل من البقعة والحطاطة. 
مَعتوه > محنون mad‏ 


maculopapular 


م طب 2 مبلل »منك madescent‏ 

madidans مخضل‎ 

ار جو انی magenta‏ 
لون أحمر ضارب إلى الزرقة . 

لسان أرجوا اني magenta tongue‏ 


التهاب اللسان المصاحب لنقص فيتامين 82 . 


ضخامة الشفتين macrocheilia = macrochilia‏ 
شفاة ضخمة بشكل غير طبيعى ؛ ضخامة الشفاه من منشأ 


خلقى عادة . 


التهاب الشفة الغليظة macrocheilitis‏ 
تورم والتهاب الشفتين بسبب جرثومي . 
ضخامة الحمحمة macrocrania‏ 
كرية حمراء كبروية macrocyte‏ 
ثرة الخلايا العملاقة macrocytosis‏ 
ضخم الأسنان 2221001021 = macrodont‏ 


ضخامة الأسنان 
سن ؛ ضخامة الأسنان . 


macrodontia = macrodontism 


ضخم الأسنان macrodontic = macrodont‏ 
ضخامة الأسنان 2 - macrodontism‏ 
ضخامة اللثة macrogingivae‏ 


1-فرط التنسج اللثوي (Gingival hyperplasia)‏ . 
2 التليف اللثو ي المنتشر (Gingival fibromatosis)‏ . 


كبر اللثة > غلظ اللثة macrogingival‏ 

اة اللسان macroglossia‏ 
عيب ثمائي أو حالة مرضية ينتج عنهافرط نمو اللسان أي 
ضخامة اللسان الشاذة . 


ضخامة الفك › الققم macrognathia = macrognathism‏ 
فرط نو الفك العلوي أو الفك السفلى أو كليهمامعاً . 


ضخم الفك macrognathic‏ 
ضخامة الفك macrognathism = macrognathia‏ 
ضخم الفك <« كبير لفك macrognathus = megagnathus‏ 
ضخامة الشفتين macrolabia = macrocheilia‏ 


macromolecule 
macrophage = macrophagus 
a OE 
« (Reticulo-endothelial system) الجهاز الشبكى البطانى‎ 
. يزداد عددها 4 أية منطقة التهابية‎ 
الجملة البلعمية = الجهاز الشبكي‎ 
البطاني‎ 
. (Reticulo-endothelial system) انظر جهاز شبكي بطاني‎ 
ضخامة التنسج‎ 
. غو غير طبيعي أو تضخم نسيج أو عضو ما في الجسم‎ 
كبر الوجه » ضخامة الوجه‎ 
کبیر الوجه » ضخم الو جه‎ 


macrophage system = 


reticulo-endothelial system 


macroplasia = macroplastia 


macroprosopia 


macroprosopus 
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أي شيء مصمم للمحافظة على غرض ما بحالته الحاضرة » 
أو للمحافظة على علاقة الأشياء فيما بينها . 
حافظة المسافة maintainer , space‏ 
طبيقة تقويمية سلبية » تستخدم لمنع الازدحام المفرط 
للأسنان أو انغلاق المسافة التي تبزغ فيها السن ؛ قد تكون 
حافظة مسافة ثابتة أو حافظة مسافة نزوعة أو حافظة مسافة 
ثابتة نزوعة أي يمكن نزعها بواسطة طبيب الأسنان فقط . 


maintenance صيانة‎ 
major 1-رئيسى‎ 

و ب 
و وة رئيسية major connector‏ 


عارضة رئيسية أو صفيحة رئيسية تصل بين سرجي البدلة 

ا ا B2‏ 
غددلعابية كبيرة 
e‏ 


بقة) كبير مم ضصخم 


major salivary glands 
major sublingual glands 


makro- = macro- 


m2 1‏ بقة) خطاً »سوء mal-‏ 
2- مرض »آفة »داء 

1-خَدء وجنة mala‏ 
2- عظم الخد » عظم الوجنة 

سوء الامتصاص malabsorption‏ 


لين »تین » رخاوة » كدانة »ليونة malacia‏ 
ليك العتظام 


1221219 , osteo- 


لين > طري »لدن »رخو malacic‏ 
(سابقة) لين رخو »دن ھل malaco-‏ 
كدانة ٬تلين‏ »رخو دة malacosis ٠‏ 
لين »رخو »لدن malacotic‏ 


متعلق بالتلين ؛ تستعمل بشكل خاص للأسنان . 
سن ضعيفة »سن لدنة malacotic tooth‏ 
سء تكرت الق 
سوء التوافق » سوء التلاؤم 
ا 
1 - انحراف »انز ياح « زحول malalignment = malalinement‏ 
انزياح السن عن موضعها الطبيعي في القوس السنية . 
2 سوء وضع » سوء تنضيد » سوء رصف 
في حالات علاج الكسور ؛ التحام خاطيء لطرفي عظم 
کور 
ae‏ 2 


maladjustment 


malaise 


malar 


طوق ماجيل » شريط ماجيل Magill’s band‏ 
نسبة إلى وء أ . ماجيل » 777811311 قبل 1871 » طبيب 
أسنان أمريكي . 
طوق أملس يلصق ويثبت على السن ويستخدم لتثبيت 
قوس موسعة أو أية طبيقة تقويمية أخرى . 

ملقط ماجيل 

ملقط صّمم خصيصا لتسهيل التنبيب داخل القصبة 
الّهوائية . 

مرض ماجيتو = تآكل ماحول السن » 

تآكل الأنسجة الداعمة .الرعال 
نسبة إلى إ . ماجيتو »0]6]زع8.212 » 1871-1871 » طبيب 


Magill’s forceps 


Magitot's disease = 


periodontoclasia 


أسنان فرنسى . 
صهار هة magma‏ 

1- عجينة أو كتلة لينة غير متبلرة . 

2- (فى الصيدلة) : معلّق لراسب فى الماء . 
RES‏ »مغناطیس magnet‏ 
مغنط » مَعغنطيس > مغناطيسى magnetic‏ 
تادب مغناطيسى magnetic attraction‏ 
قر ص اط عي magnetic disc‏ 
قوة مغناطيسية magnetic force ١‏ 
تنافر مغناطيسي magnetic repulsion‏ 


التصوير بالرنين magnetic resonance imaging = MRI‏ 
المغناطيسى 
نوع من التصوير الشعاعي التشخيصي باستخدام الطاقة 
المغناطيسية الكهربائية لتكوين صورة للنسيج الرخو » والجهاز 
العصبي المركزي » والأجهزة العضلية الهيكلية . 


مغنطيسية » مغناطيسية magnetism‏ 
مغنطة »تمغنط magnetization‏ 
تكبير »تعظيم magnification‏ 


لاني حم الخضورة لعلف تت رز باكماقي اهن 
مكبر معَظمٍ ؛ مكبرة 
عدسة مكثرة 
مكبرة مقربة 
اي 
2- مكبر 
عدسة مكبرة 
مرآة الفم ا مكبّرة 


magnifier 
magnifier , loupe 
magnifier , telesight 


magnifying 


magnifying glass = magnifying lens 


magnifying mouth mirror 


كبير › ضخم magnum‏ 
حافظ . حافظة . صائن maintainer‏ 
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قرحة خبيثة 
سوء تشابك الأسنان » سوء تمفصل 
الأسنان » سوء إطباق الأسنان 
طروقية » قابلية للتطريق 
قابلية المادة لمقاومة التشوه الدائم تحت الانضغاط دون أن 
طروق » قابل للتطريق 
قابل للطرق ليصبح صفائح رقيقة » أحد خواص المعدن » 
مثل الذهب . 
قة mallet‏ 
أداة شبيهة بالمطرقة » وهى أداة للطرق » ذات رأس صغيرة 
مز العدث أو التشك أو البلاسطيك أو الخلد أو مق مادة 
قرنية ؛ تستخدم لعمل ضربات حادة لرص وتكثيف 
رقاتق الذهب أو لإزالة العظم » انظر مطرقة آلية 01٣81٤‏ ۸) 
mallet)‏ . 
رقة آلية » مطرقة ذاتية الحركة = 
"راص آلى » أداة حشو آلية » 
أداة رض آلية 
أداة انضغاطية » ساعدها مزود بجهاز نابضى لعمل 
ضربات متتالية على المادة المراد رصها أو تكثيفها 5 
رقة كهربائية 
أداة كهرومغناطيسية تستخدم لعمل ضربات سريعة على 
الرأس الضاغط لأداة الحشو . 


فةيدوية 


malignant ulcer 


malinterdigitation 


malleability 


malleable 


mallet , automatic = 


mechanical condenser 


mallet , electric 


mallet , hand 

أداةتشبه المطرقة ذات رأس من الصلب أو الرصاص أو 
الخشب » تستخدم باليد لرص وتكثيف رقائق الذهب أو 
لإزالة العظم . 

مطرقة ذات قرن . مطرقة التيجان 

مَطرقة مملوءة بالرصاص 

مَطْرَقة الإدخال » مطرقة الحشو أو الرص 


- 


mallet , horn 
mallet , lead filled 
mallet , plugging 
مطرقة هوائية‎ 


أداة شبيهة بالمطرقة تعمل بضغط الهواء . 


mallet و‎ pneumatic 


95 


mallet , resection قةالة‎ 
mallet , surgical قة جراحية‎ 
mallet , wood قة خشسية‎ 


عظيمة المطرقة ( فى الأذن ) 


malleus 

كبرى عظيمات السمع . 
سوء تغذية malnutrition‏ 
سوء الإطباق »سوء انغلاق الفكين malocclusion‏ 


متعلق بالخد أو عظم الخد أو الوجنة الذي يشكل بروزاً 
ثنائي الجانب في منتصف الوجه انظر عظم وجني 
(Zygoma)‏ . 

الحَظم الوجني العظم الحدي 
عظم الخد أو عظم الوجنة الذي يكون جزءاً من القوس 
الوجنية . 


malar bone 


عصب وجنى = malar nerve = N zygomatico-facialis‏ 
عصب وجني وجهي 


malar process 


توء وجني( الناتئ الوجني للفك العلوي) 
رافعة و ا malar elevator‏ 
أداة خاصة منبسطة رفيعة » تستعمل لتقليل انزياح الكسور 

الوجنية » انظر كسر وجنى (Malar fracture)‏ . 
بقايامالاسيه الظهارية ٠‏ 
بقايامالاسيه = 
بقايا خلوية ظهارية 
نسبة إلى ل .س .مالاسيه » 1..0.812125562 » 1909-1842 « 
خبير فرنسي بالقيزيولوجيا . 
سوء نمو »نمو شاذ maldevelopment‏ 


male ذكر‎ 


Malassez’s epithelial rests 


Malassez's rests = epithelial cell rests 


وصلة الذكروا الى male & female attachment‏ 
سوء إثغار maleruption‏ 
و ٠‏ 0 3 
بزوغ سن في غير موضعها الطبيعي :. 
سوء تَكون » سوء تشكّل ٤‏ تشوه malformation‏ 


تكون شاذ » أو تشوه . 
سوء الوظيفة = اختلال وظيفıى malfunction = dysfunction‏ 


خبيث malignant‏ 
مهدد للحياة ؛ آفة أو ورم ينمو بشكل غير قابل للتحكم 
مرض خبيث malignant disease‏ 


malignant granular cell myoblastoma ورم الآر ومات‎ 


العضلية الخبيث ذو الخلايا الحبيبية 


ورم لمفاوى خبيث malignant lymphoma‏ 
ورم ميلانينى خبيث malignant melanoma‏ 


ورم خبيث نادر الحدوث » شائع الحدوث في الأشخاص 
الملونين » ويحدث في أو بعد منتصف العمر من الجنسير 
بشكل متساو . يشاهد غالبا في الحنك وقد يسبقه فرط 


ميلانين (التملن sزوممه1اN6)‏ . 
ورم مختلط خبيث malignant mixed tumour‏ 
ورم خبيث malignant tumour‏ 


الصنف الأول : علاقة أمامية خلفيه طبيعية . 
الصنف الثانى : الأسنان السفلية تتجاوز (وحشياً) بمسافة 
نصف حدبة على الأفل العلاقة الصحيحة مع الأسنان 
اللو : 
الصنف الثالث : الأسنان السفلية تتجاوز إنسياً بمسافة نصف 
حدبة على الأقل العلاقة الصحيحة مع الأسنان العلوية . 
التصنيف القاطعى malocclusion , incisal classification o‏ 
لسوء الإطباتق ٠‏ 
تصنيف يعتمد على العلاقة الأمامية الخلفيه للقواطع . 
الصنف الأول : الحد القاطع للقواطع السفلية ينطبق مع أو 
يقع مباشرة أسفل الارتفاع اللساني الحنكي على الجزء 
الأوسط من السطح الحنكي للقواطع المركزية العلوية . 
الصنف الثاني : الحد القاطع للقواطع السفلية يقع خلف 
الارتفاع اللساني الحنكي للقواطع العلوية . 
الصنف الثالث : القواطع المركزية العلوية تكون مائلة 
للخلف . حيث يكون التجاوز الأفقي قليلاً ولكنه قد يزيد . 
التصنيف الهيكلى لسوء الإطباق malocclusion , skeletal‏ 
classification of ١‏ 
القواطع في الفك العلوي والفك السفلي . 
الصنف الأول : العظم القاعدي للفك السفلي يكون طبيعياً 
في علاقته مع الفك العلوي . 
الصنف الثاني : العظم القاعدي للفك السفلي يكون في 
وضع وحشي ١‏ وضع خلفي »بعد طبيعي» بالنسبة للفك 
العلوي 1 
الصنف الثالث : العظم القاعدي للفك السفلي يكون في 
وضع إنسي« وضع أمامي »قبل الطبيعي» بالنسبة للفك 
العلوى : 





رائحة كريهة malodor‏ 

كريه الرائحة malodorous‏ 

کی وجنى › کي خدي malomaxillary‏ 
متعلق بالعظم الوجني والفك العلوي . 

ر أب الخد maloplasty‏ 

سيء الوضع > سي ع الموضع malposed‏ 
في وضع شاذ . 

سوء الو ضع »سوء التو ضع malposition‏ 


وضع شاذ أو وضع غير صحيح أو انحراف عن الوضع 
خارج الإطباق أو خارج خط القوس السنية . 


1- أي انحراف عن التلامس الطبيعي المقبول للأسنان 
اك 

2- أي انحراف عن الإطباق الطبيعي للأسنان يؤدي إلى 
عجز وظيفي . 

3- سوء العلاقة بين إحدى الأسنان أو أكثر مع النواتئ 
السنخية السنية الداعمة لها والفّكين أو جميعها معاً ‏ 
انظر تصنيف آنجل لسوء الإطباق . 

تصنيف آنجل لسوء الإطباق malocclusion , Angle's‏ 

classification of 

الصنف الأول (1) : الوضع النسبي الطبيعي للقوسين 

السنيتين في الاتجاه الإنسي الوحشي » ينحصر سوء الإطباق 

غاذة ف الأستان العامة 7 7 

الصنف الثاني () : ارتداد الفك السفلي مع إطباق وحشي 

للأسنان السفلية . 

الصنف الثاني(11) :قوس أو فك علوي ضيق ذو قواطع 

علوية طويلة وبارزة » وفقدان لوظيفة الأنف والشفة يؤدي 

إلى التنفس الفموي 1 

الصنف الثاني - القسم الأول «ب» : مثل الحالة «أ» » ولكن 
يصيب سوء الإطباق جانباً واحداً فقط من القوس السنية أي 
نصف القوس السنية تاركاً النصف الآخر طبيعياً » ويكون 

مصحوبا أيضاً بالتنفس الفموي . 

الصنف الثاني : القسم الثاني 9 تضبق طَفِيت بالقك 

العلوي »يؤدي إلى ضّم وتراكب وميل لساني للقواطع 

العلوية ؛ وتكون وظيفة الأثف والشفة طبيعية . 

الصنف الثاني - القسم الثاني «ب» : مثل حالة «أ» » ولكن 

سوء الإطباق يصيب جانباً واحداً فقط من القوس السنية أي 

نصف القوس السنية » تاركا النصف الآخر طبيعياً » 

وتكون وظيفة الأنف والشفة طبيعية . 

الصنف الثالث «أ» : بروز الفك السفلي » مع إطباق إنسي 

للأسنان السفلية ؛ مع ميل لساني للقواطع والأنياب 

السفلية . 

الصنف الثالث «ب» : مثل الحالة «أ» » ولكن سوء الإطباق 

يصيب جانباً واحداً فقط من القوس السنية أي نصف 

القوس السنية » تاركا النصف الآخر طبيعياً . 

تصنيف الجزء الشدقى لسوء malocclusion , buccal segment‏ 
الإطباق ؛ تصنيف القسم ا لخدي 
لسوء الإطباق 

تصنيف العلاقة الأمامية الخلفيه لسوء الإطباق» حسب 

علاقة الأسنان الشدقية السفلية مع الأسنان الشدقية 

العلوية . 








classification of 
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الفك السفلى ؛ يسمى التقاء الشعبة الصاعدة بالشعبة 
التق لفك السقلن بزاوية الفك السفلى يوجد لكل من 
الشعبتين الان للك الان تر اماي ي ارد 
المنقاري ونتوء خلفي يسمّى اللقمة » حيث تتمفصل مع 
العظم الصدغي للجمجمة بالمفصل الفّكي الصدغي " 
" 1343 » يوجد النتوء السنخي أو الجزء الداعم للأسنان 
على السطح العلوي لجسم الفك السفلي ؛ يكون الفك 
السفلي شكل الوجه السفلي » وقاع الفم » ويدعم الأسنان 
السفلية واللسان وتساعد حركات الفك السفلي على المضغ 


و الكلام : 
النتوء السنخى للفك mandible , alveolar process of‏ 
07 : 
لقمة الفك السفلى mandible , condyle of the‏ 
انظر لج ا 
تثبيت الفك السفلى mandible , fixation of‏ 
كسور الفك الق mandible , fractures of‏ 
فَكى سفلى mandibular ١‏ 
ملق الك السف, 


زاوية الفك السفلى mandibular angle‏ 
الزاوية الخارجية المتكونة من التقاء الشعبة الصاعدة مع 
جسم الفك السفلي . 

المنتحدر الأمامى الخلفى الفكى mandibular anteroposterior‏ 

السفلى 1 0 

مُنحدر قمة الارتفاع المتبقي للفك السفلي ابتداء من منطقة 
الرحى الثالثة إلى أقصى جهة أمامية بالنسبة للحافة السفلية 
للفك السفلى » حينما تشاهد من الجانب . 

قوس الفك السفلي 
القوس الغلصمية الأولى التي ينشأمنها الفك العلوي 
والسفلي وأجزاء أخرى من الوجه . 

بناء الفك السفلى 

mandibular axis = condylar axis = = المحور القكي ا‎ 

المحور اللقمي 0 

اللقمة- المحور البكري - المحور المستعرض كته ع5ءاقصه) 
خط وهمي يمر من خلال لُقمتي الفك السفلي » يدور 
حوله القك السفلى . ۰ ٠‏ 

العظم القاعدي للفك السفلي 
ا لجزء المتبقي من جسم الفك السفلي بعد امتصاص الناتئ 
السنخي والذي يدعم الغرسات السنية تحت السمحاق . 

حافة الفك السفلي 


ridge slope 


mandibular arch 


mandibular architecture 


condyle axis = hinge axis = 


mandibular basal bone 


mandibular border 


سوء تو ضع الأسنان = malposition , teeth‏ 
teeth malposition‏ 
1-سوء الاستعمال » سوء الممارسة malpractice‏ 
2- خطأ مهنى » خطأ فنى » مخالفة قواعد الطبابة وأصولها 
EE‏ يد د معالجة ضارة أو مخالفة لقواعد المهنة 
فى الطب أو طب الأسنان . 
سوء رد الكسر 
سوء العلاقة 
علاقة شاذة أو علاقة خاطتئة بين جزئين متحدين أو أجزاء 
متلامسة > كما في سوء الإطباق للأسنان : 


malreduction 


malrelation = malrelationship 


سوء التدوير malrotation‏ 

مالتاز maltase‏ 
إنزيم هاضم يحول المالتوز «سكر الشعير » (8131056) إلى 
جلوكوز (ء05ع010) . 

سُكر الشعير (المالتوز) maltose‏ 


سك ثنائى السكريات يتكون من انحلال النشا (وعطعمة)5) 
بواسطة الأميليز (0كهاترسة) محلل النشا . 
سوء مُعالجة »سوء مُعاملة 
سو دور و متو الات سوم قاف 
دوران شاذ ؛ مصطلح يستعمل لوصف سن تاف حول 
محورها الطولي لتصبح في وضع غير طبيعي وشاذ . 


malunion 


maltreatment 


malturned 


سوء التحام » سوء اتحاد » سوء التئام 
التحام شظايا العظم المكسور في وضع غير صحيح ؛ أي 
في علاقة غير مقبولة من الناحية الجمالية أو الناحية 
حَلَمة القاطعة 
واحدة من النتوءات الثلاث الئي تشكل الحد القاطع 
لقاطع حديث البزوغ ؛ تتآكل هذه النتوءات أو المصدات 
عادة ليصبح الحدالقاطع مسطحاً نتيجة لاستعمال 
الأسنان . 
اللبونات , الثدييات › 
الحيوانات الثديية (صنف من الفقاريات) 
الفك السفلى 
فط كيه بعدوة الات معلق اقل قاع اة 
بواسطة مَفصلى الفك الصدغى ؛ يتكون الفك السفلى فى 
بو عد شعو ادي + أي" ادي الماع 
للفك السفلي وشعبة أفقية » تسمى جسم الفك السفلي 
وهي عبارة عن منطقة تحميل الأسنان » وتلتحم الشعبتان 
الأفقيتان عند خط الوسط » وتسمى نقطة الالتحام بارتفاق 


mamelon 


mammals = Mammalia 


mandible = mandibula 
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تشبيت الفك السفلى mandibular fixation‏ 

ثقبة الفك السفلى ٠‏ 
فتحة مستطيلة في السطح الداخلي للشعبة الصاعدة للفك 
السفلى يمر خلالها العَصب السنخى السفلى والأوعية 
الذموية و أحياناً الثقبة ا ا (Inferior‏ 
alveolar foramen)‏ . 

حفرة الفك السفلى = 

الو فالات ا 6 
غدة الفك ال = الغدة تحت الفكية = mandibular gland‏ 
submandibular gland ١‏ 

ترق الفك السفلى «انزلاف الفك السفلى mandibular glide‏ 
بعتكاك لداك بو ا 
وحركته المتوسطة » التي تحدث حينما تتلامس الأسطح 


mandibular foramen 


mandibular fossa = glenoid fossa 


الإطباقية للأسنان. 
حر كات الفك السفلى mandibular gliding movement‏ 
الانزلاقية 
دليل کی mandibular guide‏ 
جهاز تعود بصي ذو مستوى mandibular guide-plane‏ 


إرشادي کی سفلى prosthesis‏ 
OT‏ ا 
جهاز تعويضي ذو امتداد أو بروز صمم لتوجيه الفك 
السفلي المستأصل جزئيا إلى علاقة تلامس إطباقية مع الفك 
2 
العلوي . 
وسادة لثوية سفلية . حافة لثوية سفلية 020 mandibular gum‏ 
وضع مفصلي فكي سفلي 0 
وضع بكري نكي سفلي ( وضعية الرزة الفكية) 
5 5 5 .4 ۰ 2 
وضع الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي »> عندماتتم 
طبعة سفلية » طبعة الفك السفلى = mandibular impression‏ 
lower impression‏ 


طبعة للفك السفلى أو للبنية السنية السفلية . 


mandibular hinge position 


mandibular inferior border ةيlûسلا حافة الفك السفلى‎ 
mandibular joint =  ىكفلا مفصل الفك السفلى = المفصل‎ 
temporomandibular jik ١ الصدغى‎ 

افظر ا الفكى الصدغى (Temporomandibular‏ 
joint)‏ . 1 . 

قاطع جانبي سفلي mandibular lateral incisor‏ 
رباعية سفلية 

حركات الفك السفلى mandibular movements‏ 
أي حركة للفك ا : 


حر كات الفك السفلى الخرة  mandibular movements , free‏ 


قناة الفك السفلى (النفق الفكى السفلى( mandibular canal‏ 
قناء عظمية تدان تة انك السقلى على اطي الداعلية 
اسع اة تلاك ا و اميا اه 
عظمية »ثم تمر القناة خلال جسم الفك السفلي » حاملة 
عَصب الفك السفلي » وتستقبل فروع الععصّب الواردة من 
جميع الأسنان السفلية » انظر قناة سنخية سفلية (Inferior‏ 
alveolar canal)‏ . 

ناب الفك السفلى »الناب السفلى 

mandibular canine eminence شامخة الناب الف‎ 

حدبة الناب السفلي ٠‏ 

قاطع مركزي سفلى › ثنية 

علاقة الفك السفلى المركزية mandibular centric relation‏ 

أقمة الفك السفلى 
اناسل نك الفا اظ ر لفاك اتك 
onde of the mandible)‏ 1 

كاب ق 

كفزوالقك امسق 
الكشافدالعضيب المي اسل شتيب الارتقاف الشديد 
لفك السفلي إلى درجة أن سطح القناة السنخية بالفك 
السفلي لم تعد تغطى بالعظم » تاركة فقط النسيج الرخو 
يفصل محتويات القناة السنخية عن التجويف الفموي . 


mandibular canine 


mandibular central incisor 


mandibular condyle 


mandibular cuspid 


mandibular dehiscence 


القوس السنية السفلية mandibular dental arch‏ 
جناح البدلة السنية الكاملة mandibular denture flange‏ 
السفلية 


الجزء الممتد من قاعدة البدلة السنية الكاملة السفلية فوق 
الارتفاع المتبقي ومخاطية الفم إلى أسفل حتى الحيد المائل 
والحافة الضرسية اللامية وفوق النتوء الذقني والوسادة خلف 
رحوية . 

انزياح نكي سفلي 


انحراف عن العلاقة الإطباقية المركزية نتيجة انحراف أو 


mandibular displacement 


توازن فكي سفلي 
1- فعل أو أفعال تؤدي إلى جعل الفك السفلى في حالة 


mandibular equilibration 


ا 
كاله ا «الفرى الوترة حل الفاك القن 
متعادلة . 1 
الضاحك الأو ل السفلى mandibular first bicuspid‏ 
رحی أو لى سفلية mandibular first molar‏ 
ضاحكَ أو ل سفلي mandibular first premolar‏ 
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mandibular sulcus 


ميزاب فكي سفلي » الثلم الفكي السفلي 


ارتفاق الفك السفلى mandibular symphysis‏ 
رحى ثالثة سفلية mandibular third molar‏ 


mandibular thrust 


دفع الفك السفلي 
ضرس العقل السفلي = 


mandibular wisdom tooth = 


رحى ثالثة سفلية mandibular third molar‏ 
فكي وجهي mandibulofacial‏ 
متعلق بالفك السفلي والعظام الوجهية. 


عسر التعظّم الفكي الوجهي = = mandibulofacial dysostosis‏ 
تنادر تريتشر- كولينز Treacher-Collins’s syndrome‏ 

عيب خلقي نادر يصيب عظام الوجه والفكين ٠‏ يتميز بصغر 
عظام الوجه » وميل الجفن السفلي في اتجاه عكس المنغولي 
وتشوه صيوان الأذن واتساع الفم وسحنة شبيهة بالأسماك ؛ 
انظر متلازمة تريتشر كولينز (Treacher-Collins’‏ 
syndrome)‏ . 

العضلة اللسانية الفكية 
جزء من العضلة اللسانية الذقنية (Genioglossus muscle)‏ « 
تمتد إلى جانب اللسان من الحافة الخلفيه للفك السفلى . 

الا لكالا 0 
جزء من العضلة البطحة » تمتد إلى الأمام فوق زاوية الفك 
السفلي من الناتئ الخشائي . 

فكي بلعومي 
متعلق بالفاف السغالن العو :. 

حامل الأقفراص 
عمود معدني دوار » يسك بواسطة قبضة آلية تستعمل مع 
الجهاز السني » في نهايته ولب محلزن (86:80) (حامل 
أقراص هاي Huey’s mandrel‏ ( « أو فى نهايته مسمارذي 
رأس مشقوق (حامل أقراص (Moore’s mandrel‏ « 
لتثبيت أو لتغيير دولاب أو حجر أو أقراص التلميع أو 
أقماع التلميع المطاطية . 

حامل أقراص هاي 

حامل أقراص الصقل 

حامل الأقراص ذو رأس الدبوس 

حامل الأفرا اص ذو اللولب الصغير  mandrel , small-screw‏ 

حامل أقراص ذو 

اللولب الكبير مع الفلكة 


mandibuloglossus 


mandibulomarginalis 


mandibulopharyngeal 


mandrel = mandril 


mandrel , Huey's 
mandrel , porte-polisher 


mandrel , pin-head 
mandrel , large screw with washer = 
. لإحكام الربط على القرص‎ 


حامل أقراص مور 
حامل أقراص ماكسفيلد 


mandrel , Moore's 


mandrel , Maxfield’s 


1- التي تحدث أي حركات الفك السفلي دون أن تتداخل 
الأسنان . 
2- أية حركات غير كابحة للفك السفلى . 
عَصَب الفك السفلي = العَصّب : 
السني سفلي 
انظر مدخل العصب الفكى السفلى(215ة1نز0مة]/03) . 
ثلمة الفك السفلي- الثلمة السينية mandibular notch‏ 


mandibular nerve = 


inferior dental nerve 


sigmoid notch 
. ثلمة تفصل بين اللقمة والنتوء المنقاري للفك السفلي‎ 
/ قطع عظم الفك السفلي‎ 
المستوى الفكي السفلي‎ 
(في تقويم الأسنان) : مستوى يصل النقطة الفكية بزاوية‎ 
الفك السفلي (النقطة السفلية الخلفيه الوحشية للزاوية‎ 
الخارجية للفك) » عمودياعلى المستوي السهمي ؛ ويمثل‎ 
` 2 ا ا ا المتاعدة لفاك الف‎ 
وضع الفك السفلي‎ 
. وضع الفك السفلي في حالة الراحة‎ 
ألناتئ الفكي السفلي »نتوء فكية‎ 
جزء من القوس الغلصمية في الجنين وينشأ منها الفك‎ 
. السفلي‎ 
بروز أمامي للفك السفلي‎ 
نوع من العيب الوجهي » تكون فيه النقطة المكية متقدمة‎ 
. إلى الأمام عن المستوى الحجاجي‎ 
منعكس قکي سفلي‎ 
الفك السفلي في وضع الراحة‎ 
قطع الفك‎ 
. إزالة جزء أو كل الفك السفلي‎ 
تراج فكي‎ 
نوع من العيب الوجهي » تكون فيه النقطة الفكية متقهقرة‎ 
. للخلف عن المستوى الحجاجي‎ 


mandibular osteotomy 


mandibular plane 


mandibular posture 


mandibular process 


mandibular protraction 


mandibular reflex 
mandibular rest position 


mandibular resection 


mandibular retraction 


mandibular second bicuspid ضاحك ثان سفلى‎ 
mandibular second molar رحى ثانية سفلية‎ 
mandibular second premolar ضاحك ثان سفلى‎ 


وال ال شوك سكين 
غرسة الفك ا mandibular staple implant‏ 
الركيينية اة * 
غرسة معدلة داخل العظم » حيث تمر الطبيقة المعدنية 
خلال الارتفاع الكلي للفك السفلي في المنطقة الأمامية » 
وتخترق الأوتاد مخاطية الفم من أجل تقديم نقاط التثبيت 
للبنية العلوية التعويضية المناسبة . 


mandibular spine 
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marble bone disease = osteopetrosis = داء العظم الر خامي‎ 


a 8‏ » تصخر العظم 
انظر د العظم (Osteopetrosis)‏ . 
حافة»حد» هامش 


الحافة أو الخط المحدد أو الخط الحدودي لأي سطح من 
السن أو الحفرة . 


حافة سنخية 


margin 


margin , alveolar 
. ا لحافة العلوية من العظم المكون لأسناخ الأسنان‎ 
حافة الأملغم‎ 
حافةالحفرة‎ 
حافة سطح الحفرة‎ 
حافة الحفرة مع سطح السن.‎ 


حافة عنقية » حافة رقبية 


margin , amalgam 
margin , cavity 


margin , cavosurface 


margin , cervical = 


cervical margin 


انظر عنقي (Cervical)‏ . 

0 و 7 0 3 وه 
حافة محددة . حافة موضحة margin , defined‏ 
حافة لثوية حرة margin , free gingival‏ 
حافة ثور ية طليقة margin , free gum‏ 


حافة لّغوية » حافة اللثة 
حافة اللثة غير الملتصقة عند أعناق الأسنان ؛ أي حافة اللثة 
المجاورة لأعناق الأسنان . 


margin , gingival 


حافة تحت الحجاج margin , infraorbital‏ 
حافة لسانية margin , lingual‏ 
حافة اللسان التي تتلامس مع الأسنان واللثة . 
حافة الفك العلو ي margin of the maxilla , infraorbital‏ 
تحت الحجاج 


الحافة المستديرة للسطح الحجاجي بالفك العلوي » التي 
تكون جزءاً من الحجاج : 
حافة الفك العلو ي الدمعية , margin of the maxilla‏ 
lacrimal‏ 
الحافة الخلفيه للنتوء الأماميةللفك العلوي التي تتمفصل مع 
العظم الدمعي : 


margin, orbital حافة ححاجية‎ 
margin, pupillary حافة حدقية‎ 
margin, supraorbital حافةفوق الحجاج‎ 


شاطبة الحافة » مدب الحافة 
أداة تشذيب الحافة اللثوية . 
حافي . حفافي . حَدَي » هامشي 
متعلق بالحافة ١ . (Margin)‏ 


margin trimmer 


marginal 


حامل الأفراص شديد الاحتمال » 


mandrel , heavy duty 


حامل متين 

حامل أقرا اص طويل mandrel , long‏ 

حامل أقرا اص قصير mandrel , short‏ 

مضغ »مضغ الطعام manducation = mastication‏ 

مضغي manducatory‏ 
على اا : 

mane = man or m ) في الصباح ( لاتينية‎ 

تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية واختصارها 30د أو مم . 

منغنيز manganese‏ 
عنصر فلزي 

mania هوس‎ 

دمية » نموذج الجسم التشر يحي manikin = phantom head‏ 
انظر نمو ذج للرا أس (Phantom head)‏ . 

manipulate يتداول‎ 

تداول manipulation‏ 
تناول يدوي » تمرين يدوي » مهارة يدوية » خصوصا في 
المعالحة . 

زمن المعالحة اليدوية manipulation time‏ 


قن ايل ال 0 يدويا »دون 
فشي امن صلع الإنسان , 
حارق ذو شعلة . ملهب ذو عطاء 
عاج قشري .عاج ساتر » عاج محيطي 
الطبقة الخارجية الرقيقة من العاج ؛ طبقة العاج الأولية 
المتكونة حول محيط اللب السنى . 


man-made 
manometer 
mantle burner 


mantle dentine 


يدو ى manual‏ 
اطق بالك 
2- مصنوع بواسطة اليد أي مُصتع يدوياً » عكس مصتع 
آليا (Mechanical)‏ . 
حشييو يدو ي manual compaction‏ 
رص يدوي »تکثیف يدوي manual condensing‏ 
مقياس قوة الدفع » مقياس الضغط manudynamometer‏ 
المتواصل 
جهاز لقياس قوة دفع الأداة . 
يد (لانينية) manus‏ 
لاق جغرافى » mappy tongue = geographic tongue‏ 
لسان مر قط 
ر رخام مرمر marble‏ 
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قناع > حجاب mask‏ 
قناع جراحي mask,surgical‏ 
قناع وجهي جراحي mask, surgical face‏ 
و و ن 

مقنع » محجب masked‏ 
ححب » تمويه masking‏ 


1- تغطية أو حجب أو إخفاء . 

2- (في طب الأسنان) : استخدام مادة مُعتمة لطلاء 
الأجزاء المعدنية من الأجهزة التعويضية أو المناطق 
المعتمة للحشوات من أجل التمويه والإخفاء . 


تاج ماسون النز دع Mason's detachable crown‏ 
نسبة إلى و .ل . ماسون »ع77.1.513508 » قبل 1896 › 
طبيب أسنان أمريكي . 


تاج ذو وجه خزقي قابل للنزع مركب على وتد وقاعدة 

طوقية . 
تدليك .دلك 
تدليك قلبي 


mass = massa 
massage 


massage, cardiac 


massage, closed chest تدليك فا خارجى‎ 

massage, gingival ١ تدليك لثو ي‎ 

ماضغ »العضلةالماضغة masseter‏ 
العضلة التي ترفع الفك السفلي أثناء المضغ »انظر جدول 
العضلات (Muscles)‏ . 

masseter muscle العضلة الماضغة‎ 


عضلة سميكة وقوية مربعة الشكل » تستخدم في عملية 
مضغ وطحن الطعام » تنشأ من الحافة السفلية للقوس 
الوجنية » وترتكز على السطح الخارجي للشعبة الصاعدة 
للفك السفلي ؛ تعمل العضلة على رفع الفك السفلي 
وإطباق الفَكين » ويمكن جسها عند إطباق الأسنان بقوة . 
التغذية العصبية : من فرع من العَصب الفّكي السفلي 
والتغذية الدموية من الشريان السباتي الظاهر . 


ماضغ 2 مضغى masseteric‏ 
متعلق بالعضلة الماضغة أو الشريان الماضغ . 
شريان ماضغ masseteric artery‏ 


يغذي السطح العميق للعضلة الماضغة » انظر مدخل العضلة 
الماضغة (Masseterica)‏ . 
تضخم العضلة الماضغة masseteric hypertrophy‏ 
عصب ماضغ masseteric nerve‏ 
أعصاب حسية وحركية تغذي العضلة الماضغة والمفصل 


الفكى الصدغى » انظر ماضغ (Massetericus)‏ . 


marginal bone 


عط حي 


انظر حافة سنخية (Alveolar margin)‏ . 
لثة حفافية marginal gingiva‏ 
آلتهاب اللثة الحفافى marginal gingivitis‏ 


التهاب الأنسحة الداعمة الحفافية marginal periodontitis  »‏ 
التهاب دواعم السن الهامشى 
انظر التهاب الأنسجة حول السنية (Periodontitis)‏ . 


مقاومة حفافية marginal resistance‏ 
ار تفاع حفافی حید حفافی marginal ridge‏ 
إطالة حفافية marginal spinning‏ 


وصف لعملية صقل حواف الصبيبة » بعد التأكد بأنها قد 
استقرت في مكانها بشكل مناسب قبل إلصاقها بالسن 
بوا الست لخدو عاد اقل ذو كرة 
لصقل وتنعيم أسطح الذهب ؛ وتتم عملية الصقل في الاتجاه 
من الذهب إلى السن . 


قوة حفافية » شدة حفافية « متانة الحافة marginal strength‏ 


حفافية »> هامشية margination‏ 
ر أب الحافة marginoplasty‏ 
علامة . دليل › أثر mark‏ 
نقي » تُخاع العظم مخ العظم marrow‏ 


النسيج الرخو الذي يشغل القنوات والفجوات العظمية . 
نقي العظم . نخاع العظم 


marrow , bone 


تقی أحمر 2 مُولّد للدم marrow , red‏ 
مسافة نقور ية marrow space‏ 


انظ رمسافة 2 فراع (Space)‏ . 
نقى أصفر » خلايا شحمية marrow , yellow‏ 
EE‏ 
طريقة جراحية لاستئصال مقدّم الحويصلة أو الكيسة لعمل 
فتحة في جدارها » وتحويلها إلى جيب لتكون متصلة 
اسار من أجل خفض الضغط الداخلي » ثم خياطة 
جدرانها بحواف الجرح »ويلتئم التجويف بعد ذلك 
بالنسيج الجبيبي . تجرى هذه الطريقة في حالة استحالة 
الاستتصال الكلي للكيسة . 
جسر ميريلاند 
جسر تُلصق فيه المثبتات على الأسطح الْخرّشة بالحمض 
للأسنان الداعمة ؛ يكون تحضير الأسنان الداعمة قليلاً » 
وتخرش أسطح التطابق بالحمض »أي أسطح كل من 
المثبتات والأسنان الداعمة » لتحسين التثبيت الميكانيكى 
للمادة الرابطة . 1 


marsupialization 


Maryland bridge 
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عناصر جانبية يمنى ماضغة mastication , right lateral‏ 
components of‏ 
مسافة اضغ »مساحة ا مضغ masticator space‏ 
انظر مساحة (ع30م58) . 
مَاضغي ماضغ masticatory‏ 


متعلق بالمضغ أو بالعضلات التي تشترك في عملية المضخ. 
جهاز ماضغ » جهازالمضغ 

مجموع كل البنى التي تشترك في الكلام والمستقبلة لمضغ 

وبلع الطعام . 
عناصر الدورة الضغية 
دورات مضغية » حركات المضغ 

غاذج للحركات الفكية السفلية أثناء مضغ الطعام . 
فعالية مضغية » فعالية المضغ 

قياس سحق أو طحن الطعام عند شخص بالنسبة لدرجة 

الطحن عند شخص معياري . 
قوةماضغة قورةالمضغ 

القوة المستخدمة بواسطة العضلات الماضغة أثناء المضغ . 
حر كات ماضغة » حر كات المضغ masticatory movements‏ 

1- حركات المضغ . 

2- حركات فكية سفلية تستعمل لمضغ الطعام . 


masticatory apparatus 


masticatory cycle components 


masticatory cycles 


masticatory efficiency 


masticatory force 


مخاطية ماضغة masticatory mucosa‏ 
جزء من الخاطية الفموية تشمل اللثة والحنك الصلب . 
عضلات ماضغة masticatory muscles‏ 


لات ار ون صمل الق و و 
كل من العضلة الماضغة (." إءاءءوةN)‏ » العضلة الصدغية 
(.10 isاempora")‏ » العضلة الجناحية الوحشية اهما( 
(.1]613/5010-2م والعضلة الجناحية الإنسية (Medial‏ 


. pterygloid m.) 
masticatory nerve عصب ماضغ‎ 
masticatory pain ألم مضغي‎ 

ألم في أماكن عدة بالوجه والفم يتسبب عن المضغ ولا 
يتسبب عن مرض موضعي بالفم . 


كفاءة مضغية » فعالية ماضغة 
قياس سَحق الطعام تحت ظروف اختبار قياسية . 
أسطح ماضغة » سّطوح ماضغة 
الأسطح الطاحنة للأرحاء والضواحك . 
جهاز ماضغ › جهاز مَضغي 
الأعضاء والبنيات الفموية التي تدخل في عملية المضغ ؛ 


masticatory performance 


masticatory surfaces 


masticatory system 


1 -کتلي» خم »ثقيل . مُصمت massive‏ 
2- غزیر » خطير حر E‏ 
قوي نسبياً (جرعة دواء) 
مدلكة اللثة massodent‏ 
أداة تستعمل لتدليك اللثة . 
خلية ادخاري ية » خلية بدنية mast-cell‏ 
رئيسي »نهائي master‏ 


قالب نهائى . مثال رئيسى master cast‏ 
قالب يستخرج من طبعة نهائية » وهوعبارة عن نسخة 
مطابقة لأسطح سن محضرة » ومناطق الارتفاعات المتبقية » 
والأجزاء الأخرى من القوس السنية أو جميعهامعاًء 
يستخدم في تصنيع حشوة سنية أو أجهزة تعويضية . 
طبعة نهائية » طبعة رئيسية 
انظر طبعة نهائية (Final impression)‏ . 


master impression 


- و 

يمضغ »يعلك > يطحن masticate‏ 
ماضغ .طاح masticating‏ 
8 ت كن 


masticating surfaces 
MERE RUE 
ا يسحن 0 يتبع ذلك البلع‎ 
. والهضم‎ 
عناصر المضغ‎ 
حركات الفك المختلفة التي تحدث أثناء المضغ » والتي‎ 
يسيطر عليها الجهاز العضلي العَصي ؛ ومفصلي الفك‎ 
الصدغي ؛ والأسنان ؛ والطعام المراد مضغه . يكن فصل‎ 
عناصر الدورة المضغية (بغرض التحليل أو الوصف) إلى‎ 


mastication, components of 


جانبية يسرى ماضغة وعناصر جانبية يمنى ماضغة ؛ وعناصر 
أمامية خلفيه ماضغة . 
خلفية ماضغة عناصر أمامية  mastication, antro. posterior‏ 
components of‏ 
عناصر إغلاق ماضغة mastication, closing components of‏ 
قوى المضغ 
القوة المحركة التى تنشأ عن النشاط الح ركى للعضلات أثناء 
عملية المضغ الطبيعي . 


عناصر جانبية يسرى ماضغة 


mastication , forces of 


mastication , left lateral 
components of 
mastication, opening components of عناصر فتح ماضغة‎ 
عضو المضغ . العضو الماضغ‎ 
مجموعة كل البنى التي تشترك في الكلام والمستقبلة لمضغ‎ 
: و بلع الطعام‎ 


mastication , organ of 
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مقر دات الطب » علم الأدوية materia medica‏ 
علم الأدوية أو دراسة العقاقير » ومصادرها » وتحضيراتها 


واستعمالاتها فى الطب وطب الأسنان . 


material مادة‎ 

مادة الألحينات الطابعة « material , alginate impression‏ 
مادة طبع ألحينية 

material , base مادةالقاعدة‎ 


المادة الطابعة شبه الغروية material , colloidal impression‏ 


مادة قاعدة البدلة السنية material , denture base‏ 
مادة البدلة السنية material , denture‏ 


material , elastic impression 


مادة طبع مرنة 


material , hydrocolloid impression المادة الطابعة شبه‎ 


الغروية مائية 
مادة الطبع » مادة طابعة material , impression‏ 
انتقاء المادة material , selection of‏ 
مادة المطاط السيليكونى الطابعة material , silicone rubber‏ 
مادة أكسيد 0 impression material , zinc‏ 
الزنك واليوجينول 
الطابعة impression‏ 
مساند matrices‏ 
مفردها مسنّدة (Matrix)‏ . 
مسندة » قالب > مطرس matrix‏ 


1- دار صناعي مؤقت »مثل شريط أو طوق رفيع من 
المعدن لإحاطة وتشكيل حشوة الأملغم الفضية . أثناء 
إدخالها في حالتها اللدنة إلى أن تتصلب ؛ ولتثبيت 
الحاجز المطاطي لمنع اللعاب أو الدم »إلخ .من التداخل 
أو تلويث الحشوة . 

2- قالب الصب . 

قالب يستخدم في الصب . 

3- مطرس : نسيج بين الخلايا أو المادة الأساسية للخلية ؛ 
قاعدة فى مواد الحشو الراتينية ؛ المادة التى تحيط بالحشية 
ات : ١‏ 

4- الجزء الأنثى من الوصلة ا محكمة . 

مسندة الأملغم - شريط المسندة » مسندة ‏ = matrix , amalgam‏ 
تستخدم في حشو حفرة جانبية إطباقية بمادة الأملغم لإحاطة 
السن ودعمها » أثناء إدخال مادة الحشوة وهى فى حالتها 

اللا جي سسكا اة التعويضن داز السين الفقرة: 


5 


مستدة تشريحية 


matrix band 


matrix , anatomic 


وهى الفّكين » والأسنان والأنسجة الداعمة » ومفصلى 
ا والعضلات الفّكية» واللسان 
والشفتين › والخدین > ومخاطية الفم (بحسب تعرية 
الجمعية الأمريكية للأسنان (824) . 
خشاء » خشائى 
لوا تورك عي الحطي امسن 
2- متعلق بالنتوء الخشائي : 
غار الخشاء . جوف الخشاء 
الشرايين الخشائية 
تغذي الأم الجافيه » والجيوب الجانبية » والخلايا الخشائية » 
انظر مدخل خشائی (Mastoidea)‏ . 
مرض الخشاء ٠‏ 


ال “و ل 8 
ثقبة خشائية mastoid foramen‏ 


ثقبة صغيرة خلف النتوء الخشائي يمر منها شريان ووريد . 
جوف الخشاء ( غار الخشاء) 

انخفاض على السطح الجانبي للعظم الصدغي للجيوب 
الجانبية . 

الناتئ الحُئسّائي » نتوء العظم الصدغي 
بروز عظمي ثنائي الجانب خلف وأسفل كل مجرى سمعي 
ظاهر يحتوي على جيب هواء مفرغ . 

خشسائى »النقطة الخشائية mastoidale‏ 
قر لاط ةبش AN E‏ عاك او اد 
لقياس الرأس . 0 

طافىء . مطفأ » غير براق » كامد 
طلاء أو سطح بلابريق . 


mastoid 


mastoid antrum 


mastoid arteies 


mastoid disease 


mastoid fossa = mastoid antrum 


mastoid process 


mat = matt = matte 


لون طافىء »لون بلا بريق . لون كامد mat colour‏ 
ذهب مُطفاً »ذهب بلابریق » ذهب كامد mat gold‏ 
توافق matching‏ 


توا افق اللون › توا افق لونى matching , colour‏ 
1- المادة البيضاء 1 
و 
رسب لين أبيض » يحتوي على فضلات الطعام »> وخلايا 
ظهارية ميتة » وخلايادم بيضاء » وبروتين لعابي » 
ودهون » وهو وسط جيد لنمو الجراثيم يوجد حول أعناق 
الأسنان والحواف اللثوية » ويعمل كمهيج لثوي موضعي ؛ 
ترافق اللويحة السنية عادة الصحة الفموية الرديئة أي تتواجد 
عند عدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان » ويمكن إزالتها 
بسهولة في بداية تَشْكّلها بغسلها بالماء المضغوط بالهواء أي 
بالمرذاذ الماثي أو بفرشاة الأسنان وا معجون . 


materia alba 
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مثبتة شريط المسندة 
رقم 1 بحسب 17013 = 
مثبتة شريط المسندة رقم 1 بحسب 4.511 
تستخدم لتثبيت شريط المستدة للحفر ذات السطحين فقط . 


matrix band retainer , Ivory’s 


No1 = ASH matrix retainer 


تكون الأطراف المثقوبة لأشرطة المسْتَّدة الفولاذية الصامدة 
مثقبة باتساعات مختلفة وثخانة مختلفة » تسمح بضبطها 
بإحكام على السن ؛ وتستخدم أقصرها طول للضواحك 
وهي أسهل في نزعها من الأنواع الحلقية دون الإضرار 
بالحشوة بعد إتمامها . 

مشبتة شريط المستدة 

بن التو الحلدي 
تستخدم لتثبيت شريط المستدة للحفر ذات السطحين أو 
الأسطح الثلاثة . 


مثبتة شريط المستدة ر قم8 = 8 matrix band retainer , Ivory’s‏ 


matrix band retainer , annular type 


بحسب أيشور ى ASH matrix retainer No8 = Ivory‏ 
مثبتة شريط المسندة رقم 8 بحسب آش ۸51 

تماثل حامل شريط المسئّدة لسيكفيلاند و”لصقاء5107) 
“matrix band holder)‏ ولكن يمكن تحرير شريط المسئدة 
قبل نزع حامل الشريط 1 


matrix band holder , Siqveland’s =  ةدّتسملا حامل شريط‎ 
Siqveland’s self-adjusting لسيكفيلاند = حامل‎ 


شريط المسندة ذاتية الضغط لسيكفيلاند 
موق شر عو فل اجن ر ا 
بتدوير مقبض عقدي knob)‏ edاKnur)‏ ؛ حين الانتهاء من 
تكثيف ورص الحشوة » ينزع الحامل والشريط معاً . 
حامل شرد بط المستّدة matrix band holder , Tofflemire’s‏ 


لتوفيل ماير ٠‏ 
يتم اختيار أحد الأشكال الختلفة من الأشرطة وتوضع في 
الحامل وتثبت بلولب شد يدار بصمولة (عزقة) عقدية 
لإحكام الشريط الحلقي حول السن ؛ يمكن تحرير الشريط أو 
الطوق قبل تحرير الحامل أو المثبت . 


matrix clamp 


شريط المسبّدة السليلويدية - = matrix band , celluloid‏ 
شر بط المستّدة البلاستيكية plastic matrix band‏ 


شريط من السليلويد يستعمل لعمل قالب لحشوة لدنة أو 
حشوة راتين مركب بالشكل المراد . 
شريط المستَدةللتاج 
والجسر 
رقاقة ذهب أو رقاقة بلاتين يتم صقلها لتنطبق على القالب 
الحضر لتاج » حيث تستخدم كقالب ينقل بعد ذلك إلى 
الفرن لخبز التيجان الخزفية . 


matrix band , crown and bridge 


مستدة سليلويدية » مستّدة شريطية 

اتاو يدية celluloid matrix band =plastic matrix band‏ 
شريط سليلويد يستعمل لعمل قالب لحشوة لدنة أو 
حشوة راتين مركب بالشكل المراد . 

مسبّدة بلاك ذات الرباط 

مستّدة خلات السليلوز 

مُسْنئّدة عئقية الشكل 


. مسئّدة على شكل عنق‎ ١ 


matrix , celluloid 


matrix , Black's tie-band 
matrix , cellulose acetate 


matrix , cerviform 


مسكّدة حفرة الصنف الخامس matrix , classV cavity‏ 
قاعدة العاج 3 الأساس العضوى العاجى <« matrix , dentine‏ 


النسيج الضام بين الخلوي الذي يتشكل منه العاج ؟ ويكون 
في مراحل تطوره البدئية عضوياً » ولكنه يتمعدن في مراحل 
کر 

قاعدة مينائية » الأساس العضوي 
المينائي » مطرس مينائي 
الإفراز العضوي لأرومات الميناء الذي يترسب فيه 
البلورات المينائية غير العضوية . 

مسئّدة الزاوية القاطعة 

مطرس عضوي » أساس عضوي › 

نسيج عضوي = مطرس مينائي 


matrix , enamel 


matrix , incisal angle 
matrix , organic = 


enamel matrix 


نة ذاتية الالتصاق matrix , self-adhesive‏ 
مستّدة ذات شريط ملحو م matrix , soldered band‏ 
مسكلدة والسر matrix , Walser’s‏ 


شريط المستدة »مسئّدة شريطية 
شريط معدنى رقيق ( 0.0015 , 0.002 بوصة) » يكون عادة 
من ابول العا أو النحاس أو من مادة متماثرة » 
يلتف بإحكام حول سن فيها حفرة محضرة ذات أسطح 
متعددة » للتعويض المؤقت عن الجدران المفقودة من السن » 
يستخدم كدعامة محيطية أثناء رص وتكثيف الحشوة 
داخل الحفرة لإعطاء شكلها الحيطي ونعومة السطح . 

مثبتة شر يط المستَّدة matrix band retainer‏ 
أداة معدنية ذات مشبك أو نابض أولولب » تستخدم 
لتشبيت شريط المسئّدة في موضعها على السن في فم 
المريض . يوجد نوعان رئيسيان : 
1- نوع يستعمل في حالات الحفر الإطباقية الإنسية أو 
الحفر الإطباقية الوحشية فى الأرحاء والضواحك . 
#-والنوع الق الذي قد يستعمل أيضا لحف الاقسية 
الاطباقية الوحشية . 


matrix band 
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(المؤقتة) والأسنان العلوية التالية (الدائمة) يدخل في تكوين 
سقف الفم » وقاع الأنف » وقاع الحجاج. 


maxillae 
maxillary 


maxillary antrum = maxillary 
= (غار الفك العلوي)‎ 
جيب هيمور‎ 
فراغ هوائي أو مساحة مفرّغة داخل الفك العلوي » مبطن‎ 
بظهارة ذات أهداب ويصرف في التجويف الأنفي ؛ تقع‎ 
جذور الأرحاء العلوية وجذور الضواحك أحيانا مباشرة تحت‎ 
زاوية الفك اللوي‎ 
الزاوية المتكونة عند نقطة تماس القاطعين المركزيين من تقاطع‎ 
خطوط من المقطب (نقطة مَفرق الحاجبين) وأكثر النقاط‎ 
. بروزا على الفك السفلي‎ 
maxillary antrum J الجيب الفكى العلو ى » جيب الفك العلو‎ 
(غار الفك العلوي)‎ 
= الشريان الفكي العلوي‎ 
الشريان الفكى العلوى الباطن‎ 
» يغذي النتوء السنخي للفك السفلى » والعضلات الخدية‎ 


إلخ 


sinus = antrum of Highmore 


maxillary angle 


maxillary artery = internal 


maxillary artery 


القناة الفكية العلود ية maxillary canal‏ 
القناة السنية العلوية . 


0 و 5-0-0-7 0 
قاطع مركزي علوي » ثنية علوية 


maxillary canine 
maxillary central incisor 


maxillary cuspid 


6ه و 
قوس سنية علوية maxillary dental arch‏ 
جناح البدلة السنية الكاملة maxillary denture flange‏ 


ا 

ال امعد ن قاغدة اهار ال الان الحلوي مه 

الارتفاع المتبقي وفوق مخاطية الفم إلى حدبتي الفك العلوي 
لفط راك ات الى 
العلوي 

انظر ملقط » كلابة (Forceps)‏ . 


maxillary disimpaction 


forceps 


ضاحك أول علو ی maxillary first bicuspid‏ 
رحى أولى علوية maxillary first molar‏ 
ضاحك أو ل علو ی maxillary first premolar‏ 


matrix band , plastic مستدة شريطية بلاستيكية‎ 
matrix holder حامل المستّدة‎ 


أداة لحمل طوق أو شريط معدني أو شريط بلاستيكي 
وتثبيته في موضعه حول تاج السن بإحكام ؛ المستدة حول 
تاج السن تعطي الشكل والحيط للحشوة النهائية + ويمكن أن 
تعوض سطحاً جانبياً واحداً أو المحيط الكلي للسن 
لتسمح بحشوة تعويضية لكل الأسطح في وقت واحد . 


matrix holder , mesio- حامل المستدة الإنسية الطاحنة‎ 
occlusodistal الو حشية‎ 
matrix retainer = matrix holder Jll = مُثبت المسئّدة‎ 


المستدة 
شريط المستدة » مسّدة شريطية 
حامل شريط المسنّدة = حامل المستدة 
الإنسية الإطباقية 
الوحشية 
مطفاً » طافيء » كامد 

سطح بلا بريق » لون بلا بريق . 
لون طافىء > لون مُطفأء لون كامد 
ذهب مُطفأ »ذهب بلا بريق » ذهب كامد 
خياطة تنجيدية » خياطة فراشية 

انظر خياطة (reںSut)‏ . 

1- عملية يتم فيها تمعدن ميناء السن المتكون حديثاً » 

وذلك بواسطة سحب المادة العضوية والماء » وترسيب 


matrix strip 
matrix strip holder = 


mesio-occlusodistal matrix holder 
matt = matte = mat 
matt colour 
matt gold 


mattress suture 


maturation 


الأباتيت . 

2 عملية النضوج : 
ناضج » راشد mature‏ 
عظم ناضج mature bone‏ 
ألياف كولاجينية ناضحة mature collagenous fibers‏ 
عاج ناضج mature dentine‏ 
ميناء ناض mature enamel‏ 
تضج 2 2 رشد maturity‏ 

اكتمال النمو . 
الفك العلو ي maxilla‏ 


بشع على جرا الك اللو الجن الداعميت 
للأسنان العلوية والمثبتين بالجمجمة »ويفصل سقف الفم 
عن قاع التجويف الأنفي وقاع الحجاج . فك علوي ثابت » 
يكو مع الفك السفلي النصف السفلي من الهيكل 
الوجهي تقريباً ‏ يحتوي على الأسنان العلوية الأولية 
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نوع من العيب الوجهي تكون فيه النقطة تحت الأنفيه واقعة 
للأمام بالنسبة للمستوى الحجاجي . 

ناتىء الفك العلوى . ناشزة 

الفك العُلوي 0 

سور کی علو ي > متراس الفك العلو ي maxillary rampart‏ 
ارتفاع من الخلايا الظهارية في الجزء من الفك الذي يتطور 
إلى حافة سنخية أو دردرية في الجنين . 


maxillary protuberance 


طبعة الفك العلو ی maxillary rubber-base impression‏ 
المطاطية ` 

ضاحك ثان علو ى maxillary second bicuspid‏ 

رحى ثانية علو ية maxillary second molar‏ 

ضاحك ثاني علو ي maxillary second premolar‏ 


جيب فكي علوي » جيب الفك العلوي 
(غار الفك العلوي) 
تجويف عظمي هرمي الشكل داخل جسم الفك العلوي 
مبطن بخلايا ظهارية تنفسية » يوجد عادة أعلى جذور 
الضواحك والأرحاء » ويمتد بشكل عام من منطقة الناب 
أو الضواحك إلى الخلف حتى الحدبة الرحوية » ويظهر 
في الصور الشعاعية كفراغ وحيد التجويف أو متعدد 
الفجوات منفذ للأشعة » يشاهد من الجهة الوحشية للناب 
إلى حدبة الفك العلوي ؛ قد يتغير شكل الجيب الفكي 
العلوي خلال الحياة » وهو جيب هوائي . 1 


maxillary sinus 


إنتان الجيب الفكى maxillary sinusitis‏ 
رحى ثالثة علوية maxillary third molar‏ 


حَدبة فكية علوية » حدبة الفك 
و 
العلوي 
حدبة صغيرة أ نتوء خشن صغير عند النهاية الوحشية 
رد حدبة الفك العلو ى « maxillary tuberosity reduction‏ 
اختزال حدبة الفك العلوى 
إزالة جراحية للنسيج العظمي والنسيج الظهاري الليفي الزائد 
والمكون للحدبة » وذلك لتسهيل تصنيع ووضع البدلة 
السنية في الفم . 
٠. 0 0 5‏ 
رحى ثالثة علوية > ضرس العقل 
العلوي 
ذومّكين مُفَكّك 


maxillary tuberosity 


maxillary wisdom tooth 


maxillate 

استئصال الفك العلو ي maxillectomy‏ 
إزالة جزء أو استئصال أو بتر الفك العلوي . 

1-التهاب الفك العلوي maxillitis‏ 


2- التهاب غدد الفك العلوى 


وسادة لثوية علوية » حافة اللثة العلوية 
قبّحة نكية علوية » مُنحة الفك العلوي 
فتئحة موجودة على السطح الداخلي لعظم الفك العلوي » ما 
بين الفراغ الأنفي والجيب الفكي الأنفي . 
طبعة علود maxillary impression = upper impression « ûy‏ 
طبعة الفك العلوي 
طبعة للفك العلوي أو للبنية السنية العلوية . 
قواطع علوية (ثنايا ورباعيات علوية) 
قاطع جانبي علوي » رباعية 
علوية 
وصلات الفك العلو ي الرئيسية maxillary major connectors‏ 
عَصَب الفك العلوي 
يعصب جلد الجزء العلوي من الوجه » والأسنان العلوية » 
ومخاطية الأنف . والخدين والحنك . والسحايا» انظر 
مدخل فكى علوي (Maxillaris)‏ . 
قطع عظم الفك اللوي 
إعادة وضع الفك العلوي جراحيا . 
مستوى فكي علوي 
(في قياسات الجمجمة) : مستوى متعامد مع المستوى 
الوص رما بالكو فرق ا ا راغا 
يشاهد على الضورة الشحاعة الام اة : 
ضفيرة قكية عُلوية ‏ حزمة عَصبية 
إحدى الضفائر العَصبية ال محيطة بالشريانين الفكيين العلويين 
الظاهر والباطن . 
الناتئ الفكي العلوي 
نتوء العظم الحنكي » نتوء العظم الوجني . 
النتوء الفكي في الجنين 
نتوء من القوس الفّكية في اجنين يتطور منه عظم الفك 
العلوي والعظم الوجني والجزء العلوي من الخد والشفة . 
النتوء القكي للعظم الحنكي 


maxillary gum pad 


maxillary hiatus 


maxillary incisors 


maxillary lateral incisor 


maxillary nerve 


maxillary osteotomy 


maxillary plane 


maxillary plexus 


maxillary process 


maxillary process in embryo 


maxillary process of the 
palatine bone 
صفيحة رقيقة تبرز للأمام من مقدمة عظم الحنك » مغلقة‎ 
. النهاية السفلى الخلفيه لفتحة الحيب الأنفى‎ 
maxillary process of the النتوء الفكي للعظم الو جني‎ 
zygomatic bone 
نتوء نازل غير حاد لعظم الوجنة يلتقي مع عظم الفك‎ 
. العلو ي‎ 
» هبوط الفك العلوى‎ 
تدلي الفك العلو ي‎ 


بروز نکی علو ى » بروز الفك العلو ¢ maxillary protraction‏ 


maxillary prolapse 
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أقصى أعظم maximal‏ 

الأقفصى »الأعظم maximum‏ 
عكسها الأقل (Minimum)‏ . 

أقصى قوة maximum force‏ 
(في تقويم الأسنان) : أقصى قوة تقوبمية تؤدي إلى تحريك 
السن بمعدل مقبول إكلينيكياً . 


أقصى و ضع بين الحدبتين maximum intercuspal position‏ 

أقصى تداخل للحدبات 

أقصى جر عة مسموح بها maximum permitted dose = MPD‏ 
الحد الأعلى من الجرعة الإشعاعية التى يتعرض لها الشخص 
خلال فترة محددة ؛ قد يسبب الإشعاع المتأين إصابات 
بدنية أو وراثية للأفراد إما بواسطة جرعة عالية التركيز أو 
جرعات صغيرة تراكمية لفترة زمنية طويلة 


maximum intercuspation 


تطاريف ماکول McCall's festoons‏ 
تضخم الحافة اللثوية وتقوسها »التي تكون ملتهبة عادة . 
مبلعلك ماكسون = McKesson’s prop = mouth prop‏ 
و 5 
عو سم 
انظر مبعد فموي (م20م طtاM0)‏ . 
متوسط “معدل »یعنی mean‏ 


نسبة مجموع المشاهدات إلى عدد المشاهدات . 
متوسط المستوى القاعدي 
متوسط الشذوذات الختلفة في شكل وميل المرتكز القاعدي 
٠ . (Basal seat)‏ 
مرض فيروسي معد يتميز بارتفاع في درجة الحرارة وطفح 
يظهرعادة بعد الإصابة بأربعة أيام . في مراحل المرض 
الأولى قد توجد بقع كوبليك (كاممة ik'sاKop)‏ في الفم 
فترة الحضانة للمرض من 14-10 يوم . تشمل المضاعفات 
مشاكل في الرئة والأذن . 


mean foundation plane 


measles 


مقياس .معيار »قياس .إجراء measure‏ 
قياس measuring‏ 
جهاز القياس measuring device‏ 


صماخ »قناة » مجري » فتحة »فوهة meatus‏ 


صماخ سمعي - صماخ الآذن meatus , acoustic=‏ 
auditory meatus‏ 
صماخ الآذن 
قناة داخل الأذن »تمر من القرينة إلى الغشاء الطبلى عبر 
ماخ الان اللتاريجي + ومن الخشاء الطباق خلال لر 
الصخري من عظم الصدغ لتسمح بمرور العَصّب الوجهي 


meatus , auditory 


(سابقة) کی علو ي maxillo-‏ 

کی علو ي 9 maxillodental‏ 
متعلق بالفك العلوي والأسنان . 

فكي علو ي وجهي maxillofacial‏ 


متعلق بالفكين وعظام الوجه . 
إصابات فّكية علوية وجهية 
تعويض نكي علوي وجهي 

فرع من طب الأسنان : يختص بعمل أجهزة تعويضية 

لعلاج أو تعويض أنسجة مفقودة في الجهاز الفموي الفكي 
والبنى الوجهية المصاحبة » بسبب إصابة أو مرض أو 
عملية جراحية أو عيوب خلقية لايمكن تعويضها جراحياً 

وإنما تعوض صناعياً من الناحية الجمالية والوظيفية . 

الجبهي الفكي العلوي مع العرف الدمعي . 


maxillofacial injuries 


maxillofacial prosthesis 


maxillofrontale 


کی علوي خدي 2 نکی علوي وجنى maxillojugal‏ 
متعلق بالفك العُلوي والخد ٠.‏ 

کې علوي شفوي maxillolabial‏ 
متعلق بالفك العُلوي والشفة . 

فكي علو ي و سفلي maxillomandibular‏ 


متعلق بكل من الفك العلوي والفك السفلي . 
تسجيل علاقة الفكين = maxillomandibular record‏ 
maxillomandibular registration‏ 

عملية تسجيل العلاقة بين الفك السفلى والفك العلوي . 
علاقة الفك اللوي بالفك 1 

السفلى 

أية علاقة بين الفك السفلى والفك العُلوي » مثل علاقة 

الفك السقلى والفك العلوي المركزية أو علاقة الفك السفلى 

والفك العُلوي اللامركزية » إلخ . ۰ 
جبيرة فكية علوية سفلية 


maxillomandibular relation 


maxillomandibular splint 


مکی علو ی حنكى maxillopalatine‏ 
متعلق بالفك العلوي والحنك الصلب . 
کی علو ى تل می maxillopharyngeal‏ 


متعلق بالفك العلوي والبلعوم . 


maxillotomy = maxillary osteotomy J قطع الفك العلو‎ 


بتر جراحي للفك العلوي قطع عظم الفك العلوي . 


عظم المحارة الفكية maxilloturbinal‏ 
محارة الف السفلية (Inferior nasal con c12(‏ أو عظم 
المحار (Turbinate bone) ö‏ . 
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(في تقويم الأسنان) : معاحة تقويمية عن طريق قوى آلية تؤثر 
على الجملة الوجهية السنية Dentofacial complex)‏ . 
ونلا 
استئصال عقدة ميكل (تحت الفك) 
إزالة جراحية للعقدة الجناحية الحنكية (عقدة ميكل 15هكاء1/10 
(ganglion‏ . 
عُضروف ميكل 


نسبة إلى ج .ف .ميكل الابن ا©اه118/16 )1833-1781 » 


mecistocephalic = mecistocephalous 


meckelectomy 


Meckel's cartilage 


جراح ألماني . 
الغضروف المكون للقوس الغلصمية الأولى فى الجنين . 
عقدةميكل 1 
تة إلى ج .ف .ميكل الأب « JFMeckel , the elder‏ « 
1774-4 » مشرّح ألماني . 
1- العقدة الجناحية الحنكية (Pterygopalatine ganglion)‏ . 
2- العقدة تحت الفكية السفلية (Submandibular ganglion)‏ 
(العقدة الصغيرة لميكل (Lesser ganglion of Meckel‏ « 
انظر عقدة وتدية حنكية (Sphenopalatine ganglion)‏ . 
متطاول الرأس 
1- الطبقة الوسطى في الأوعية 
2- أوساط جرثومية » أوساط زراعية 
بيئات زرع أو أوساط زدع أو مستنبتات . 
1- متوسط .أو سط « وسطى medial = median = medianus‏ 
2- داخلى 1 
3-إنسي 
فاا عا الوبيظ ا مت اک 


medial-lingual sulcus 


Meckel's ganglion 


mecocephalic = dolichocephalic 


media 


ميزاب لسانى متوسط » أخدود 

و زأنفى متوسط تو 3 أنفى medial nasal process‏ 
متوسط 

العضلة الجناحية الإنسية 

إنسى »فى اتجاه خط النصف 

أوسط » وسطي » إنسي » متوسط 
1- موجود فى المركز أو باتجاه الوسط أو فى الخط الأوسط 


ال 


مكتويب فط الوط E‏ 


medial pterygoid muscle 
medialis 


median 


median alveolar cyst كيسة سنخية متوسطة‎ 
median jaw relation علاقة فكية متوسطة‎ 


أية علاقة فّكية حينما يكون الفك السفلى فى المستوى 
السهمى الأوسط . 


صماخ الأذن الداخلي . 
مجرى السمع الظاهر 2( 
صماخ الأذن الظاهر » صماخ سمعي خارجي 
تمر خارجي إلى الأذن الوسطي » يمر خلال العظم 
الصدغي ؛ مجرى يمر من القرينة إلى طبلة الأذن . 
محری السمع الباطن 3 صماخ 
الأذن الباطن » صماخ سمعي داخلي 
مر داخلي من" الغشاء الطبلي خلال الجزء الصخري من 
000 يمر من خلاله العصّب الوجهي والعَصّب 
أحد التجآويف أسفل كل من القرينات على الجدار 
ي N E‏ 
ميكانيكي » صانع يدوي » حرفي 
صانع أسئان 2 حرفي أسنان 
آلي mechanical‏ 


ور 


تملغمةآلية 
بهار يعمل بالكهرباء يعمل على اهتزار عابطة الال مع 
الزئبق لفترة زمنية محددة لتكوين الأملغم ؛ يتم مزج مواد 
أخرى مثل الإسمنت وحشوات الراتين المركب بهذه 
الطريقة . يجب وضع المملغمة )Amal gama)‏ في وعاء 
بلاستيك ضحل » لتجميع الزئبق التناثر أثناء مزج خلبطة 
الأملغم . 
رقةآلية mechanical hammer‏ 
مسن آلي » مشحذ آلي 
u‏ 3 ي 


meatus , external auditory 


meatus , internal auditory 


meatus و‎ nasal 


meatus nasopharyngous 
mechanic 


mechanic , dental 


mechanical amalgamator 


mechanical separator 
mechanical sharpener 


mechanical stimulus 


أية مادة مثل الشمع التي تمضغ من أجل تنبيه انسياب 
اللعاب . 
إطباق متو ازن آلياً mechanical balanced occlusion‏ 


إطباق متوازن بدون الرجوع للاعتبارات الفيزيولوجية 
الأساسية ؛ كما فى المطبق (0۲† )A c1‏ . 


mechanism 


آلية البر 2 mechanism , eruption‏ 
آلية المناعة mechanism , immunity‏ 
معالحة آلية mechanotherapy‏ 
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دراسة وعلاج الأمراض » خصوصاً العلاج بدون اللجوء 
للجراحة . 
2- دواء 
أي عقار أو دواء يستعمل لعلاج مرض . 
طبي جراحي 
طبي سني 
متعلق بالطب العام وطب الأسنان . 
(سابقة) وسط » أوسط .إنسي 
جبهي متوسط ٠‏ جبهي وسطي 
متعلق بوسط الجبهة . 
جانبي متوسط ‏ متوسط جانبي ؛ إنسي وحشي medi01ater41|‏ 
حنكي متوسط » حنكي إنسي 
متعلق بالجزء الأوسط من الحنك . 


medicochirurgic = medicochiurgical 


medicodental 


medio- , medi- 


mediofrontal 


mediopalatine 


يشطر » يشق إلى نصفين يقطع إلى نصفين › medisect‏ 
يقطع إنسياً 
وسط » وسيط ؛بيئة » منبت medium‏ 


1- ية مادة يتم بواسطتها نقل شيء ما . 
2- بيئة أو وسط ؛ وسط استنبات . 
مستنبت .» وسط زراعى » مستنبت جرثومى medium , cu[)u۲re‏ 
وس عارك ماوسط قصل ١‏ 
مادة عازلة تستعمل لطلاء الأسطح › لمنع التصاقها 
ولتسهيل انفصالها بسهولة . مَزْلّق مثل الفازلين أو غلاف 


medium , separating 


مثل رقاقة القصدير . 
1- تُخاع 2 نقي medulla = marrow‏ 
ا 9 
طبقة العظم الإسفنجية الداخلية ؛ تسمى أيضاً النقي 
(Marrow)‏ . 
تُخاعی »لبى » تقيو ې © شبيه medullar = medullary‏ 


متعلق بالنخاع أو النقي (8/40112) . 
(سابقة) كبير » غليظ » ضخم » ضخامة 
كبر الرأس » كبير 

الرأس » أرأس 
كبر الرأس . ضخامة الرأس 


meg- , mega- 


megacephalic = megacephalous 


megacephaly =‏ 
megacephalous‏ 
كبير الأسنان »اروق 
ذو أسنان شاذة كبيرة وضخمة . 
كبر الأسنان . ضخامة 
الأسنان » ضخامة سنية و الروق 


megadont = macrodont 


megadontia = megadontism = 


macrodontia 


خط متوسط median line‏ 
1- نقطة تقاطع المستوى السهمي الأوسط مع القوسين 
السنيتين السفلية والعلوية . 
2 خط مركزي يقسم سطح الجسم المركزي إلى يمين 
وتتبباق : 

النقطة السفلية المتوسطة 
نقطة على المركز الأمامى الخلفى لحيد الفك السفلى عند 
اللفزى اله اليم ` ٠‏ 


median mandibular cyst 


median mandibular point 


median palatine cyst =‏ 
median palatal cyst‏ 
كيسة تطورية تنشاً فى الشق المتوسط للحنك . انظر تحت 
كيسة (0950)). 
مستوى متوسط median plane‏ 
انظر مستوى سهمى أوسط (عصقام 41)]ئعة0110-5) . 
التهاب اللسان ال المتوسط median rhomboid glossitis‏ 
انظر التهاب الان (Glossitis)‏ . 
طبي »دوائي 
متعلق بالعليت (Medicine)‏ . 
مركزطبي 
الآداب الطبية . الأخلاقيات الطبية 
تاريخ طبي 
السؤاق الرسية والخلاجية 
دواء »ععقار »علاج 
أية مادة علاجية ؛ آي دواء علاجي . 


mediastinum 


medical 
medical center 
medical ethics 


medical history 


medicament 


كأس الدواء medicament cup‏ 
يُجاجة الدواء medicament glass bottle‏ 
صيدلى ( لاتينية ) medicamentarius‏ 
دجال 1 يَدَعى الطب medicaster‏ 
دجال سنی medicaster, dental ١‏ 
الشخص الذي بمارس مهنة طبيب الأسنان بغير شهادة تخرج 
من كلية طب الأسنان . 
عالج 2 طَبب medicated‏ 
تطبيب » مداو اة »تداو » معالحة medication‏ 
طبي »علاجي » دوائي medicinal‏ 
1- متعلق بالطب . 
2 ذو خصائص علاجية أو طبية . 
medicine‏ 


1- علم الطب 
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Meissner's corpuscles parent جسيمات مايسنر الخلوية‎ 


cell 
melanin ميلانين‎ 
» تلون بني قاتم إلى الأسود للخلايا الظهارية في الجلد‎ 
. والشعر » وشبكية العين‎ 
melano- (سابقة) ميلانين » قتامى » صباغى » أسود‎ 


وجود صبغة الميلانين بالخلآيا » ما يكسبها اللون القاتم . 
ورم أرومات الميناء القتاميني ورم عدر 
مينائي قتاميني ‏ ورم أرومات الميناء الميلانيني 
ورم الآدمة الظاهرة العصبي الميلانيني في الطفولة . 


أرومة الميلانين » أرومة ميلانينية melanoblast‏ 

سرطانة ميلانية melanocarcinoma‏ 

شذوذ سنى ميلانينى طفلى = melanodontia , infantile=‏ 
ET‏ الخاريض odontoclasia‏ 
تآكل السن الخارجي ١‏ 

امتصاص السن الخار جی = كل = melanodontoclasia‏ 
السن الخار جي odontoclasia ١‏ 


ورم ليفي قتاميني = شامة melanofibroma = blue naevus‏ 
زرقاء » وحمة زرقاء » ورم ليفي ميلانيني 
لسان قتامينى »لسان 
سحاميني = لسان أسود (لسان مبلانيني) 
شبيه الميلانين » ميلانيني الشكل 
ورم ميلانيني » خال » ميلانوم 
ورم خبيث يحتوي على خلايا مصطبغة بالميلانين ؛ يتميز 
بلونه الأسود ؛ شامة مصطبغة تحولت إلى ورم خبيث . 
ورم اللحمة المتوسطة = melanoma , benign mesenchymal‏ 
اميلانيني الحميد = وحمة زرقاء 
اورم اليلنيني الحنكي 
تلطع ميلانين 
تصبغ بقعي للغشاء الخاطي الفموي » يرافق التهاب الفم » 
واليرقان (©1202010[) » وبعض الأمراض الأخحرى 


12212208105519 = black tongue 


melanoid 


melanoma 


blue nevus 
melanoma , palatal 


melanoplakia 


سار كومة ميلانينية melanosarcoma‏ 
الوحمة الميلانينية melanotic nevus‏ 


ورم حميد يأخذ شكل حطاطة أو بقعة محدودة صغيرة بنية 
أو رمادية . تشاهد داخل الفم على الحنك الصلب أو الخاطية 
الشدقية . 
ورم الأدمة الظاهرة العصبي الميلانيني - melanotic neuro‏ 
ectodermal tumor‏ 
لان اسو د مشعّر لان اسو د = melanotrichia linguae‏ 
black tongue‏ 


كبير الأسئان › ضخم الأسنان megadontic‏ 
متعلق بكبر الأسنان أو ضخامة الأسنان . 

ضخامة الأسئان - 
كبر الأسنان »الروق 
حالة من ضخامة الأسنان الشاذة ؛ كبّر الأسنان . 

ضخامة اللسان 
انظر ضخامة اللسان (10ووه1ع210ع0/16) . 


megadontism = macrodontism 


megaglossia = macroglossia 


الفقم 2 ضخم الفك » كبير الفك = megagnathous‏ 
macrognathus‏ 
أفقّم > ذو فك كبير macrognathic‏ 


(سابقة) كبير » ضخم 2 عظيم megal- , megalo-‏ 
عملاق ؛ عَرْطل 
ألم شديد » ألم مفرط › ألم مبرح megalgia = severe pain‏ 
(سابقة) ضخم » كبير »عرطل 
مفرط الضخامة (1256 (Abnormally‏ . 


megalo- , megal- 
megaloblast أرومة ضخمة‎ 
كبر الرأس » ضخامة‎ 

الرس 


megalocephalia = megalocephal 


ضخم الرس megalocephalic‏ 

ضخامة الر أس megalocephaly‏ 
1- ذو رأس مفرط الضخامة . 

عو « الى هه 

كرية ضخمة megalocyte‏ 


megalodontia = macrodontism 


كبر الأسنان » ضخامة 
الأسنان » ضخامة سنية 


ضخامة اللسان megaloglossia‏ 
نوع من كبر حجم اللسان ناتج عن تضخم عضلات 
اللسان . 

عدسة مكبر ضخمة » منظار مكبر megaloscope‏ 

(لاحقة) ضخامة » ضخم 1 megaly‏ - 

كبير الوجه › ضخم الوجه megaprosopous‏ 


نقطة مجلان الحنكية 
نسبة إلى ج .أ .مجلان » هنلع©1.8.31 › 1824-1756 2 


Meglin's palatine point 


النقطة التى يبرز عندها العَصب الحنكي النازل من القناة 
الفكية الحنكية . 


انقسام مَتَصف » انتصاف meiosis‏ 
انقسام الخلية أثناء نموها » حيث يوجد في كل نواة للخلية 


الناتجة عن الانقسام نصف صبغيات الخلية الأم . 
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غشاء الميناء = ظهارة = membrana adamantina‏ 
الميناء المختزلة 
أغشية الدماغ »السحايا 
غشاء عاجى 
غشاء محيط بلب السن » مُكوّن من الخلايا المولدة للعاج 
غشاء قاعدي قبل التكون membrana pretormativa‏ 
غشاء membrane = membrana‏ 
طبقة رقيقة من النسيج تبطن تجويفاً أو تُغطي جزءاً أو تربط 
أو تفصل بين تجويفين متجاورين . 
غشاء مينائى - ظهارة الميناء 
المختزلة ٠‏ 
غشاء سنى سنخى = رباط 
حولالسني - 
فشا قافدى 
غشاء قاعدي » غشاء القاعدة 
طبقة شفافة رقيقة خارج الخلية لاخلوية » توجد تحت 
ظهارة الأغشية ا مخاطية والغدد الإفرازية ؛ وهى طبقة فاصلة 
بين الظهارة والنسيج الضام لمعظم الأعضاء . 


reduced enamel epithelium 
membrana cerebri 


membrana eboris 


membrane , adamantine = 
reduced enamel epithelium 

membrane , alveolodental = 
periodontal ligament 

membrane , basal 


membrane , basement 


غشاء حيوى مرشد membrane , bioguid‏ 
غشاء خلو membrane , cellular‏ 
غشاء فمو ي بلعو مي membrane , buccopharyngeal‏ 
ونقلقة عر لكين ی و و الك ا 
غشاءالخلية membrane , cell‏ 


بنية رقيقة يغلف الخلية وينظم دخول وخروج المواد إلى 
الخلية من البيئة امحيطة بها . 
غشاء خلوي 
غشاء ميناء السن - ظهارة الميناء 
المختزلة 
غشاء هانوفر المتوسط membrane,Hannover's intermediate‏ 
الغشاء اللامي اللساني 
ذلك الجزء من الغشاء الخاطي الفموي الذي يربط العظم 
اللامى باللسان. 
فما 
غشاء مغطى بالظهارة » يحوي الغدد الخاطية > ويبطن 
التجويف الفموي » وجميع الأعضاء الأنبوبية » والممرات 
والتجاويف التي تتصل بخارج الجسم . 
غشاء نازميث ۰ غشاء مينائى membrane , Nasmyth's‏ 
المشاء حول الست +الرباط 
السنخي السني باط حول السني periodontal ligament‏ 


membrane , cellular 


membrane enamel = 


reduced enamel epithelium 


membrane , hyoglossal 


membrane , mucous 


membrane , periodontal 


التهاب الخد melitis‏ 
جلوكوزية اللعاب melitoptyalism‏ 
37 5 
إفراز عاب توي على الججلوكوة.. 
سكراللعاب melitoptyalon‏ 


متلازمة ميلكرسون  Melkersson-Rosenthal’s syndrome‏ 
وروزينثال 
نسبةإلىاً ج .ميلكرسون « E.G.Melkersson‏ « 
1932-8 » طبيب سويدي »وس زوزمتفال 2( 
C.Rosenthal‏ « طبيب ألماني معاصر . 
متلازمة أمراض الطفولة تظهم كتورم منتشر في الشفتين على 
شكا حمامي غالباً » يرافقه شلل وجهي متكرر» وتَسْفَوٌ 
اسان الشانة ان اد + ديت طن كيه 
الخنك > وزنادة سماكة اة وضخامة اللسان . 


(سابقة) خد »وجنة melo-‏ 

معالحة بالموسيقى « melodiotherapy = musicotherapy‏ 
مداواة با مو سيقى 

هوس الموسيقى › الولع بالموسيقي melomania‏ 
عق ايسان 

ورم الحد» تورم الوجنة meloncus‏ 


تقويم الخد » رأب الخد » 
هيكلة الخد أو ترقيعه 
تصنيع الخد > هيكلة الخد . رأب الخد 
جراحة تجميلية للخد أو الوجنة . 
انشقاق الخد = ضخامة الفم 
معدن ميلوت 
نسبة إلى ج .و .ميلوت .81610866 ./لا.6 »› 1915-1835 » 
طبيب أسنان أمريكى . 
افا ا ذات درج عار فی روشق كر من 
ثمانية أجزاء بزموت » وخمسة أجزاء رصاص » وثلاثة 
أجزاء قصدير .نقطةانصهار المعدنهى 202 درجة 
فهرنهايت » ويستعمل في طب الأسنان بالختبر كمادة 
لعمل الأمثلة . ١‏ 
1-انصهار ٠»‏ ذوبان 
2- صهر . تذويب 
مصب الصهر » مغرفة الصهر 
درجة الانصهار »نقطة الذوبان 
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الصلبة إلى سائلة . 


melonoplasty = meloplasty 


meloplasty 


meloschisis = macrostomia 


Melotte's metal 


melting 


melting ladle 


melting point 


صهر بالحملاج melting , torch‏ 
غشاء ( لاتينية ) membrana‏ 
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القعود الإياسي . الضهى ٠‏ انقطاع الطمث 
سن اليأس عند المرأة » سن انقطاع الحيض عند المرأة . 
حيض » طمث 
الدورة الشهرية » أي نزول الطمث الطبيعي . 
سّطح الرحى الطاحن 
مصطلح قديم للسطح الإطباقي لرحى . 


menopause 


menorrhea = menorrhoea 


mensa 


ّمث » حيض menstruation = menorrhoea‏ 
قوباءالذقن mentagra = sycosis‏ 
عقلى .ذهنى »ذقنى mental‏ 
أن سكن بالكل 
متلق القن 
سن الرشد »العمر العقلي mental age‏ 


شريان ذقني mental artery‏ 
يغذي الشفةالسفلى والذقن .انظر مدخل ذقني 
(Mentalis)‏ . 


mental deficiency 
mental disease داء عقلى‎ 
EE 


ثقبةذفنية 


mental disorder 

mental foramen 
6 ثقبة في جسم الفك السفلي أسفل جذر الضاحك الثاني‎ 
يمر من خلالها الفرع الذقني للعصب السني السفلي‎ 
. والأوعية الدموية المصاحبة له‎ 

حفرةدقنية 

إعاقة فكرية 


ا ةدقنية 


mental fossa 

mental handicap 
mental injection 
mental nerve عصب دُقنى‎ 

يغذي جلد الذقن والشفة السفلى » انظر ذقنى (15لهامء/0) . 
نقطة قدي تضاف ذفنن ١ ١‏ 
نتوء ذّقنى » ناشزة قد 2 
دو ليا 

نتوء في الفك السفلي على خط الوسط . 
تجاوب عقلي . تفاعل نفسي 
حافة ذقنية حَيد ذقني »ارتفاع ذقني 


mental point 


mental protuberance 


mental reaction 
mental ridge 
mental spine شوكة الذقن . شوكة ذقنية‎ 
تُسمى أيضاً درينة دقنية‎ 


و 35005 
حديبة ذقنية 


mental subnormality 

mental tubercle 
واحد من بروزين عظميين صغيرين على السطح الداخلي‎ 
: للفك السفلي وعلى جانبي الارتفاق الذقني‎ 


طبقة من النسيج الضام تحيط بجذر السن وتربطة بالملاط 
والعظم السنخي واللثة الحفافية وتقوم بدعم السن في 
غشاء مصلى 
فا قنك الا 
الغشاء القاعدي تحت الظهارة - 
غشاء القاعدة 


membrane ,permeable 
membrane , semipermeable 
membrane , serous 
membrane , subepithelial = 


basement membrane 


membrane , submucous =‏ 
submucous membrane‏ 
طبقة من النسيج الضام » يوجد بين الغشاء الخاطي والبنى 
النسيجية السفلية ؛ توجد الفم في منطقة الحنك الرخو : 

غشاء زليلي 
تارقن سيج العام يبطن المفصل الزليلي 2 أي يغطي 
الاسطح المتمفصلة والاربطة في المفاصل > ويفرز السائل 
الزليلي المرلق:: 


membrane , synovial 


غشائى الشكل membraniform‏ 

َه غشائى > غشائی الشكل membranoid‏ 

membranous ١ : غشائى‎ 

سحائى meningeal‏ 
متعلق بالسحايا . 

meningeal artery شريان سحائي‎ 


فروع من شرايين عديدة تغذي الأم الجافيه » والقحف ء 
والعقدة العصبية مثلثة التوائم . 


انظر سحائى (862صنمء/08) . 
شريان فخا فاد = = meningeal artery , accessory‏ 
شريان ا کا Apterygomeningea‏ 
أعصاب ات meningeal nerves‏ 
تغذي السحاياءانظر مدخل عصب سحائي 
(Meningeus)‏ . 
التهاب سحائى . التهاب السحايا meningitis‏ 
استئصال الهلالة meniscectomy‏ 


لجرت اميس ESS‏ 
كما في المفصل الفكي الصدغي . 

هلالة 
سوط رمد لاسي تلن لحان ارهن 
الغضروفي الليفي داخل المفصل الذي يعمل كوسادة في 


meniscus = articular disc 
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(سابقة) زئبق » زئبقى mercuri-‏ 

زتبقى mercurial‏ 
متعلق بالزئبق . 

تسمم بالزئبق ( مزمن) mercurialism‏ 

زئبقی ثنائى ٠‏ زئبقيك mercuric‏ 
متعلق بالزئبق كعنصر ثنائي التكافق . 

زئبقى أحادى > زئبقوز ( دواء مدر) mercurous‏ 


متعلق بالزتبق كعنصر أحادي التكافق . 


mercury = hydrargyrum = quicksilver ربق‎ 


سائل معدنى ثقيل أبيض فضى ؛ العنصر العدَنى السائل 
الوحيد د الحرارة ا ؟ رمزه الكيميائى"15]" ؛ 
زوكة اتثري :200+ A‏ 13.6 اويقبهر عفان 
درجة حرارة (360 E‏ ويتجمد عند درجة 
حرارة (39 درجة مئوية ». عند درجات الحرارة العادية 
يذوب فقط في حمض النيتريك » ويذوب جزئياً في 
حامض الهيدروكلوريك المغلى .إماأنيكون عنصراً 
أحادي التكافؤ أو عنصراًثنائى التكافق فى التفاعلات 
ينقى بالتقطير للاستعمال السنى . يستعمل فى حالته 
العدئية كمكون أساسي للأملغم السني خلط 5 خليطة 
الأملغم ليكون الأملغم » وهو سام وينتج بخاراً ساماً إذا 
ترك في غرفة دافئة ؛ يجب عدم لمسه باليد » ويجب وضع 
الأغراض الملوثة بالزئبق أو أي بقايا أملغم في وعاء محكم 
يحتوي على ماء أو5/ محلول برمنغنات البوتاسيوم في 
الماء وحفظها في مكان بارد. 


mercury and alloy dispenser مو 2 الخليطة والزئبق‎ 
mercury alloy ratio نسبة الخليطة والزئبق‎ 


يجب آلا تحتوي حشوة الأملغم على أكثر من 155-54 من 
الزئبق ؛ وتتحقق أحسن النتائج حينما تحتوي على 50و أقل 
من الزئبق المتبق . تتم المعايرة بالوزن أو بالحجم ؛ باستخدام 
ميزان » أو موزع آلي »أو أقراص أو كبسولات معايرة 
مسبقاً . يجب عموماً اتباع تعليمات الشركة المنتجة . 


مو زع الزئبق mercury dispenser‏ 
وعاء الزئبق mercury holder‏ 


الارشادات الصحية 
للزئبق 
الزتبق يعد مصدر خطر على صحة الإنسان » خصوصاً أطباء 
الأسنان فى المكاتب والعيادات والختبرات السنية . فى الوقت 
الحاضر لم تسجل حالات التسمم بالزتبق المزمن عندمعطك) 


mercury hygiene recommendations 


العضلة الذقنية = mentalis muscle = M.levator menti‏ 
العضلة الرافعة للذقن 
تمد أو تبرز الشفة السفلى » وتجعد جلد الذقن ؛ تُسمّى 
أيضاً العضلة الرافعة للذقن (تامعم (M.levator‏ . 


قاصر عقليا” mentally defective‏ 
متخلف عقليا mentally retarded = retardate‏ 
«(سابقة) دقن .ذقنى mento-‏ 
ذقنی أمامى mento-anterior‏ 
ذُقنى ا mentohyoid‏ 
اكت د ي mentolabial‏ 


تلم ذقنى شفوى أخدو د ذقنی mentolabial furrow‏ 
شفوي 
طية مستعرضة فوق الذقن مباشرة . 
عضلة ذقنية شفوية = عضلة خlفنضة‏ = mentolabial muscle‏ 


M depressor labii inferioris شفوية سفلية‎ 
mentolabialis muscle = mentolabialis العضلة الذقنية‎ 


العبفوية 
د أيضاً العضلة خافضة الشفة السفلية M.depressor‏ 


. labii inferioris) 


دُقنى خلفى mentoposterior‏ 
ذقّنى مستعرض mentotransverse‏ 
نقطة ذقنية »(ذروة الذقن) menton‏ 


ای ن م وا اه 
اتوي يله معان على محيط جسم الارتفاق القكي 
السفلية(515/م2/ز85) » تشاهد على الصور الشعاعية 
ا لجانبية للجمجمة ٠‏ والتي سبق أن ضبطت على مستوى 
فرانکفورت الأفقى (Frankfort plane POE)‏ وهى 
تعادل النقطة الفكية (éhathion)‏ في علم السلالات . 


1- في النسيج الرخو : أسفل نقطة على النسيج الرخو 


للذقن . 

2- في النسيج الصلب : أسفل نقطة على احور العظمي 
ذكّن ( لانينية) mentum = chin‏ 
ن mephitic‏ 
تحر mephitis‏ 
مر کابتان mercaptan‏ 


مكون أساسى لبلمر عديد الكبريتيد (Polysulfide polymer)‏ 
يستخدم في مادة الطبع ذات القاعدة المطاطية . 
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الأشخاص المصابين بتسمم الزئبق المزمن يجب معالجتهم 
بوصف الآدوية التي تحث على انتزاع الزئبق من البول مثل 
داي ميركال برول (01261020:01) أو بنيسلامين 
)Pencilamine)‏ ويجب وضع المرضى على حمية متوازنة 
وخالية من أي احتمال لوجود زئبق . هؤلاء الأشخاص 
يجب تحذيرهم لتحاشي أي تلامس مع الزئبق . 
رى التعرض التموع لار اردق ني مقا عل 
أسبوعياً معدل 8 ساعات في اليوم » تحدد بنحو 0.05 مجم/ 
مل 
مستوى الزئبق الطبيعي في البول يعادل 0.2 مجم/ مل . 
ا لحد الأعلى المسموح به في البول يعادل 0.15 مجم/ لتر . 
المستوى الطبيعي للزئبق في اللعاب والبول متساوي . 
التسمم بالزئبق 
تسمم الزئبق الحاد ‏ التسمم 
الحاد بالزئبق 
أعراض التسمم الحاد بالزئبق هي : القيء وألم البطن يتبعه 
تقرح جدار المعدة والقولون »مع التهاب الكلية . 
تسمم الزئبق المزمن mercury poisoning , chronic‏ 
يتميز بمظاهر فموية مثل الطعم المعدني » وزيادة اللعاب » 
والتهاب اللثة » وتقرح يظهر بشكل خطوط زرقاء رمادية 
عند الحواف اللثوية » ولسان مؤلم » وتقلقل الأسنان » وقد 
يرافقه أيضاً ضمور الأعصاب الطرفية والجهاز العصبي 
المركزي . 


mercury poisoning 


mercury poisoning , acute 


(سابقة) جزء › قسم mero- , mer-‏ 
غياب جزء من الجمجمة »انعدام القحف meroacrania‏ 
الجزئى 
تقسم البويضة merogenesis‏ 
متوسط . وسيط »فى الوسط › mesal = mesial‏ 
أوسط = إنسي 
متعلق بالخط المتوسط . 


متعلق بالدماغ المتوسط mesaticephalic = mesocephalic‏ 
متعلق بالدماغ المتوسط ؛ ذو رأس متوسط الحجم في الطول 
والقصر . 
جمجمة متوسطة الطول والقصر . 
اللحمة المتوسطة 
المكون للأوعية الدموية واللمفية . 
متعلق ب أو ينشأمن النسيج المتوسط . 


mesaticephalus 


mesenchyma = mesenchyme 


mesenchymal 
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mercurialism)‏ » على الرغم من ظهور أحد التقارير لحالات 

تسمم خطرة في بريطانيا وقد نسبت إلى الممارسة السنية . 

تشير المعاينات بالعيادات السنية إلى أنه على الأقل 10/ من 

العيادات السنية يكون مستوى الهواء من بخار الزئبق زائد 

[Threshold limit value (TLV)] عن القيمة الحد الأعلى‎ 

وهو 0.05 مجم/ مل . اختبارات على عينات من شعر 

وأظافر أطباء الأسنان والعاملين في العيادات السنية دائماً تدل 
على وجود زئبق بمستوى عال عن المعدل » من أجل ذلك 
نشرت الهيئة المسؤولة عن المواد السنية والأجهزة با لجمعية 

الأمريكية للأسنان قائمة الإرشادات التالية : 

1- يجب تخزين الزئبق في أوعية لاتكسر محكمة الإغلاق . 

2- إزالة وتنظيف الزئبق المبعقر مباشرة بعد المداخلة السنية 
حيث يتم ذلك بإزالة والتقاط القطيرات الصغيرة من 
الزئبق بواسطة أنبوب رفيع متصل بممص شافط بالوحدة 
السنية حيث تحتجز قطرات الزئبق في خزان أثناء المرور 

3- يجب استعمال كبسولة مغلقة الاحكام أثناء عملية 
التملغم (Amalgamation)‏ . 

4 - يجب استعمال طريقة اعدم ndÛlس Non- touch‏ 
(عسونساءء) للتعامل مع الأملغم :2 

5- يجب التقاط قطع أو فتات الأملغم وتخزينها تحت الماء . 

6- يجب العمل فى مكان جيد التهوية . 

كيبي ا ومع اوو 
منع تلوثها . 

8- يجب الامتناع عن استعمال محاليل تحتوي على زئبق . 

9- يجب تحاشي تسخين الزئبق أو الأملغم . 

0 يجب استعمال مرذاذ مائي مع الشفط أثناء سحب 
الأملغم . 

1 يجب استعمال طرق رص ودك الأملغم التقليدية أو 
الاعتيادية وهي الطريقة اليدوية أو الطريقة الميكانيكية 
وعدم اال راضة اا فوق الصوتية . 

2- عمل تقارير سنوية لمستوى الزئبق للعاملين في العيادات 
السنية بشكل دوري . 

3-عمل تقدير دوري لمستوى بخار الزئبق في العيادات 
em‏ 

4- يجب التنبيه على كل الأشخاص الذين يتعاملون مع 
الزئبق خصوصاً أثناء فترات التدريب أو في فترة التعليم 
لمصدر الخطر المحتمل من بخار الزئبق وضرورة ملاحظة 
تطبيق الالتزام بالإرشادات الصحية في التعامل مع 
الزئبق . 


mesial triangular fossa وهدة مثلثة إنسية‎ 


جدارإنسى mesial wall‏ 
الجدار الواح للسطح الإنسي في الحفرة المحضرة في السن . 

فى اتجاه خط النصف mesially‏ 

(سابقة) [نسن »وسطي »متوسط » متجه للوسط mesio-‏ 


تعنى باتجاه خط الوسط أو الإنسى وهى تعنى علاقة باتجاه 
خط الوسط السني » أو علاقة بالسطح الإنسي للسن » أو 
السطح الإنسي لحفرة محضرة. 


إنسى شدفى mesiobuccal‏ 

ام شدقى إطباقى mesiobucco-occlusal‏ 

اي شدقى لبى mesiobuccopulpal‏ 

زاو وإنطين mesioangular‏ 
متعلق a‏ زاوية إنسية (eاang (Mesial‏ . 

إنسي محوري mesioaxial‏ 

mesioaxial line angle إنسية محورية‎ E زاود‎ 


زاوية خطية متكونة من التقاء الجدار ا حوري مع الجدار 
الإنسي في الحفرة ا حضرة . 


انسى محوری إطباقى mesioaxiocclusal‏ 
زاوية نقطية انسية محورية mesioaxiocclusal point angle‏ 
إطباقية 


زاوية نقطية متكونة من تقاطع السطح الإنسي » والسطح 
الحوري » والسطح الإطباقي في الحفرة ا حضرة في السن . 


إنسى محورى لثوى mesioaxiogingival‏ 
زاوية نقطية إنسية محورية mesioaxiogingival point angle‏ 


لثوية 
زاوية نقطية متكونة من تقاطع السطح الإنسي » والسطح 
ا حوري » والسطح اللثوي في الحفرة المحضرة في السن . 


إنسى محورى قاطعى mesioaxioincisal‏ 
زاوية نقطية إنسية محورية mesioaxioincisal point angle‏ 
قاطعة 


زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي 
والجدار المحوري والجدار القاطعي بالحفرة المحضرة بالسن . 
إنسى شدقى إنسي خدي ا دهليزي mesiobuccal‏ 
ا الم الس و ال الشدقي للسن أو الجدار 
الإنسي » وا لجدارالشدقي لحفرةإطباقية لرحى أو 
9 00 
زاوية إنسية شدقية = زاوية خطية = mesiobuccal angle‏ 


با ا 
إنسية شدقية 


mesiobuccal line angle 


خلايا اللحمة المتوسطة mesenchymal cells‏ 
عناصر اللحمة المتوسطة mesenchymal elements‏ 
أو رام اللحمة‌المتوسطة mesenchymal tumours‏ 
لحمةمتوسطة mesenchyme = mesenchyma‏ 


نسيج ضام جنيني قادر على التحول إلى العديد من أنواع 
النسيج الضام مثل العظم والغضروف بالإضافة إلى الدم 
والنسيج اللمفاوي . 

عين الشبكة mesh‏ 
مادة مقومة مغايرة ذات ثقوب تستخدم لتثبيت مكان 
لكسر » تستعمل عادة مترافقة مع الطعم العظمي . 

meshwork شبكة‎ 

إنسي » متوسط » وسطي » متجه للوسط 
باتجاه الوسط أو يقع في الوسط » كالخط المتوسط للجسم 
أو منتصف القوس السنية . 
(في طب الأسنان) : سطح السن ال جاور لخط الوسط السني 
الأمامي على القوس السنية . قرب خط الوسط من القوس 
ان ,اشير ال أسطح الأسنان الموجودة في القوس 
السنية التى تواجه خط الوسط . 

زاوبة إنسسبة 
أبة زاوية متكونة من التقاء سطح إنسي أو جدار إنسي مع 
أي سطح أو جدار آخر . 

حفرةإنسية 

ميل إنسي » إنحراف إنسي 
حركة طبيعية للأسنان في الاتجاه الإسي عبر السنين لتعادل 
التآكل الجانبي للأسطح الملاصقة للأسنان حركة الأسنان 
التدريجية فى الاتجاه الإنسى » والتى تحدث طبيعيا بمرور 
اسان ابا سخركة" السين أو الأسنان الموتسوادة في اة 
الوحشية لسنخ سن مقلوع » حيث تميل نحو الإنسي في 
غياب جسر أو حافظة مسافة تقويمية لتعويض السن 
المقلوعة . 


mesial 


mesial angle 


mesial cavity 


mesial drift 


mesial fossa وهدة إنسية‎ 
mesial line خطإنسى‎ 
mesial movements حركات ا‎ 
mesial occlusion إطباق إنسى‎ 


مصطاح يشير إلى إطباق الأسنان في وضع إطباقي باتجاه 
الناحية الإنسية من الوضع الإطباقي الطبيعي . 
انزياح إنسي 
سطح إنسي 
(في التشريح) :أي سطح لعضو يوجد ناحية أو مقابل خط 
الوسط أو الخط السهمي المنصف . 


mesial shift 


mesial surface 
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إطباق إنسى .الضب mesioclusion = mesiocclusion‏ 
نوع من سوء الإطباق » تنطبق فيه أسنان الفك السفلي إلى 
الأمام بالنسبة لأسنان الفك العلوي . 

إطباق إنسي ثنائي الجانب 


mesioclusion , bilateral 

mesioclusion , unilateral 

سن زائدة متوسطة . راؤول إنسي mesiodens‏ 
واحدة أو أكثر من الأسنان الزائدة » التى إما أن تكون فى 
حالة بزوغ أو في حالة إنطمار » وسيئة التكوين » وتوجد عند 
الخط المنصف في مقدمة الفك العلوي بين جذور القواطع 


المركزية العلوية أو مجاورة لها على خط الوسط أو حوله . 
إنسى وحشى mesiodistal‏ 
متعلّق بالسطح الإنسي » والسطح الوحشي للسن . 
قطر التاج الإنسى mesiodistal diameter of crown‏ 
الو حشي 
قطر العنق الإنسى الوحشى  mesiodistal diameter of neck‏ 
مستوى إنسى وحشى mesiodistal plane‏ 
بالاتجاه الإنسى الوحشى mesiodistally‏ 
إنسى لثوى mesiogingival‏ 


متعلق بالجدار الإنسي » والجدار اللثوي لحفرة شدقية أو 
حفرة لسانية فى رحى أو ضاحكة . 
زاوية إنسية لثوية - زاوية خطية 
إنسية لثوية 
زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي › 
والجدار اللثوي لحفرة محضرة في السن . 
زاوية خطية إنسية لثوية = 
زاوية إنسية لثوية 
كك اى 
نوع من أنواع سوء الإطباق » يكون فيه أحد الفكين أو 
كلاهما متقدماً عن المستوى الوجهي . 
5 و 
تجاوزإنسي . بروز إنسي 
بروزوتقدم الأسنان الأمامية إلى الأمام عن وضعها 
الطبيعى فى القوس السنية . 
بي قاطع 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح القاطع لسن قاطعة أو 
ناب أو لحفرة تشمل هذه الأسطح : 


زاوية إنسية قاطعة = زاوية خطية 


mesiogingival angle = 


mesiogingival line angle 


mesiogingival line angle = 
mesiogingival angle 


mesiognathic 


mesiogression 


mesio-incisal 


mesio-incisal angle = 


إنسية قاطعة mesio-incisal line angle‏ 
زاوية خطية إنسية قاطعة = = mesio-incisal line angle‏ 
زاوية إنسية قاطعة mesio-incisal angle‏ 


زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي 
والجدار الشدقى فى الحفرة المحضرة فى السن . 
زاوية خطية إنسية شدقية = = mesiobuccal line angle‏ 


زاوية إنسية شدقية mesiobuccal angle‏ 
ء۶ 4 03 


بالاتجاه الإنسى الشدقى mesiobuccally‏ 
إنسى شدقى اطا ٠‏ ا دهليزي = mesiobuccocclusal‏ 
ا mesiobucco-occlusal‏ 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح الشدقي » والسطح 
الإطباقي للسن . 
إنسى شدقی إطباقى = mesiobucco-occlusal‏ 
mesiobuccocclusal ١ 500007‏ 
إنسي شدقي 5 إنسي خدي ت mesiobuccopulpal‏ 


متعلز بالجدار الإنسي » والجدار الشدقي » والجدار اللبي 
لحفرة إطباقية أو بالجزء الدرجي لحفرة جانبية إطباقية في 


رحى أو ضاحكة . 
زاوية إنسية شدقية لبية = زاوية = mesiobuccopulpal angle‏ 
نقطية إنسية خادية لبية mesiobuccopulpal point angle‏ 


زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار الشدقي » والجدار اللبي لحفرة محضرة في السن . 
زاوية نقطية إنسية دهليزية 
لبية - زاوية إنسية شدقية لبية 


mesiobuccopulpal point angle =‏ 
mesiobuccopulpal angle‏ 
إنسى إطباقى ا mesiocclusal = mesio-occlusal‏ 
ل ب ب 
حفرة إنسية إطباقية mesiocclusal cavity‏ 
زاوية إنسية إطباقية = زاوية خطية = mesiocclusal angle‏ 
إنسية طاحنة mesiocclusal line angle‏ 
زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع السطح الإنسي » 
والسطح الإطباقي للسن . 


زاوية خطية إنسية طاحنة = = mesiocclusal line angle‏ 
زاوية إنسية إطباقية mesiocclusal angle‏ 
إطباق إنسى mesiocclusion = mesioclusion‏ 


نوع من أنواع سوء الإطباق » حيث تنطبق أسنان الفك 
السفلي إلى الأمام بالنسبة لأسنان الفك العلوي . 
إنسى إطباقى وحشى = mesiocclusodistal‏ 
mesio-occlusodistal = MOD ١ 1 ١‏ 
حفرة إنسية إطباقية وحشية 
إنسى عثقی = إنسي لثوي  mesiocervical = mesiogingival‏ 
ميل تمش ١‏ »إنحرا ف إنسي mesioclination‏ 
ميل السن بالاتجاه الإنسي ؛ 


mesiocclusodistal cavity 
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إنسي لساني قاطع 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح اللساني » والحد القاطع 
لسن أمامية . 


زاوية إنسية لسانية قاطعة - زاوية 


mesiolinguoincisal 


mesiolinguoincisal angle =‏ 
نقطية إنسية لسانية قاطعة mesiolinguoincisal point angle‏ 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع السطح الإنسي » 
والسطح اللساني » والسطح القاطع للسن أو الجدار 
الإنسي » والجدار اللساني » والحد القاطع لحفرة محضرة 
إنسى لسانى إطباقى = mesiolinguo-occlusal‏ 
mesiolinguocclusal ١ ١ ١‏ 
متعلق بالسطح الإنسي 2 والسطح اللساني 2 والحد القاطع 
لسن أمامية . 


زاوية إنسية لسانية إطباقية = = mesiolinguo-occlusal angle‏ 
زاوية نقطية إنسية 2 mesiolinguo-occlusal point angle‏ 


لسانية إطباقية 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع السطح الإنسي » 
والسطح اللساني والسطح القاطع لسن أو لجدران حفرة 
محضرة في السن . 
زاوية نقطية إنسية لسانية = mesiolinguo-occlusal point angle‏ 
إطباقية = زاوية إنسية لسانية 
إطباقية 
إنسي لساني لبي 
متعلق بالجدار الإنسي » والجدار اللساني » والجدار اللبي 
لحفرة إطباقية أو الجزء الدرجي من حفرة إطباقية جانبية ٠.‏ 
زاوة إنسية ا ا در 
نقطية إنسية لسانية لبية mesiolinguopulpal point angle‏ 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي › 
والجدار اللسانى » والجدار اللبى لحفرة محضرة فى السن . 
زاوية نقطية اة لسانية = ésiolinguopulğpal point angle‏ 
لبية = زاوية إنسية لسانية لبية 
إنسي طاحن 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح الإطباقي للسن أو 
الجدار الإنسى » والجدار الإطباقى لحفرة شدقية أو حفرة 
لمنانية ف ركى ار O‏ يعن حير E‏ 
اي ١‏ 
زاوية إنسية إطباقية = زاوية خطية 


mesiolinguo-occlusal angle 


mesiolinguopulpal 


mesiolinguopulpal angle = 


mesiolinguopulpal angle 


mesio-occlusal = mesiocclusal 


mesio-occlusal angle =‏ 
إنسية إطباقية mesio-occlusal line angle‏ 
زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع السطح الإنسي 
والسطح الإطباقي للسن . 


إنسى قاطعى وحشى mesio-incisodistal‏ 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح القاطع » والسطح 
الوحشى لسن قاطعةأو ناب أو لحفرة تشمل هذه 
الأسطح : 

ميل إنسي » انحراف إنسي 
نوع من أنواع سوء الإطباق » يميل فيه تاج السن بالاتجاه 
الإنسي . 

إنسي شفوي 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح الشفوي للسن أو 
للجدران المماثلة فى الجزء الدرجى من الحفرة الجانبية 
القاطعة . 1 1 

زاوية إنسية شفوية - زاوية خطية إنسية 


mesioinclination 


mesiolabial 


mesiolabial angle = 


5 * 


سعويه 
زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار الشفوي لحفرة محضرة بالسن . 


mesiolabial line angle = 


mesiolabial line angle 


زاوية خطية إنسية شفوية = زاوية 


إنسية شفوية mesiolabial angle‏ 
إنسى شفوى قاطعى mesiolabioincisal‏ 


متعلق بالسطح الإنسي » والسطح الشفوي › والحد 
القاطع لسن أمامية . 


إنسى شفو ي بی mesiolabiopulpal‏ 

الزاوب 3 الإنسية الف ية اللبية = = mesiolabiopulpal angle‏ 
نقطية إنسية شفوية لبية mesiolabiopulpal point angle‏ 

زاوية نقطية إنسية شفوية = mesiolabiopulpal point angle‏ 


لبية = زاوية إنسية شفوية لبية 


mesiolabiopulpal angle 
mesiolingual إنسى لسانى‎ 
ا وع اي > والسطح اللساني للسن › أو‎ 
الجدار الإنسي » والجدار اللساني لحفرة إطباقية في رحى أو‎ 


ضاحكة . 
الزاوية الإنسية اللسانية = زاوية = mesiolingual angle‏ 
خطية إنسية لسانية mesiolingual line angle‏ 


زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار اللسانى لحفرة محضرة فى السن . 
زاوية خطية اة لبسانية = زاوية = mesiolingual line angle‏ 
ا 


إنسي لساني إطباقي 


mesiolingual angle 
mesiolinguocclusal = 
mesiolinguo-occlusal 
متعلق بالسطح الإنسي والسطح اللساني والسطح‎ 


الإطباقي للسن . 
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ميل إنسى ٠‏ انحراف إنسى » ميل نحو الإنسى ‏ 1265101715102 
نوع من سوء الإطباق » يحدث فيه انزياح للسن في الاتجاه 
الإنسي أو ميل السن ليكون في وضع مائل باتجاه الخط 
المتوسط . 

(سابقة) متوسط » فى الوسط . وسط . إنسى 
بادئة تعني وسط (Middle)‏ أو متو 101660631216 :5 


أرومة المتوسطة = الأديم المتوسط 


111650- 


mesoblast = mesoderm 


مسراق القلب (فى الجنين) mesocardium‏ 
متوسطالرا أس mesocephalic = mesaticephalic‏ 


نسبة للدماغ المتوسط ؛ حجم الرأس المتوسط بين المتطاول 
والقصير » أي الوجه أو الرأس عندما يكونان في توازن 
بين الارتفاع والعرض . 

ذو منسب رأسي مابين 75 و 79,9 أي ذو رأس بعلاقة 
متوسطة بين أقصى طول وأقصى عرض . 


الدماغ المتوسط mesocephalon‏ 

ذو حَجاج متوسط الار تفاع mesoconch‏ 
ذو حجاج ارتفاعه متوسط . 

الحدبة الوحشية المتوسطة لرحى سفلية mesoconid‏ 
حدبة وحشية مركزية لرحى سفلية . 

حبل متوسط mesocord‏ 

mesocranic = mesocephalic معتدل القحف‎ 

خلية متوسطة mesocyte‏ 


راؤول إنسى . سن زائد إنس mesodens = mesiodens‏ 

الأديم التوسط 
الطبقة الوسطى من الطبقات البدئية الثلاث في أولى مراحل 
الجنين » أي الطبقة البدئية المتوسطة في الجنين البدئي . 
الطبقة المتتشة المتوسطة في الجنين » بين الأديم الظاهر 
والأديم الباطن .ين شأمنها العظام » والغضاريف » 
والعضلات » والألياف » والنسيج الضام » والجهاز الوعائي 
القلبى » والجهاز اللمفى » والأدمة » والغدد التناسلية » 
والككلى #بوالطيحال > واشارق اللنؤلية م و رالو ا 2 
(الغدة فوق الكلوية) » وكل عناصر النسيج الضام لكل 
الأعضاء والأنسجة . 

ذو أسنان متوسطة الحجم » أسنان معتدلة 

أسنان متوسطة الحجم 2 

اعتدال الأسنان 

متوسط الفك »ذوفك 

متوسط ا حجم » معتدل الفك 
1 -ذو أبعاد معتدلة بين الفكين والرأس . حيث يتراوح 

المنسب الفكي بين 98 و103 . 


mesoderm 


mesodont 


mesodontia = mesodontism 


mesognathic = mesognathous 


حشوة إنسية طاحنة mesio- occlusal restoration = MO‏ 
إنسى إطباقى وحشى = mesio-occlusodistal‏ 
mesiocclusodistal . ١ .‏ 
متعلق بالسطح الإنسي والسطح الإطباقي والسطح 
الوحشى لرحى أو ضاحكة ٠‏ أو لحفرة تشمل هذه 
الأسطح أو لشوة إنسية إطباقية ونحشية . 


حشوة إنسية إطباقية = mesio- occlusodistal restoration‏ 
وحشية MOD‏ 
إطباق إنسى mesio-occlusion‏ 


التصنيف الثالث لسوء الإطباق بحسب أنجل (Angle’s class‏ 
(12210601115102 » حيث يكون الفك السفلى في وضع متقدم 
نسبياً عن وضعه الطبيعي أو السوي » ويشير عادة إلى بروز 
الفك السفلى النسبى . 
سباك بلدا لاقي ب وهاو القن قرو رطاف فن 


mesiopulpal 


رحى أو ضاحكة . 
زاوية إنسية لبية = زاوية خطية = mesiopulpal angle‏ 
إنسية لبية mesiopulpal line angle‏ 


زاوية خطية متكونة من تلاقي أو تقاطع الجدار الإنسي 
والجدار اللبي لحفرة محضرة في السن . 


زاوية خطية إنسية لمية = = mesiopulpal line angle‏ 
زاوية إنسية لبية mesiopulpal angle‏ 
إنسى ع شفوى mesiopulpolabial‏ 


علق بار الي > ودار اللي واللنداز انرق 
لحفرة في قاطع أوناب . 

الزاوية الإنسية اللبية الشفوية - 
زاوية نقطية إنسية لبية شفوية ماعدجa mesiopulpolabial point‏ 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي 
والجدار اللبي والجدار الشفوي لحفرة محضرة . 

الزاوية النقطية الإنسية اللبية = mesiopulpolabial point angle‏ 

الشفوية = زاوية إنسية لبية شفوية 

إنسي لبي لساني 
متعلق بالجدار الإنسي » والجدار اللبي » والجدار اللساني 
فى الجزء الدرجى لحفرة قاطعة ملاصقة . 

زاوية إنسية لبية لسانية = زاوية 
نقطية إنسية لبية لاني mesiopulpolingual point angle‏ 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار اللبى » والجدار اللسانى لحفرة محضرة فى السن . 

رأوبة نقطية إنسة لبية : 1 
لسانية = زاوية إنسية لبية لسانية 


mesiopulpolabial angle = 


mesiopulpolabial angle 


mesiopulpolingual 


mesiopulpolingual angle = 


mesiopulpolingual point angle = 


mesiopulpolingual angle 
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- 


معدن 
أي عنصر فيه الصفات التالية : الصلابة » واللمعان أو 
البريق » القابلية للتطريق » والقابلية للسحب » والقابلية 
للانصهار » والناقلية للكهرباء والحرارة . 


metal 


تليين المعدن » تطوي بع الفلز metal annealing‏ 

معدن بابيت metal , Babitt's‏ 
خليطة من القصدير والرصاص والأنتيمون تستخدم لعمل 
القوالب السنية . 

metal base قاعدةمعدنية‎ 


الجزء العدنى من قاعدة البدلة السنية والمكون لجزء أو كل 
اطخ القاعدي 'لليدلة المنتية ٠‏ تحدم كقاعدة ناء 
الجزء الأكريليكى من قاعدة البدلة السنية والأسنان . 

metal , casting 
metal ,Cliche's 
خليطة مَعدنية صهورة » مكونة من القصدير والرصاص‎ 
. والأنتيمون والبزموت تستعمل في طب الأسنان‎ 


معدن دارسيت metal , d'Arcet's = d'Arcet's metal‏ 
مبر د مَعدنى metal file‏ 
معدن صهور معدن سريع الانصهار metal , fusible‏ 
صهر الكعدن »انصهار ا معدن metal fusion‏ 


أسنان ذات حواف معدنية metal-insert teeth‏ 
أسنان ذات حواف قاطعة معدنية بأسطحها الإطباقية . 


معدنميلوت 
تسمم معدني »انسمام معدني 


metal , Melotte's 


metal poisoning 


metal , queen's معدن كوين‎ 
metal saw blade نصل المنشار امُعدنى‎ 


طلابة اكندن :قصلب ادن 


ا 
محقنة معدنية 


metal solidification 
metal syringe 
metal, Watt's معدن وات‎ 
خليطة ذات درجة انصهار منخفضة .ل تستعما فی عمل‎ 
. القوالب وفي : تصنيع البدلات السنية المصبوبة‎ 
metal , Weston's معدل ويستون‎ 7 
خليطة ذات درجة انصهار منخفضة ت 2 تستخدم في عمل‎ 
. القوالب وفي 57 تصنيع البدلات السنية المصبوبة‎ 


metal , Wood's معدن وود‎ 

معدنى metallic‏ 
متعلق بامعدن . 

metallic crown تاج معدي‎ 


2- سوء إطباق » يكون فيه الفك السفلي بارزاً قليلا بالنسبة 
إلى المستوى الوجهي . 
عظم الفك المتوسط 
الجزء الجانبي الافتراضي من طليعة الفك العلوي أو عظم 
الفك المتوسط . 
متوسط الفك 
ذو فك بارز قليلاً » ومنسب فكي بين 98 و103 . 
و الكت ان تيوك الآلك) 
اكتُطب » مفرق الحاجبين »› 
نقطة مفرق الحاجبين 
النتوء العظمي الواصل بين الحافتين فوق الحجاجين . 


mesognathion 


mesognathous 


mesonasal 


mesophryon = glabella 


ذو وجه متوسط العرض › mesoprosopic‏ 
اوو مدل لرن 
ذو حنك معتدل الاتساع mesostaphyline‏ 
ذو حنك متوسط الانساع 2 ومنسب حنكي بين 080 و 
9 . 
متوسط شق الفم » اعتدال الفم mesostomia‏ 
فص صغير »ثنية » حدبة صغيرة mesostyle‏ 


حدبة صغيرة أو ثنية من ميناء السن بين الحدبة الإنسية 
الدهليزية «الخدية» للرحى العلوية » والحدبة الوحشية 
الدهليزية «الخدية» للرحى العلوية على السطح الخدي 
للضرس الطاحن العلوي . 


ذو حَنك معتدل الاتساع » معتدل الحنك mesouranic‏ 
(سابقة) متبدل »متغير »عبر meta-‏ 
استقلابی ‏ أيضى . تبادلى metabolic‏ 


متعلق بالأيض أو الاستقلاب (Metabolism)‏ . 
فعالية استقلابية 
أيض » استقلاب »تبادل »تصرف حيوي 
التغيرات الطبيعية والكيميائية التى تحدث فى الأنسجة 
وتحافظ الأنسجة عن طريقها على حيوية الجسم الحي وتجدد 
طاقته ونشاطه . 


metabolic activity 


metabolism 


حدبة وحشية دهليزية لرحى علوية metacone‏ 
حدبة وحشية شدقية «خدية » لرحى علوية . 

حدبة إنسية لسانية لرحى سفلية metaconid‏ 
خذبة إنسية لسائية الرحى سفلية : 

metaconule دة‎ 


حدبة صغيرة بين الحدبة الوحشية الدهليزية «الخدية » للرحى 
العلوية والحدبة الإنسية الحنكية للرحى العلوية على 
الأسنان العلوية للحيوانات . 
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ورم نقيلي metastatic tumour‏ 
قرحة نقيلية 
حديبة السطح الحنكي للرحى أو الضاحك العلوي 5)916ة)26ر 
حدبة صغيرة على الجانب اللساني لرحى أو ضاحك 
علوي خلف الحدبة الوحشية الدهليزية للطاحن العلوي 
مباشرة 
علم الطقس »علم الأرصاد الجوية 
متر meter = metre‏ 
1- مقياس أو أداة لقياس الأطوال أو وحدة قياس الأطوال 
بالقراءة المباشرة ؛ تساوي 39.173 بوصة ؛ أو 100 


metastatic ulcer 


meteorology 


سنتیمیتر . 
وطب الأسنان ؛ متعلق بالانسياب المستمر للعقاقير التى 
تحقن في الوريد . 

4- لاحقة تستعمل لتكوين أسماء أدوات القياس الآلية ؛ 
مثال ذلك مقياس الحرارة » مقياس الضغط الجوي 
الباروميتر؟ . 

3- انظر متر (عنتا0/16) . 


(لاحقة) مقياس ٠‏ قائس -meter‏ 
حقة تعنى أداة قياس (Measuring device)‏ . 
يقة ا ب method‏ 
يقة أو سلوب أو وسيلة لبدء وإنهاء عمل ما . 
أسلوب نمو العظم method , bone growth‏ 
يقة كالاهان method , Callahan's‏ 


نسبة إلى ج .ر .كالاهان › صقطةاله6.8.0 , 1853- 1918 « 
طبيب أسنان أمريكى . 
كلتل بمرت ادرو تعمل فيا كيين 
الكبريتيك لفتح القنوات وإتلاف اللب المتعفن . 
يقة تاشر method , direct‏ 
يقة أو أسلوب لعمل نموذج الشمع أو نموذج الأكريليك 
لحشوة مصبوبة على السن مباشرة داخل فم المريض . 
الطريقة المباشرة غير المباشرة 
يقة أوأسلوب لعمل نموذج الشمع أو نموذج الراتين 
الأكريليكي لحشوة مصبوبة خارج فم المريض باستخدام 
النموذج أو القالب ثم التأكد من تمام إنطباقها في السن 
داخل فم المريض أو العكس . 
طريقة غير مباشرة 
يقة أوأسلوب لبناء نموذج الشمع أو نموذج الراتين 
الأكريليكي خارج فم المريض باستخدام النموذج أو 


method , direct indirect 


method , indirect 


تاج 7 معدنى ذو 
وجه خزفي 
شوائب مُعدنية 


metallic crown with porcelain facing 


metallic impurities 


تقوب يةمعدنية » تقود يةالعدن metallic reinforcement‏ 
م هم عي 


metallization ن‎ 


طلاء با معدن أو سقى بالمعدن . 


معدنة » معدن »تفليز metallizing‏ 
دراسة التركيب المعدنى metallography‏ 
شبه المعدن »فلزانى » شبه مَعدَنى metalloid‏ 


عنصر ذو خواص كثيرة مثل العدن ؛ مثل التوصيل 
الحراري 2( والتوصيل الكهربي 3 ولكنه منخفض الليونة عند 
درجات ارا الغادية »مكل الكويون »والسيليكا : 
والبورون . 
مبحث المعادن » مبحث الفلزات metallurgy‏ 
انتظام قسائمى › تصاوغ بنيوي metamerism‏ 
أشياء لونهايتشابه تحت نوع من الضوء ولكنها تظهر 
مختلفة الآلوان تحت نوع آخر من الضوء . 
حؤول كاملة »تبدل كامل › 
اكتمال النضج 
تبدل النسيج من نوع إلى آخر . تحول من نوع مألوف من 
الخلايا موجود عادة في النسيج إلى نوع آخر مختلف كلية ؛ 
مثال ذلك التحول الكامل للب السن الطبيعي إلى نسيج 
التهابي مزمن للب مفرط التنسج . 
حؤول كامل لانموذجي › 


حل اشيج 


metaplasia = metaplasis 


metaplasia , atypical = 


dysplasia 


حؤول كامل اللب metaplasia of pulp‏ 
القدرة على تشكيل العاج . 
نقيلة metastasis‏ 


1- انتقال مرض أو ورم من بؤرة أولية إلى بؤرة أخرى أو 
إلى أجزاء أخرى بعيدة غير متصلة بها في الجسم نتيجة 
لانتقال الجرائيم الممرضة أو الخلايا الورّمية . 

2- انتقال خلية سرطانية من أحد أجزاء الجسم إلى جزء آخر 
عن طريق الأوعية الدموية أو القنوات اللمفية لتكون 


إصابة تالية . 
نقيلى metastatic‏ 
متعلق بانتقال أو انتشار المرض . 
سرطان نقيلى metastatic cancer‏ 
أور ام نقيلية metastatic neoplasms ١‏ 
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وحدة قياس الأطوال في النظام metric system‏ « 
تساوي 39,3 بوصة (البوصة = 2,54 سنتيمتر ) . نظام عالمي 
لقياس الطول يساوي 100 سم أو 1000 e‏ » ويساوي 
حوالي 39,4 بوصة . 

متوق مي على المثر كو حادة كيام 

نظام للأوزان وللقياسات يعتمد على ( 39,371 بوصة) 
كوحدة قياس ؛ والجرام (1 باوند 20نامم- 432.51 جم) 
كوحدة وزن ؛ واللتر (1.056 أرباع الجالون 115ة:») كوحدة 
r‏ 

النظام المتري » النظام العشري للأوزان 

والمقاييس » مبنى على المتر والكيلوجرام 
أكثر الأنظمة شيوعا في الأوزان » والقياسات ؛ يعتمد 
أساسا على مضاعفات العشرة والمئة ووحداته الأساسية 
هي : المتر( للطول ) » والجرام ( للوزن أو للكتلة ) » واللتر 
(للحجم ) . مضاعفات هذه الوحدات الأساسية تتميز 
بالسوابق الآنية : 10 deca-‏ « و 100 hecto-‏ « و kilo-‏ 
0 ؛ وکسورالوحدات (1]5هنا 5:2000081) تتميز 
بالسوابق المناظرة لها وهى : 1/10 -أء06 و 1/100 centi-‏ « 
و 0 لتم ` 


metric 


metric system 


معتدلالرا أس metriocephalic‏ 
خلية أم metrocyte‏ 
مترونيدازول = فلاجيل metronidazole = flagyl‏ 
(دواء مضاد للجراثيم والأميبات) 
عقار يستعمل في علاج التهاب اللثة التقرحي الحاد . 
رائحة العفن miasm‏ 
(سابقة) صغير » دقيق » مفرط الصغّر › micro- , micr-‏ 
ضئيل + كليل 


1- سابقة تعنى صغير أو غاية فى الصعر . 
2- تستخدم في الطب لتعني : دقيق جدا أو الشاذ في 


microabrasion 

طريقة لإزالة التسوس بدون مثقاب » باستعمال جزيئات 
دقيقة قيقة من أكسيد الألمنيوم لنفثها بشدة بواسطة أداة دقيقة 

انظر طريقة حفرالسن بدون مثقاب مهت -211) 
technique)‏ . 

أليف الهواء القليل 

(في الجراثيم) 
يحتاج فقط لآثار قليلة من الأكسجين الحر للنمو » 
ويستخدم هذا المصطلح للكائنات الدقيقة . 


microaerophilic = microaerophilous 


القالب »انظر نموذج الشمع غير lıkllشرwax (Indirect‏ 


. pattern) 
method , split cast يقة القالب المشطور‎ 
methohexital ميثوهكستال‎ 


باربيتورات ذات أمد قصير جداً تحقن داخل الوريد للتخدير . 
ميشوهكستو ن صوديوم = بريتال ‏ = methohexitone sodium‏ 
صوديوم 
مسحوق أبيض للمزج مع الماء ا لمعقم يعباً في زجاجة ذات 
غطاء مطاطى ¢ يستعمل كمادة مخدرة للحقن داخل 
الوريد بمفرده خلال عملية قصيرة الأمد أو يكون سابقاً 
للتخدير بالاستنشاق (كما في استعمال مزيج الأكسجين 
وأكسيد النيتروز) أو بشكل متقطع في جرعات صغيرة 

كحول مثيلي 
وحيد التماثر ينتج منه ميثيل ميثاكريلات المتعدد 
PMMA (‏ ( )ymethy1methacrylateاPo)‏ » انظر وحيد 


brietal sodium 


methyl alcohol 


methylmethacrylate 


التماثر (Monomer)‏ . 
1-إثغار دائم metodont‏ 
2- خطأ في نشأة أو بزوغ الأسنان 
1 -بز وغ الأسنان الدائمة metodontiasis‏ 
2- سوء تطور أو خطأ في بزوغ الأسنان 
3- إثغار أو بزوغ معيب 
ألم الجيوب الجبهية metopantralgia‏ 
التهاب الجيوب الجبهية metopantritis‏ 
جبهى metopic = frontal‏ 
متعلق بالجبهة 
درز جبهى metopic suture‏ 
الدرز الذي يصل جزئي العظم ا لجبهي 


النقطة الجبهية (المقطب) 
نقطة لقياس الجمجمة توجد بين النتوأين الجبهيين على 
الخط الأوسط للجبهة . 


metopion = Glabella 


بقاء الدرز الجبهي ( دون التحام ( metopism‏ 
(سابقة) جبهة » جبهى metopo-‏ 
صداع جبهي metopodynia ١‏ 
مقدمة الفص الحبهى metopon‏ 
مندمج الجبهتين metopopagus ١‏ 
ر أب الجبهة metopoplasty‏ 
متر metre = meter = m‏ 
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مكيرة micrococcus‏ 
أحد الأنواع المنفصلة تماماً من المكورات » انظر مكورة 
(Coccus)‏ . 

المكيرة الرئوية المكيرة الملهبة 

للرئة = العقيدة الملهبة للرئة streptococcus pneumoniae‏ 

دقيق البلورات 

7 دقيق البلورات 

e‏ يشبه أو يمائل الشمع الطبيعي في خواصه 
الطبيعية ويستخدم في إنتاج شموع صنع الأمثلة . 


micrococcus pneumoniae = 


microcrystalline 


microcrystalline wax 


هه م 007 


كُرية دقيقة 
داء الكريات الدقيقة » داء الكريات الحمر الدقيقة 5ذ121010(]05 
صغر الأسنان › صغر حجمد- تمر = microdentism‏ 
الأسنان 
صغير الأسنان » ذو أسنان صغيرة 
الحجم 
صغر الأسنان 
حالة من الاضطراب التطوري ينتج عنه صعَر حجم إحدى 
الأسنان أو أكثر عن الحجم الطبيعي » وخاصة 
الرباعيات العلوية والأرحاء الثالثة الدائمة . 


microcyte 


microdontism 


microdont = microdontic 


microdontia = microdontism 


صغير الأسنان microdontic‏ 
متعلق بِصِعّر الأسنان . 
صغر الأستان microdontism‏ 


حالة تكون فيها الأسنان أصمّر من الطبيعى ؛ اضطراب 
تطوري يمكن أن يشمل كل الأسنان أو بضعة أسنان أو 


سن واحدة فقط . 
صغيرالرا أس microencephaly‏ 
نملوء بذرات دقيقة . نملوءة بالدقائق microfilled‏ 
راتين نملوء بالدقائق microfilled resin‏ 
انظر راتين (سنوع2) . 
تصوير شعاعي بق ري دقيق microfocus radiology‏ 


حبيبات دقيقة » بحيث يمكن بعد ذلك فحص الصور 
ا اا E‏ 
حجمها الطبيعي . 


صغرالذقن microgenia‏ 
حالة تكون فيها الذقن أصعر من الطبيعى . 
صغر اللسان microglossia‏ 


“عيب مائي يسبب صحَر حجم اللسان عن الطبيعي »أي 


تشريح دقیق » تشريح مجهري microanatomy‏ 
مكروب microbe‏ 


أي كائن دقيق » خاصة الجراثيم المسببة للمرض . 
مكروب هوائي 

كائن دقيق يعتاش بالهواء . 
مكروب لاهوائي 

كائن دقيق غير معتاش بالهواء . 
مكروبي 

متعلق بالجراثيم أو الميكروبات . 
نبيت مكروبي (الزمرة الجرثومية الطبيعية) 
متعلق بالمكروبولوجيا 
فحص جرثومي » فحص 
مكروبي 

أخذ وفحص عينات ميكروبية » عادة باستخدام أقماع 

ورقية معقمة » من بعض المناطق مثل قناة الجذر . 
علم الكائنات الحية الدقيقة » مبحث الميكروبات 10108(7طمعتدر 

(الميكروبيولوجيا) 

علم يختص بدراسة الكائنات الدقيقة » التي تكون متناهية 

الصغر » ولاتشاهد إلا بواسطة المجهر . 
مجهريات البقعة ١‏ 
فرشاةدقيقة 

فرشاة سويدية » مثل فرشاة زجاجية صغيرة » تستعمل 

لإزالة اللويحة من مناطق تلاصق الأسنان . 
حراق صغير » حراق دقيق » موقد صغير 


microbe , aerobic 


microbe , anaerobic 


microbial = microbian = microbic 


microbial flora 


microbiological 


microbiological examination 


microbiota 


microbrush 


micro-burner 


صغير الرأس »أصعَل microcephalic‏ 
مَسخ صغيرالرا أس »أصعل microcephalus‏ 


صغر الرأس » الصّعل 
صعر حجم الرأس أو الجمجمة . 


microcephaly = microcephalia 


صغر الشفتين microcheilia‏ 
حالة من صعَر الشفتين الشاذ . 
الكيُرات Micrococcaceae ٠`‏ 


فصيلة من الجراثيم من رتبة ال مكورة الدقيقة ؛ وهي خلايا 
مكورة تنقسم لأكثر من مستوى »هوائية أو لاهوائية 
اختيارية وموجبة الجرام . 
مكيرات 
المكيرة 
نوع من جنس عائلة الجرائيم المكورة الدقيقة » موجبة 
الجرام ؛ غير متحركة » هوائية وتتجمع في عناقيد متعرجة . 


1111001 


Micrococcus 
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يجهر ذو عينيتين . مجهر ثنائى العين microscope , binocular‏ 
مجهر إلكتروني microscope , electron ١‏ 
مجهريستخدم فيه شعاع من الإلكترونات ليحل محل 
اأشعاع الضوئي المستخدم في المجهرالبسيط ؛ ويستطيع 
المجهر الإلكتروني التكبير حتى 500,000 ر 
مجهر ڏو ورنية = مجهر ذو = microscope , vernier‏ 
مقياس دقيق 
نجه مركب على منزلق ترك يستخدم للقياس الددقيق 
لأبعاد وزوايا الأشياء المتناهية في الصعّر . 
مجهري » بالغ الصغر 
دقيق أو في منتهى الصغّر لايرى إلا بالمجهّر. 


جح 


micrometer microscope 


microscopic = microscopical 


اي بالجهر microscopist‏ 
فحص مجهرى › تنظير مجهرى . المجهرية microscopy‏ 


فن استخدام المجهر عن طريق الملاحظة » والفحص 
بالمجهر . 


مقطع دقيق » مقطع مجهري microsection‏ 

شريحة دقيقة (زجاجية) microslide‏ 

صخر ور » جسیم صغروي microsome‏ 
حياط جيل صر ی ا 

صغّر حجم الجسم = microsomia = microsoma‏ 


microsomatia 


microspironema = Treponema 


الحلزونيات الدقيقة - 


صغر الفم microstomia‏ 
1 حالة من صعَّر الفم غير طبيعي. 

جراحة دقيقة » جراحة محهرية microsurgery‏ 

مشرا اح دقیق microtome‏ 

سن صغيرة microtooth‏ 

سن حجمها أصغر من الطبيعي . 

صغر الأذنين ؛صغرصيوا ان الأذن microttia‏ 
٠‏ حالة من صعَرالأذن الخارجية غير الطبيعى . 

آمو اج دقيقة > آمو اج مكروية microwaves‏ 

متوسط .أوسط middle‏ 

أذن و سطي أذن متوسطة middle ear‏ 


middle line 


خط متوسط » خط أوسط 


فص متوسط middle lobe‏ 
الشريان السحائى المتوسط middle meningeal artery‏ 
قناة أنفية متو سطة middle nasal meatus‏ 


صغرالفك 
نقص النموالمطلق أو النسبي للفك العلوي أو الفك 
السفلي أو الاثنين » وصعّر حجمهما عن الطبيعي بسبب 
نقص التنسج الولادي (Congenital hypoplasia)‏ . 
صغيرالفك micrognathic‏ 
تسرب دقيق 
(في طب الأسنان الترميمي) : مصطلح يستخدم للتعبيرعن 
تسرب ومرور السوائل أو الجراثيم أو الكائنات الدقيقة أو 
الأجسام الغريبة الدقيقة أو الشوارد خلال المسافة الواقعة 
بين الأسطح المتقابلة لمادة الحشو والحفرة ا محضرة في السن . 
حصاة دقيقة 
صغر الفك السفلى micromandible = micromandibulare‏ 


الصمّر المفرط في حجم الفك السفلي » ذو فك السفلي 
صغير جدا . 
صغر الفك السفلى micromandibulare = micromandible‏ 
مقياس مجهري » مكرومتر 
أداة تستعمل مع تلسكوب أو مجهّر لقياس الأبعاد والزوايا 
البالغة الصغر . 1 


micrognathia 


microleakage 


microlith 


micrometer 


قياس مجهري micrometry‏ 
قياس أبعاد الأجسام الدقيقة »القياس بالمصغر 
(Micrometer)‏ . 

محرك صغروي micromotor‏ 
محرك كهربي دقيق » تثبت به القبضة مباشرة . 

micron = u ميكرون‎ 


جزء من ألف من الملم أو جزء من مليون من المتر . 
كائن دقيق » مکروب 
أي نوع من النبات أو الحيوان لاتمكن رؤيته إلا بواسطة 
المجهّر؛ كائن مجهري وحيد الخلية مثل :الفطر » 
والبكتيريا » والأبواغ » والفيروسات . 
كائنات دقيقة متعايشة » 
عضويات دقيقة متعايشة 
كائنات دقيقة تعيش في الجسم دون أن تسبب أي مرض . 
كائنات دقيقة نمرضة › 


micro-organism 


micro-organism , commensal 


micro-organism , pathogenic 


عضويات دقيقة (جراثيم) 
كائنات دقيقة ضارة للإنسان أي تصيبه بالأمراض . 
صغرالوجه microprosopia‏ 
صغير الوجه microprosopus‏ 
مجهر microscope‏ 


أداة بصرية تستخدم لتكبير الأشياء المتناهية في الصعّر . 
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نسبة إلى ج .فون ميكوليتش - راديكي » 
Mikulicz-Radecki‏ .1850 - 1905 « جراح بولندي 
مرض ميكوليتش 

تضخم مرمن للغدد اللعابية الكبيرة والغدد الدمعية نتيجة 


لإحلال النسيج اللمفاوي المفرط التنسج محل النسيج 


Mikulicz's disease 


الغدي : 
لبن »حليب milk‏ 
أسنان لبنية = أسنان  milk dentition = deciduous dentition‏ 
ساقطة 


انظر أسنان مؤقتة (Deciduous dentiti0)‏ . 
أسنان لبنية = أسنان ساقطة « = milk teeth = deciduous teeth‏ 
أسنان مؤقتة = أسنان أولية » أسنان إثغار أولية طاءء) رia٣م‏ 
مصطلح قديم أهمل استعماله » وهو تعبير عامي للأسنان 
الأولية أو الأسنان المؤقتة . 
يرقّق »يحول إلى رقاقات mill‏ 


مرقاق mill , rolling‏ 
آلة تستخدم لتحويل العدن إلى رقاقات مختلفة السماكة . 
عارضة مرققة milled bar‏ 


عارضة معدنية يتم ترقيقها أوسحلها لجعلها مسطحة 
الجانبين » لتستخدم كوسيلة تثبيت لجهاز تعويضي تمنع 
دوران الجهاز التعويضي . 
سناد مُرقّق » مهمازمرقق 
انظر مرتكز 650 ) . 
مسارات محفورة » 
منحنيات محفورة » مسارات و منحنيات منحوتة 
تشكل منحنيات بواسطة حر كات الفك السفلى الختلفة على 
السطح الإطباقي للارتفاع الشمعي الإطباقي إما بواسطة 
الأسنان أو مصدات توضع في الارتفاع الشمعي المقابل 
لها 


Miller's elevator رافعة ميلر‎ 


milled rest 


milled-in paths = milled-in curves 


أداة صممت بساق منحنية قليلا يسمح بمرور نصلها بين 
الجذر الوحشي للرحى الثانية وتاج الرحى الثالثة ؛ تستعمل 
لقلع الأرحاء الطاحنة السفلية المنحشرة . 

(سابقة) مللى milli-‏ 
سابقة تعنى واحد من الألف أي جزء من الآألف . 

ملل بير 
حزء واحد من الألف من الأمبير (©61تطدش) : 
(في التصوير الإشعاعي) 4 وحدة قياس التيارالمار من 
القطب السالب «كاثود» إلى القطب الموجب «أنود» 
وتحديد كمية الإشعاع المنبعثة بواسطة الأنبوب . 


milliampere = mA 


عصب حنكى متوسط middle palatine nerve‏ 
قناة سنخية وا ية متوسطة middle superior alveolar canal‏ 
عصب سنخى علو ي middle superior alveolar nerve‏ 
0 2 
سطح متوسط middle surface‏ 
كسر الثلث الأوسط middle-third fracture‏ 
انظر کسر (©7داع23) . 
كسور منتصف الوجه midface fractures‏ 


الوجهية وللفك العلوي . انظر كسور لوفور ۶ا٣٥‏ e۴ا)‏ 
fractures)‏ . 
الخطالمنصف للجسم 
مستو ى سهمي منصف = مستو ى أوسط = mid-sagittal plane‏ 
median plane‏ 
صداع شديد متكرر » تسبق حدوثه عادة نسمة (إحساس 
شخصى يسبق النوبة) » وقد يصاحبه غثيان » وقىء 8 
شقيقة »ألم نصف الرأس 


midfacial skeleton 


midline 


migraine 


migraine, hemicrania 


migraine, fulgurating شقيقة عنيفة وفحائية‎ 
ا‎ a E 


migraine, ophthalmic 


مهاجر » هاجر migrant‏ 
هجرة » ارتحال migration‏ 
1 تحرك الأسنان غير الطبيعى أو انحرافهانتيجة 
هاا ا ` 


3-حركة الخلايا البيضاء ومرورهامن خلال جدران 
الأوعية الدموية . 
هجرة السن 
حركة بطيئة متواصلة وتدريجية للسن » تشاهد أو تلاحظ 
في المراحل المتقدمة من داء الالتهابات حول السنية المتقدم . 


migration of a tooth 


هحرة متقهقرة migration, retrograde‏ 
هاجر ›ارتحالی migratory‏ 
التهاب الان الها migratory glossitis‏ 
سن هاجرة migratory tooth‏ 
قلاع ميكوليتش = التهاب حوائط = Mikulicz's aphthae‏ 
الغدة المخاطي الناكس periadenitis mucosa necrotica‏ 


recurrens 
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1-الحد الأدنى » النهاية الصغرى minimum‏ 

2- الأدنى »الأصعَر ١‏ 

أصغّر »صغير minor‏ 

minor buccal glands » غُدد شدقية صغيرة‎ 
5 7 2 

غدد دهليزية صغيرة 

و ضا ى minor connector‏ 


وصلة ربط بين الوصلة الكبرى أو قاعدة البدلة السنية الجزئية 
النزوعة والوحدات الأخرى من الجهاز التعويضي ؛ مثل : 
المشبكات » والثبتات غير المباشرة » والسنادات الطاحنة . 


minor salivary glands غُدد لُعابية صغيرة‎ 
Mirault's operation عملية ميرول‎ 


نسبة إلى ج .ميرول » اا6 » 1879-1796 » جراح 

فرنشی: 

1- عملية لإجراء جراحة تجميلية ترميمية لشق الشفة وحيد 
الجانب » بعمل شريحة وثنيها إلى الأسفل من جانب 


وتثبيتها بالجانب المقابل . 
2- عملية جراحية لاستئصال اللسان » حيث يربط الشريان 
اللسانى أولاً . 
مرآة mirror‏ 


أداة ذات سطح عاكس عالي الصقل في طب الأسنان : قد 
تكون ذات سطح منبسط أو سطح مكبر » وغالباً ماتكون 
منفصلة عن ا مقبض » وتثبت في مقبض ذي عنق مخروطي 
مجوف » وتستعمل للحصول على صورة غير مباشرة 
معكوسة » ولإضاءة منطقة العمل في الفم ؛ وتفيد أيضاً في 
تبعيد الخدين والشفتين . ويتراوح حجم المرآة بين 3/4 إلى 
5 بوصة . 
مرآة ذات طلاء خلفى 


mirror, back surface reflecting مر 3 عاكسة من سطحها‎ 


الخلفى 


mirror, back coated 


مر َة مقعرة mirror, concave‏ 
مرا 3 محدية mirror, convex‏ 
مانع ضباب المرآة mirror defogger‏ 
مرا آة سنية mirror , dental‏ 


مرآة صغيرة مصممة للاستعمال في الفم 8 
مرآة طروحة » مرآة وحيدة الاستعمال 

مراف ترم :بعتن ست الها 
مرآة بلاستيكية طروحة 
مرآة أمامية السطح » مرآة ذات 


سطح أمامي 


mirror , disposable 


mirror , disposable plastic 


mirror , front surface = 


مللي أمبير ثوان 
نتاج أنبوب الأشعة السينية بالميللي أمبير وزمن التعرض 
بالثواني . 
ملليجرام 
جزء من الآلف من الجرام . 
ملليلتر 
جزء من الألف من الليتر . 
سحل بين الإطباقي 
تشذيب وصقل نهائي للإطباق بوضع مادة ساحلة على 
الأسنان الصناعية وتحريك المطبق أو جعل المريض يحرك 
مللينتروجين 


جزء من الألف من الرونتجين (مععادءهه) » 1/1000 من 


milliampere seconds 


milligram = mg 
milliliter = ml 


mill-in 


milliroentgen = mR 


الرونتجين . 
طحن »سحل 
سحل وظيفي »سحل الأسنان الوظيفي 
طريقة لتحسين وصقل إطباق الأسنان بوضع مواد ساحلة 
بين أسطحها الإطباقية أثناء حركة الأجهزة التعويضية 
الصناعية في فم المريض أو على المطبق » انظر أيضا سحل 
انتقائى (Selective grinding)‏ . 
طوق ملواكي 
تشابه » محاكاة »تقليد 
تشابه أو تقليد مرض بآخر . 
عقل »فكر mind‏ 


E 


milling 


milling-in 


Milwaukee’s brace 
mimesis = mimosis 
mineral 


أي مركب كيميائي غير عضوي يوجد في الطبيعة لا هو 
حيواني ولا نباتي . 


mineral salts املاح دة‎ 
mineral stain چ معدنى‎ 
mineral staining تصبغ معدنى‎ 


mineralization 


(سابقة) مُصكّر »صغير mini-‏ 
و 

طابع صغير › طابع مصغر mini-tray‏ 

ملزمة صغيرة mini-vise‏ 


قبضة صغيرة جدا . قبضة منمنمة  miniature handpiece‏ 
قبضة لها راس صغير وقابض يسمح بسهولة العمل في 


الفم الصغير . 
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إثغار مختلط » تسنين مختلط 
إثغار يشتمل على أسنان أولية » وأسنان دائمة خلال فترة 
تساقط الأسنان الأولية . 


و 


mixed dentition 


فد اة mixed glands‏ 
ورم سنى مختلط > ور م عاجى مختلط mixed odontoma‏ 
ورم الغدة النكفية المختلط mixed parotid tumour‏ 


ورم غدي بطيء ال: للغدة النكفية (Parotid gland)‏ ؛ 
وشو مدو خا ظهاري المنشأ » قديتحول إلى ورم 
ب . يتم العلاج بالام تغصال أو البتر . 


mixed retainer مثبتة مختلطة‎ 
mixed saliva لُعاب مختاط‎ 
mixed tumour ورم مختلط‎ 


مزاج »جهازالمزج > خلاطة mixer‏ 

جهازمَزج الأملغم 

مزج .خلط 

مَزج الأملغم 

وعاء المزج »وعاء الخلط 
وعاء مطاطي أو بلاستيكي مرن ذو أحجام مختلفة » 
يستعمل لخلط الجبس والمادة الكاسية ومواد أخرى . 

صفائح المزج الورقية › وسادة المزج 
صفائح ورقية معالجة تمزج عليها المساحيق » والسوائل أو 
المعاجين » والمواد السنية » مثل الإسمنت وحشوة الراتين 
ا مركب . 

لوحةالمزج » شريحة الخلط 
لوحة مستطيلة الشكل » تكون عادة من الزجاج أو الخزف 
المصقول تمزج عليها المواد السنية يمكن تبريد اللوحة 
بهدف إبطاء زمن المزج وزمن التصلّب . 

لوحة المزج الزجاجية 

وسادات المزج أو راق المزج 

زمن المزج » زمن الخلط 
فترة العمل المطلوبة لإثمام مزج مكونات المادة بشكل 
جيد . يجب اتباع إرشادات أو تعليمات الشركة المنتجة 
لزمن مزج منتجاتها بدقة . 


mixer , amalgam 
mixing 
mixing , amalgam 


mixing bowl 


mixing pad 


mixing slab 


mixing glass slab 
mixing pads 


mixing time 


مزج فر اغي mixing , vacuum‏ 
خليط > مزیج mixture‏ 
مزيج أر کو في mixture , Arkovy's‏ 
[مختصر]إنسى طاحن MO = mesio-occlusal‏ 
متحرك › معنقّل mobile‏ 
سن متح ر كة mobile tooth‏ 


mirror handle 


mirror , illuminated 


mirror , magnifying 

mirror , mouth = dental mirror 
mirror , plastic 

mirror , surface coated 

misce = misc = m 


تستعمل في كتابة الوصفة الطبية ؛ واختصارها عنص » 10. 


مَزوج ٤‏ خلو ط » قابل للمزج miscible‏ 
يمكن مزجه ليشكل مادة متجانسة . 
قد »غياب › فقدان missing‏ 


أسنان غائبة »أسنان مفقودة missing teeth‏ 
مزيج » خليط ( لانينية ) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية ؛ واختصارها (أئنص » 22) . 
قانون إساءة استخدام الأدوية 
قانون صادر من البرلان يهدف إلى مراقبة الاستخدام غير 
القانوني للأدوية التى تؤدي إلى الإدمان » أو تسبب الضرر 
إذالم تستخدم بطريقة سليمة أو بالطريقة التي ينصح بها . 
وتعرف هذه الأدوية بالأدوية الخاضة للمراقبة . 
أداة يدوية متعددة الأغراض ذات نهاية بشكل الملعقة ونصل 
مؤنف ذي زاوية مثلثي المقطع , 
المنقدرات 
لصا كيان ككل 
انقسام غير مباشر للخلايا أي انقسام الخلايا إلى خليتين 
متماثلتين » كل منها تحمل نفس عدد ونوع الصبغيات مثل 
الخلية الأم ؛ وهو الطريقة النموذجية لتكاثر الخلية ؛ 
الانقسام النو وي (Karyokinesis)‏ . 
انقسامي فتيلي » تفتلي 
متعلق بالانقسام الفتيلي للخلية . 


mistura = mist = m 


misuse of drugs act 


Mitchell's trimmer 


mitochondria 


mitosis 


mitotic 


أشكال تفتلية mitotic figures‏ 
منسب التفتل mitotic index‏ 
الصّمام المترا الى mitral valve‏ 


صمام في القلب يوجد بين الآذين الأيسر والبطين الأيسر 
يعمل على انسياب الدم في اتجاه واحد . 
مختلط 


mixed 


mixed bridge 
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model , orthodontic مثالتقو يحي‎ 

دبوس المثال » وتد النموذج 
مشكل المثال المطاطى 

قالب مرن مصنوع من المطاط لصب الأمثلة أو النماذج . 


model , stone 


model pin 


model rubber former 


مثال حجري » موذج حجري 

مثال للدراسة » نموذج للدراسة 
نسخة مكررة من الجبس أو الحجر للأسنان » والأقواس 
النبشة 6 تستخدم لغرض الدراسة 3 والتشخيص ٤‏ وتحديد 
ماهو غير طبيعي ووضع مراحل العلاج المستقبلية . 

مثال الأسنان ؛ نموذج الأسنان model , teeth‏ 

مشب المثال » مشب النموذج 
تشكيل أو سحل الأمثلة أو النماذج الحجرية أو الجبس . 


model , study 


model trimmer 


تشكيل › صوغ تكييف modelling‏ 
صنع المثال أو النموذج. 
مر کب الصوغ modelling compound‏ 


مادة تلين بالحرارة مكونة من راتين الكوبال وشمع 
الكوبرنيكى 3 وحمض الستيريك 3 والتلك « سليكات 
المغنسيوم» » تستعمل كطبعة تمهيدية من أجل تصنيع 
البدلات السنية الكاملة . 
مركب التشكيل = مركب الصوغ = 
مر کب الطبع = modelling composition‏ 
modelling compound‏ 
مادة تلين بالحرارة » تتكون عادة من مادة الدمر الصبغية 


modelling plastic = 


السنية: + 

ىت الصيغ » شمع التكييف = modelling wax = pink wax‏ 
شمع فرمزي 

شمع تصنع منه الأمثلة . انظر شمع (×۷) . 
معتدل » متوسط moderate‏ 
حديث modern‏ 
حشوة الأملغم الحديثة modern amalgam restoration‏ 
تعديل modification‏ 
فراغات التعديل modification spaces‏ 
معدل + مسخور modified‏ 


مثال معدل نموذج معدل » قالب معدل modified cast‏ 
مثال رئيسي يتم تعديله قبل العمل على تصنيع قاعدة البدلة 
السنسة . 
وصلة القوس الشريطية modified ribbon arch attachment‏ 
المعدلة 


وحدة متحركة - وحدة تجميع mobile unit = mobile cart‏ 
للأدوات السنية يمكن أن تتحرك بسهولة 
تَنقّل » قابلية الحركة » تحرك 
1- قابلية الحركة أو الانسياب الجر . 
2- حركة السن في الاتجاه الأفقي أو تقلقل السن أو الحركة 
المفرطة المرضية للسن أو للأسنان نتيجة المرض حول 
السن ؛ هناك معدل لحركة السن الطبيعية » ومازاد عن 
المعدل يعتبر حالة تحرك مرضي . يجب أن يدون المنسب 


العددي حول السني لتقلقل الأسنان في بطاقات المريض » 


mobility 


خود اللقلقل لكل ن 
اختبار التقلقّل »اختبارالحركة mobility test‏ 
اهي ا درج ل انيج ا ا 
Ey‏ 


[مختصر] إنسى إطباقى وحشى MOD = mesio-occlusodistal‏ 
مثال واج model‏ 
ممل مكال موحت > وا ضيه ناد ذاغز «طنعة سال : 
أي نسخة مكررة لغرض أو عضو ء تنتج بواسطة أخذ طبعة 
ا ا لرن رمي انمره لس ردت 
بصب مادة ذاتية التصلب داخل الطبعة السالبة فتتكون 

نسخة موجبة طبق الأصل . 
مشال سني »نوفج سني 
اسم شائع لمشال سني أو نموذج للأسنان » عادة من الجبس أو 
من مادة مماثلة . 
نسخة نموذج أول مطابقة » نسخة مثال 
أول مكرر 
نموذج أو قالب ؛ نسخة موجبة ودقيقة أولية » للأسنان 
والبنية النسيجية امحيطة بها . 
صانع قاعدة النمو ذج مکون قاعدة المثال model base former‏ 
قالب مرن » يستخدم لعمل قاعدة ذات شكل مقبول 
لقوالب جبس باريس » وبشكل خاص للنماذج التقويية . 
إسمنت نموذجى model cement‏ 
لاير عدي كيد قار اا ان عالق عن 
الشمع اللاصق 2:0 )Sticky‏ . 
مثا أدرد » نموذج أدرد 
نموذج خال من الأسنان . 
مُشْكَل النموذج » مكون المثال » قالب 
حامل المثال 


model , dental 


model , diagnostic 


model A replica 


model , edentulous 


model former 
model holder 


نمو ذج رئيسى » مثال رئيسى model , master‏ 
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صلابة موه Moh's hardness‏ 
انظر تحت الصلابة (ووعصلعة1]) . 

moisture رطوبة‎ 

molar رحى‎ 


سن خلفية متعددة الحدبات مصممة لطحن الطعام . 
توجد ثمانية أرحاء مؤقتة ؛ أربعة أرحاء مؤقتة فى كل قوس 
العلوية والسفلية) » واثنتا عشرة رحى دائمة” ستة أرحاء 
دائمة في كل قوس سنية ثلاثة أرحاء في كل ربع من القوس 
السنية (العلوية والسفلية) . الأرحاء العلوية عادة لها 
ثلاث جذور والأرحاء السفلية لها جذران . تميل الأرحاء 
الدائمة التى فى أقصى الخلف إلى أن تكون جذورها 
ملتحمة وأسطحها الإطباقية متعدّدة الحدبات العريضة. 


1 عم الرحى molar bud‏ 
رحى أو كت molar , first‏ 
طية رحوية molar fold‏ 
غُدد رحوية molar glands‏ 


غدد مختلطة قريبة من فتحة قناة الغدة النكفية . 


molar , last 


molar , lower رحى سفلية‎ 
molar , second رحى ثانية‎ 
molar , third رحى ثالثة‎ 
molar tooth سن رحوية‎ 


إحدى الأسنان الخلفية الطاحنة » وتوجد رحوان مؤقتتان فى 
كل ربع من القوس السنية العلوية والسفلية » وثلاثة أرحاء 
دائمة في كل ربع من القوس السنية العلوية والسفلية . انظر 


رحى (Molar)‏ . 
رحى علوية molar , upper‏ 
رحوي الشكل ٠‏ طاحني الشكل molariform‏ 
شبيه بالرحى 

نقطة طاحنة molarion‏ 
نقطة في أقصى حدبة وحشية على كل من جانبي قوس 
الفك السفلى . 

ار حاء فور ار حاء مون- = molars , Fournier's‏ 

Moon's molars = mulberry molars ار حاء توتية‎ 

أضراس طاحنة أولى دائمة » تأخذ الحدبات (وم5ن2) فيها 
شكل القبة وتكون متقاربة . 


أرحاء مون » طواحن مون = molars , Moon's = Moon's‏ 
أرحاء فورنييه = أرحاء توت = molars = Fournier's molars‏ 


mulberry molars 


يحول 2 مُنوع 2 محور 2 معدل modifier‏ 
عامل يعد أو يحول المادة دون أن يبدلها 5 
عماد القوقعة modiolus‏ 


نقطة تلاقي توجد في الجهة الوحشية من زاوية الفم أو ركن 
الفم » ترتكز عندها العديد من العضلات الوجهية المعبرة مع 
العَضّلة المبوقة » حيث تتقاطع لدعم وثبات الخدين 
والشفتين . 

كما هو مبين ( لانينية ) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية واختصارها 0104) 


modo praescripto = mod 2125© 


. praese) 
modular مُتنقل‎ 
modular cabinet خزانة متنقلة‎ 
module و دة قياس‎ 
module box صندوق وحدة القياس‎ 
modulus معامل »عيار‎ 


وحدة قياس » لقياس خواص معينة . 
معامل المرونة »عيارالمرونة 
معيار لقياس صلابة الخليطة . 
معامل ينتج عن قسمة الجهد . في أي نقطة عند حد 
التناسب على وحدة الإطالة المصاحبة للإجهاد أو الجهد . 


الجهد ( القوة المطبقة ) 


modulus of elasticity 


معامل المرونة = x.‏ 
الإجهاد ( التغير النات ) 
معامل الارتدادية » معامل الرجوعية 
الطاقة اللازمة لضغط بوصة مكعبة من المادة (في اتجاه 
واحد فقط) ابتداء من صفر وحتى الوصول إلى حد 
التناسب ؛ قياس مقدرة المادة على مقاومة التأثير اللحظى 
لثقل الصدمة عندما يكون الضغط ضمن حد التناسب 2 
معامل الصلابة 
لميزة عدم قابلية المادة للثني ؛ في تصنيع البدلة السنية 
التعويضية النزوعة : يكون الذراع الترددي صلباً بينما يكون 
ذراع التثبيت غير صلب. 
التهاب اللسان لمويلر 


نسبة إلى ج .أ .ل .مويلر « J.O.L.Moeller‏ » 1887-1819 « 


modulus of resilience 


modulus of rigidity 


Moeller's glossitis 


جراح ألماني . 

التهاب سطحي مزمن وتسحج في اللسان » ينتشر ويمتد 
إلى الحنك » والخدين »يتميز بنعومة السطح » وألم 
حارق : 


صعوبة النطق أو التكلم 


mogilalia 
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و 


جزيء molecule‏ 
أصعَّر كتلة من المادة قادرة على حفظ خواصها المميزة . 

معقمةاكعدن المصهور molten metal sterilizer‏ 
انظر معقمة 7ع2تلتع]5) . 


moment of force 


عزم القوة 

تماس مؤقت »تماس لحظي 

زاوية أحادية » أحادي الزاوي 3 monangle = mon-angle‏ 
تستعمل فى وصف الأدوات اليدوية ذات الزاوية الواحدة 
فقط مثل الإزسل: ([0156) » حيث توجد زاوية واحدة فى 
الساق تصل المقبض بالحد القاطع . ۰ 


أداة أحادية الزاوية » أداة ذات 


momentary contact 


monangle instrument 
زاوية واحدة‎ 

monangled of an instrument = أداة وحيدة الزاوية‎ 

monoangled of an instrument 
. أداة ذات زاوية واحدة فى الساق‎ 

منغولية = متلازمة داون mongolism = Down's syndrome‏ 
اضطراب ينتج عنه تطور معيب واضطرابات عقلية في 
العمليات الذهنية » ومظهر مطابق تماما لشكل المغول » أي 
وجه مفلطح وعيون منحرفة . 

شبه المنغولية »منغولي الشكل 

وجه شبه المنغولي »وجه منغولي الشكل 

٠ الطوقية‎ 


mongoloid 
mongoloid face 


Monilia = Candida 


الطوقية البيضاء Monilia albicans‏ 
داء المبيضات البيض moniliasis = candidiasis‏ 


قديصيب أجزاء مختلفة من الجسم . انظر داءالمبيضات 
(Candidiasis)‏ قلاع » سلاق (Thrush)‏ . 
داء المبيضات البيض الفموي= قلاع › 
5206 
سلاق thrush‏ 
عدوى الفم بالمبيضات البيض (حصقء1ط21 00102ه0) » قد 
تصبح حالة سابقة للسرطان حينما تتحول إلى حالة مزمنة . 


moniliasis , oral = 


تنظيم > ضبط » مراقبة monitoring‏ 
1 ملاحظة دائمة . 


2- (في التصوير الشعاعي) : استخدام أدوات قياس 
لتحديد تعرض المكان أو الأشخاص للإشعاع في الحدود 
المسموح بها . 

شارة محذر ة »علامة تحذير monitoring badge‏ 
أداة تحنوي على فلم لتقييم وتحديد احتمال تعرض شخص 
لإشعاع متأين زائد ؛ توضع الشارة بين الرقبة والمنطقة 


أرحاء توتية - أرحاء مون - 
طواحن توتية 
أرحاء أولى دائمة صغيرة بشكل القبة ذات حدبات متقاربة 
مصابة بنقص تصتع الميناء ؛ تشاهد عادة في داء الزهري 
الخلقى أو الولادي e « (Congenital syphilis)‏ أيضاً 
أرحاء 0 ن molars)‏ 5'ه8100) أو ار حاء فورنييه (Fournier's‏ 


molars , mulberry = 


Moon's molars 


. molars) 
mold = mould 1-قالب‎ 
تجويف تصب في داخله مادة مناسبة ينتج بعدتصلبها‎ 

الشكل المراد عمله . 
2- نمط »طراز 
مصطلح يستعمل لتعيين شكل السن أو الأسنان 
الصناعية . 
3- يقولب 
عملية الصب داخل القالب . 
4- عفن 
قُطر صغير . : 
قالب أكر يلبكي = واقية الطعم mold , acrylic = acrylic stent‏ 
قالب مرن يستخدم في تثبيت بعض أنواع الطعوم الجلدية . 
دليل القالب ». مرشد قالبى 
مجموعة كاملة من ان ا لامكال لتحدى 
الشركات . تسمح لطبيب الأسنان باختيار نوع وشكل 
السن المناسبة للمريض . 
نالب الس 
إدخال مادة بلاستيكية داخل طبعة مغلقة من خلال فتحة 


mold guide 


mold , injection 


أو تمر مناسب . 
قالب مطاطى mold , rubber‏ 
1- قولبة › تشكيل molding = moulding‏ 
2- سكب »صب 
تشكيل الحافة molding , border‏ 
قالب الصب molding box‏ 
قولبة بالضغط molding , compression‏ 
قولبة بالحقن molding , injection‏ 
تشكيل النسيج = بيان انطباع النسج الحفافية عدون , molding‏ 
خال mole‏ 

غير دقيق جلد متشوه التصبغ . 

molecular 


متعلق بالجزيئات . 


molecular structure بنية جزيئية‎ 
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معجون الأسنان » وكطلاء موضعي للوقاية من التسوس 
ال ۰ 
احادي اکر ارف 

وحيد الكهف » وحيد الفجوة 

ذو فجوة واحدة ؛ ينطبق على المفاصل الزليلية . 

أحادي الفك » نسبة للفك الواحد 

متعلق ب أو يصيب فكاً واحداً فقط . 

وحيد التماثر » موحود 

1- أية مادة مكونة من جزيئات مفردة ؛ تنطبق عادة على 
المواد التى تكون قادرة على التحول إلى مادة أكثر تعقيدا 
عة امترات اة (بالمر) + مف تشكل هذه 
الحزيئات التركيب الأساسى لها . 

١-2‏ في طب الأسنان) : ميثيل ميثاكريلات » سائل شفاف 
ذورائحة مميزة » يمكن مزجه مع مسحوق متماثر 
ليشكل عجينة » تمر بعملية البلمرة » لتتصلب وتكون 
الأكريليك الذي يستخدم لتصنيع الأجهزة التعويضية 
السنية والبدلات السنية الأخرى . 

أحادي المعدن » وحيد المعدن » 
أحادي الفلز 
وحيد الشكل » أحادي الشكل »ذو شكل واحد monomorphic‏ 


الو رم الغدى اللعابى monomorphic salivary adenoma‏ 


وحيد الشكل 


monolocular 


monomaxillary 


monomer 


monometallic 


وحيد النواة »ذو نواة واحدة أحادي النواة mononuclear‏ 
داء وحيدات النوى » كثرة الوحيدات mononucleosis‏ 
وحيد الطور ‏ وحيد الطراز , مقرد الصّفحة 2 عذوفطممصمصر 
أحادي الإثغار . وحيد الإثغار monophyodont‏ 
ذو أسنان دائمة بازغة فقط . 
وحيدالقطب monopolar‏ 
وحيدالجذرءذو جذر واحد.مفردالجذر  monoradicular‏ 
أحادي السكاريد  monosaccharide = monosaccharose‏ 


سكر بسيط هو النتاج النهائي لهضم الكربوهيدرات مثل 
اشرات راتات السكريد مق الملركوو وال كوه 
متعلق بعظم واحد 
يصيب فقط عظماً واحداً . 


monostotic 


منحنى مونسون Monson's curve‏ 
نسبة إلى ج.س . مونسون »0.5.1108502 » 1933-1869 » 
طبيب أسنان أمريكي . 


1-المستوى المنحني لسطوح الإطباق في الأرحاء الخلفية . 
2- منحنى إطباقي تكون فيه كل حدبة وحد قاطع للسطوح 


الإربية «أصل الفخذ» » حيث تتعرض للأشعة» ويجب 


تقييمها على فترات منتظمة . 
(سابقة) واحد أحادي »وحید »مفرد mono- , mon-‏ 
أحادي الأمين monoamine‏ 
أمين يحتوي على مجموعة أمين واحدة فقط . 
مثبط أكسيداز 1401 = monoamine oxidase inhibitor‏ 


أحادي الأمين 
مجموعة من مضادات الاكتئاب التى قد تزيد من تأثير عقاقير 
أخرى (فكل عقاف ار اتقات 2 واش ات: 
والمنومات » والكحول وتؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم» 
والغيبوبة » وأحياناً إلى الموت . ينصح المرضى الذين 
يتعاطون العقاقير المضادة للكابة بتحاشي تناول الجبن » 
والبقول بأنواعها » والزبادي التي قد تؤدي إلى أعراض 
حادة ؛ قد تسبب القهرة ترط دوقع لصوم ؟ كما في بعض 
الحالات . 
كُرية مُصورة وحيدة النواة » أرومة وحيدة النواة 
جهاز موحد » طبيقة وحيدة 
الكتلة - طبيقة وظيفية 
عضلية = طبيقة أندريسن 
طبيقة وظيفية نزوعة من الأكريليك والسلك » تستخدم في 
تقويم الأسنان لتحسين علاقة الفك العلوي بالفك السفلي ؛ 
مكونة من قطعة واحدة مثبت بها قوس ومشبكات سلكية 
مختلفة حسب ما تحتاجه الحالة . 
انظر طبيقة (ءءصةناممه) طبيقة ندرد يسن (Andresen’s‏ 


monoblast 
monoblock = myofunctional 


appliance = Andresen’s applianc 


. appliance) 
monocephalus متحد الرأسين‎ 
monococcus مكورةمفردة‎ 


جراثيم مكورة أحادية ؛ توجد مفردة » لاتتحد في أزواج 
أو سلاسل أو مجموعات . 

خلية وحيدة النواة . الوحيدة 
خلية دموية بيضاء كبيرة ذات هيولى شفافة ونواة وحيدة 
كبيرة » الخلايا وحيدات النوى قادرة على البلعمة » وهي 
تعادل حوالي 5/ من مجموع الخلايا البيض » وتكون ماثلة 
في الحجم أو أكبر من الخلايا البيض الحببة . 


monocyte 


وحيدى monocytic‏ 
متعلق بالخلايا وحيدات التوى . 
وحيدالسن .ذوسن واحدة monodont‏ 


فوسفات أحادى الفلور 


monofluor-phosphate 
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م ضي »وبيل morbid‏ 
متعلق ب أو مصاب بمرض . 

وبالة » مرضية morbidity‏ 

الخصبة morbilli‏ 
انظر حصبة (وعاقهء]/1) :1 

مرض .داء » سقم morbus‏ 

morbus caducus = epilepsy داء الصرع‎ 

morbus gallicus = syphilis الزهر ي‎ 

morbus sacer = morbus caducus الصرع‎ 

مؤلم .لاذع > کاو »عضاض mordacious‏ 

1 - مثبت اللون mordant‏ 


أية مادة تستعمل لتثبيت الأصباغ أو الألوان . 
2- مُحرّق » کاو »اکال 
بالطريقة المعتادة ( لاتينية ) 

تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية ؛ واختصارها 2101501 . 
التفريق بالشكل » التفريق الشكلي morphodifferentiation‏ 
وروی کل 

تشكل . تشكلي 
متعلق بعلم التشكل أو الأشكال . 


more 501160 = mor sol 


morphologic = morphological 


من الوجهة الشكلية morphologically‏ 

علم الأشكال › علم التشكل » مورفولو جیا morphology‏ 
علم دراسة شكال وبنى الكائنات الحية . 

تشکل عضو ي morphosis‏ 


تاج موريسون Morrison’s crown‏ 
نسب ةإلى و .ن .موريسون « WN.MoOrris0n‏ « 
1896-2 » طبيب أسنان أمريكي . 

تاج قشري من الذهب تتكون من طوق محوري ذي سطح 
إطباقي مسحوب ؛ سم أيضاً تاج بير (Beer's COWA)‏ . 


إطباقي » طاحن morsal = occlusal‏ 
متعلق بالسطح الماضغ أو السطح الطاحن لرحى أو 
ضاحك . 

ميت مهلك mortal‏ 

هاون » جرن mortar‏ 


إناء شبيه بالجرس من الخزف أو المعدن أو الزجاج اديت ذو 
سطح زجاجي داخلي خشن »> يستعمل معه مدق زجاجي 
ذو سطح خارجي خشن لسحن المواد مثل العقاقير أو خليطة 
الأملغم مع الزئبق بواسطة اليد . 


جرن الأملغم 


mortar , amalgam 


الإطباقية للأسنان الخلفية ملامسة أو موافقة لجزء من سطح 
كرة قطرها 8 بوصة مركزها في منطقة المقطب أو مفرق 
مزاج »الحالة النفسية 
مزاجي 
أرحاء مون- أرحاء توتية - 


mood 
moody 


Moon's molars = mulberry 


molars = Fournier's molars ار حاء فورنييه‎ 

نسبة إلى ه .مون » 8121008 » 1947-1875 » جراح 
ايء 
انظر أ حاء توتية (Mulberry molars)‏ . 

Moon's probe مسبار مون‎ 

٠‏ مسار كليل غير جاد ذو فة مننبسطة يسمل لسير 
النواسير (51211565) . 

أسنان مون Moon's teeth‏ 
انظر سن (1٤٥ه۳)‏ . 

Moorehead's retractor مبعادمورهيد‎ 


نسب ة إلى ف .ب .مورهيد. «F.B. Moorehead‏ 
1947-5 » جراح أسنان أمريكي. 
أداة تستعمل لإبعاد حواف الجروح » تستخدم في جراحة 
الأسنان . 
حامل الأفراص لمور 
حامل أقراص ذو مسمارمشقوق يحمل على ساق بنهاية 
تثبت بمزلاج على القبضات ذات الزاوية العكسية »أو ساق 
بطرف ناعم للقبضة المستقيمة ؛ ويستخدم مع الأقراص 
1 -فرضي 4 افتراضي 
2- أخلاقى 
ثقبة موران = ثقبة اللسان 
العوراء 


نسبة إلى س .ف .موران » S.F.Morand‏ « 1773-1697 « 


Moore's mandrel 


moral 


Morand's foramen = caecal 


foramen of the tongue 


. جرأح فرنسي‎ 
(Caecal foramen of the انظرثقبة اللسان العوراء‎ 
. tongue) 
Moraxella الموراكسيلة‎ 


جنس من فصيلة النيسيرية (وانصه؟ مووز" » كائنات 
ف سانب رام داكي جسني لل حفس 
الموراكسيلة (30:3:6112) وتشاهد كقضبان غالباً ما تكون 
قصيرة » والبرانهميلة (13126112مة81) وتشاهد كمكورة 
صغيرة إما أن تكون خلية وحيدة أو في أزواج . 
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mottling 
إصابة سطح ميناء السن بالبقع أو اللطخات الختلفة في‎ 
اللون والمتدرجة بألوان مختلفة . فى طب الأسنان : تنطبق‎ 
بشكل خاص على ميناء السن المصاب بالقّأورة الوبائية‎ 
أو التسمم بالفلور‎ (Chronic endemic fluorosis) المزمنة‎ 
. أو العقاقير مثل التتراسيكلين (عصناء نوعدماء1)‎ (Fluorosis) 
قالب‎ -1 
. شكل مفرغ تصب داخله المادة لتتصلب‎ 
نط .طراز » تشكيل‎ -2 
يُقولب‎ -3 
. عملية صب المادة داخل القالب‎ 
مصطلح عام لوصف نو الفطر أو ترسب بعض أنواع من‎ 
. الفطر‎ 
قالب أكريليكي - جبيرة‎ 
٠ أكريليكية‎ 
دعامة تستعمل في الخراحة التجميلية الفموية لتثبيت طعم‎ 
١ جلدي داخل الفم‎ 
تشكيل »صب في القوالب‎ 
moulding flask بوتقة قالب الصب‎ 
Mouldline مولدلاين‎ 
صلصال نقي يخلط مع الجلسرين ويستخدم التطريق وفي‎ 
. أخذ طبعات للنماذج في الختبر‎ 


mould = mold 


mould , acrylic = acrylic stent 


moulding = molding 


مرگب على »أوفوق ا mounted‏ 
تركيب »إرساء mounting‏ 


1- عملية تجري في الختبر » لتركيب قالب الفك العلوي أو 
قالب الفك السك أوالاثنين على المطبق . 
و الور اماع فى يطافة اقرش . 
تركيب القالب المشقوق 
1- قالب ذي حفر توجيهية في قاعدته على المطبق › 
بغرض سهولة نزعه وإعادة وضحه في كان د .قد 
تستعمل صفائح معدنية منفصلة لإعادة التركيب بدلا 
من الحفر الموجهة في القوالب . 


mounting , split-cast 


2-وسيلة لاختبار دقة ضبط المطبق » انظر طريقة القالب 
المشطور (Split-cast method)‏ . 
تم »شدق › فوهة mouth‏ 


1- مدخل لأي قناة أو تجويف بالجسم . 
2- التجويف الفموي الذي يحتوي على الأسنان واللسان . 


زاوية الفم 


mouth angle 


خر ن ومسحن › جر ن ومدقة mortar , pestle and‏ 

بعوضة ‏ ناموسة 

ملقط شرياني ناموسي الشكل 
انظر جف . ملقط (ومعع0601) . 


أكثر 3 أقَصى »أعظم most‏ 


mosquito 


mosquito artery forceps 


أقصى و ضع خلفي most posterior position‏ 

أقصى و ضع مامي ا كثر و ضع بارز most protrusive position‏ 

متحرك ذاتيا »عفوي الحركة motile‏ 
قادر على الحركة التلقائية . 

يَحَثْ 2 يجرد ص motivate‏ 

motivation دافع‎ 


(في طب الأسنان) : حث المريض وترغيبه في الحافظة على 


motive 1-دافع‎ 

2- محرك . حركي 
محرك »موتور »حر کي motor‏ 
محرا َك سنى motor , dental‏ 
ألياف E‏ »لياف حر كية motor fibres‏ 
محرك المنصة المخبر ي motor , laboratory bench‏ 
محرك مخبري معلق motor , laboratory hanging‏ 


عصب محرك »عصب حركي motor nerve‏ 
عصب في الجهاز العصبي الجسدي أو في الجهاز العصبي 
الل .وني تيه إلى تبصا تسمل ل کر 
العضلة » انظر الأعصاب الصادرة (Efferent nerves)‏ . 

عصبون محرك » عصبون ح ر کی motor neurone‏ 
عبيكة ادرا ری یل وا ع نشاف 
عصبية » ومحاور ليفية عصبية وألياف عصبية » تتحكم في 
اشن اباط االمعيللايك + 


جذر حركى motor root‏ 
بقع عنقش mottle‏ 


(في الصور الشعاعية) : نموذج بقعي متعرج يشاهد بسبب 
استخدام الستائر المكثفة (Intensifying screens)‏ . 

مبقع مبرقش » أرقط 

ميناء مبقع »ميناء مرقط 
حالة يسببها عادة تأثير الفلوريد حينما يكون تركيزه كبيراً 
في ماء الشرب » أثناء فترة تخلّق الميناء » لأنه يؤدي إلى 
نكدان الماذة ی سيور ةو ككل غير كايل 
للمواشير المينائية » ينتج عنه بقع بيضاء ء أو نقُوش بنية أو 
لتطخات تتناثر على سطح الميناء » وقد يسمى :الفلورة 
الوبائية المزمنة للميناء (Chronic endemic fluorosis)‏ . 


mottled 


mottled enamel 
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وسناد لان المركزي (م20م (Lane’s centre‏ احمل على 
نابض ومفصّلة بحيث يمكن نقله على القضيب الموصل من 
جانب إلى جانب آخر دون رفعه من الفم . 

جوف الفم بالخاصة 

إعادة تأهيل الفم 
ترميم شكل ووظيفة الجهاز المضغي ليكون قريبا من الطبيعي 
بقدر الإمكان . 

یری فم ایر 
(نسبة للتابير » وهو حيوان مير كي إستوائي شبيه با لخنزير) 
حالة مرضية تتميز بشفتين متضخمتين متهدلتين » نتيجة 
ضمور العضلة المحيطية الفموية »أو العضَّلة المستديرة 


mouth proper 


mouth rehabilitation 


mouth , tapir 


mouth , trench 
. التهاب اللثة التقرحي الحاد‎ -1 
. 2-التهاب الفم التقرحي الحاد‎ 

قم أبسيض = سلاق 

غَسول للفم مُضمضة ٠.‏ غرغرة 
أي غسول أو محلول طبي يستعمل للتنظيف أو لتنشيط 
الأنسجة الفموية وعلاج أمراض الفم أو مّخاطية الفم . 


mouth , white = thrush 


mouthwash 


حركة movement‏ 
حر کة بينيت movement , Bennett’s‏ 


انزياح جسمي أمامي وجانبي للقمتي الفك السفلي حينما 

يتحرك الفك السفلى فى حركة جانبية انزلاقية تتحرك 

اللخ الذوازة العاملة إلى لمقلا وال وة 

اللقمة غير العاملة الموازنة إلى الأسفل والأمام والوسط . 
حركة جسمية movement , bodily‏ 
حركة قصوى » حركة الحد الأقصى 

أقصى حر كة للفك السفلي يحددها العظم » والأربطة » 

والأنسجة الرخوة الأخرى . 
حركة النسج الحفافية 


movement , border 


movement , border tissue 


movement , extrusion حركة انتزاع‎ 
movement , forced = forced movement حركة قسرية‎ 
movement , free mandibular öرZ>ۈÈخ| حركةالفك السفلى‎ 
movement , functional mandibular ١ حركة الفك السفلى‎ 
٠ الوظيفية‎ 


حركة البكرة » حركة بكرية 
حر كة دورانية خالصة للفك السفلى ؛ وهى الحركة حول 
51 8 7 0 
توجد حركة جانبية أو حركة أمامية . 


movement , hinge 


تنفس فموى mouth-breathing‏ 
تنفس اعتيادي من خلال الفم بدلامن التنفس من خلال 
الأنف . 


mouth , carp's 


فم شبوطي 

حم قطني 
تقرن فموي ولادي . 

فاتح الفم 
أداة ذات مقبضين تستخدم لتبعيد فكي الفم وجعل الفم 
مفتوحاً أثناء التخدير » وهى مزودة بلسين )Ratche‏ 
dei e(‏ » ونصلين SEE‏ وضعهما بين الأسنان أو 
بين الارتفاعات عدية الأسنان في الفم . تستعمل بكثرة عند 
نقل سناد الهم من جانب إلى جانب آخر في الفم . بعض 
الأمثلة عليه : فاج الفم لماسون (Mason’s mouth gag)‏ « 
فاج الفم لفرجسون )£42 (Ferguson’s mouth‏ « فاج الفم 
لدوين (Doyen’s mouth gag)‏ « فاج الفم لأكلاند 
(Ackland’s mouth) gag‏ . 

واقي الفم 
طبيقة نزوعة لينة مصنوعة من مادة مطاطية توضع على 
الأسنان في الفم » ويستعمله الرياضيون لحماية أسنانهم 
من الإصابة أثناء ممارستهم للنشاط الرياضي مثل : 
الملاكمة » كرة قدم الرجبي » الهوكي » وأيضا لاعبي 
اللاكروس (لعبة يحاول المشاركون فيها تسديد الكرة 
بمضارب طويلة المقابض إلى مرمى الخصم) . 

mouth hygiene = oral hygiene صحة الفم = الصحة الفموية‎ 

مرآة الفم = مرآة سنية 
مرآة ذات سطح عاكس صممت لاستعمالها داخل الفم » 
ولمساعدة جراح الأسنان على رؤية المناطق في الفم عن 
RENE e‏ على الاق 
المظلمة في الفم . تستخدم أيضاً لتبعيد الخد واللسان عن 
منطقة العمل ؛يركب رأس المرآة بواسطة لولب على 
اليد اررقم ل لمعيب و ی ا 
أنواع : مرآة عاكسة من سطحها الأمامي » ومرآة عاكسة من 
سطحها الخلفي » ومرآة مكبرة . 

تحضير الفم 

سناد الفم » دعامة الفم ج 

سناد الفك ٠.‏ دعامة الفك 

سناد يستخدم أثناء التخدير للمحافظه على الفم في وضع 
مفتوح ؛ سنادهويت المعدني (Hewitt's metal prop)‏ « 
وسنادماكسون المطاطي (Mckesson’s rubber prop)‏ « 


mouth , cotton 


mouth gag 


mouth guard 


mouth mirror = dental mirror 


mouth preparation 


mouth prop = jaw prop 
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mucigen granules 


mucilage= mucilago 


1- معجون لزج يستخدم كسواغ أو كوسيط » سائل 
يستعمل فى الصيدلة لإذابة الادؤة أن كملين أو 


2- صمغ طبيعي مستخلص من عصائر النبات » ويوجد في 
النباتات . 
صمغى لنتى mucilaginous‏ 
متعلق ب » أو يتميز بسائل صمغي . 
له mucilloid‏ 
موسين mucin‏ 


المكون الأساسي للمخاط » وهو عبارة عن مزيج من 
البروتينات السكرية الذوابة في الماء . التي تترسب في 
الكحول ار :اللحمافن تيو دلي اللات ويعمل كول 
أثناء بلع الطعام . تختلف الكمية المنتجة يوميا من شخص 
إلى شخص » ومن وقت إلى وقت أيضا » هوالذي 
يجعل اللعاب لزجاً ؛ أي أنه مسؤول عن لُزوجة اللعاب . 


mucin plaque = acquired pellicle لويحة موسينية = طهاورة‎ 


مكتسبة 
مولدالموسين mucinogen‏ 
موسينى mucinous‏ 
متعلق بء أو يتنيز بالمخاطين ؛ 
(سايقة) مُخاطی ماغنا مخاطي muco-, muc-‏ 


سابقة تعنى المخاط أو الغشاء المخاطى . 

الطية الخاطة الشدقية mucobuccal fold‏ 
الانحناء الخطى للغشاء الخاطى » حينمايمر من الفك 
السفلي أوالفك العلوي إلى الخد . 


مخاطى غضروفى mucocartilage‏ 
قيلة مخاطية mucocele‏ 


1- انتفاخ عضو أو وعاء بسبب تجمع المخاط فيه . 

2- تورم مخاطي مَرْرّق محدد »ناكس » ينشأعن تجمع 
الإفراز المخاطي بشكل غير طبيعي » غالباًما يوجد في 
الشفة السفلى . 1 1 

3 تجمع الخاط داخل نسيج الغدد اللعابية »قد يكون 
نتيجة انسداد القناة اللعابية . 

4- كيسة مخاطية احتباسية في الغدد اللعابية » وقنواتها » 
بسبب إصابة رضحية . 

مُخاطي جلدي 

متعلق بالغشاء المخاطي » والجلد . 


mucocutaneous 


حر كة متوسطة »حر كة nتخlİl movement , intermediary‏ 
حركات الفك السفلية ضمن نطاق حركته الحدودية أو 
حركته الحفافية . 
حركة إدخال 
شرك ف ا رك 
لا إرادية حركة غير اختيارية 


movement , intrusion 


movement , involuntary 


حركةالفك movement , jaw‏ 
أية حركة للفك السفلى أو كل حركات الفك السفلى . 

حركة جانبية lateral‏ , م 

حركة الفك السفلى movement , mandibular‏ 


انظ رحركة لفاك (Jaw OVE‏ . 
حركة المضغ » حركة مضغية 
حركات الفك التي تستخدم لمضغ الطعام »أي الحركات 
الفكية تكرة عد وروي لجن بنع E‏ 
جاهزة للبلع . 
حركة الفتح » حركة الانفتاح 
عرق ة لفاك الما جيق اة لفلف 
ا 


movement , masticatory 


movement , opening 


movement , passive 


حركة سلبية 
حركة فصو ى خلفية movement , posterior border‏ 
حركة فتح خلفية movement , posterior opening‏ 
حر كة انعكاسية movement , reflex‏ 
حركةالجذر movement , root‏ 
حركة التدوير movement , rotating‏ 
حركة دورانية movement , rotary‏ 
حركة إمالة movement , tipping‏ 


حركةالسن movement , tooth‏ 
1- حركة السن الطبيعية » كما يحدث في تقويم الأسنان . 
2 حركة بسبب تقلقل السن » كما يحدث لسن مصابة 


بمرض فى الأنسجة الداعمة السنية . 


حركة تدوير movement , torque‏ 
حركة فتل حول احور . 
حركة انتقالية movement , translatory‏ 
حركة إرادية movement ,voluntary‏ 
موسيكارمين mucicarmine‏ 
مفرز للمخاط > مُخاطی muciferous = mucus-secreting‏ 
الإفراز 
مولد الموسين mucigen‏ 


- 531 - 


2-جراحة باللثة لتحسين أو تعديل عيوب في الشكل أو 


الوضع أو الكمية . 
شبه المخاط .نظير المخاط mucoid = mucus-like‏ 
كتلة شبيهة بالمخاط mucoid mass‏ 
مُخاطی شفوي mucolabial‏ 
طية ا شفوية » ثنية مخاطية شفوية mucolabial fold‏ 
غشائى مُخاطی mucomembranous‏ 

تلن بالعشاء المشاط. + 
داء الفطر الخاطي mucomycosis‏ 


مرض فطري يبدأ من الأنف وينتشرفي الأوعية الدموية 
والأوعية اللمفاوية . 

سمحاقی مخاطى 

"داق اا عا واا 
الطبقة من النسيج التي تشتمل على الُخاطية > وتحت 
المخاطية » والسمحاق ؛طبقة النسيج الضام المغلفة 

نك مخاطية › 

سديلة سمحاقية مخاطية 

انظر شريحة كاملة الثخانة (Full-thickness flap)‏ . 

السمحاق المُخاطى 
متاق ذوغطاء مقاط ؟ كمافئ الجهازالسمعي.. 


mucoperiosteal 


mucoperiosteal flap 


mucoperiosteum 


مخاط عديد السكاريد »عديد mucopolysaccharide‏ 
السكريد المخاطى 
عديدات السكاريد المخاطية mucopolysaccharides‏ 


داء عديدات السكريد الُخاطية 
انظر متلازمة هيرلر (Hurler's syndrome)‏ . 
اطي فجي 
يحتوي على كل من الخاط » والقيح أو الصديد . 
فطار عفني »داء الفطور 
المخاطية = داء الفطور الطحلبية 
مخاطية = الغشاء 
المخاطي = مخاطية الفم 
نسيج رخو من الظهارة يبطن التجويف الفموي » يطلق 
عليه عادة مخاطية اله (Oral mucosa)‏ . 
مُخاطية ا 0 
الغشاء المخاطي الذي يبطن دهليز الفم . 
مخاطية خدية » مُخاطية دهليزية » 
مخاطية الفم 1 
مخاطية شفوية 


mucopolysaccharidosis 


mucopurulent 


mucormycosis = phycomycosis 


mucosa = mucous membrane = 


oral mucosa 


mucosa , alveola 


mucosa , buccal 


mucosa , labial 


خلية مخاطية mucocyte‏ 

آدمة مخاطية mucoderm‏ 

mucodermal = mucocutaneous  ىطاخم‎ = مخاطى أدمى‎ 

ا ي 

متعلق بالغشاء المخاطى » والجلد . 

طبعة إزاحة مخاطية 1 mucodisplacement impression‏ 

انظر طبعة (1655100م12]) . 

مخاطى بشروي mucoepidermal‏ 
تداق بالققاء المخاط + اة 

مخاطي بشروي mucoepidermoid‏ 
متطاق بالقشاء الخال والب + 

سرطانة مخاطية بشر mucoepidermoid carcinoma‏ 


الورم المخاطي البشروي 


mucoepidermoid tumor 


مخاطى ليفى mucofibrous‏ 
مخاطى لثوى mucogingival‏ 


1-متعلق بالغشاء الخاطى » واللثة . 
2-متعلق بالمخاطية السنخية » والمخاطية اللثوية . 
3-مصطلح شامل للعمليات أو الإجراءات التي تختص 
أو تتعامل مع الملتقى المخاطي اللثوي وعلاقته باللثة 
الملتصقة » ومُخاطية السنخ » واللجام » والمرتكزات 
العضلية » والعمق الدهليزي . 
جملة مخاطية لثوية - جملة لثوية 
سنية dentogingival complex‏ 
مصطلح شامل لكل ما يتعلق باللثة والمخاطية السنخية بمافي 
ذلك على الظهارة الفموية » والقنزعة اللثوية » والميزاب » 
والملتقى الظهاري . والجملة الشبكية من الألياف 
الكولاجينية التي تشمل الرباط حول السني » والعظم 
السنخى » واللثة الملتصقة . 
عيوب مُخاطية لثوية 
مشاكل في النسج حول السنية بسبب لجام زائغ أو دهليز 
ضحل أو شريط ناقص من اللثة الملتصقة المتقرنة . 
ملتقى مُخاطي لثوي 
خط التحديد بين اللثة الملتصقة » والمخاطية السنخية وهو 
خط متعرج يحدد موضع التقاء اللثة الملتصقة مع مخاطية 
الما 
E‏ 
1 عمليات جراحية في النسج حول السنية لإصلاح وترميم 
عيوب في البنية النسيجية وفي وضع وكمية اللثة ال حيطة 
بالأسنان . 


mucogingival complex = 


mucogingival defects 


mucogingival junction 


mucogingival surgery 
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نسيح مخاطى mucous tissue‏ 
ا ا 
شوکی‌الشکل 
مخاط 
الإفراز اللزج للغدد المخاطية » الذي يغطي الغشاء 
المخاطي . 
أنتون التنور - فرن 
الخزف السني 
نوع خاص من الأفران ذي لهب غير مباشر » يستخدم لخبز 
الخزف السنى دون أن يتعرض لمصدر الحرارة المباشرة . 
ار حاء توتية › ئ احن توتية mulberry molars‏ 
أرحاء أولى دائمة بشكل قبة صغيرة » ذات حدبات 
متلاصقة معاء ومصابة بنقص تكون الميناء ؛ تشاهد فى 
الڙهري الولادي تسمى أيضاً أرحاء مون (s+ھامص MOOS‏ 


mucous tubules 
mucroniform 


mucus 


muffle furnace = porcelain furnace 


أو أر حاء فورنييه (Fourniet’s m0121S)‏ . 
مسحنة » مدق السّحن 
مدق ذوقاعدة منبسطة» يستخدم لسحل العقاقير على 


muller = pestle 


mulling 


سحن 


سحن الأملغم 


mulling , amalgam 


(سابقة) متعدد »عديد » كثير multi-‏ 

متعددالخلايا multicellular‏ 
مكون من العديد من الخلايا . 

multicentric متعددالمراكز‎ 


متعدد الحدبات multicuspid = multicuspidate‏ 
متعدد الحدبات multicuspidate = multicuspid‏ 
ذو حدبات عديدة » كما فى الأسنان الخلفية . 
متعدد الأسنان multidentate‏ 
ذو أسنان عديدة أو ذو نتوءات تشبه الأسنان . 
متعدد الالتواء multiflex‏ 


داء المبيضات المزمن multifocal chronic candidasis‏ 
متعدد البؤر 
متعدد البو ر multifocus‏ 
متعدد الأشكال » عديد الأشكال multiform‏ 
1 متعدد الكهوف »ذو فجوات عديدة multilocular‏ 


ذوفجوات متعددة كالتى توجدفى كيسة متعددة 
الفجوات . 

2- متعدد الخلايا » متعدد المساكن 
يحتوي على الكثير من الخلايا أو الفجوات الصغيرة . 


مخاطية فموية » مخاطية الفم 
غشاتى مُخاطى 

متعلق بالغشاء المخاطى . 
تقويم الدهليز بطعم 
غشائي مخاطي - رأب دهليزي بطعم غشائي مخاطي 

تعميق جراحي للميزاب اللثوي بواسطة وضع طعم غشاء 

مخاطي حر . 


mucosa , lingual 
mucosa , oral 


mucosal 


mucosal grafting vestibuloplasty 


مخاطى مصلى mucoserOous‏ 
التهاب مخاطی التهاب الغشاء المخاطى mucositis‏ 


التهاب الخاطية 
التهاب الغشاء المخاطى . 
التهاب المخاطية الناتج عن 
المعالجة الكيميائية 
آفات فموية وإحساس بحرقة » ومناطق حمراء قد تتقرح » 
ثم تصبح القرح متعددة كبيرة الحجم ؛ وهي أثر جانبي قليل 
الحدوث للمعالجة الكيميائية . 
التهاب المخاطية الإرتحالى- 
التهاب المخاطية الهجر 5 


mucositis , chemotherapy 


mucositis , migratory = 


stomatitis areata migrans 


التهاب المخاطية الإشعاعى mucositis , radiation‏ 
تغيرات التهابية منتشرة متميزة في مُخاطية الفم نتيجة 
للمعالجحة بالأشعة . 


1-موقف إفراز المخاط > كابح المخاط mucostatic‏ 
موقف للإفراز المخاطى . 

2-المخاطية الساكنة ` 
الحالة غير المتوترة » للأنسجة المخاطية التى تغطى الفكين . 
من المباديء الأساسية لإجراء الطبعة 2 2 إجراء 
الطبعة والأنسجة فى حالة راحة تامة . 

طبع لاط اا 
انظر طبعة (pess107ص1)‏ . 

مخاطي . مُخاطي الإفراز 
متعلق بالخاط 0 

عنبّات مخاطية » أسناخ مخاطية 


mucostatic impression 


MUCOUS 


mucous acini 


£ ا 3 

غدد مخاطية mucous glands‏ 
و 

mucous membrane غشاء مخاطى‎ 


غشاء يشتمل على الغددالُخاطية » يبطن قنوات 
وتجاويف الجسم المتصلة بخارج الجسم . 


mucous patch تطخة مُخاطية‎ 
mucous plaque لويحة مخاطية‎ 
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التّكاف = التهاب الغدة النكفية mumps = parotitis‏ 
عدوى فيروسية لإحدى الغدد اللعابية النكفية أو للاثنتين » 
كثيراًما تصيب الأطفال وتصاحبها تورّمات مؤلمة » وقد 
تسبب التهاب الغدد الجنسية عند الذكور مسببة للعقم . 

جداري 
عضو ذو خاصية انقباضية » مكون من ألياف دقيقة تتقلص 
أو تَقْصِر حيدما تستحث بواسطة النبضات العصبية ميحذثة 
حركة في الكائن الحي . قد تكون العضلة مخططة تقوم 
بحركة إرادية أو غير مخططة تقوم بحركة لاإرادية . 


mural 


muscle 


عضلة مبعدة muscle, abductor‏ 
عضلة إضافية muscle, accesory‏ 
عضلة مقربة muscle, adductor‏ 
عضلة مَفصلية muscle , articular‏ 
عضّلة ترتبط بالغشاء المفصلي الزليلي وترتكز داخل 
ا محفظة . 


مرتكزات العضّلة 
مصطلح قديم لايستعمل للجام شاذ (Abnormal‏ 
fraenum)‏ . 

عَضَّلة ذات الرأسين 

العضلة المبوقة 

انقباض العضلة » تقلص العضلة 
توتر العضلة استجابة لتنبيه عصبي . 


muscle attachments 


muscle , bicipital 
muscle , buccinator 
muscle , cardiac 


muscle contraction 


muscle , cutaneous = dermal muscle عضلة جلدية‎ 
muscle , depressor عضلة خافضة‎ 


العفتلة ذات البطيفن 
تنشأ من الثلمة ذات البطينين (1ء201 عتتاقهع101) للشاخصة 
الخشائية (5600655 8135]010) وترتكز على الفك السفلى 
قرب الالتحام )Symphsis(‏ ؛ ترفع العظم اللامي وقاعدة 
اللسان وتخفض الفك السفلي . 


muscle, digastric 


عضلة خارجية muscle, extrinsic‏ 
عضَّلة منشؤها أو ارتكازها في عضو مختلف أو جزء 
عضلة ذقنية لسانية muscle , genioglossus‏ 
عضلة ذقنية لامية muscle , geniohyoid‏ 
عضلة حنكية لسانية muscle , glossopalatine‏ 
عضلة بلعو مية لسانية muscle , glossopharyngeal‏ 
فرط توتر العضّلة muscle hypertenseness‏ 


كيسة متعددة الفحوات » كيسة 
متعددة الكهوف » كيسة متعددة المساكن 
كيسة ذات فراغات أو حويصلات عديدة متصلة . 


multilocular cyst 


عديد النوى » كثير الثوى » متعدد النوى multinuclear‏ 
ذونو ی متعددة . 

متعدد التو ی multinucleated‏ 

multiple متعدد‎ 


ذو أجزاء أو عناصر عديدة . 

multiple idiopathic haemorrhage = النزف المتعدد مجهول‎ 

السبب = ساركومة كابوزي 
ورم نقيوي متعدد 


sarcoma of Kaposi 


multiple myeloma 


متعدد » مضاعف multiplicate‏ 
مضاعفة . تضاعف multiplication‏ 
متعدد الأعرا اق » متعدد الأجناس multiracial‏ 
متعددالجذور multiradicular‏ 


متعدد الجذور « عديد الجذور multirooted = multiradicular‏ 
ذو جذور عديدة ؛ يستخدم للدلالة على الأرحاء بشكل 


خاص . 

multirooted tooth سن متعددةالجذور‎ 

ألياف مامري Mummery's fibres‏ 
نسبة إلى ج .ه .مامري « 3J.H.Mummery‏ .1926-1847 « 
لييفات عصبية في عاج آخذ بالنمو . 

mummification تحنيط‎ 


تحنيط اللب = تحنيط لب السن 
mummification of dental pulp‏ 
قطع اللب المزال حيويته مسبقا » حتى مستوى قاع الحجرة 
اللبية » ومعالجة الجزء الجذري لجعله خاملاً غير قابل 
للتحلل » وهو نوع من المعالجة اللبية (غير مستخدم في 
الوقت الحاضر) » يقوم على إزالة الجزء التاجي من اللب 
المزال حيويته عمدا ويثبت باقى اللب بمادة حافظة ؛ 
يستعمل كالك ا و و ج للبت 2 
والبارافورمالدهايد لتثبيت اللب المتبقي . 
معجون التحنيط = مركب التحنيط ٠‏ 


mummification , pulp = 


mummifying paste =‏ 
mummifying compound‏ 
مادة » تحتوي عادة على الفورمالدهيد وعناصر مضادة 
للعفونة عندما توضع ملامسة لللب المكشوف » تخثّر بروتين 
اللب الجذري . انظر أيضاً معالجة اللب بإزالة حيويته 
(Devitilizing pulp therapy)‏ . 
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عضلة ضرسية لامية 
مرونة العضلة الطبيعية » 
المرونة الطبيعية للعضلة 
خاصية طبيعية في العضّلة كونها مرنة ؛ أي أنها تنقبض 
ظيغ ار تبسط طا 
مر ونة العضلة الوظيفية « muscle , physiologic elasticity of‏ 
المرونة الفيزيولوجية للعضلة 
خاصية حيوية مميزة في العضّلة بأن تكون قادرة على إنقاص 


حجمها تحت التحكم العضلي العصبي . 


muscle, mylohyoid 


muscle , physical elasticity of 


muscle , plain عضلة ملساء‎ 
muscle , pterygoid عضلة جناحية‎ 


muscle relaxant 


چ 03 ود هه » ا 
عقار يساعد على تقليل توتر العضلة. 


إعادة و ضع العضلة muscle reposition‏ 
عملية جراحية لنقل اتصال العضلة إلى موضع وظيفي أكثر 
ملاءمة . 

عضلة أخمعية muscle,scalene‏ 


ضمن ثلاث عضلات أخمعية تنشأ على الشاخصة 
المستعرضة (655ع0]:0 6156 153257) للفقرات العنقية 
vertebrae)‏ 06101621 ) وترتكز على الأضلاع (نR)‏ .تعمل 
على استقرار وتثبيت الفقرات العنقية أو إمالة العنق إلى 


الجانب وهى عضلة مساعدة للتنفس 5 

عضلة هيكلية muscle , skeletal‏ 
نوع من النسيج العضلي متصل بالهيكل العظمي ؛ عضلة 
مخططة (Striated muscle)‏ . 


عضلة ملساء » عضلة غير مخطّطة 
عضلة مكونة من ألياف مغزلية غير مخططة ؛ تكون عادة 
العضلات اللاإرادية من هذا النوع . 
ازدياد التوتر العضلي لعضّلة مضادة لعضلة أخرى »› تمنع 
حركتها الطبيعية بسبب عدم القدرة على الاسترخاء وفقدان 
التثبيط المتبادل . 

تشنج العضّلة 
زيادة قصر وتوتر العضلة الذي لايتحرر إرادياً » ويمنع إطالة 
العضلة المتأثرة 

عضلة عاصرة » عضلة معصرة 
عضلة تحيط بفتحة طبيعية وتعمل على إغلاقها . 

العضلة القصية الترقوية 
الخشائية 


muscle , smooth 


muscle spacticity 


muscle spasm 


muscle , sphincter 


muscle , sternocleidomastoid 


زيادة التوتر العضلي بحيث يصعب استرخاؤها مما يمنع 


عضلة داخلية muscle , intrinsic‏ 
عضّلة منشؤها » وارتكازها يكون في نفس العضو أو في 
نفس الجزء . 
عضلة لاإرادية muscle , involuntary‏ 
أية عضلة تنقبض تلقائياً » وليست تحت السيطرة الإرادية . 
عضلة كويتر = = muscle , Koyter's‏ 
العضلة المغضنة للحاجب M corrugator supercilii‏ 
انظر جدول العضلات (esاMugsc)‏ . 
العضلة الجناحية muscle, lateral pterygoid = external‏ 
الوحشية pterygoid mscle‏ 


عضلة ذات رأسين ذات نشأة مفردة من الصفيحة الجناحية 
الوحشية (Lateral pterygoid plate)‏ و الجناح الكبير للعظم 
الوتدي(010معام5 )Greater wing of the‏ » وارتكازها الأول 
على النقرة بلقمة الفك السفلي ومحفظة المفصل الفكي 
الصدغي » والارتكاز الثاني جزئياً داخل القرص المفصلي . 
عضلة من عضلات المضغ وتحرك الفك السفلي حيث تنشط 
عند فتح الفم وقرب نهاية انغلاقه . 


ص دس 


muscle, levator عضلةرافعة‎ 
muscle, lingual عضلة لسانية‎ 
muscle, masseter عضلة ماضغة‎ 


تنشأ العضلة المضغية السطحية (Super ficial masseter)‏ 
على الشاخصة الوجنية والقوس الوجني وترتكز على الشعبة 
الصاعدة وزاوية الفك السفلى ؛ وتنشأ العضلة المضغية 
العميقة aE (Deep masseter)‏ الوجنى وترتكز على 
الجزء العلوي من الشعبة الصاعدة للفك السفلي . أقوى 
عضلة ماضغة وترفع الفك السفلي 


muscle, masticatory عضلة ماضغة‎ 
muscle, medial pterygoid العضلة الجناحية الإنسية‎ 


فشا على حدبة الفك العلوي (Maxillary tuberosity)‏ 
و السطح الأنسي )Media1 smface(‏ للصفيحة الجناحية 
الوحشية (012]6 613(8010]م 126121) وترتكز على السطح 
الإنسي للشعبة الصاعدة » وزاوية الفك السفلي . عضلة 
مضغية ترفع وتدفع الفك السفلي للأمام وتنشط في تحريك 
الفك السفلي أثناء الكلام . 
ذاكرة العَضّلة 
ظاهرة تؤدي بموجبها العضلات نفس الحركة لفترة طويلة 
من الزمن مثل : انغلاق الفك (عتتتاومك wه[)‏ . 


muscle memory 
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عضلة غير ۰ لطة = عضلة 
ملساء . عضّلة ناعمة 


muscle , unstriated= 


smooth muscle 


عضلة غير مخططة = = muscle , unstriped‏ 
عضلة ملساء » عضلة ناعمة smooth muscle‏ 
عضلة إرادية muscle , voluntary‏ 


أية عضّلة تحت التحكم الإرادي . مثل عضلات الرأس 
والرقبة. 

عضلات المضغ الرافعة 
زوج من العضلة المضغية » العضلة الجناحية الإنسية » العضلة 
الصدغية » فعلها الرئيسي رفع الفك السفلي لينطبق مع الفك 
العلوي . 

العضلات الوجهية المعبرة 


عضلات المضغ 
muscles of mastication‏ 


عضلات تدخل في عملية المضغ وهي : العضلة الماضغة 
)(Masseter muscle)‏ » والعضلة الصدغية (Temporal‏ 
(eاmusc‏ » والعضلة الجناحية الوحشية010ع617ام (Lateral‏ 
(©51ناتة » والعضلة الجناحية الإنسية (Medial pterygoid‏ 
(12115616 » ويصعب كل هذه العضلات فرع الفك السفلي 
للعصب مثلث التوائم ؛ عضلات المضغ الأخرى هي : 
العضلة المبوقة (Buccinator muscle)‏ « واللسان (Tongue)‏ « 
والبطن الأمامى للعضلة ذات البطنين (Anterior belly of‏ 
muscle)‏ ا » والعضلة الضرسية اللامية 010ط3/1910) 
(1eاءusص‏ » والعضلة المستديرة الشفوية (Orbicularis ris)‏ . 
عضلي 
متعلق بالعضلة (Muscle)‏ . 
رثية عضلية . روماتيزم عضلي 
نسيج عضلي 
نسيج يتكون من خلايا قادرة على الانقباض أو التقلص . 
gc GE‏ رسيي مي 
لاإرادي » ونسيج عضلي إرادي . 


muscles , elevator masticatory 


muscles , facial expression = 
muscles of facial expression 


muscles , mastication= 


muscular 


muscular rheumatism 


muscular tissue 


muscular tissue , cardiac = 


القلب المخططة striped heart muscle‏ 
انظر عضلة القلب ال وخططة (Striped heart muscle)‏ . 
نسيج عضلي لاإرادي muscular tissue , involuntary‏ 


عَضَلة ملساء أو عضلة غير مخططة لا يكن التحكم بها 
إراديا ولكنها تستجيب للجهاز العصبي التلقائي . 


muscular tissue , voluntary = = نسيج عضلي إرادي‎ 
striped nuscular tissue نسيج عضلى مخطط‎ 


عَضَلة ذات راشان »أحدهما تنشأ على القص (12ناتتاع]5) 
والأخرى على الترقوة (©137101©) » وترتكز على النتوء 
الخشائي (نتوء العظم الصدغي) (Mastoid process)‏ « 
والخط القفو ي العلو يي (Superior nuchal line)‏ للعظم 
القفوي . تعمل على امتداد ودوران الرأس وثني العمود 
الفقاري . 1 
عضلة ذات ألياف مخططة عرضانية ؛ وتكون العضلات 
الإرادية عادة من هذا النوع ا 


muscle , striated = striped muscle 


عضلة مخططة muscle , striped = striated muscle‏ 
عضلة إبرية لامية muscle , stylohyoid‏ 
عضلة إبرية لسانية muscle , styloglossus‏ 
العضلة تحت القفوي › العضلة تحت muscle , suboccipital‏ 
القذال 


عضلة تقع أسفل العظم القفوي » تعمل على إتزان الفقرات 
العنقية ووضعية الرأس » وامتداد العنق ودوران الرأس . 

العضّلة فوق العظم اللامي 
العضلة ذات البطينين (.12 عتتاقهع11) والعضلة الذقنية 
اللامية (0< 1013:010مء6) والعضلة الضرسية اللامية 
(والعضلة الفكية اللامية) (.10 كه رطه[ارM)‏ والعضلة الإبرية 
اللامية (." 519103:010) ترتبط بالجزء العلوي من العظم 
اللامي (Hyoid bon)‏ وتعمل على اتزان واستقرار ورفع 
العظم اللامي وخفض الفك السفلي . 


muscle , suprahyoid 


عضلة صدغية muscle , temporal‏ 
المرونة الكلية للعضلة muscle , total elasticity of‏ 
مجموع التأثيرات المشتركة للمرونة الطبيعية والمرونة 
الوظيفية للعضلة . 
عضلة معترضة للسان › muscle , transversus linguae‏ 
العضلة اللسانية المعترضة 


العضّلة شبه المنحرفة » العضلة المربعة 

المنحرفة 
تنشأ على الط القفوي العلوي (Superior nuchal line)‏ 
والشاخصة الشوكية (0500655 12015م5) للفقرات العنقية 
السابعة وجميع الفقرات الصدرية مع ارتكازها على الترقوة 
(©0190161) ولوح الكتف . ترفع الكتف وتدور لوح الكتف . 

تشذيب عضلى حفافى = تشكيل muscle trimming = border‏ 

molding = tissue molding الحافة - تشكيل 00 حفافى‎ 

تشكيل مادة اللطبع بواسط شط أو مرك الالسجة 
العضلية المجاورة لحواف الطبعة . 


muscle, trapezius 
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مبيد فطري 


mycocide = fungicide 


الغلالة المخاطية mycoderma‏ 

داء المبيضات mycodermatitis‏ 
التهاب يصيب الأغشية المخاطية . 

شبه الفطر » فطرانى mycoid‏ 

داء الفطر . فطار mycosis‏ 
مرض يسببه الفطر . 

mycosis , actino- داء الشعيات‎ 


كابح الفطر mycostatic = mycostat = fungistatic‏ 
ناتج عن الفطو ر“ فطار ي 

متعلق بأي مرض فطري أو داء فطري . 

التهاب الفم الفطارى- السلاق mycotic stomatitis = thrush‏ 


mycotic 


منخري mycteric‏ 
متعلق بالتجويف الأنفي . 

١ عا‎ 

غمد النخاعين » الغمد الميالينى 

لياف ميالينية ٠‏ 

كرية نقيوية » خلية نقيية » خلية نخاعية 

نخاعي » نخاعي المتشأ . 


myelin 

myelin sheath 

myelinated fibers 

myelocyte 

myelogenic = myelogenous 

نقيوي المنشأ 
ينشأ من الخلايا النخاعية بالنخاع العظمي . 
شبه النقي » شبيه النخاع 

متعلق بالنقي أو نخاع العظم . 


myeloid 


سا ركومة نقيوية myeloid sarcoma‏ 
خلية لمفاوية نقيوية myelolymphocyte‏ 
تماق 6 ب« ك 47 0 
ورم نقيي » ورم نخاعي myeloma‏ 


ورم ينشأمن خلايا النخاع العظمي ويتكون من خلايا 
نقيوية ؛ ورم ذو خلايا نخاعية (Bone- marrow cell‏ 


. tumour) 
myeloma , multiple = ورم نقيي متعدد = ورم نقبي بلازمي‎ 
myeloma , plasma cella الخلايا‎ 
mylo- (سابقة) ضرسى »؛رحوي‎ 
mylodus EET رحی‎ 


مصطلح قديم لسن طاحنة . 
عضلة لسانية ضرسية 
1- جزء من العضمّلة البلعومية القابضة العلياء ينشأمن 
الحافة الضرسية اللامية فى الفك السفلى . 
3 شريحة من الح تنص م ال الجر اللشاية: 


12171081055115 muscle 


نسيج يمكن التحكم به إرادياً » ويؤثر على الحركة . يوجد 
متصلاً بالعظام » ويشتمل على العضلات الماضغة › 


تعضل » نشاط عضلى »الحملة العضلية musculation‏ 

الجهازالعضلى 1 musculature‏ 
جهاز العضلات في الجسم أو أي جزء منه . 

musculi ضصلات‎ 


musculocutaneous = musculodermic 
. متعلق بكل من العضلة (اءوMu) » والجلد («ن)؟)‎ 


musculodermic - 75 


عضلى وجهى musculofacial‏ 

فعضل غشائى musculomembranous‏ 
لر كا مح ل و 

عضلى هيكلى musculoskeletal‏ 

عة( لأنينية ( musculus‏ 

mush bite = squash bite عضة رقيقة‎ 


مكل" الو المرعزية و الشخيا و الاف وا 

كتلة من الشمع اللين بين الحدبات الإطباقية في الفك 

العلوي والسفلي . 
ان ا 
طكفرة 

حينما يختلف الكائن الحي عن أبويه في واحدة أو أكثر من 

خصائصه المكتسبة نتيجة للتغير الوراثي . 


muslin buffs 


mutation 


mute أبكم 5 أخر س‎ 
mute , deaf أ 1 ۴ أ‎ 
a ESL 

يبتر » یشوه »› يجدع mutilate‏ 
بتر »تشویه › جدع mutilation‏ 
جلدى مُخاطی mutocautaneous‏ 


على اله 
ألم عضلي »ألم العضلات ٠‏ 
(سابقة) فُطري قُطر 
المتفطرات 

فتضبيلة من اط ات #عاندات مضرية الشكل من رة 

الفطور الشعاعية (Actinomycetales)‏ . 
امتفطرة 

نوع من جنس المتفطرات (16112656ع817002) » تشاهد 

كعصيات رفيعة عديمة الحركة ومتشعبة أحياناً » موجبة 

الجرام » هوائية . 


myalgia = muscular pain 
myc- و‎ mycet- و‎ mycOo- 


mycobacteriaceae 


mycobacterium 
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رد الحافة الضرسية اللامية » 
ارجاع الحافة الضرسية اللامية 
إزالة جراحية للحافة الضرسية اللامية التي قد تو ثر على 
الانطباق المريح للبدلة السنية الكاملة بالفم 
عَضلة بُلعومية ضرسية 
جزء من العضلة البلعومية القابضة العليا » انظر مدخل 
عضلة بلعومية ضرسية (Mylopharyngeus)‏ . 


mylohyoid ridge reduction 


mylopharyngeal muscle 


(سابقة) عضلة » عضلى myo-‏ 
سابقة تعنى عضلة (Muscle)‏ : 

أرومة ا » خلية بدائية عضلية myoblast‏ 
واحدة من الخلايا التي تكون الألياف العضلية . 

الو دم الآر ومي المتفيلي myoblastoma‏ 


ورم حميد » يُسمى عادة ورم الأرومات العضلية ا حبيبي » 
كان يعتقد أنه مكون من أرومات عضلية » إلا أن متنشأه 
الآن محل جدال ؛ قد يحدث على الجلد والغشاء المخاطى 


أو المجرى المعدي المعوي أو التجويف الفموي » وخاصة 


على اللثة والسطح الجانبي والسطح الظهري للسان . 
التهاب عضل القلب myocarditis‏ 


التهاب الجدران العضلية للقلب وقد يكون بشكل التهاب 
عضَلة القلب الحاد أو التهاب عضلة القلب المزمن . 


التهاب عضلة القلب myocarditis , acute bacterial‏ 
الجرثومى الحاد 
عضلة القلب myocardium‏ 
عضلي ظهاري myoepithelial‏ 
خلية عضنكة ظهارية myoepithelial cell‏ 
الخلل الو ظيفي الألي اللفافي myofacial pain dysfunction‏ 
العضلى 


الوظيفة » والألم الذي قد يكون موضعياً ومنحصراً 
بالمفصل أو منتشراً يشمل العضلات الماضغة أو مناطق 


أخرى من الوجه » والرأس » والرقبة . 
عضلى لفافى myofascial‏ 
متغلق بضفاق العضلة أو لفافة العفيلة : 
أييفات عضلية myofibrils‏ 
عضلي و ظيفي myofunctional = muscle function‏ 


متعلق بوظيفة العضلة في تقويم الأسنان : محاولة تعديل 

العلاقة السنية أو العلاقة الهيكلية العظمية أو كليهما بواسطة 

تعديل وظيفة العضلة . 
طبيقة عضلية وظيفية › 

جهاز عضلي وظيفي 

انظر طبيقة (ععصةناممة) . 


myofunctional appliance 


ضرسی لامى mylohyoid‏ 
متعلق بالأرحاء السفلية والعظم اللامي . 

حفرة ضرسية لامية mylohyoid fossa‏ 

تلم ضرسي لامي mylohyoid groove‏ 


تلم على السطح الداخلي للفك السفلي تحت الخط 
الضرسي اللامي » يستقر فيه العصب الضرسي اللامي » 
والأوعية الدموية الضرسية اللامية . ا" 

خط ضرسي لامي » مستوى ضرسي لامي 
ارتفاع على السطح الداخلي للفك السفلي من الشعبة 
الصاعدة للفك السفلى إلى الذقن » تتصل به العضلة 
AE RT‏ الحلا 


mylohyoid line 


عضلة ضرسية لامية mylohyoid muscle‏ 
صفيحة رقيقة عضلية بطول الحيد الضرسى كك 
السطح اللساني من حب الت اللي الات 


الضرسيتان اللاميتان على كلا جانبي الفك السفلي 
تلتحمان لتكونان الجزء الآمامي من قاع الفم ويعصبها الفرع 
الضرسي اللامي من العصب السنخي السفلي . تساعد 
العضلة الضرسية اللامية على رفع العظم اللامي وخفض 
الفك السفلي أثناء البلع . 

انظر مدخل عضلة فكية لامية (وناءلاهنط0/910) . 


عصب ضرسى لامى mylohyoid nerve‏ 
و اللامية والبطن الأمامي من العضلة 
ذات البطنين . 

العضلة الفكية اللامية mylohyoideus‏ 

المنطقة الضرسية اللامية mylohyoid region‏ 


منطقة على السطح اللساني للفك السفلي تتميز بال حافة 
الضرسية اللامية واتصالها بالعضلة الضرسية اللامية 
(Mylopharyngeus)‏ . 
ار تفاع ضرسي لامي » حيد ضرسي لامي « mylohyoid ridge‏ 
حافة ضرسية لامية 
ارتفاع عظمي يمر على طول السطح الداخلي لجسم الفك 
السفلي تتصل به العضلة الضرسية اللامية . يفصل الارتفاع 
الضرسي اللامي بين تجويفين : انخساف علوي متقدم 
تستقر بمواجهته الغدة اللعابية تحت اللسان » وانخفاض 
سفلي متراجع يؤوي الغدة اللعابية تحت الفكية ؛ حينما 
يمتص العظم السنخي بعد القلع » يصبح الحيد الضرسي 
اللامي سطحيا أي قريباً من السطح » ويصبح مصدراً للألم 
نتيجة ضغط البدلات السنية الكاملة عليه . 
انظر تحت حافة ارتفاع ()eچRid)‏ . 
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التهاب الغدة الخاطية 

التهاب يصيب الغدة المخاطية أو الغدد . 

التهاب الغدد المخاطية الشفوية - 
التهاب الشفاة الغدي 


myxadenitis 


myxadenitis labialis = 


cheilitis glandularis 


وذمة مخاطية myxedema‏ 

رم غضروفي مخاطي myxochondroma‏ 
ورم يتكون من النسيج المخاطي » والنسيج الغضروفي . 

خلنة مخاطية myxocyte‏ 

myxoedema = myxedema وذمة مخاطية‎ 


قلة إفراز الغدة الدرقية بسبب قلة نشاط الغدة الدرقية مما 
يؤدي إلى انخفاض حيوية الخلايا في جميع أنحاء الجسم . 
يسبب فى الحالات الشديدة أعراضاً تشمل جفاف بالجلد 
رهضت الكو واا الج ر ام جرد ون: 
وتعبيرات غبية » وضعف عام بالعضلات . 

ورم غدي ليفي 
مخاطي = ورم غدي ليفي 

ورم ليفي مخاطي 

شبه المخاط » مخاطي الشكل 


myxofibroadenoma = adenofibroma 


myxofibroma = myxoma 


myxoid = mucus-like 


ورم شحمى 2 مخاطى myxolipoma‏ 
ورم مخاطى myxoma‏ 


ورم حميد مكوّن من النسيج الضام المخاط. 
ورم مخاطي سني المنشأ 
ورم في الأجزاء الفكية الحاملة للأسنان يتكون من النسيج 
شبه المخاطي ؛ قد يكون حالة ورم خبيث موضعي . 
داء الأورام المخاطية » تعدد الأورام المخاطية » 
وام فاي 
سيلان مُخاطي » ثر مخاطي 
السياب غزير وتدفق للمخاط . 
ساركومة مخاطية 
الفيروس المخاطي 


myxoma , odontogenic 


myxomatosis 


myxorrhea = myxorrhoea 


myxosarconma 


myxovirus 


شبه الحَضّلة » عضلانى 


myoid = muscle-like 


علم العضلات » مبحث العضلات myology‏ 
دراسة العضلات . 

انحلال عضلي > تلل العضل myolysis‏ 

ورم عضلي myoma‏ 


العَضَّلةالملساء سمي : الوَرّم العضلي الأملس 
)Leiomyom2(‏ » وإذا كان من العضّلة الخططة مه : 
الورم العضلي ال وخطط (Rhabdomyoma)‏ . 


لين العضلات myomalacia‏ 

ورا ام عضلي myomatosis‏ 
تطور ورام عضلية متعددة : 

متعلق بالورم العضلي myomatous‏ 
متعلق ب أو شبيه بالورّم العضلي . 

التهاب عضلى myositis‏ 


التهاب يصيب العضلة الإرادية . 
حالة مرضية فى العضلات » والأوتار والأربطة » يترسب 
فيها العظم بغير انتظام في الأماكن المصابة ؛ قديكون حالة 
التهاب عضلي تعظمي مترق يعتقد بأنه مرض وراثي » أو 
التهاب عضلي تعظمي رضّحي » يحدث في مكان الإصابة ؛ 
E‏ الاجك EAE‏ 
صعوبة في فتح الفم . 

تقلص عضلي »تشنج عضلي myospasm = muscle cramp‏ 
تشنج تقلصي مستمر لاإراداي للعضلة يسبب ألم حاد . 
انظر ضزز (5لالطاكة15) . 

بضع العضلة 
عملية جراحية يتم فيها القطع الجراحي للعضلة . 

(سابقة) مخاط » مخاطى » شبه المخاط myx- , myxo-‏ 
سابقة تعنى مخاط (Mucus)‏ 2 مخاطى (ئMuc0u)‏ » شبه 
المخاط (Mucoid)‏ 


myositis ossificans 


myotomy 
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وحمة ظهارية » وحمة ظهارية 

سه و 
ورم وعائي شعري خلقي » يكثر حدوثه على السطح 
ماري للريية. .ارقا بره A‏ 
التصبغ النبيذي (Post- wine stain)‏ . 

naevus , oral epithelial = = وحمة ظهارية فموية‎ 


وحمة إسفنحية بيضاء 


naevus , epithelial 


naevus flammeus 


white sponge naevus 
وحمة إسفنحية بيضاء‎ 
وحمة تصيب مخاطية الفم ومخاطية الأنف » تتميز بآفات‎ 
بيضاء إسفنجية على طيّة سميكة من الغشاء الخاطى ؛‎ 
1 . ويعتقد بأنها حالة وراثية‎ 


naevus , white sponge 


ظفر > مسمار » يثبت nail‏ 

nail biting قَضم الأظافر‎ 

nail brush فرشاة الأظافر‎ 

nance’s analysis تحليل نانس‎ 

زردية غلق العروة لنانس Nance’s closing loop pliers‏ 
انظر زردية (sإه‌نا٥)‏ . 

Nance’s holding arch قوس نانس الحامل‎ 


انظر طبيقة القوس الحامل (Holding arch appliance)‏ . 
قراغ نانسي الجنوحي ‏ فراغ نانسي 
الانحرافى » (حيز التفاوت بين الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة) 
الفرق بين المسافة التي يحتلها الناب اللبني والطاحنين 
اللتين تلك ال يشكبلها النات الذائم والطباحكين 
الدائمتين في كلتا الناحيتين من القوس السنية . 


Nance leeway space 


1-(سابقة) صغير الحجم nano-‏ 

2 - جزء من ألف مليون 

nanocephalia = nanocephaly قزامةالرا أس‎ 

أقز 1 الر أس nanocephalic‏ 

أقز 1 الرأس nanocephalous‏ 
ذو رأس صغير غير طبيعي . 

قزامةالرا أس nanocephaly‏ 

قزمي » شبيه القزم . قَرّماني nanoid = dwarf-like‏ 

ميناء قز مانی nanoid enamel‏ 
ميناء رقيقة غير عادية . 

جزء من بليون من المتر (نانو متر) nanometer‏ 

nape = napex القفا=المقذ‎ 


ظهر الرقبة » الجزء تحت القفا . 


N = nitrogen رمز النيتروجين‎ 

الرمر الكياي لر ار رجن : 
رمز الصوديوم 

الوم الكيماي ایق : 


[مختصر] لايو جد مرض = N.A.D. = no appreciable disease‏ 
ملموس= لاشيء مكتشف غير طبيعي 


Na = sodium 


nothing abnormal 
discovered 
NaF = sodium fluoride رمز فلوريد الصوديوم‎ 
٠:ا الو اسان الور‎ 
رمز النيكل‎ 
. الرمز الكيميائي لعنصر النيكل‎ 
في المساء ( لانينية)‎ 
. تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية‎ 
مناه وا ا يه‎ 
. تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية‎ 
N.T.P. = normal temperature  ةرارحلا [مختصر] و‎ 


Ni = nickel 


noct. = nocte - at night 


noct. maneq. = nocte maneque 


والضغط الطبييعين and pressure‏ 
[مختصر] لم شخص بعد N.Y.D= not yet diagnosed‏ 
سرطانة وحمية naevocarcinoma‏ 


نظير الوحمة . وحمانى naevoid = nevoid‏ 
عاذ ن الوعحمةة: 
ورم بطاني وحمي أصفر 
ی يات مله دك على ا 
اال ك ف ع و" 
ورم الخلايا الوعائية الداخلية naevoxanthema-endothelioma‏ 
الشمعي الوحمي 
مرض يتميز بوجود عقد صفراء يابسة تظهر على جلد 
الأطفال الرضع وبالأخص على الوجه والأطراف . 


naevus = nevus = birth mark 


naevoxantho-endothelioma 


وحمه 
1- منطقة تطورية مصطبغة على الجلد أو الغشاء المخاطى . 


naevus , blue 3 


ورم ميلانيني حميد أسود مرق » يشاهد كنمو عقدي صغير 
محدد على الوجه ويحدث أيضا على الساعدين واليدين ؛ 
ويكثر حدوثه أثناء الطفولة . 
وحمة كهفية = ورم عرقي 
دموي كهفي |0 


naevus CaVvernOosus = 


cavernous haemangioma 
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للأشعة »في موقع ذروي بالنسبة لجذور القواطع المركزية 
العلوئة:. 
قُرَين الأنف » محارة أنفية 
أي واحد من العظام الثلاثة الرقيقة الخذروفية اللفافية 
التى تشكل جوانب التجويف الأنفى . 
فُثزعة أنفية » العرف الأنفي 
العرف الأنفي لعظم الفك 
العلوي 
ارتفاع على الحافة الداخلية للنتوء الحتكي للفك العلوي 
توحص هع عظم الميكعة 5 
العرف الانفى لعظم الحنك nasal crest of the palatine bone‏ 
ارتفاع على الحافة الداخلية لعظم الحنك يتمفصل مع عظم 


nasal concha 


nasal crest 


nasal crest of the maxilla 


الميكعة . 

تغذية أنفية nasal feeding‏ 
تغذية من خلال الأنف . 

حفر ة أنفية nasal fossa‏ 


خط أنفى »مستوى أنفى nasal line‏ 
خط يجري على جانبي عرضي الأنف إلى زاويتي الفم . 

عضلة أنفية nasal muscle‏ 
العضّلة الضاغطة الأنفية (Muscle compressor naris)‏ « أو 


العضلة المو شعة الأنفية (Muscle dilatator naris)‏ . 


أعصاب أنفية nasal nerves‏ 
تعصب الجلد » ومخاطية الأنف » انظر مدخل أنفى 
(Nasalis)‏ . 

nasal notch ثُلمة أنفية‎ 


فراغ غير منتظم بين الشاخصتين الزاويتين الداخليتين للعظم 
اللبهى : 
قرات ا وها اننظ 
النقطة الأفية الأنيفى 
نقطة الدرز الأنفى الجبهى المتوسط . 
نات أنفى » شاخصة أنفية 
التتو ء الأنفي لعظم 
الفك العلوي 
النتوء الجبهي . 
منعكس بختريف (Bekhterev’s reflex)‏ . 
حجاب أنفي » حاجز أنفي »وترة الأنف 
في الصور الشعاعية حاجز غير منفذ للأشعة يفصل تجويفي 
الأنف البيضاويين الظليلين المفذين للأشعة . 1 


nasal pits 


nasal point = nasion 


nasal polyp 


nasal process 


nasal process of the maxilla 


nasal reflex 


nasal septum 


منديل »سترة napkin‏ 
حامل المنديل napkin holder‏ 
منديل ور فى napkin , paper‏ 
0 و و ساو 7 
(سابقة) تخدير 5 خدارى »مخدر»› منوم narco-‏ 
غشية المخدر »التخدرية » غيبوبة خدرية › narcoma‏ 
سبات تخدري 
narcosis‏ 


تخدر .سبات تخديرى 
حالة من غياب الوعي العميق أو السبات ناتم عن تعاطي 
مخدر ؛منوم »تخدري narcotic‏ 
2- أية مادة أو عقار يسبب التخدير ويخفف الألم 4 مثل 
مشتقات المورفين » والهيروين » والبيثيدين .لا 
تستخدم في العمليات السنية العادية . 
3- أي شخص مدمن للمخدرات . 
و - 


يخدر 


narcotism 
narcotize 
naris = nostril ) مَنخر » فتحة أنفية ( مفرد‎ 
إحدى فتحتي الأنف الأماميتين . (ج : فتحتي الأنف ة۸‎ 
؛تظهرفي الصور الشعاعية ظليلة منفذة‎ (= nostrils 
. للأشعة بيضاوية الشكل‎ 


naris muscle , compressor عضلة ضاغطة أنفية‎ 

naris muscle , dialator عَضَلَة موسّعة أنفية‎ 

أنفى nasal = nasalis‏ 
اق بالق 

فغرالغارالأنفى nasal antrostomy‏ 
انظر فغر الغار 1 5 

nasal arteries شرايين أنفية‎ 


أتغذي التجويف الأنفى والحاجز الأنفى والجيوب الجاورة . 
انظر مدخل الشريان الى الظهري 1 (Dorsalis‏ . 
عظم الأنف . قصبة الأثف nasal bone‏ 
أحد العظمين الصغيرين اللذين يكونان جسر الأنف أو 
قصبة الأنئف . 
nasal capsule‏ 
تركيبات غضروفية محيطة بالتجويف الأنفي الجنيني . 
تجويف أنفى › حفر ةآنفية nasal i‏ 
مر هوائي محاط بالحجاج من الأعلى » والحنك الصلب من 
الأسفل » والجدران الداخلية للجيوب الفكية العلوية ؛ 
نظهر في اراشا كفن لعن ن 
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)1 60660 مينائية أولية وظهارة مينائية ضامرة‎ E 
. enamel epithelium) 

غشاء ظهاري رقيق يغلّف ميناء السن خلال التطور 

ا وور ا و ا بامتخدام 

ال 


(سابقة) أنف »2 أنفي naso-‏ 

أنفي سنخي nasoalveolar‏ 

كيسة أنفية سنخية nasoalveolar cyst‏ 
انظر كيسة 050) . 

أنفى جيبى › أنفى غاري nasoantral‏ 
متعلق بالأنف والجيب الفكي اللوي . 

التهاب الأنف والجيب nasoantritis‏ 

أنفي قاعدي nasobasilar‏ 

nasobasilar line = basinasal lie « الخط الآنفي القاعدي‎ 

المستوى الأنفي القاعدي 

أنفي قصبي . ا شعي nasobronchial‏ 


أنفى حدق 2 أنفى 5 nasobuccal‏ 
متعلّق بالأنف والخد . 

أنفي شدقي E‏ مي › أنفي خدي nasobuccopharyngeal‏ 

ا 

متعلق بالأنف » والخد . والبلعوم . 

أنفي هُدبي nasociliary‏ 
متعلق بالأئف » والعين » والحاجب . 

عصب أنفي هُدبي nasociliary nerve‏ 


يعصب المقلة » والجفن » والأنف » والجيب الغربالي » 
والجيب الوتدي .انظر مدخل أنفى هدبى (Nasociliaris)‏ . 


أنفي جبهي nasofrontal‏ 
متعلق بالأنف وعظم الجبهة . 

أنفى تناسلن. nasogenital‏ 
متعلق بعلاقة التغيرات الوظيفية بين الغشاء الخاطى الأفى 
والأعضاء التناسلية . 0 

أنفي شفو ي nasolabial‏ 


متعلق بالأنف والشفة وفى اتجاه الأنف أو الشفة . 
كيسة أنفية شفوية 1 nasolabial cyst‏ 
كيسة تطورية تنشأ فى الأنسجة الرخوة تحت الطية الأنفية 

القوية , 1 

الخط الأنفى الشفوى . المستوى الأنفى الشفوى عدذا اوزطواهئو" 
حايس ا الشف بزاوية انم في لقن الداحية . 

عضلة أنفية شفوية nasolabialis‏ 


شوكة الأنف . الشوكة الأنفية 

الشوكة الأنفية الأمامية » شوكة الأنف 

الأمامية 
علامة تشريحية غير منفذة للأشعة » تشاهد في الأفلام 
الشعاعية حول المنطقة الجذرية للثنايا العلوية . توجد على 
خط الوسط أعلى من الثقبة الحتكية الأمامية عند النهاية 
السفلي للحاجز الأنفي الأوسط . (في تقويم الأسنان) : 
علامة لقياس الرأس : توجد على بروز الرأس الجانبي » 
وتمثل أقصى نقطة أمامية على الحنك عند التلاقي المائل 
للسطح الأنفي مع السطح الفموي .انظرالشويكة 
(Acanthion)‏ . 

الوريد الأنفى الخارجى › 

الور يد الأنفى الظاهر ` 
وماك ات ان ف 


. (Nasalis externa) 


nasal spine 


nasal spine , anterior 


nasal vein , external 


. انظر وريد أنفي خارجي 


٠. ٠ 3 

nasioalveolar انفى سنخى‎ 
SKE A 

النقطة الانفية nasion‏ 


العلامة السهمية المنصفة السفالومترية لقياس الرأس وهي 
علامة ثابتة عند التقاء عظم الجبهة مع عظام الأثف في 
موضع تقاطع الدرز داخل الأنف والدرز الأنفي الجبهي . 
( في قياسات الجمجمة) :هي إحدى العلامتين التشريحيتين 
على النسيج الرخو والنسيج الصلب ؛ علامة للنسيج 
الرخو :هى أعمق نقطة فى الانخفاض عند جذر الأئف 
أسفل ا «مقدمة الرا أس» (Forehead)‏ ¢ وعلامة نسيج 
صلب : هى أقصى نقطة أمامية على الدرز الجبهى الأنفى › 
امان ار لصم 7 ١‏ 
نقطة الأنف العظمية › النقطة الأنفية العظمية 
أقصى نقطة أمامية على الدرز الأنفى الجبهى كما تشاهد على 
العو اعا احا اة ` 
نقطة الأنف على النسيج الرخو 
أعمق نقطة فى المنخفض بين الأنف والجبهة على خط 
ا 
التهاب الأنف 
التهاب الغشاء ال خاطي للأنف . 


12251012 , bony 


nasion , soft tissue 


nasitis 


غشاء نازمث Nasmyth's membrane‏ 
نسبة إلى أ .نازمث « A.Nasmyth‏ « جراح أسنان 


1 -قشيرة مينائية أو لية (Primary enamel cuticle)‏ . 
2 ظهارة مينائية مختزلة (Reduced enamel epithelium)‏ . 
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أثقبة أنفية حَتّكية 
انظر ثقبة (معصتهره©) . 
ميزاب أنفي حَتكي » أخدود أنفي 
حتكي 
ادود على سطع عل اليك يكن فيه المت الا 
الحتكي والأوعية المصاحبة له . 
يعصب ا لعلف الخ الف . انظر عضلة أنفية 
حتكية (Nasopalatinus)‏ 1 
تخدير إحصاري للعقصب الأنفى nasopalatine nerve block‏ 
اللتكى + تخد تاشن اللعقيل ال اليكو 
حقن الخد الموضعي في منتصف الحنك خلف القواطع 
العلوية وذلك لتخدير الحنك (طليعة الفك العلوي) . 
الضفيرة الأنفية الحَتَكية 
ضفيرة من الأعصاب الأنفية الحتكية في الثقبة القاطعة . 
أنفي بلعومي 
1- متعلق بكل من الأنف والبلعوم . 
2- متعلق بالبلعوم الأنفي . 
ورم وعائي ليفي أنفي 
بلعومي 


nasopalatine foramen 


nasopalatine groove 


nasopalatine nerve 


nasopalatine plexus 


nasopharyngeal 


nasopharyngeal angiofibroma 


سرطان أنفى ملق می nasopharyngeal cancer‏ 

جوف الله م الأنفي nasopharyngeal cavity‏ 

تنبيب تل مي أنفي nasopharyngeal intubation‏ 
طريقة لتمرير أنبوب مرن داخل البلعوم الأنفي من خلال 
الف . 

التهاب البلعو 1 الأنفي nasopharyngitis‏ 

مكشاف أنفى بلعو می nasopharyngoscope‏ 

nasopharynx ١ بلعو 1 أنفي‎ 


منطقة من التجويف الأنفي تمتد إلى الخلف لتتصل مع 
البلعوم ؛ وتغلق بواسطة الحنك الرخو أثناء البلع . 


متعلق بالحاجز الأنفى nasoseptal‏ 
مكشاف أنفى بلعو می nasopharyngoscope‏ 
التهاب الحاجز الأنفى nasoseptitis‏ 


التهاب الجيوب الأنفية nasosinuitis = nasosinusitis‏ 

أنفى شو كى (النقطة الأثفية الشوكية) 
نقطة عند قاعدة الشوكة الأمامية الأنفية + النقطة المنوسطة 
على الخط الذي يصل النقاط المنخفضة على حافة فتحة 
الأنف من كل جانب . 


2 a 
انفي رغامي‎ 


nasospinale 


nasotracheal 


شريحة عضلية من العضلة الحيطية الفموية تربط الشفة 
العليا بالحاجز الأنفي . 
أنفى دمعى 
1- متعلق بالعظم الأنفي » والعظم الدمعي . 
2- متعلق بالأنف » والجهاز الدمعي . 
قناة أنفية دمعية » مسال أنفى دمعى 


nasolacrimal 


nasolacrimal canal 


التجويف الأنفي . 
محری أنفى دمعى » قناة أنفية دمعية nasolacrimal duct‏ 
ميزاب أنفى دمعى nasolacrimal groove‏ 


علم الأنف > مبحث أمرا اض الأنف nasology‏ 


انظر تثبيت (١10)×ا۴)‏ . 


nasomandibular fixation 


أنفى فكى nasomaxillary‏ 
متعلق بالنتوء الأنفي والفك العلوي . 
أنفى ذقنى nasomental‏ 


متعلق بالأنف والذقن . 

م عكدر أنفي ذقني 
تقلّص العضلة الذقنية الذي يسبب رفع الشفة السفلى نتيجة 
ضربة على جانبي الأنف بمطرقة . 


nasomental reflex 


أنفى فموى naso-oral‏ 
متعلق بالأنف والفم . 
أنفى حنكى nasopalatine‏ 


متعلق بالأنف والحنك . 
الشريان الأنفى الحَتَكى = الشريان 
الوتدي الحتكي 0 
القناة الأنفية الحتكية 
1-أحد الممرات من التجويف الأنفى للحنك وهى مسدودة 
عادة فى الإنسان . 1 ١‏ 
قا رص ةف الثقبة الأنفية الحتكية أو الثقبة القاطعة ؛ 
بمرالحَصب الوارد الأنفى الحتكى من المخاطية واللثة فى 
الول لكاتو ب تداق لالع ق 
القاطعة والقناة القاطعة »ثم يتحد مع الفرع الحُلوي 


nasopalatine artery = 
artery sphenopalatina 


nasopalatine canal 


كيسة أنفية حتكية = = nasopalatine cyst‏ 
كيسة القناة القاطعة incisive canal cyst‏ 


كيسة تطورية تنشأ من ظهارة القناة الأنفية الحَكية . 
مجرى أنفى حنكى . النفق الأنفى الحنكى nasopalatine duct‏ 
کن لحر الأنفى الحتكى nasopalatine duct cyst‏ 

١ ١ )©0590 انظر كيسة‎ 
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-آي جزء ضيق لعضو أو عند التقاء جزئين 

3- ذلك الجزء من السن مكان التقاء التاج بالجذر » وهو 
SE U‏ دمن A‏ 
عنق السن (Tooth cervix)‏ . 

4- أضيق منطقة أسفل النتوء اللقمى من الشعبة الصاعدة 
للفك السفلي . 


عق تشريحى neck , anatomical‏ 
عق النتوء اللقمى neck , condyloid process‏ 
عق سنى neck , dental‏ 
وو 1 
عنق عضو الميناء neck , enamel organ‏ 


neck , mandibular 


عنق فكى سفلى »عق الفك السفلى 
عثق الفك السفلى 


neck of mandible 


علق اللقمة neck of the condyle‏ 
ذلك الجزء من الشعبة الصاعدة للفك السفلى التى تتلاقى 
مع لقمة الفك السفلي . 0 
طوق الرقبة « شريط الرقبة <« neck strap = cervical Strap‏ 
رباط عنقي 


نوع من حزام الرأس التقويمي » وهو طبيقة صممت لتنطبق 

حول العنق 2( ويستخدم كاداة تثبيت للشد من خارج الفم 

لطبيقة تقوبمية داخل الفم . 
عق السن 


neck , tooth 


(سابقة) ميت »نخر necro-‏ 
البلى الحيوى necrobiosis‏ 


تدريجيا . 
ل ا الحيوي 


necrobiotic = necrotic 


تخر متنخر 2 براك الأسسجة necrose‏ 

متموت necrosed‏ 
للدلالة على نسيج ميت وليست له تغذية دموية . 

necrosis نخر‎ 


0 ملاصقة حون أو داخل منطقة محددة . 


و 


س سل لله 
م م 


necrosis , caseation تنخر متحبن‎ 
necrosis , dental = tooth decay iw نخر سنى = تسوس‎ 
necrosis و‎ osteoradio- نخر عظمى شعاعى‎ 


بسبب المعالحة الشعاعية . 
5 لي ل د كما اس تق 352 
نخري » متنخر » تنكرزي »نخر 
متعلق بالتنكرز أو التنخر . 


necrotic 


للدلالة على طريقة إمرار أنبوب التخدير من خلال الأنف 


والر امي . 
أنفى فُرینی > نف محاري nasoturbinal‏ 
ف nasus =nose‏ 
ولادي » ميلادي natal‏ 
متعلق بالولادة . 
أسنان ولادية natal teeth‏ 


natural 


تسنن طبيعى » أسنان 
طبيعية - أسنان 

أسنان طبيعية فى القوس السنية ؛ إما الأسنان اللبنية أو 
الأسنان الدائمة » أو الأسنان الختلطة . 

الوضع الطبيعي للرأس natural head position‏ 
(في تقويم الأسنان) : يفضل أن يكون رأس المريض في 
الوضع الطبيعي حينما يفحصه أخصائي التقويم وبا مثل 
أخصائي جراحة الوجه والفكين وأخصائي توصيف الأسنان 


natural dentition = dentition 


. (Anthropologist) 
natural tooth crown تاج السن الطبيعية‎ 
nature طبيعة‎ 
nature of occlusion طبيعة الإطباق‎ 
nausea غَثيان‎ 

الشعور بالميل للقيء 
غَتَيائي »> مغث nauseous‏ 


متعلق بالغثيان أو يسببه . 
أسلوب نيلون عديم 
ا 
أسلوب نيلون = أسلوب الفرشاة 


Nealon's non-pressure technique 


Nealon's technique = 

brush technique 
يقة بناء الحشوة الأكريليكية بواسطة الفرشاة وهى طريقة‎ 

لإدخال وبناء الحشوة الراتينية تقوم على إدخال السائل 
والمسحوق في طبقات بواسطة الفرشاة حتى تأخذ الحشوة 
شكلها النهائي 

قريب التوازي »تواز قريب 
شكل التحضير لحشوة مصبوبة أوتاج » تكون فيه الأسطح 
المتقابلة أو الجدران المتقابلة متقاربة قليلاً أو مستدقة قليلاً ؛ 
أي قريبة جدا من التوازي كل منها مع الآخرء بحيث تسمح 
داور وتعطيها أقصى تثبيت . 

عق »رقبة neck‏ 
1- ذلك الجزء من الجسم الذي يصل الرأس بالجزء العلوي 


near parallelism 
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رسم يماثل رأس سهم أو القوس القوطية »يرسم خارج 
الفم » بواسطة جهاز مثبت بالقوسين المتقابلتين . يعتمد 
شكل الرسم على وضع نقطة التعليم بالنسبة للوحة 
الرسم . تمثل قمة رأس السهم أقصى ارتداد خلفي غير 
متوتر للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي ؛ أي العلاقة 
المركزية (م1260ء1 2 


needle, root canal إبرة قناة الجذر‎ 
needle, surgical إبرة جراحية‎ 
needle , suture إبرة خياطة‎ 


إبرة صلبة منحنية حادة الطرف ذات مقطع عرضي مثلث أو 

مستدير الشكل » قد يوجد لها عين لإدخال الخيط الجراحي 

أو بدون عين حيث يكون الخيط مثبتاً في طرفها الأجوف 
تخدير بدون إبرة needleless anesthesia‏ 

تخدير بدون استعمال محقنة . 
إبري » بشكل الإبرة 


بلورات إبرية 


needlelike 


needlelike crystals 


متطلبات .٠احتياجات‏ »ضرورات needs‏ 
آدر دءبدونأسنان nefrense‏ 
سلبى negative‏ 


تراكب العضة السلبى = عضة  negative overbite = anterior‏ 
مفتو حة أمامية open-bite‏ 
تفریج سلبى ٠‏ إراحة سلبية . تحرير سلبى negative relief‏ 
مهما neglected‏ 
۾ و 
es‏ | 
ا 
نسبة إلى أ .ل .س .نيتسر « A.L.S.Neisser‏ » 1916-1855 « 
طبيب آلماني . 
جنس من فصيلة النيسريات (ع2ءءه!إمءء¡مN)‏ ؛ من 
الجرائيم سالبة الجرام طفيلية عديمة الحركة » مكورة لا 
هوائية . 
النيسريات 
فصيلة من المكورات أو العصويات اللاهوائية ؛ وهى 
جرائيم سالبة الجرام . 
النيسريات القرصية 
مجموعة من النسريات التي توعد بالفم. : 


و 


negative reaction 


neglected caries 


Neisseria 


Neisseriaceae 


Neisseriaceae discoides 


(سابقة) حديث ‏ جديد » مستحد neo- , ne-‏ 
حديث التنسج neoblastic‏ 


متعلق ب أو ينشأمن نسيج جديد . 


أب متنخر »أب متنكرز »أب متموت 
ناخر »مسبب التموت 


necrotic pulp 


necrotizing 


necrotizing agent مادةناخرة‎ 
necrotizing sialometaplasi حؤول الغدة اللعابية الناخر‎ 
necrotizing ulcerative periodontitis  ىنس التهاب حول‎ 
needle إبرة‎ 


تستعمل لخياطة أو لوخز 


أداة مستدقة ذات طرف حاد . 
الانتسحة . 
إبرة الوخز needle , acupuncture‏ 
الإبرالضيية: 
إبرة الشفط »إبرة البَزّل 
إبرة طويلة مجوفة تستعمل لشفط السائل من التجويف . 
الشفط بالإبرة needle aspiration‏ 
تستخدم إبرة » ذات جوف مختلف الأحجام » لسحب 
أو إفراغ غازأو سائل أو مواد شبه صلبة من تجويف 
ملق > انظر شفط .)Ap۲٤1٥۸(‏ 
إبرة سنية 
إبرة خياطة سنية 
إبرة نبوذة »إبرة وحيدة الاستعمال 
إبرة تستعمل مرة واحدة » وترمى بعد استعمالها . 
مبرد إبري الشكل 
مبرد بشكل الإبرة . 
إبرة شق الشفة 
إبرة مجوفة تدخل في الجرح أثناء جراحة شق الشفة لتثبيت 
خيط جراحي على شكل الرقم "8" . 
حامل الإبرة »ماسك الإبرة 
أداة معدنية مَفصلية » ذات مقبض يشبه المقص » نصلها 
مسان للإمساك بإبر الخياطة دون السماح لها بالانزلاق أثناء 
خياطة الجرح . 
إبرة تحت الجلد 
نوع من الإبر المجوفة » تستعمل مع الحقنة للحقن . 
إبرةالحقن needle „injection‏ 
إبرة مجوفة ذات أطوال وأقطار مختلفة » تستعمل فى 
الحقن . تكون معظم الحاقن الطبية ذات محقن دفع مُحكم 
بينما تكون الإبر السنية ذات قب (محور) ملولب . 
إبرة الراسم النقطي 
رسم الإبرة النقطي - رسم رأس 
السهم= رسم القوس القوطية arrow-point tracing = gothic‏ 
= رسم إبرة التسجيل arch tracing = stylus tracing‏ 


needle , aspirating 


needle , dental 
needle , dental suture 
needle , disposable 


needle file 


needle , hare-lip 


needle holder 


needle , hypodermic 


needle , point tracer 


needle point tracing = 
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مجهريا : ألياف عَصبية تشبه الحبل » تنقل النبضات العصبية 
مابين الجهاز العَصبي المركزي وبعض أعضاء الجسم الأخرى 
من أنسجة أو أجهزة . تصنف الأعصاب حسب تأثيرها 
إلى : أعصاب حسية (واردة «ناقلة إلى المركز») وأعصاب 
حركية (صادرة « ناقلة من المركز» ) أو أعصاب مختلطة . 

سير 

حصب مُلحق »حصب إضافي 

متو وار متنك و 
أي عَصب ينقل النبضات العحَصَبية من الأطراف إلى 
امرك . 

عصّب سنى أمامى علو يي nerve , anterior superior dental‏ 
عَصَب وارد من الثنية العُلوية والرباعية العلوية والناب 
العلوي » يمر إلى أعلى ليتحد مع القسم العلوي للعصّب 
مثلث التوائم في القناة تحت الحجاجية . 

عَصبِ مُستقل » عَصب ذاتي 
أي عصّب في الجهاز العصبي المستقل . 

قلع العصّب = استئصال 

لحني ون اتيك 

إحصار عَصَّبِي » تخدير إحصاري 
الحقن الموضعي للمحلول الخدر بجوار جذع الععصّب 
لتخدير موضع تشريحي يوجد بعيداً عند جذع العَصّب ؛ 
انظر تخدير إحصاري للعَصب السنخى السفلى 106عكم1) 
velar 10612‏ » تخدير إحصاري ا الأنفي الحتكي 
)Nasopaatine nerve block)‏ . انظر التسكين الإحصار ي 
(Block analgesia)‏ . 

التخدير الإحصاري للعصب 

عصب بوك البلعومي 

إبرة العصّب ءإبرة العصب الشائكة 


nerve broach , giromatic 


nerve , abducent 
nerve , accessory 


nerve , afferent 


nerve , autonomic 
nerve avulsion = neurectomy 


nerve block 


nerve block anaesthesia 
nerve, Bock’s pharyngeal 
nerve broach 
› إبرة عصب جيروماتيكية‎ 
إبرة عصب ذات دوران متعاكس‎ 
عصب العضلة المبوقة‎ 
خلية عصبية - عصبون‎ 
صب شوكي صخي‎ 
عصب قحفى‎ 
أي عَصّب من الأزواج الاثني عشر من الأعصاب الطرفية‎ 
التي تخرج مباشرة من جذع الدماغ . انظر وجل تحني‎ 


nerve , buccinator 
nerve cell = neurone 
nerve , cerebrospinal 


nerve , cranial 


. (Craniales) 
nerve , dead عصب ميت (لب السن)‎ 
nerve , dental عصب سنى‎ 


غشاء مستحدث »غشاء كاذب neomembrane‏ 

نيوميسن neomycin‏ 
مضاد حيوي واسع الطيف . 

نيون »ضوءنيون neon‏ 

ولادي » وليدي neonatal‏ 


متعلق بالوليد حديث الولادة » يُطلق عموما على مرحلة 
الشهر التالي للولادة أو الشهر الأول من حياة الوليد . 

خط ولادي 
خط نمو يشاهد تحت الجهر كخط فاصل إضافى فى ميناء 
وعاج الأسنان اللبنية » والطاحن الأول الدائم ؛ كعلاية 
للدلالة على اضطراب الاستقلاب عند أو حوالى وقت 
الولادة . 1 

حلقة ولادية = خط ولادي 


neonatal line 


neonatal ring = neonatal line 


سن ولادية neonatal tooth‏ 
1 سن لبنية توجد في الفم عند الولادة »أو تبزغ بعد بضعة أيام 
من الولادة . 
وليد neonate‏ 
طفل وليد حديث الولادة . 
مرض مستت جد neopathy‏ 
تكونالو رم neoplasia‏ 


تطور شاذ للنسيج » بمعدل غير طبيعي بطيء أو سريع 

النمو ؛ قد يكون وَرَماً حميداً أو وَرَماً خبيثاً . يمكن علاجه 

بالأشعة أو العلاج الكيميائي أو باستئصال الورم . 
نامية »ورم مرضي »نمو حديث 

تورم غير طبيعي أو ورم » يزيد نوه عن النمو الطبيعي 

للأنسجة المجاورة » ويستمر في النمو حتى بعد إزالة العوامل 

المنبهة له » ويصتف حسب النسيج الذي ينشأمنه وحسب 


neoplasm 


neoplasm , malignant 


neoplastic 


neoplastic changes 
neoplasty 


الرأب ؛ التصنيع »تشکيل جراحي 


(سابقة) كلية كُلُوة > كُلُوى 


nephr- = nephro 


التهاب الكلية »التهاب الكلوة nephritis‏ 
طب الأطفال . مبحث أمراض الأطفال nepiology‏ 


فرع من فروع طب أمراض الأطفال يختص بالأطفال الرضّع 


nerve عصب‎ 


- 547 - 


السفلى . يمر بعد ذلك بمحاذاة عمق الشعبة الصاعدة للفك 
السفلي أمام لقمة الفك إلى الثقبة في قاعدة الجمجمة التي 
يصل من خلالها إلى المخ . يتحد العصب الحسي الشدقي 
الطويل والعَصّب اللساني مع الفرع الفكي السقلي 
للعصّب مثلث التوائم . وتتفرع منه ألياف عصبية صادرة من 
الدماغ إلى عضلات المضغ والغدد اللعابية . 
العَصَّب الفكي العلوي 
فرع من العصّب مثلث التوائم . تمر الألياف العَصبية الواردة 
من الجفنين » والأنف . والشفة العليا خلال القناة تحت 
الحجاج في الفك العلوي حتى الثقبة تحت الحجاجية حيث 
تتحد مع الألياف العَصبية الواردة من العصّب السني العلوي 
الأمامي » والعَّصّب السني العلوي الناصف » والعَصّب 
الم الخلوي: اش ال لكل :امعان الخلوية ,تعد 
الاعات الواردة اة الكبيرة والأعصاب الواردة الحتكية 
الأنفية من الحنك الرخومع الحَصّب الفكي العلوي من 
خلال العقدةالوتدية الحتكية بعد مغادرته القناة تحت 
الحجاجية . 
عصب ذقنى 
متي دعن NS ES LANES‏ 
الخاطى واللثة بين الضاحكة الثانية ومنتصف القوس 
السنية . يمر الحَصّب الذقني من خلال الثقبة الذقنية ليصبح 
العصب القاطع ثم يتحد مع العصّب الفكي السفلي . 
العَصّب الذقنى العلو يي nerve , middle superior mental‏ 
ال * 
عَصَب وارد من الضاحك العلوي الأول » والضاحك 
العلوي الثاني » وجزء امن الرحى العلوية الدائمة الأولى ؛ 
بمر الحَصّب إلى الأعلى إلى القناة تحت الحجاجية ليتحد مع 
الفرع الفكي العلوي للعَصّب مثلث التوائم . 
د مارك 
عصب ينقل النبضات العصبية من الدماغ والحبل الشوكي 
إلى الجسم وعضلاته » فتتسبب النبضات في حركة العضو 
أوالجزء . 
العتصب الأنفى الحتكى 
عَصّب وارد من الغشاء الخاطي للجزء الأمامي من الحنك 
الصلب » ولثة الأسنان المجاورة . يصعد العَصّب من خلال 
الثقبة الحتكية الأمامية ويتجة إلى الخلف ليتحد عند العقدة 
الوتدية الحنكية بالفرع الفكي العلوي من العَصّبٍ مثلث 
التوائم . 
عَصب أرنولد = 


العَصب الأذنى 


nerve , maxillary 


nerve , mental 


nerve و‎ motor 


nerve , nasopalatine 


nerve of Arnold = nerve auricularis 


صب صادر » ععصّب مدر nerve , efferent‏ 
أي عَصّب يحمل النبضات العصبية من المركز إلى 
الأطراف . 


nerve ending نهاية عصبية‎ 


nerve, extrinsic عصب خارجى‎ 

عصب و ا nerve, facial‏ 

ليفة عصبية nerve fibre‏ 
انظر محور عصبي (۸×01) : 


ألياف عصّبية nerve fibres = nerve fibers‏ 
العصب الحتكى الكبير 
عَصَّب ينزل من خلال الثقبة التّكية الكبيرة » ويتقدم إلى 
الأمام في تلم في سقف الحنك إلى الغشاء المخاطي 
للحنك . يتفرع منه العصب الحتكي الصغير » ثم يمر من 
خلال الثقبة الحتكية الصغيرة ليغذي الحنك الرخو وغشاءه 

ا مخاطى . 
عافل انمو العضي 
نسبة إلى ل م .ıaرشJaaد‏ « LM.Hirschfeld‏ « 


nerve , greater palatine 


nerve , growth factor = NGF 


nerve, Hirschfeld’s 


1876-6 » مشرح بولندي . 

او کے رک و 
العصب السنى السفلى 
عَصَب داخلي عَصب باطني 

أي عضن باي فياه العم : العضلات » والغدد » 

والأغشية المخاطية لعضو أو جزء . 


nerve , inferior dental 


nerve , intrinsic 


nerve , Jacobson's = = عصب جاكوبسون‎ 
tympanic nerve العصّب السمعى‎ 

العصّب اللسانى 1 nerve , lingual‏ 
العصّب الشدقي الطود يل nerve , long buccal‏ 


عَصَّب وأرد من المخاطية والصفيحة السنخية الخارجية » في 
منطقة الأرحاء وأحيانا الضواحك » يعبر بشكل مائل الحافة 
الأمامية للشعبة الصاعدة للفك السفلى بين الغشاء ال مخاطى 
واف ارف ترد نين راس الما الا نة 
ليتحد مع العصَب الفكي السفلي . 
العصب الفكى السفلى 
أحد الفروع الثلاثة للحَصّب القحفي الخامس أو العَصّب 
مثلث التوائم ؛ الألياف العَصبية التي تغذي جلد الشفة 
السفلى والذقن » والغشاء المخاطى للشفة السفلى واللثة ؛ 
يمر من خلال العقبة الذقنية» اليصيع لعن الذي ثم 
العصب القاطع الذي يعصب القواطع السفلية ثم يمر إلى 
الخلف خلال جسم الفك السفلي ويبزغ من ثقبة الفك 


nerve , mandibular 
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عصب صادر يؤدي تنبيهه إلى زيادة نشاط الغدة التي 
عَصَب وارد » ينقل الإحساس بالألم » واللمس وخلافه 
من النهايات العصبية الختلفة إلى الجهاز العَصي المركزي 
الذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي . ۰ 

عَصب جسدي » صب بدني 
أجد الاعات الى تتن الفغتلات الإزادية + والأوتان: 
والمفاصل » واا والأغشية المصلية الجدارية . 

حصب شوكي 

عَصب ودي .عَصبٍ سمبتاوي 
أي عصب من الجزء الودي في الجهاز الحصَبي المستقل » 
يختص بوظائف الغدد والأحشاء أثناء الإجهاد . 

نسيج العصب 

العَصّب مثلث التوائم 
العصّب القحفي الخامس » وهو أكبر عصب من الأعصاب 
القحفية الاثني عشر . ينقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية : الفرع 
العيني » والفرع الفكي العلوي . الذي يستقبل النبضات 
العصبية من كل الأسنان العلوية ؛ والفرع الفكي السفلي » 
الذي يستقبل النبضات العصبية من كل الأسنان السفلية 
وثلشي الجزء الأمامي من اللسان » ويرسل أيضاً نبضات 
صادرة إلى الغدد اللعابية وعضلات المضغ . 


nerve و‎ sensory 


nerve , somatic 


nerve , spinal 


nerve , sympathetic 


nerve , tissue 


nerve , trigeminal 


ج العصّب nerve trunk‏ 
ألياف عصبية مرتبة ة شبيهه بالحبل تتفرع منها العديد من 
الفر وع العصبية . 

العَقصّب المبهم 5 , nerve‏ 
العصب الرئوي المعدي . 

عَصب مقبّض للأو عية nerve , vasoconstrictor‏ 


عصب صادر » يتسبب في انقباض الأوعية الدموية . 
عصب مو سع للأوعية nerve , vasodilator ١‏ 
عصب صادر » يتسبب في توسع أو تمدد الأوعية الدموية و 
عَصّب محرك للأوعية nerve , vasomotor‏ 
صب صادر يتسبب في توسيع أو تضييق الأوعية الدموية 
أو الأوعية اللمفاوية ؛ قد يكون العَصب موسعاً للأوعية أو 


المصّب مضيّقا للاوعية . 
العصب الوجنى nerve , zygomatic‏ 
أعصاب مختلطة nerves , mixed‏ 


تشمل كل من الأعصاب الحركية والأعصاب الحسية 
الشوكية . هذه الأعصاب تنقل النبضات العَصبية فى كلا 


نسبة إلى ف .أرنولد ۴.۸٣۵1۵»‏ » 1890-1803 » مشرح 
ألماني . 
عَصّب كوتيونيس = العَصّب الأنفي 
الحتكى 
نسبة إلى د .كوتيونيس » D.Cotugno (CotunniusS)‏ « 
1822-6 » مشرح إيطالي . 
عصب كروفيليه 
تة ا J.Cruveilhier‏ « 1874-1791 « 
عص کا ج 


العصب الأنفي الحتكي 
00 .سكاريا » A.ScarPa‏ » 1832-1747 . جراح 


nerve of Cotunnius = 


nasopalatine nerve 


nerve of Cruveilhier 


nerve of a DEGÊ nerve 


ومشرح إيطالي . 

عصب القناة الجناحية 
يعصب الغددالدمعية وغدد الآنف والحنك . انظر قناة 
جناحية (Canalis pterygoidei)‏ . 


nerve of the pterygoid canal 


nerve of Vidius = nerve  ةانقلا عصب فيديس = عصب‎ 


الجناحية 


canalis pterygoidei 
, V.Vidius ) 6.6ا»iل0(› نسبة إلى ف .فيديس‎ 
توفي 1569 » طبيب ومشرح إيطالي.‎ 

الععصب العينى 


nerve , ophthalmic 


العصب البصرى nerve , optical‏ 
العصب نظير الودى › nerve , parasympathetic‏ 
عصب لار دي 


أي عصَب من الجزء نظير الودي » في الجهاز العصبي 
المستقل » الذي يختص بالتفاصيل والوظائف العامة للغدد 
والأحشاء في الأحوال الطبيعية . 
عصب طرفي .عصّب محيطي 
أي عَصَّبٍ يغذي الجلد ؛ ويطلق على أي فرع من فروع 
الجهاز العصبي المركزي . 
العَصّب السني العلوي 
نك 
حم وارد يتجه من الحنك والجذور الشدقية الوحشية 
للرحى الأولى وكل جذور الرحى الثانية والرحى الثالثة ماراً 
إلى الخلف خلال الجانب الخلفي للفك العلوي ليتحد مع 
الفرع العلوي من الحَصّب مثلث التوائم 
استعصال العَصّب تزع العَصّب 


nerve , peripheral 


nerve , posterior superior dental 


nerve removal 


nerve removal, mechanical لآلى‎ ١ استتصال العصّب‎ 
nerve , secretory عصب إفرازى‎ 
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نسيج متكلس جزئياً يبطن القنيات العاجية . 
(سابقة) عصب » عَصبي 
للدلالة على الأعصاب أو الحهاز العصبي . 
متعلق المي اويا عدا ٠.‏ 
عصاب ألم عصبي ؛ وجع عصبي neuralgia‏ 
توبات تة معاودة دن :ال »تصيب المناطق التي 
تتعصب بالعصب الحسي عند أي نقطة على امتداده أو عند 


neur- , neuro- 


neural 


نهايته . 
ألم عَصبي مفصلي neuralgia ,articular‏ 
ألم عصبي وجهي neuralgia ,facial‏ 
ألم العَصّب اللساني البلعو مي neuralgia , glossopharyngeal‏ 
ألم العقصب القذالي neuralgia ,occipital‏ 


ألم العصّب الحنحر ي العلو ي neuralgia ,superior laryngeal‏ 
ألم عصبي يشمل التفرع الحنجري العلوي من العصب 
المبهم : 
ألم صب رضحي 
ألم العصّب مثلث الأوجه = 
ألم العَصّب مثلث التوائم 
عصاب مُث التوائم » ألم 
العصب مثلث التوائم = العروة المؤلمة 
حالة غير معروفة السبب تؤدي إلى ألم نوبي شديد وحيد 
الجانب يصيب مناطق من الوجه يعصبها العَصّب مثلث 
التوائم » يصاحبها أحياناً تقلص لاإرادي للعضلات 
الوجهية في الجانب المصاب . 


neuralgia ,traumatic 

neuralgia , trifacial = 
trigeminal neuralgia 

neuralgia , trigeminal = 


tic douloureux 


ألمي عَصبي neuralgic‏ 
متعلق بالألم العصبي أو مصاب به 1 
تعذر الأداء العصبى neurapraxia‏ 


إصابة رضحية للعصب » تسبب فقد الإحساس المؤقت أو 


الشلل . 


neuraxon محورالعصب‎ 

استئصال العصب neurectomy‏ 
الاستئصال الجراحي لجذع العصّب . 

الغمد العصبي neurilemma‏ 


neurilemmoma = schwannoma 


ورم الغمد العصبي › 
ورم غمد الليف العصبي 
نمو بطيء وورم حميد ينشأ من النسيج الضام الذي يغطى 
غمدالعصب ؛ يحدث عادة و في الفم ء وجيب الفك 
العلوي » والغدد اللعابية . 


الاتجاهين في وقت واحد . يعرف هذا النوع من الأعصاب 
بالجهاز الحَصّبي الحيطي أو الطرفي » لتمييزه عن الجهاز 
العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي . ينشأ 
إثنا عشر زوجاً من الأعصاب القحفية مباشرة من قاعدة 
المخ . وتنشأ الأعصاب الشوكية مباشرة من الحبل الشوكي . 
أعصاب الذوق الحسية nerves , taste‏ 


أعصاب (جمع ( nervi‏ 
عَصبي 1 عصبي امزاج nervous‏ 
1- متعلق بالعصّب : 


2- متعلق بالحالة العصبية . 
الجهاز العصبي 
الجهاز العَصّبي المستقل 
جزء من الجهاز العَصي المركزي والجهاز الحَصَبي الحيطي أو 
الطرفي » يتحكم بالأعصاب الصادرة اللاإرادية والأعصاب 
الواردة الموجودة في الأعضاء الداخلية والمختصة بالوظيفة 
الأحشائية .20 
الجهاز الععتصبي المركزي 
يشمل الدماغ والحبل الشوكي . 
الجهاز العصبي المحيطي › 
ا لجهاز العصبي الطرفي 
يشمل الإثنى عشر زوجاً من الأعصاب القحفية » والواحد 
والثلاثين زوجاً من الأعصاب الشوكية »التي تنقل 
المعلومات إلى الجهاز العَصَبي المركزي ومنه إلى جميع 


nervous system 


nervous system , autonomic 


nervous system , central 


nervous system , peripheral 


نسيج عصبي nervous tissue‏ 
انظر نسيج (5506ة1) : 
عصبية 5 تهيج عصبي nervousness‏ 
تشبيك » شبكة netting‏ 
شبكة › تشك network‏ 


بنية مكون من خيوط متداخلة مع بعضها . تُسمى أيضاً : 
شبكة » نسيج شبكي (Reticulum)‏ . 
شريان نويباور = شریان درقی غائر = Neubauer's artery‏ 
artery thyroidea ima‏ 
نسبة إلى ج .| .نويباور « J.E.Neubauer‏ « 1777-1742 « 
غمدنويمان السني غلاف Neumann's dental sheath‏ 
نويمان السنى 
غمدنو يمان Neumann's sheath‏ 
نسبة إلى إ .ف .س . نويمان « E.F.C.Neumann‏ » 


1918-4 » إخصائي أمراض ألماني . 
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العَصّي . تحتوي على النواة »التي يحيط بها الهيولى 
(السيتوبلازم) » والتشعبات ثم احور العصبي . 


اعتلال عصبی »مرض عصبى 2 عصابية 5 neuropathy‏ 
کر و ا ات ار ا ای 

ر رفو العَصّب خياطة العقتصّب neurorrhaphy‏ 

عصاب 2 تشوش عصبى » داء عصبى neurosis‏ 

تشثج عصبي 2 تقلّض عَصَبِي للعضل neurospasm‏ 


تشنج عضلي تقلصي 5 
رفوالعصب . خياطة 


neurosuture = neurorrhaphy 


العصّب 

بضع العصّبف neurotomy‏ 
دی 00 

موجه للعصب neurotropic‏ 


منجذب إلى النسيج العصبي أو له قابلية الانجذاب للنسيج 
العصبى . 
متعادل ١‏ محايد 
ليس حمضياً ولاقلوياً . 
المنطقة المتعادلة » المنطقة المحايدة neutral zone‏ 
المنطقة بين الشفتين والخدين على جانب واحد » واللسان على 
الجانب الآخر . تكون الأسنان الطبيعية أو الأسنان الصناعية 
فى هذه المنطقة معرضة لقوى متساوية ومتضادة من 
العضلات المحيطة . 


neutral 


تعديل › متحاننة > إبطال الفعل . تعادل neutralization‏ 
يعادل »يحايد »بطل دل neutralize‏ 


إطباق محايد = الصنف الأو ل فى تصaiف‏ = neutrocclusion‏ 
آل لسوء الإطباق 0 
سوء إطباق » تكون فيه العلاقة الأمامية الخلفية للأسنان 
العلوية والسفلية صحيحة » ولكن يوجد عدم انتظام في 


Angle’s class I malocclusion 


تنضيد الأسنان . 
قحفى أوسط neutrocranium‏ 
الجزء من الجمجمة الذي يحتوي الدماغ . 
وحمات nevi‏ 
وحمة nevus = naevus‏ 


كثيرا ما توجد الوحمة على الجلد » لكن يمكن أن تشاهد 
في التجويف الفموي . 
وحمة إسفنحية بيضاء = nevus , white spongy‏ 


white spongy nevus 


سوء تشكّل عائلي حميد يتميز بزيادة في ثخانة المخاطية 
الفموية مع تلونها باللون الأبيض اللبني البراق . 


ورم غمد العصّب neurinoma‏ 

مصاب بالتهاب عصبى . عصبى الالتهاب neuritic‏ 
متعلق بالتهاب الِعَصَّب ٠.‏ 

التهاب العحصَب neuritis‏ 


حالة يصاحبها الإحساس بالألم عند لمس موضع العَصّب » 
والخدر » واضطراب الإحساس > والشلل » والهزال أو 
الضمور » وانعدام الانعكاسات العَصبية في الجزء الذي 


يعصبه العصّب . 

عصاب ألم عصبي » وجع عصبي neurodynia‏ 
انظ رألم عصبي » عصاب (Neuralgnia)‏ . 

ييف عَصبي neurofibril‏ 


ألياف رقيقة داخل سيتوبلازم (هيولى) الخلايا العصبية تمتد 
داخل الحاور العصبية والتشعبات العصبية . 


ورم ليفي عصبي neurofibroma‏ 
ورم حميد في الأعصاب المحيطية أو الطرفية » ينشأمن 
الخلايا الليفية العصبية . 

ور ام ليفى عصبى > داء الأورا ام = neurofibromatosis‏ 


العصبية الليفية = داء فون 
ركلنجهاوزن 
مرض وراثي يتميز بوجود أورام ليفية عصبية . قد يصيب 
مخاطية الفم » ومُخاطية الشدق » والحنك » والفكين . 
يُسمّى أيضا داء فون ركلنجهاوزن »الورام الليفي العصبي 


. (von Recklinghausen's disease) 


von Recklinghausen's disease 


سار كومة عصبية ليفية neurofibrosarcoma‏ 
عر ت ع 

عصبى المنشا neurogenic‏ 
شبه العصب » عصبانى neuroid‏ 


اضطرابات عصبية 


neurologic disorders 


علم الأعصاب > طب الجهاز العصبى neurology‏ 
دراسة الجهاز العصبي وعلاج أمراضه . 
ورمع 7 عصبي 0 ا neuroma‏ 


وم بي رضحي 
oO‏ 6 عن 


neuroma , traumatic 


يا روي 1 35 ع 
آلية عصبية » ميكانيكية الأحصاب neuromechanism‏ 
عصبى عضلى neuromuscular‏ 


متعلق بكل من الأعصاب والعضلات . 
عصبون » وحدة عصبية 
خلية عصبية كاملة . الوحدة الأساسية الوظيفية للجهاز 


neurone = neuron 
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قراضة تنقيب 
نترات »آزوتات »ملح حامض النتريك 
نترات الفضة .آزوتات الفضة 


nipper , pin-hole 
nitrate 


nitrate , silver 


نتريك nitric‏ 
متعلق بالنيتروجين كعنصر ثنائي التكافق . 

(سابقة) نيتروجين »آزوت nitro-‏ 
للدلالة على النيتروجين أو ثاني أكسيد النيتروجين . 

نيتروجين آزو ت nitrogen‏ 


غاز عديم اللون والطعم والرائحة » يشكل حوالي أربعة 
أخماس 4/5 الهواء الجوي » رمزه الكيميائيى "71" » وهو 
عنصر هام للنباتات والحيوانات . 


نيتروجينى » آزوتى nitrogenous‏ 
يحتوي النيتروجين (دء011:08) . 
nitrous‏ 


نتروجيني ٬نترور‏ 
1- متعلق بالنيتروجين كعنصر ثلاثي التكافق . 
2- متعلق بأوكسيد النيتروز . 

أكسيد النيتروز 
يعرف بالغاز الضاحك » وهو مادة مخدرة استنشاقية في 
شكل غازعديم اللون » رمزه الكيميائي N20‏ . يمتص 
سريعا في مجرى الدم » ويستعمل في التخدير العام ا مؤقت 
وفي طب الأسنان وفي العمليات الجراحية الصغيرة . يتوفر 
في أسطوانة زرقاء فرنسية » ويستخدم بمصاحبة الأكسجين . 
تكون الزجاجات الصغرى ذات حجم ۸-۴ » والزجاجات 
الكبرى ذات حجم 1-11 ؛ (حجم ٥‏ - 900 لتر » حجم 
۴= 1360 لتر » حجم6 - 3400 لتر) . 

تسكين الألم بأكسيد النيتروز 

noble alloys خلائط نفسية‎ 

تحتوي على الأفل 25/ من المعادن النفيسة . نسبة الذهب 
الموجود ليست ثابتة » والجزء الباقي 75/ من معادن قاعدية . 

معدن نفيس noble metal‏ 
المعادن النفيسة المستخدمة فى طب الأسنان هى الذهب 
[س4) 0010] والبلاديو م [Palladium (Pd)]‏ »والبلاتين 
[atinum)P0اP]‏ هذه المعادن تقاوم التلون والتآكل ,3 

مستقبلة الألم » مستقبلة الأذية nociceptive‏ 

متعلق بأية مؤثرات محدثة للألم أو أعصاب مستقبلة للألم . 

منعكس الألم الرضحي 

(سابقة) ليل .ليلى 

الليل (لأثينية  .)‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية ؛ اختصارها عاء20 . 


nitrous oxide 


nitrous oxide analgesia 


nociceptive reflex 
noct- , noCcti- 


nocte = night 


وليد » حديث الولادة newborn‏ 
المولود في اليومين أو الأيام الثلاثة الأولى في حياته . 

نياسين = حامض النيكوتينيك 
فيتامين يذوب في الماء » يوجدد في اللحم » والخبز » 
والقمح » والخضراوات » والفاكهة » واللبن يؤدي نقص 
النياسين في الطعام » إلى مرض عوزي » يُسمَّى البلاجرا 
(Pellagra)‏ . 

طرف .رأس nib‏ 
تتألف الأداة اليدوية السنية من ثلاثة أجزاء : المقبض » 
والساق » والنصلة أو الحد . يستخدم مصطلح «طرف أو 
رأس ط١»‏ بدلأمن «نصلة 281246 » وتعرف نهاية السطح 
العامل للرأس بالوجه . 

رأس أداة الرّص١‏ الدك) 
مثل أداة حشو الأملغم . 

عش niche‏ 
(في التشريح) : انخفاض أو تجويف صغير في سطح ناعم . 

ثقبة ضبئائية niche , enamel‏ 
أحد زوجين من انخفاضات بشكل القمع في الصفيحة 
السنية لسن آخذة بالتطور . 

نيكل 
معدن أبيض فضي » رمزه الكيميائي " 2/1 " » ذو خواص 
مشابهة للحديد . 

خليطة النيكل 

الحمض النيكوتيني- 


فيتامين 8 


Ney's surveyor 


niacin = nicotinic acid 


nib و‎ condenser 


nickel 


nickel alloy 
nicotinic acid = vitamin PP = 
vitamin B3 
nidus ور مرضية‎ 
. بؤرة العدوى » مركز انطلاق المرض‎ 
بؤرةالعدوى‎ 
واق ليلي‎ 
طبيقة نزوعة تصنع عادة إما للقوس الفكية العلوية أو‎ 
للقوس الفكية السفلية » لتقليل التأثيرات الضارة لعادة‎ 
فموية سيئة » مثل صريف الأسنان (ددوذعما8) » وانظر واقي‎ 


nidus of infection 


night guard 


الفم (Mouth guard)‏ . 
اسوداد nigrities‏ 
انظر لسان أسود مشعر (Black hairy tongue)‏ . 
اسوداد اللسان = nigrities linguae = black tongue‏ 
لسان آسو د 


قراضة » مقراض nipper‏ 
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أسنان بالا حدبات non-cuspated teeth‏ 


non-elastic غيرمرن‎ 
non- fluorid enamel opcities ظلالية الميناء اللافنلورية‎ 
non-fluctuant غير متموج‎ 


ظلالية الميناء اللافنلورية 
خليطة أملغم بدون جاما2 = = non-gamma 2 amalgam alloy‏ 
خليطة أملغم عالية لحاس high copper amalgam alloy‏ 
انظر خليطة أملغم عالية النحاس (High copper amalgam‏ 
21107 . 
غير منيع »غير تمنع 
خيط تبعيد اللثة غير 
المشبع 
خيط رفيع ذو ثخانات مختلفة لايحتوي على مواد كيميائية 
يوضع في الميزاب اللثوي لتبعيد اللثة آلا لتسهيل إجراء طبعة 
دقيقة لتحضير تاج أو حشوة مصبوبة . 
غير مصاب بالعدوى 
غير معد »غير منتقل 
غير ناشر للمرض » غير عدوائي . 


non-fluorid enamel opcities 


non-immune 


non- impregnated retraction cord 


non-infected 


non-infectious 


غير مُتداخل non-interfering‏ 
غير مهيج »غير مثير »غير مخرش non-irritant‏ 
غبر مخدش 

غير متقرن 1101-1 

ظهارة غير متقرنة non-keratinized epithelium‏ 

عديم التسرب non-leaking‏ 

لازهري non-luetic‏ 
لايتسبب بمرض الزهري . 

غير خبيث non-malignant‏ 
سليم » حميك . 

غير طروق non-malleable‏ 
غير قابل للطرق . 

غير معدنى non-metallic‏ 


أ اعنصم ای المعدن ؛ مثل الغاز . 
لابختلط »غير قابل للمزج 
غير مٌنواة »لانووي . بدون نواة 
بلا إطباق » لاإطباقي = 

نوع من سوء الإطباق » حيث لاتتلامس الأسنان المتقابلة . 


non-miscible 
non-nucleated 


non-occlusion = open bite 


non-opaque 


بلاضغط non-pressure‏ 
غير قيحى non-purulent‏ 


ليلى nocturnal‏ 
ا 
ضار »مۇد 

و 


عقدة node‏ 
تجمع صغير في شكل ورم أو عقدة من النسيج . 
عقدة لمفية »عجرة لمفية 
إحدى أعضاء الترشيح الصغيرة التي توجد في تجمعات على 
طول الأوعية اللمفية وينزح من خلالها اللمف . 
عفدي 
متعلق بالعقدة . 
عقيدة »عجيرة »عقدة صغيرة 
منطقة صغيرة مرتفعة فى الجلد . 
عجيرة بون = لآلىء : 
إيستاين 
عقيدة مينائية = ورم مينائي nodule , enamel = enameloma‏ 
عقيدة لبية = حصاة لبية 
آكلة الفم »> موات الفم = = noma = gangrenous stomatitis‏ 
التهاب الفم الغنغرينى = تقرح الفم الأكال 
تمي ٠‏ الشدق أو 00 0 الأطفال . 
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node , lymph 


nodular 


nodular calcification 


nodule 


nodule , Bohn's = Epstein's pearls 


nodule, pulp = denticle 


cancrum oris 


التسمّية الاسم الرمز nomenclature‏ 

1-(سابقة) بدون .بلا > عدیم non-‏ 

غير » يقير 

بلاحدبات تشريحية non-anatomic cusps‏ 
أسنان ذات حدبات ليست تشريحية . 

non- anatomic posterior teeth أسنان خلفية لا تشريحية‎ 


تسمى هكذا لعدم وجود تفاصيل تشريحية على السطح 
الاطباقي » وبدلا من ذلك يكون السطح الاطباقي إما مستدير 
أو مقعر أو مستو لتقليل الضغط على مخاطية الفم والحيد 
السنخى . أيضاً تسمى أسنان ذات زاوية صفر e8۲۵‏ ل-٥إZe)‏ 
Et‏ 
أسنان لاتشريحية non-anatomic teeth‏ 
أسنان صناعية ذات أسطح إطباقية غير تشريحية » ولكنها 
مصممة لتحسين وظيفتها المضغية . 
بدون ماء non-aqueous‏ 
غير تخر › سوم » غير متسوس non-carious‏ 
غي رمصاب بالتسوس . 
غير لصاق .غير لصوق 
عجز الانجذاب الطبيعي للجزيئات المتشابهة كل مع الآخر . 
غير موصل »غير ناقل 


non-cohesive 


non-conductor 
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norma facialis 


تمثيلة وجهية للقحف 


تمثيلة جبهية للقحف norma frontalis‏ 
تمثيلة سفلية norma inferior‏ 


تمثيلة وحشية » تمثيلة القحف الحانبية 
تمثيلة قفوية(قذالية) للقحف 


norma lateralis 
norma occipitalis 


norma posterior 


تمثيلة سهمى للقحف norma sagittalis‏ 
تمثيلة علوية للقحف norma superior‏ 


norma temporalis 
norma ventralis 
norma verticalis 
normae ثيللات‎ 
طبيعي ٬اعتيادي .٠عياري » قياسي‎ 
. متعلق بمعيار ؛ اعتيادي‎ 
إطباق طبيعي‎ 
normal parotid salivation الإلعاب الطبيعي للغدة النكافية‎ 
تبج طعي جلي ای‎ 
. انظر ملحي الصفات (عصنتلة5)‎ 
محلول سوي »محلول عياري‎ 
. )1ءهاه«ن٥( انظر متساوي التوتر‎ 
سرعة اعتيادية‎ 
القطع بسرعة اعتيادية‎ 
حرارة طبيعية‎ 


سودت 


normal 


normal occlusion 


normal saline 


normal solution 


normal speed 


normal speed cutting 


normal temperature 


سوائية » طبيعية » نظامية normality‏ 
(سابقة) سوى › معيارى normo-‏ 


الطبيقة الترويجية = 
طبيقة وظيفية عضلية myofunctional appliance‏ 
طبيقة تقويمية ؛ الجهاز وحيد الكتلة . 
أنف > خطم nose‏ 
عضو حاسة الشم وأحد الأعضاء المشتركة في التنفس . 
قَصّبة الأنف » جسرالأنف . العرنين 
فلح الأنف »شق الأنف ‏ الخَرم ٠‏ 
أنف خارجى 
حاجزأنفي » حجاب أنفي 
تزف ات چراق 3 
E E‏ 


Norwegian appliance = 


nose bridge 
nose cleft 
nose , external 
nose septum 


nosebleed = epistaxis 


(سابقة) مرض . مرضى NOS-‏ و NOSO-‏ 
مستوصف » مستشفى nosocomium‏ 


حاصل مرضى علاجى »عقار مرضى » دواء مرضى nosode‏ 


غير قابل للامتصاص non- resorbable‏ 

فلم بلاحجاب »فلم ذو تأثير مباشر 
فلم يكون فيه المستحلب أكثر حساسية للأشعة عن 
الضنوء 5 

لانوعي »غير مُتخصص 

حدبة بلادعم ‏ حدبة غير مدعومة 
انظر حدبة (م5ن0) . 

عدلام التحام »لا التثام »لا التحام 


non-touch technique = asepticte chnique يقة اللالمس‎ 


non-screen film 


non-specific 


non-supporting cusp 


non-union 


غير حي . بلاحيوية » لاحيوي non-vital‏ 

معالجة لبية غير حيو ية non-vital pulp therapy‏ 
معالحة أبية تنجح في استبقاء سن غير حية لتؤدي وظيفتها 
على علاج الأسنان اللبنية غير الحية » التي يستأصل الجزء 
عادة بالفورموكريزول » ووضع ضماد مطهر في الحجرة 
اللبية ا وا 


non- working occlusal contact تماس إطباقى غير عامل‎ 
non-working side = balancing side = = جانب غير عامل‎ 


جانب موازن = الجانب المقابل contralateral side‏ 
الجانب البعيد أثناء الحركة الجانبية للفك السفلى ؛ أي 
الات لقان ااا ْ 

تلامّس الجانب غير العامل = 

تلامس متعادل » تلامس متوازن 
تماس بين الأسنان العلوية و الأسنان السفلية الطبيعية أو تلك 
التي في البدلة السنية على الجانب غير العامل » أو إلى 
الخلف من الوضع المتقدم . 


non-working sidecontacts = 


balancing contacts 


العصب تحت اللسانى . الحصَّب التاسع nonus‏ 
نورأدرنالين (نورإبينفرين) noradrenalin‏ 


الموضعي أو يستعمل موضعياً كمادة موقفة للنزف ا 


مقياس .معيارءقاعدة. نموذج norm‏ 
وحدة قياس أو معايرة تقاس عليها الأشياء الممائلة . 

تمثيلة norma‏ 
(في التشريح) : رسم جانبي للجمجمة » خاصة من زاوية 
محددة . 

norma anterior تمثيلة أمامية‎ 

تمثيلة قاعدية للقحف norma basilaris‏ 
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للأسنان اللبنية : 


أيسر (Left)‏ أن داع 1) 


edcba |abcde 
edcbajabcde 
» على سبيل المثال : القاطع الجانبي السفلي الأيسر الدائم‎ 
مثل[2 » والقاطع المركزي اللوي الأمن اللبني > بمثل[2_‎ 
notch فة‎ 
. انخساف عميق » يقع عادة على حافة العظم‎ 
تمه توجد في حافة الجهاز السني يستقر فيها اللجام‎ 


notch , buccal 


الشدقى . 
ثُلمة متقاري ية notch , coronoid‏ 
ثُلمة جحبحملة و جهية notch , craniofacial‏ 
شوم وجهي جمجمي 


تُلْمة على الحاجز العظمي بين التجويف الأنفي والتجويف 
الحجاجي »وهي عيب عرضي 


فل ذات البطنين = notch , digastric = mastoid notch‏ 
الثلّمة الخشائية 
الثلمة الغربالية notch , ethmoidal‏ 


الجمجمة كاملة النمو الصفيحة المثقبة للعظم الغربالي . 


الثُلمة الجبهية notch , frontal‏ 
ثلمة على الحافة فوق الحجاجية للعظم الجبهي »يمر من 


خلالها الشريان الجبهى والعصّب الجبهى . 
ال اتف الثلمة للخطاشك 2 
الثلمة الجناحية الفكية 
ثلمة أوشق متكون من التقاء الفك العلوي مع الناتيء 
ال ا الجناحي للعظم الوتدي . 
الثأمة الوداجية 
التَلْم الدمعي 
ثلمة على الحافة الداخلية من سطح الحجاج للفك 
العلوي » تستقبل العظم الدمعي . 
الثُلّمة الفكيةالسفلية = الثلمة السينية 


notch , hamular = 


pterygomaxillary notch 


notch , jugular 


notch , lacrimal 


notch , mandibular =‏ 
sigmoid notch‏ 
حافة هلالية الشكل على الشعبة الصاعدة للفك السفلى » 
بين النتوء المنقاري ولّقمة الفك السفلى . 
الثلمة الخشائية 1 
شق عميق في الجزء الصخري للعظم الصدغي على النتوء 
الخشائى . وهى نقطة ارتكاز البطن الخلفى للعضلة ذات 


notch , mastoid 


تقسيم الأمراض › تصنيف الأمراخ nosology‏ 
عدم قشم مراص علم مراص 
مرض مستوطن .متوطن nostrate = endemic‏ 
ري ونا E‏ مجتمع أوعالم . 


منخَر » فتحة الأنف الخارجية nostril‏ 
دواء سرى .دواء الدجل » دواء الجهّال nostrum‏ 
ترميز ء تنويط notation‏ 


نظام علامات أو ترقيم في شكل أرقام » ورموز ؛ وأشكال 
أخرى » تستخدم لتنقل البيانات أو الأفكار بشكل 
مختصر . نظام التسجيل في لوحة البيانات باستخدام صيغ 
سنية واختصارات متعارف عليها من علامات ورموز . 
انظر الملحق رقم 3 )3 (Appendix‏ . 
العرميو الم +التعويط الم 
أشكال من الرموز تستتخدم لتبين نوع ومكان السن . 
النظام المصمم من الهيئة الدولية لتوحيد القياس والمعايرة 
يشتمل على رقمين لكل سن : الرقم الأول للدلالة على ربع 
القوس السنية ربع علوي أيمن » ربع علوي أيسر » ربع 
سفلي يسر » وربع سفلي أن يشارإلى كل منهم بالأرقام 
من 1 إلى 4 للأسنان الدائمة و من5 إلى8 للأسنان اللبنية ؛ 
والرقم الثاني للدلالة على رقم السن حسب وجودها في 
كل ربع من القوس السنية بدءاً من خط الوسط بالاتجاه 
الوحشى من 1 إلى8 للأسنان الدائمة :أو من 1 إلى 5 
للأسنان اللبنية . 
ترميز الأسنان الدائمة (Permanent teeth)‏ : 
أيسر ) (Left‏ أن 0طRig(‏ 
8 26 25 24 23 22 21 1211 13 14 15 1716 18 
8 6 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46 47 48 
ترميز الأسنان اللبنية (Deciduous teeth)‏ : 
أيسر ) (Left‏ 
65 64 63 62 61 51 52 53 54 55 
72575 71 81 82 83 84 85 
على سبيل المثال : 
الرباعية السفلية اليسرى الدائمة » تمثل ب32» والقاطع 
المركزي العلوي الان اللي مكل ب 51 : 
هناك رمز سني آخر شائع الاستخدام أيضاعلى النحو 


notation , dental 


أن 0طRig(‏ 


التالى : 
للأسنان الدائمة : 
أيسر 610.آ) أعن داع ن) 
8 1233| 87654321 
12345678[ 87654321 
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notch of the temporal bone , الشلمة الوداجية للعظم‎ 

الصدغي 
انخفاض صغير في الجزء الصخري للعظم الصدغي » 
يقابل الثلمة الوداجية في العظم القذالي » ليكونا معا الثقبة 
الوداجية . 

ضار » خبيث »سام »مؤذ 


jugular 


noxious - 35‏ 
فوهة » فتحة رأس الأنبوبً nozzle‏ 
قفا nucha = nuche‏ 
مؤخرالعثق أو قفا العنق . 
قفوي ٬نُقري‏ 
متعلق بمؤخر العثق . 
الخط القفوي 
مرتفع عظمي بالجزء الخلفي من الرس . 
الخط القفوى السفلى 
الخط القفوي العلوي 
تفا .مؤخرالمئق ' 
نووي 
متعلق بالنواة . 
الرنين المغناطيسي nuclear magnetic resonance = NMR‏ 
النووي 
طريقة أو أسلوب تصوير » تنتج عنها صور الكمبيوتر 
المقطعية العرضية للجسم . تستخدم في هذه طريقة 
المجالات المغناطيسية والترددات الإشعاعية . 
الطب النووي 
علم ال بالإشعاع باستخدام المركبات ذات النشاط 
الإشعاعى والتى لديها قابلية الانجذاب لبعض الأنسجة . 
| کي ي 


nuchal 

nuchal line 

nuchal line, inferior 
nuchal line, superior 


nuche 


nuclear 


nuclear medicine 


منوى nucleated‏ 
ذونواة أو أنوية . 

نوی نويات nuclei‏ 
جمع نواة . 

0 اة صغيرة nucleolus‏ 

nucleus نواة‎ 


1- مركزالخلية شبه الكروي الذي يتحكم بالخلية 
كاز مام علد عن الجر ب عقاف ررق على 
الحمض النووي R۸‏ »والحامض النووي الريبي 
المنزوع الأكسجين (الدنا : 0۸4) » والشحوم » 
والبروتينات ؛ وتتكاثر الخلية عن طريق انقسام النواة إما 
بالانقسام الفتيلي أو بالانقسام المنصف . 

2-مجموعة من الخلايا العصبية متماثلة في الوظيفة في 
الجهاز العصبي المركزي . 


الثْمة الأنفية 
فجوة كبيرة غير منتظمة على ا حافة الأمامية من جسم الفك 
العلوي تكون جزءاً من الفتحة الأنفية الأمامية . 


notch , nasal 


الثلمة الجدارية notch , parietal‏ 
تُلمة توجد في الزاوية بين النتوء القشري والنتوء الخشائي 
الصدغى . 


اللا فة 
حز أو تسنن بين النتوء الخشائي للعظم الصدغي والشعبة 
الصاعدة للفك السفلى . 

اللمة خلف اللقمة ` 
تسئن أو حز على السطح السفلي للعظم القذالي » يوجد 
بين لقمة الفك السفلى والثقبة الكبيرة . 

الثُلْمةالجناحية ١‏ 
ثُلمة بشكل حرف بين الصفيحة الجناحية المتوسطة 
والصفيحة الجناحية الجانبية للعظم الوتدي » تتمفصل مع 
النتوء الهرمي للعظم الحنكي . 

الثُلمة الجناحية الفكية = التلم = notch , pterygomaxillary‏ 
الشصى 
كُلمة توج عند الحد الوحشي للارتقاع السنخي الأذرد + 
خلف حدبة الفك العحلوي ؛ تتكون من النتوء الجناحي 
للعظم الوتدي » والنتوء الهرمي للعظم الحتكي » وشص 
الصفيحة الجناحية المتوسطة. 

الثُلّمة السينية = 
الثلمة الفكية السفلية 
حافة هلالية الشكل على الشعبة الصاعدة للفك السفلى » 
بين النتوء المنقاري للفك السفلي ولقمة الفك السفلى . ٠‏ 

الثُلّمة الوتدية الحتكية 1 ١‏ 
انخفاض عميق » يفصل بين النتوء الوتدي والنتوء 
الحجاجي للعظم الحتكي ؛ حينما يتمفصل العظم التكي 
مع جسم العظم الوتدي تتكون الثقبة الحتكية الوتدية . 

الكَلمة فوق الحجاج notch , supraorbital‏ 
ثُلمة صغيرة على الحافة فوق الحجاج للعظم الجبهي » يمر 
خلالهاالعصب فوق الحجاج والأوعية الدموية فوق 
الحجاجية . تتحول في الغالب إلى الثقبة فوق الحجاج . 


notch , parotid 


notch , postcondylar 


notch , pterygoid 


hamular notch 


notch , sigmoid = mandibular notch 


notch , sphenopalatine 


تلن الشكل notchlike‏ 
على هيئة الُلّمة . 

notch of the occipital bone , الثُلمة الوداجية للعظم‎ 
jugular القذالي‎ 


حَز أو تسنن على الحافة السفلية للعظم القذالي » تكون 
الجزء الخلفى للثقبة الوداجية . 
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nutrition تغذية‎ 


والأيض » والترميم . 


nutrition deficiency عوزغذائی‎ 

nutrition , mal- ١ سوء التغذية‎ 

nutritional غذائی‎ 

اضطرا ابات غذائية nutritional disorders‏ 

nutritional elements عناصر غذائية‎ 

nutritive غذائى‎ 

و نة غذائية nutritive function‏ 

ألم ليلي nyctalgia‏ 
ألم يحدث أثناء الليل . 

ليلى nycterine‏ 
ق 

ليلي نهار ي nyctohemeral‏ 
متعلق ب أو يحدث في كل من الليل والنهارمعاً . 

قد الصوت النهار ي nyctophonia‏ 
فقد الصوت أثناء النهار » وعودته ليلا . 

nylon نايلون‎ 


مادة اصطناعية » تصنع منها خيوط رفيعة ذات متانة 
ومرونة فائقتر © ود تستخدم في صناعة ال لنسيج واللدائن 5 

و 

هلب نايلون . شعر من النايلون 


nylon bristle 


nylon pin دبوس نايلون‎ 
nylon post وتد نايلون‎ 
nystatin نستاتين‎ 


مُضاد حيوي يستعمل في علاج العداوى الفموية وحول 
الفموية » بسبب تأثيره على الفطريات التى تشتمل على 
المبيضات البيض ( المبيضات) والموجودة غالباً في قنوات 
الجذر . 
يات 


نويدة nuclide‏ 
ذرة تتميز بتركيب نواتها الخاص » وبالتالي بعدد بروتوناتها 
ونيوتروناتها ومحتواها الطاقي . 

نويُدات 
مركّبات ذات نشاط إشعاعي تستخدم في الفحص 
الشعاعي » فتحقن داخل المريض > لتتركز في الجزء المراد 
فحصه من الأنسجة . يمكن اكتشاف هذا الم ركب من خارج 
الجسم » وبالتالي يمكن اكتشاف تركيب ووظيفة الأنسجة 
المراد فحصها وتقييمها * 

غدة نون = الغدة اللسانية الأمامية 


nuclides 


Nuhn's gland =‏ 
anterior lingual gland‏ 
نسبة إلى أ .نون » «طس 4 1889-1814٠‏ » مشرح ألماني . 
غدة بلاندين (Blandine’s gland)‏ . 


EE 


فقدان جزئی أو فقدان كلى للإحساس ؛ قديكون بسبب 


numbness 


مرضي أو بسبب مخدر موضعي أو مخدر سطحي . 

مغل مادة مغذية nutrient‏ 

قناًة مغذية nutrient canal‏ 
قنوات عظميةهىنمرات لمسار الأوعية الدموية 
والأعصاب . تظهر القنوات فى الصور الشعاعية كخطوط 
منفذة للأشعة أو یط > تسير عمودية في جسم 
الفك السفلى والفك العلوي » وتنتهى في الثقبة الصغيرة 
E E‏ 0 

الثقبة المغذية nutrient foramen‏ 
ثقبة في الفك السفلي أو الفك العلوي عند نهاية قناة 
معلية . 


غذاء » مادة مغذية nutriment‏ 
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في الرباط حول السني » تنغرس في الملاط » وتمتد باتجاه 

إطباقي في سنخ السن > وتكون 7 تقريباً ثلثي الألياف حول 
السنية . 

المجموعة المنحرفة المجموعة المائلة 
مجموعة الألياف المائلة فى الرباط حول السنى . 

تصوير جانبى مائل oblique lateral Fo jeioii ١‏ 
الور لمعاف ن ار الفم التي تظهر الأسنان العلوية 
والأسنان السفلية بأقل تراكب على الجانب الآخر . 

الخط الملنحرف 
خط سميك » ينشأ باندماج جسم الفك السفلي الأفقي 
والنتوء السنخي مع الشعبة الصاعدة للفك السفلي . 

عضلات منحرفة » عضلات مائلة 
انظر عضلة منحرفة (15اناوناط0) . 


oblique group 


oblique line 


oblique muscles 


تصوير إطباقى منحرف oblique occlusal projection‏ 
تصوير شعاعى إطباقى » حيث توجه الأشعة المركزية مائلة 
على الأسنان . 


حيد مائل » ارتفاع حرف » مائل معترض oblique ridge‏ 
ارتفاع أو حيد مينائي يصل الحدبة الأمامية الداخلية أو الحدبة 
اللسانية الإنسية على الأسطح الإطباقية لكل الأرحاء العلوية 
مع الحدبة الوحشية الشدقية . 


سطحمُائل 


oblique surface 


1 -انسداد » إغلاق obliteration‏ 
2لو 

oblong مستطيل‎ 
oblongata مستطيل‎ 


oblongata, medulla 


البَصّلة ‏ النخاع المستطيل 


مشاهدة » ملاحظة » مراقبة » إشراف observation‏ 
موسو س » مذهول مُذهول obsessive‏ 


obsessive copulsive disorder =‏ 
OCD‏ 
اضطراب نفسى يتميز بتسلط أفكار أو مشاعر مقلقة قد تكون 
مصحوبة بأفعال قهرية مما قد يسبب أ أو أذى أو خطراً على 
المريض . أكثر الأعمال القهرية شيوعاً هي : تنظيف الشيء 
مراراً وتكراراً » وإعادة ذ فحص الشيء ولعدة مرات . الأطفال 
الذين يعانون من الوسواس القهري يتصرفون عادة تصرفات 
غريبة » مثل تفريش الأسنان بكثرة مما يؤدي إلى تضرر اللثة أو 
الأسنان أو الغشاء الُخاطي للفم . ويعاني آخرون من زيادة 


مرض الوسواس القهري 


[مختصر] إطباقى طاحن O. = occlusal‏ 
رمز الأكسجيز O = oxygen‏ 
الرمز الكيميائي لابين : 


O C = occlusocervical 


[مختصر ] إطباقي عنقي 
ضرا إطباي لري 


O G = occlusogingival 


زيت (لانينية) OI = oleum = oil‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

كل صباح (لانينية) o.m. = omni mane‏ 
تسشعمال فن كتاية الو فة الطنية: 

كل ساعتين (لانينية) omn. bih = omni bihora‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

كل ساعة (لاثينية) omn.hor = omni hora‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

كل ليلة (لانينية) omn. noct = omni nocte‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

رمز الأو و oz. = ounce‏ 
اختصار أوقية . 

خد انضغاطي obdormition‏ 


الإحساس بالتخدير وتنميل العُضو عند الضغط على 


الحصَب . 


هم 


الال 


obelion 


نقطة التقاء الدرز السهمى وخط يصل بين الثقبين الجداريين » 
وهي نقطة قياس جمحمية . نقطة على الدرز السهمي 


للقحف . 


a E: ٠. 5 el 20 
بدانة » سمئه »ضخامة »ندل‎ 


شىء ؛مادة » غرض 


obese 
obesity 
object 


(في التصوير الشعاعي) : النسيج المصور شعاعياً » مثل السن 


أو العظم . 
بعد الفلم عن الغرض 


object - film distance = OFD 


البعد بين الغرض المراد تصويره والفلم . 


وه مه 


مُلْرّمِ »مُجبر 
محرت يدل 


obligatory 
oblique 


ا الكو لاجينية اء المنحرفة oblique collagen fibres‏ 


الألباف المائلة 


oblique facial cleft 
oblique fibers 


أي واحدة من الألياف الكولاجينية التي تكون حزما مائلة معاً 
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زاوية متكونة من التقاء النقطة اللامية ونقطة النتوء القوي 
الخارجي ونقطة الانحناء السهمي للعظم القَمَّوي . 

الشريان القذالي » الشريان القوي 
واحد من زوج من الفروع الملتوية التي تتفرع من الشرايين 
لسباتية الظاهرة التي تتفرع إلى ستة أفرع » وتغذي أجزاء من 
الرأس وفروة الرأس . كل نهاية جزء عند قمة الرأس 
يصاحبها عصب قذالي كبير . 
انظر قفوي OES‏ . 

العظم القذالي . العظم القَمُوي 
عظم منفرد يكون الجزء الخلفي من الجمجمة » محاط بالعظم 
الجداري والعظم الصدغي » تمرر الثقبة العظمى الحبل 
الشوكي إلى الدماغ من قاعدة الجمجمة . 

الأقمة القّذالية » النقمة القَفوية 


occipital artery 


occipital bone 


occipital condyle 


occipital fossa الحفر ةالقذالية‎ 
occipital foramen = foramen magnum = الثقبة القذالية‎ 


الثقبة العظمى 
فص قذالي »فص تَقَوي 
العضلة القذالية » العضلة القَمُوية 
عضلة تشد فروة الرأس للخلف » انظر مدخل فقوي -إءء0) 
pitalis)‏ . 
العصّب القذالي » الععصّب القّفوي 
يغذي الرأس . انظرجدول الأعصاب (كء۷إ۸6) » 
فقو ي (Occipitalis)‏ . 
الناشرَة القذالية » حَدبة قَمَّوية 
متَرسَة الر أس ذات السحب القذالى occipital-pull headgear‏ 
” ر راس ع رة فر الجن في ا12 العافت نهدا 
الجهاز يستخدم غطاء الرأس للتثبيت . 
جيب ثذالي . جيب فَفَوي 
ا و نقيت القت فزن و 
السيني . انظر الحيب القذالي (Sinus occipitalis)‏ . 


occipital lobe 


occipital muscle 


occipital nerve 


occipital protuberance 


occipital sinus 


عضلة قذالية » عضلة قفوية occipitalis‏ 

التصاق الفهقة بالعظم القذالي occipitalization‏ 

(سابقة) قذالي »قفوي occipito-‏ 
تعن فا دل و رای کر ی 

كدر احا 2 قفو ي اتان occipitoanterior‏ 

تذالي قاعدي 2 قَمُو ي قاعدي occipitobasilar‏ 
تعلق بالفذالوقاعدة ا 

قذاليهامي 2 قفو ي هامي occipitobregmatic‏ 


متعلق بالقذال واليافوخ . 


إفراز اللعاب » نما يؤدي إلى تخلصهم منه بالبصاق » وفی 
السنوات الأخيرة اقترنت فكرة البصاق بفكرة التخلص من 


1 - قديم أهمل استعماله » متروك »مهحور obsolete‏ 
2- ضامر 
انسداد »انغلاق obstruction‏ 


انسّداد حنجري obstruction, laryngeal‏ 
انسداد جزئی obstruction, partial‏ 
لك اللسهام » خامد . كليل obtund‏ 
1- مسکن “ملظت الألم obtundent‏ 


2- مخفف حدة الألم 
أي عقار يلطف الألم أو أي مادة مخففة للألم مثل زيت 
القرنفل . ملطف طبي أو مخدر موضعي طبي . 


يسدءيغلق obturate‏ 
يدل على سد أو إغلاق فتحة . 

سد ءغلق › فل 2 ختم obturation‏ 
حشو أو سد فراغ مثل : سد قنوات الجذر . 

سدادة » حاجز . ساد obturator‏ 


جهاز تعويضي نزوع يستخدم لسد فتحة مكتسبة أو فتحة 
خلقية كسد فلح حنك مفتوح »أو تحقيق سد لهوي 
بلعومي » من أجل البلع أو إخراج الصوت أو الاثنين معاً . 
سدادة وجهية خدية »› obturator, buccofacial‏ 
سدادة وجهية شدقية 
جهازيستخدم لسد فتحة في الخد تؤدي إلى التجويف 
الفموي 
سدادة فلح الحنك » سدادة 


obturator,cleft - palate 


الحنك المشقوق 
سدادة ذات مفصل obturator,hinged-‏ 
ر اور يةمنفرجة obtuse angle‏ 


عمليات أبوي يحسر Obwegeser’s Operations‏ 
انظرقطع العظم بالشطر السهمي (Sagittalsplit osteotomy)‏ 
وكذلك رأبالدهليز تحت المخاطى (Mucous‏ 
vestibuloplasty)‏ . 1 

(سابقة) قذالي , قَمَوي 

قذالي »كموي 
متعلق بمؤخرة الرس أو في اتجاه العظم القذالي . 
إرساء قذالى 

الزاوية القذالية »الزاوية القَفُوية 


occipit-, occipito- 


occipital 


occipital anchorage 


occipital angle 
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إغلاق الفكين لتتلامس الأسطح الإطباقية في الفك السفلي 

مع أسطح الأسنان المقابلة لها في الفك العلوي 
غاز محبوس 

الغاز الذائب فى المعدن المنصهر حينما يتحرر أثناء تبريد 

عق وا يك موث الا 
مطبق 2 موصلة 

جهاز تنضيد الأسنان فى البدلات السنية الحزئية والكاملة . 
أسطح إطباقية 00 

أسطح الأسنان الطبيعية أو الأسنان الصناعية التي تنطبق مع 


occluded gas 


occluder 


occluding surfaces 


أسطح الأسنان المقابلة لها . 
البعد العمودي الإطباقي  occluding vertical dimension‏ 
1 - طاحن occlusal‏ 
متعلق بأسطح الأسنان الطاحنة . 
2- إطباقي 


متعلق بأسطح الأسنان الإطباقية المتقابلة » أو الحتار الإطباقي 
أو الأسطح الماضغة للأسنان الخلفية . 
انظر سطح إطباقي (Occlusal surface)‏ . 
إحكام الإطباق » ضبط 
الإطباق » تعديل الإطباق 


occlusal adjustment = occlusal 
correction = occlusal 
equilibration 
يقة لإيجاد علاقة وظيفية بين الأسنان والأنسجة الداعمة‎ 
لهاعن طريق إعادة تشكيل أو السحل الانتقائي للأسطح‎ 
الإطباقية للأسنان » لتحسين التماس الإطباقي وإحكام إطباق‎ 
. الأسنان‎ 
تحليل الإطباق  دراسة الإطباق‎ 
دراسة للتماس الإطباقى للأسنان المتقابلة . الفحص‎ 
المتسلسل للجهاز المضغي 8 الاهتمام الخاص بتأثير الإطباق‎ 
. على الأسنان وعلى الأنسجة المجاورة لها‎ 


occlusal analysis 


occlusal anatomy تشريح إطباقى‎ 

زاوية الإطباق . زاوية طاحنة occlusal angle‏ 
8 

occlusal balance تواز 8 إطباقى‎ 


occlusal bite 


occlusal bite rim 


حافة شمعية اق 
تسوس إطباقى »تسوس طاحن occlusal caries‏ 
حفرة بس occlusal cavity ERE‏ 
رة الصنف الأول بحسب تصنيف بلاك و81201) 
.classification)‏ . 


occlusal contact 


تماس إطباقي » تلامس إطباقي 


ال ري 2 قَفْو ي رقّبى occipitocervical‏ 
متعلق بالقذال والعئق . 

تذالي و جهي 2 قَمْو ي وجهي occipitofacial‏ 
متلق بالقذال ا الوجهية . 

كذاليً جبهي »فو ي جبهي occipitofrontal‏ 


متعلق بالعظم القوي والعظم الجبهي . 
تصوير قذالي جبهى occipitofrontal projection 2١‏ 
تصوير َموي جبهي 
در سي ا تعن ا ان ل 
الإكليلى . ٠‏ ۰ 
ا 
العضلة القَمُوية الجبهية = 
عضلة فروة الرس 
انظر مدخل العضلة القذالية الجبهية (Occipitofrontalis)‏ . 


occipitofrontalis muscle = 


muscles occipitofrontalis 


من 10 قد وك 
قذالي خاي 0 ي 7 يك 
الي ذقني »قفو ي لمي occipitomental‏ 


ملق بالقذال والذقن ومع كا غيل تخميض] الصو 
الشعاعية »للدلالة على خط مستقيم مار خلال هاتين 
النقطتين . 
البعد القَقَوي الذقني 
تصویر قذالی ذقنى › occipitomental projection‏ 
تصوير قفو ي ذقني (قياسي ( (standard)‏ 
طريقة تصوير شعاعي لإظهار العظام الوجهية وجيوب الفك 
العلوي » وذلك بإمالة الخط الصماخي الحجاجي 5 درجة 
بالنسبة لمستوى الفلم وتوجيه الأشعة من خلال العظم 
القذالي عموديا على الفلم . 
قذالي جداري قفوي جداري 
قذالي اي »فقو ي خلفي (مجي ء جنيني ( occipitoposterior‏ 
قذالي وتدي و »فقوي وتدي 
قذالي صدغيٴ قفوي صدغي 
متعلق بالقذال والعظام الصدغية . 
كفا قذال 
الجزء الخلفي من الجمجمة أو الرأس 
" جهاز تنضيد الأسنان في الصفائح الجزئية والكاملة . 
1- يطبق » يغلق 
2- يطبق الأسنان 


occipitomental dimension 


occioitoparietal 


occipitosphenoidal 


occipitotemporal 


occiput = occipita 


occludator = occluder 


occlude 
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شمع تعليم إطباقى occlusal indicating wax‏ 
شريط من الشمع ذي سماكة 30 » يوضع فوق الأسطح 
الإطباقية للأسنان » لتحديد النقط الإطباقية المبكرة . 


شمع تسجيل الإطباقي occlusal indicator wax‏ 
شمع يستخدم لتسجيل العلاقة الإطباقية بين الأسنان العلوية 
والأسنان السفلية . 


حشوة مصبوبة طاحنة »تر صيعة اة occlusal inlay‏ 
تداخل الحدبات الإطباقية › 
تشابك إطباقي 
تداخل إطباقي 
حمل إطباقي » تحميل إطباقي 
القوة الواقعة على الأسنان الخلفية أثناء مضغ الطعام . 
سنا د إطباقي . مهمازإطباقي 
1 انظر سناد إطباقى 2650 521نااعه0) . 
حر كات إطباقية occlusal movements‏ 
طبيقة مغطية للسطح الإطباقي occlusal overlay appliance‏ 
جهاز ذو شعبة تغطي السطح الإطباقي أو الحد القاطع 
للأسنان أو الاثنين . 
وسادة طاحنة » وسادة إطباقية 
۰ 5 و7 
مسارإطباقي occlusal path‏ 
مسار حركة أحد الأسطح الإطباقية بالنسبة لسطح إطباقي 
آخر . 
مستوى إطباقي - مستوى الإطباق 


occlusal interdigitation 


occlusal interference 


occlusal load 


occlusal lug 


occlusal pad 


occlusal plane =‏ 
plane of occlusion‏ 
خط وهمي نماس للحدود القاطعة للقواطع العلوية » وقمم 
حدبات الأسنان الخلفية . 
دليل المستوى الإطباقي 
جهاز يستعمل لتحديد المستوى الإطباقي أثناء تصنيع البدلة 


occlusal plane guide 


السنية . 
وضعية إطباقية occlusal position‏ 
نقاط إطباق مبكر occlusal prematurities‏ 
تماس للأسنان قبل الأوان يعيق حر كة الفك السفلى . 
0 وزإطباقى occlusal prominence‏ 
صورة E‏ إطباقية = = occlusal radiograph‏ 
صورة إطباقية occlusal projection‏ 


صورة شعاعية داخل الفم ؛يوضع الفلم على الأسطح 
الإطباقية » أو المستوى الإطباقي للأسنانَ لإحدى القوسين 
السنيتين ؛ تظهر علاقة الأسنان بالنسبة للأنسجة التحتية فى 
النتوء السنخي مثل الأكياس والخراجات . . 


تماس إطباقى منحرف occlusal contact,deflective‏ 

occlusal contact ,initial تماس قاف لی‎ 

occlusal contact, interceptive تماس إطباقى ا‎ 

تماس إطباقى متو اقت « occlusal contact ,simultaneous‏ 
تلامس إطباقي مُتواقت 

تكفيف الحوا افي الإطباقية occlusal contouring‏ 


سحل الشذوذات الإطباقية مثل الارتفاعات الحفافية غير 
المستوية » والأسنان سيئة الوضع 1 


تصحيح الإطباق occlusal correction‏ 
الانحناء الإطباقى occlusal curvature‏ 
منحنيات إطباقية «اتحتا داق إطباقية occlusal curves‏ 
انهاه إطباقى occlusal direction‏ 
اضطراب إطباقي = occlusal disfunction‏ 


occlusal dysfunction 
occlusal disharmony 


عدم الاتساق الإطباقى 3 
فقد التوافق الإطباقي » تخالف إطباقي 


occlusal edge حد إطباقى‎ 
occlusal embrasure دحيلة إطباقيّة‎ 
occlusal equilibration موازنة إطباقية‎ 


إعادة توازن الإطباق الطبيعى بواسطة السحل الانتقائى . 
البعد الأطباقي للوجه - ٠‏ : 
البعد العمودي الإطباقي 
فلمإطباقي 0 
فلم تصوير إشعاعي ء أبعادة 57:76 ملم » يمكن استعماله 

داخل الفم أو خارج الفم ؛ يُفضل أن يحفظ في محفظة 
الفلم ذات الغطاء المكثّف . يوضع في المستوى الإطباقي على 
الأسطح الإطباقية للأسنان لإجراء صورة شعاعية إطباقية 
بتوجيه الأشعة من أسفل الفك السفلي . 
شكل إطباقي » تكوين إطباقي 
شكل الأسطح الإطباقية لسن أو صف من الأسنان أو أي 
أسنان . 
الوظيفة الإطباقية . وظيفة الطحن 
حماءٌ الإطباق . واق إطباقي 
طبيقة تستخدم لمنع انسحال الأسنان . انظر واق ليلي 


occlusal face height = 
occlusal vertical dimension 


occlusal film 


occlusal form 


occlusal function 


occlusal guard 


. (Night guard) 
occlusal guide دليل إطباقى‎ 
occlusal harmony توافق إطباقى‎ 


علاقة إطباقية متوازنة صحية بين الأسنان والأنسجة الداعمة 
لها والآلية العضلية العَصبية المصاحبة ومفصلى الفك 
الصدغى . 
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السفلي . تستخدم الجبيرة الإطباقية لفرض وضعية فراغية 
جديدة لتسمح للقرص المفصلي باسترجاع علاقته الصحيحة 
ووضعيته الفيزيولوجية بالنسبة للقمة الفك السفلي » وتكون 
الجبيرة الإطاقية فى شكل ية أكريليكية تغط السنطم 
الإطباقي بشكل كامل أو جزئي في القوس السنية العلوية أو 
ا » وتستخدم لفترة زمنية معينة منفردة أو مصاحبة 


لإجراءات علاجية أخرى . 
مركب الطبع الإطباقى » دعامة إطباقية occlusal stent‏ 
إجهاد إطباقى occlusal stress‏ 


سطح طاحن » سطح إطباقي occlusal surface‏ 
أسطح الأرحاء التي تكون في وضع إطباق طبيعي مع 
الأسطح المماثلة لها في الأسنان المقابلة ؛ سطح الأسنان 
الخلفية المكون من الارتفاعات الحدبية والارتفاعات المينائية » 
والخطوط التطورية والانخفاضات التى تحدها من الجهة 
الأكي ةواية رض الا امات قافر انه 
والوحشية » وتحدها من الجهة الخدية واللسانية الارتفاعات 
الحفافية الخدية واللسانية . يسمى أيضاً السطح الماضع 
(Masticatory suface)‏ . 

الوح الإطباقية . مستوى إطباقي 
عرض السطح الإطباقي للسن » أي المساحة الكلية للسطح 
الإطباقى للأسنان الطبيعية أو الأسنان الصناعية . 

رضح إطباقي occlusal trauma = occlusal traumatism‏ 
رضح للأسنان أو للأنسجة المحيطة بها ناتم عن الأسنان المقابلة 
لها بسبب سوء إطباق إجهادي يشتمل على الرضح › 
واختلال وظيفة المفصل الفكى الصدغى وصريف الأسنان 
وخم عاد قلق الان مزع الدرحة الل والدرجة 
الثانية . 

رضح إطباقي أولي 
إصابة الأنسجة الداعمة للأسنان بسبب قوى إطباقية زائدة 
غير طبيعية على سن أو مجموعة أسنان » وتتميز إكلينيكياً 
بتقلقل السن . 

إطباقي تال » رض إطباقي ثان occlusal trauma,secondary‏ 
إصابة الجهاز الرابط أي الأنسجة الداعمة للأسنان بسبب قوى 
إطباقية طبيعية قديمة » أصبحت رضية نتيجة لضعف النسيج 
الداعم للأسنان . 

البعد العمودي الإطباقي 
أن عد عبودق خا تون انان أو لخدا E‏ 
حالة الإطباق . قد يستتخدم مقياس ويليس *51134) 
(©31185ع » لتسجيل هذه القياسات ولكنه يكون معرضاً لعدم 
الدقة لأنه يستند على الأنسجة الرخوة . 


occlusal table 


occlusal trauma, primary 


occlusal vertical dimension 


إعادة ضبط الحواف الإطباقية › 
إعادة التكفيف الإطباة " 

إعادة تشكيل للسطح الإطباقي لسن طبيعية أو صناعية . 

تسجيل الأطباق 
تسجيل العلاقة الفكية . عادة بواسطة حافة إطباقية من شمع 
ملين بالحرارة لنقل تلك العلاقة عند عمل التعويضات السنيّة 
الدائمة أوالمؤقتة . 

تأهيل إطباقيّ , إعادة بناء الإطباق 
تعديل العلاقة الإطباقية بواسطة سحل تيجان الأسنان » 
والحشوات المصبوبة . والتيجان والجسور الصناعية . لتحسين 
التناسق الوظيفي للأسنان والعضلات الفكية الحيطة . 


occlusal recontouring 


occlusal registration 


occlusal rehabilitation 


علاقة إطباقية occlusal relation‏ 
علاقة إطباقية occlusal relationship‏ 
العلاقة بين الأسنان السفلية والأسنان العلوية في وضع 


عضة الشمع » حافة إطباقية occlusal rim = bite block‏ 
سناد ة إطباقية » مهماز طاحن 
ضمّة تستند فوق السطح الإطباقي لبعض الأسنان » للحفاظ 
على المستوى الإطباقي للجهاز التعويضي . تُسمَى أيضاً : 
سناد طاحن (عuا!‏ [ددنااءه0) . 
زاوية السّناد الإطباقي 
الزاوية المتكونة بواسطة السناد الإطباقي مع الوصلة الصغرى 
العمودية » ا أيضاً زاو السناد (Rest angle)‏ . 
تحضيّر للسنادة الطاحنية 


occlusal rest 


occlusal rest angle 


occlusal rest preparation 
occlusal restoration حشوة طاحنية » حشوة إطباقية‎ 
حافَةإطباقية‎ 
» سطح إطباقي مكوّن من مادة يمكن تشكيلها » مثل الشمع‎ 
تثبت على قاعدة جهاز سني مؤقت أو دائم » لتسجيل العلاقة‎ 
: الفكية ولتحديد مواضع الأسنان .كان يطلق عليها سابقاً‎ 
. (Bite r¡m„( أو عضة الحواف‎ )Bite block) عضة الشمع‎ 
محيلة إطبافية‎ 
. مجرى طبيعي يعبر حافة الحدبة أو الارتفاع الحفافي للسن‎ 
occlusal splint = جبيرة إطباقية » مستوى رفع العضة-‎ 
occlusal overlay appliance طبيقة تغطي السطح الإطباقي‎ 
الجبيرة الإطباقية هي وسيلة تشخيصية وعلاجية للمرضى‎ 
الذين يعانون من اضطرابات وظيفية في الجهاز الماضغ بسبب‎ 
الانزياح الأمامي للقرص المفصلي الذي يؤدي إلى الاختلال‎ 
الداخلي للمفصل الفكي الصدغي » ويصاحبه ألم في‎ 
المفصل وطَقَطَقة مَفصلية عند حركة فتح وغلق الفك‎ 


occlusal rim 


occlusal spillway 


- 563 - 


الأسنان السفلية . قد تكون هذه العلاقة متوافقة أو متطابقة مع 


العلاقة المركزية وقد لاتكون متوافقة معها . 
إطباق مركز ي occlusion,central = centric occlusion‏ 
إطباق مركزي occlusion, centric‏ 
مَكُونات الإطباق occlusion,components of‏ 


العناصر الختلفة التى تتدخل فى الإطباق مثل المفصل الفكى 
الصدغى » والعضلات والأعصاب المصاحبة » والأسنان » 


والبنية الداعمة للبدلة السنية . 


occlusion , convenience إطباق ملائم‎ 

إطباق مُصحح occlusion,corrected‏ 

إطباق ذو دليل نابى occlusion, cuspid - guided‏ 

إطباق متخالف › إطباق متنافر occlusion,disharmony‏ 

إطباق و حشي occlusion,distal‏ 
مصطلح يشير إلى وضع السن وحشياً بالنسة إلى الوضع 
الطبيعى فى الإطباق . 

إطباق لامترا کز » إطباق لامر کزي occlusion,eccentric‏ 


أي إطباق جانبي أو إطباق متقدم «بارز أو إطباق متقهقر عدا 
الإطباق المركزي أو العلاقة المركزية . 
حالة لاتسمح لأسنان الفك السفلي بالانغلاق في الإطباق 
العادي أو في الإطباق المألوف حتى التداخل الحدبي 
الأقصى » بسبب حركة الفك السفلي العادية أو التلامس 
المبكر للأسنان . 

إطباق الحاقّة بالحافة occlusion,edge-to-edge‏ 
إطباق تكون فيه الأسنان الأمامية المتقابلة متلامسة بطول 
حدودها القاطعة حينما تكون الأسنان في إطباق مركزي . 

إطباقٌالنّهايّة بالنّهايَة ١‏ 

إطباق و ظيفى 1 occlusion,functional‏ 
إطباق أو تاكسيق الان الغلوية والاستان: لفل انام طن 
الطعام أو البلع . 

إطباق انز لاقى occlusion,gliding‏ 
مصطلح يستعمل لوصف الإطباق أو تلامس الأستان أثناء 
حركة الأسنان بديل لمصطلح تمفصل (120000ناعتاتث) . 


occlusion ,end-to-end 


إطباق معتاد » إطباق مألوف occlusion,habitual‏ 
إطباق مثال “ occlusion,ideal‏ 


إطباق تنطبق فيه كل سن » ما عدا القواطع المركزية السفلية 
والرحى الثالثة العلوية مع ستين من القوس السنية المقابلة » 
ويعتمد على شكل الأسنان غير المتآكلة . 

إطباق حدبى التداخل occlusion,intercuspal‏ 
العلاقة بين الأفواس السنية العلوية والسفلية حينما تنطبق 
الأسنان في علاقة تراجعية للفك السفلي . 


الم هه هو ين 
رقاقة إطباقية occlusal wafer‏ 


occlusal wall جدار طاحن‎ 

صورة شعاعية إطباقية occlusal x-ray‏ 
صورة شعاعية داخل الفم حيث يسك الفلم الشعاعي بين 
الأسنان في وضع العض . 

occlusaly approaching clasp مشبكة متقاربة إطباقياً‎ 

occlusion إطباق‎ 


1- العلاقة الحركية والساكنة بين كل مكونات الجهاز الماضغ 

2- تلامس الأسنان العلوية والأسنان السفلية في أي وضع 
للفك السفلى . 

3- عملية إغلاق أو اطباق الفك السفلي مع الفك العلوي 

4 - أي تلامّس بين الأسطح الإطباقية للأسنان في الأقواس 


5 -العلاقة الساكنة بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية 
أثناء أقصى تداخل للحدبات . 
إطباق شاذ (سو ء الإطباق ( occlusion, abnormal‏ 
إطباق تشر يحى occlusion, anatomical‏ 
إطباق مركزي کب occlusion, aquired centric‏ 


علاقة الأسنان العلوية والأسنان السفلية » في وضع الإطباق 
الاعتيادي أو الإغلاق الاعتيادي : 
إطباق متوازن occlusion,balanced‏ 

1- التلامس المتزامن للأسنان العلوية والأسنان السفلية 
اليمنى واليسرى في المناطق الإطباقية الأمامية والخلفية في 
الأوضاع المركزية . واللامركزية ضمن الجال الوظيفي أي 
طحن الطعام والبلع . 

2- (في طب الأسنان التعويضي) : الإطباق المتوازن (أي 
التلامس المتزامن لكل مناطق الأسطح الإطباقية) يكون 
ضرورياً بشكل خاص فى البدلات السنية الكاملة للحد 
من ميل أو دوران قواعد البدلات السنية بالنسبة للبنية 
الداعمة لهما . 

إطباق متوازن occlusion, balancing‏ 
الإطباق حينما يتحرك الفك السفلي مبتعداً عن من الجانب 
الإطباقي في حركة انزلاقية جانبية » وإذا وجدت أي 
تلامسات إطباقية تكون بين الحدبات الداعمة 


إطباق متو ازن ثنائى الجانب  occlusion,bilateral balanced‏ 
إطباق مركزى = إطباق ذو occlusion, centric = central‏ 
تداخل حدبى occlusion = intercuspal occlusion‏ 


وضع الإطباق المركزي للأسطح الإطباقية للأسنان السفلية 
مقابل الأسطح الإطباقية للأسنان العلوية . أقصى تداخل 
حدبي (إطباقي) في علاقة حدبة بحفرة للأسنان العلوية مع 
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occlusion,plane of = occlusal plane = مستوى الإطباق‎ 
المستوى الإطباقي‎ 

سطح وهمي » يتعلق تشريحياً بالجمجمة » وهو السطح 
الذي يلامس الحواف القاطعة للقواطع وحَدبات الأسطح 
الإطباقية للأسنان الخلفية . ليس مستوياً بالمعنى الحقيقي 
للكلمة ولكنه يمثل متوسط منحني السطح . 

إطباق خلفي 
إطباق الأسنان السفلية في وضع خلفي بالنسبة إلى العلاقة 
الطبيعية مع الأسنان العلوية . 

إطباق متبارز » إطباق إنسي 
الإطباق في حالة تقدّم الفك السفلي للأمام . 

إطباق الراحة 

إطباق متراجع . إطباق وشي 
الإطباق فى حالة تقهقر الفك السفلى . 

حافة الأطباق 1 
بنية سنية اصطناعية وسطح إطباقي مثبت على قاعدة البدلة 
السنية المؤقتة أو الدائمة . تستخدم لتسجيل علاقة الفك 
العلوي مع الفك السفلي لترتيب وضع الأسنان . تسمى أيضاً 
عضة الشمع (Bite-bIock)‏ . 

حافة الإطباق » 

حافة إطباقية - حافة التسجيل 

أسطح إطباقية تبنى على قواعد البدلات السنية المؤقتة أو 
الدائمة من أجل تسجيل العلاقة الفكية العلوية والسفلية 
وتنضيد الأسنان . انظر حافة إطباقية (ددة 1ة5نااءء0). 

الشكل الكُروي للإطباق 
تنضيد أو ترتيب الأسنان بحيث تتطابق أسطحها الإطباقية مع 
كرة وهمية (قطرها عادة 8 بوصات) مركزها فوق مستوى 


occlusion,posterior 


occlusion,protrusive 


occlusion,rest 


occlusion,retrusive 


occlusion rim 


occlusion rim = occlusal rim = 


record rim 


occlusion,spherical form of 


الأسنان . 
إطباق مستقر » إطباق ثابت occlusion, stable‏ 
إطباق متناظر occlusion,symmetrical‏ 
إطباق انتهائي occlusion,terminal‏ 
إطباق مركزي في أقصى تداخل حدبي . 
إطباق ر ضحى 1 occlusion,traumatic ١‏ 
أي نوع من ف الإطباق يسبب أذى للأسنان أو للأنسجة 
حول السنية . 


أي إطباق للأسنان يكون ضاراً بالأنسجة الفموية أو ما 
يجاورها » الأسنان أو الأنسجة الداعمة السنية . 
انظر رضح إطباقي (Occlusal trauma)‏ . 
إطباق را اضح »إطباق ر ضحي occlusion,traumatogenic‏ 
المنشاً 


إطباق شفو ي occlusion,labial‏ 
مصطلح للدلالة على وضع القاطع أو الناب حينما يكون في 
رفك كعوى الم إبر تحط الإ او 
إطباق جانبي » إطباق وحشي 
إطباق الأسنان حينم يتحرك الفك السفلي إلى جانب أو 
آخر » وليس في وضع إطباق مركزي . 
خط الإطباق 
انتظام الأسطح الإطباقية للأسنان في المستوى الأفقي انظر 
مستوى الأطباق (Occlusal plane)‏ . 
مصطلح استخدمه آنجل (ماع«A)‏ للدلالة على الخط الذي 
يصل مناطق التماس أو المناطق الإطباقية للأسنان حينما 
تنطبق في إطباق طبيعي . 


occlusion,lateral 


occlusion ,line of 


إطباق لسان “ occlusion,lingual‏ 
وضع السن عندما تقع في الجهة اللسانية بالنسبة إلى خط 
الإطباق . 


إطباق متو ازن ميكانيكياً occlusion,mechanically balanced‏ 
إطباق متوازن بغض النظر عن الاعتبارات الفيزيولوجية » كما 
في المطبق . 

إطباق إنسي 
وضع السن عندما تقع في جهة إنسية بالنسبة إلى وضعها 
الطبيعي عند حصول الإطباق . 

إطباق نظامي » إطباق طبيعي 
إطباق يتضمن كل المتطلبات الوظيفية والجمالية » ولكن قد 
تظهر فيه بعض الانحرافات السنية المنفردة . الإطباق الطبيعى 
يوبجد حيدما تكؤن الأسنان الغلوية والستقلية » جيذة التنضيد 
وحدبات الأسنان الخلفية تنطبق فى ميازيب الأسنان السفلية 
لمقابلة لها » والقواطع العلوية والسفلية تتلامس بأقل تراكب 


occlusion,mesial 


occlusion,normal 


عند الإغلاق . 
ETR‏ 
إطباق ممرض occlusion,pathogenic‏ 
علافة إطباقية ينتج عنها حدوث تغيرات مرضية في الأنسجة 
الداعمة . 
إطباق مر ضى occlusion,pathologic‏ 
أي إطباق يسبب لمرض إطباقي . 


إطباق فيزيولو جى 2 إطباق غرد يزى occlusion,physiologic‏ 
إطباق متناسق مع وظائف الجهاز المضغي » أي إطباق متناسق 
مع المفصل الفكي الصدغي » والأنسجة الداعمة . 
إطباق متو از ن فين يولو جياً occlusion,physiologically‏ 
balanced‏ 
إطباق متوازن متوافق مع وظيفة مفصلي الفك الصدغي 
والجهاز العضلي العصبي . 
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عيو ن » أعين (جمع ( oculi [sig. oculus]‏ 
(سابقة) عين . مُقلة oculo-‏ 
عيني وجهي » بصري وجهي oculofacial‏ 
كعد كد العين oculomotor‏ 
يشير إلى العضلات التي تتحكّم في حركة العين . 
ًص لعصب الحرك للعين oculomotor nerve‏ 


0 القحفى الثالث الذي يعصب عضلات العين 
ا ويتحكّم في حركة العضلات المحركة 
للعين لمح اف : العصب المحرك للعين كvuإمN)‏ 
oculomotorius)‏ « أو العصن التّالث (Thrid nerve)‏ 


ع سے ا ا 


(العصب الجر ك للمقلة) . 

انظر مدخل محرك (Oculomotorius)‏ . 
عينى أنفى oculonasal‏ 
عينى وجنى oculozygomatic‏ 
إطباقي وحشي occlusodistal‏ = .0.0 


(لاحقة) سن د -odont‏ 
(سابقة) س 2 55 
سابقة 5 تعني سن 
وجع السن »ألم ستي 
ألم السن › 
ألم السن الشبحية 


odont - , 0001210 - 
ا‎ 
odontagra = toothache 
odontalgia = odontagra = 
odontia = toochache phantom 


odontalgia = toothache phantom 


ألم بالأسنان يشعر به المريض في سنخ سن قد سبق قلعها . 


نسبة لآلام الأسنان » متعلق بالألم odontalgic‏ 
السنّي أو يتميز بالألم السنّي 

ب مسكن مسسكن لألم السن odontalgicum‏ 

بن الأسنان odontalysis‏ 

ضمو رالأسنان › صمو ر مورالسن odontatrophia‏ 
تلع الس » استئصال الأسنان odontectomy‏ 


استئصال جراحى لإزالة جذور متبقية أو أسنان منطمرة أو 
اا0 ا 

اصطكاك الأسنان › صرير الأسنان › 

صريف الأسنان , فَفقَفة الأسنان 

تقلح الأستان » تنظيف الأسنان 

تنظيف الأسنان » وخاصة بواسطة أداة تجريف » وهو 
قديم أهمل استعماله . 

ا odonthaemodia = odonthemodia‏ 
حساسية زائدة ومفرطة فى الأسنان . 

ألم السسّن » وجع الأسنان ٠‏ 


odonterism = 
teeth - chattering 


odontexesis 


odontharpaga = toothache 


سوء إطباق'قادر على إحداث إصابة للنسيج الفموي يسبب 
أذى للبنية الفموية . 
إطباق شعال . إطباق عامل 
تلامس إطباقى للأسنان المتقابلة على الجانب الذي يتحرك 
كدو لفاك لمشي 
إطباقي ْ 
متعلق بالإطباق . 
(سابقة) الإطباق الطاحن › إطباقي 
ذر وې طاحن 0 ي طاحن occlusogingival‏ = لمعتمدمكتاءءه 


occlusion ,working 


occlusive 


occluso- 


عنقي 'إطباقي” » »عنقي طاحن occlusocervical‏ 
متعلق بالسطح الإطباقي وعنق السن ١‏ 
لثو ي و -إطباقي لثو ي occlusogingival‏ 


مسافة و ية ا » مسافة لثوية occlusogingival distance‏ 
طاحنة > بعد عدلو ې إطباقي 1 


خرف ات 2 


occlusomesial 


occlusomesial movement 


حر كة إنسية طاحنة 
مقياس الإطباق-قائس الفعالية الفكى = occlusometer‏ 
(مقياس قوة الفكين ( gnathodynamometer‏ 
أداة لقياس قوة إطباق الفكين . 
وظيفة »مهنة »عمل occupation‏ 
و ظيفي ٠‏ مهني occupational ١‏ 


متعلق بما تسببه المهنة من أمراض »قد تكون عضوية أو 


وظيفية . 

أمرا اضر مهنبّة occupational diseases‏ 

التعر ض المهنى occupational exposure‏ 

مر ض مهني occupational disease ١‏ 
مَرض عضوي أو وظيفي يحصل نتيجة لمهنة المريض . 

التهاب الفم الو ظيفي occupational stomatitis‏ 

octa-,octo-, OCti- (سابقة) ثمان‎ 

بهت تعنى ثمانية . 


ماني 7 »ماني القيمة 


octavalent = octivalent 


عينى › مُقلى ocular‏ 
متعلق بالعين . 
عيب عينى 1 ocular anomaly‏ 


فرط تباعد العينيّن 
تشوه في عظام الجمجمة والوجه » يتميز بضخامة العظم 
الوتدي واتساع عرض جسر الأنف أو قصبة الأنف مما يؤدي 
إلى اتساع المسافة بين العينين . 


ocular hypertelorism 
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ورم أر و مي سني odontoblastoma‏ 
ورم مكونَ من خلايا أرومات العاج . 
سنخ سني odontobothrion‏ 


التتجويف العظمي الذي يشغله السن في الفك »وهو 

مصطلح قديم أهمل استعماله . ١‏ 
التهاب السنخ السّي 

التهاب سنخ السن » وهو مصطلح قديم أهمل استعماله . 


odontobothritis 


odontocele = alveolodental cyst سنية‎ 00 
odontoceramic e 
odontoceramotechny = = تقنية 3 الأسنان الخزفية‎ 
dental ceramics خرف سنى‎ 
e 
odontochalix = cementum د سني‎ 


الطبقة المغطية لجذر السن . 


۶ 


جراحي سني odontochirurgic = odontochirurgical‏ 
Bl‏ بجرا احة الأسنان . 
نسبة للجرا احة السئية odontochirurgical‏ 
متعلق بالجراحة السنية . 
لين الأسنان › لير الآسنان odontocia‏ 


حالة تتميز بتلين الأسنان . 
0 
تشريحية تغلق ما تحنها) 
د eg‏ 
أو القلنسوة . 


odontoclamis = dental operculum 


70 الس odontoclasis‏ 
عملية كل أو امتصاص السن . 
ناقضة ال“ odontoclast‏ 


إحدى الخلايا متعددة النوى » التي توجد بين الأسنان اللبنية 
والأسنان الدائمة وتشترك في عملية امتصاص الجذور 
اللبنية » والامتصاص المرضي لجحذور السن الدائمة وهي نوع 
من الخلايا ناقضات العظم ؛ خلية ترتبط بعملية تآكل الجذر . 
ورم تاقضات الس - 
امتصاص السن الداخلي 


odontoclastoma = internal 


tooth resorption 


حكّة لشويّة حس آكال » هرش اللثة odontocnesis‏ 
َة س odontocyte‏ 


odontodynia = odontalgia 


ألم الس » وجّع السن . ضراس 
toothache‏ 


رر رر ے 


خلال تسج السن 


odontodysplasia 


odonthyalus = tooth enamel 


شدودستى odontia‏ 
ل ا و ادس 

تشوه سنى odontia deformans‏ 
چ r‏ س 

odontia incrustans = dental calculus ستى‎ 


E‏ كمضا لاما 
إثغار , بُرْوِعْ الأسنان 

'بزوغ الأسنان ومايصاحبه من أعراض . 
طبيب الآسنان 
طب الأسنان . علاج الأسنان 


odontiasis 


odontiater = dentist 
odontiatria = dentistry = 


dental treatment 


متعلق بطب الأسنان › علاج الأسنان odontiatry‏ 
سنى odontic‏ 
ˆ متعلق بالأسنان . 

1 - سني النذكل odontinoid‏ 


2- ورم سني 
ورم يحتوي على أنسجة السن . 


الاب لب الس 


odonto-, odont-,0dontia-, odontic- « (سابقة) سن « أسنان‎ 


odontitis = pulpitis 


س 

ورم أرومي مينائى سني 
ورم حميد نادر الحدوث » يحتوي على العاج وميناء السن 
وخلايا ظهارية سنية المنشأ . 


odontoameloblastoma 


2 چ ا‎ fw 
odontoamelosarcoma = "2 سار كومة أرومية مينائية سنية-‎ 
0“ 2 8 . 
ameloblastosarcoma سا ركومة أرومية مينائية‎ 


فا ق = فهقى محور ي odontoatlantal = atlantoaxial‏ 
متعلق بالأطلس أو الفقرة الرقبية الأولى والسن . 
الأرومة السنية (التلية السنيّة) 
1- إحدى الخلايا الجرثومية التي تكون العاج . 
2-إحدى الخلايا الأسطوانية في النسيج الضام الذي يحيط 
بلب السن ؛ وهي خلية خاصة توجد على محيط العصّب 
السني وهي المسؤولة عن تكوين العاج . 
خلية الأرومة السّنيّة 
طبقة الأرومة السّنيّة 
استطالات أرومة السن › 
استطالات أرومة العاج = ألياف تومس 
استطالات هيولية للخلية أرومة العاج توجد في القنوات 
العاجية » وهي المسؤولة عن تكوين العاج . مصطلح ألياف 
تومس (Tomes? fibres)‏ لم يعد مستعملاً . 


odontoblast 


odontoblast cell 
odontoblastic layer 
odontoblastic processes = 


Tomes’ fibers 
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اس له 


لكل ل اع ا مختلفة من الوَرّم سني المنشأ . انظر تحت ورم 
(Tumor)‏ . 


ورم مذو منشاأ أسني ) ظهاري متكأس- 


odontogenic tumour 


odontogenic tumour, 


و ر 2 بينبو رج calcifying epitheilal = pinborg’s tumour‏ 
سني نم المنشاً odontogenous‏ 
تکو ن ن السن تكون العاج odontogeny‏ 


نشأة وتطور العاج والسن . 
مجرقة سنية » مكحتة سنية 
أداة لإزالة العاج المتسوس والرواسب الجيرية عن سطوح 

الأسنان . مصطلح قديم أهمل استعماله . 
مَخَطّط الأسنان » سجل الأسنان 

تسجيل بواسطة المصور السنى أو مخطاط (Odontgraph)‏ 

الأسنان لصورة السطوح الطاحنة والقاطعة للأسنان المؤقتة 

والدائمة المطبوعة على بطاقة الفحص . 
مخطط سنى › مصور سنى « مخطاط الأسنان odontograph‏ 

أداة أو جهاز لتسجيل أي شذوذات على الأسطح الطاحنة 

للأسنان . 


odontoglyph = dental scaler 


odontogram 


1-و صف الأسنان التشريحى odontography‏ 

2 - تخطيط الآسّنان › ا الأسنان 
باستعمال مخطاط الأسنان . 
فرط بج الأسنان = odontohyperaesthesia‏ 
odontohyperesthesia‏ 

علاج الأسنان › طب الأسنان = odontoiatria = odontiatria‏ 

dentistry 

odontoid 2 


ملي الشتكل ع نظي ر ابن + فة لبن 
الناتۍ الستيالشكل 
الفقرة الْمسَدَّئَة (المحور) 

انظر محور » فقرة رقبية ثانية (ونكاش) . 

odontolith = dental calculus 


odontoid process 


odontoid vertebra 


ترسبات جيرية على الأسنان . 
رواسب تُلْحية »قلح الأسنان 
تراكم الترسبات الجيرية على الأسنان . 
جرا اح أسنان » طبيب أسنان = odontologist = stomatologist‏ 
dentist‏ 


odontolithiasis 


مصطلح يستخدم عادة كمرادف لطبيب الأسنان . 
مبحث طب الأسئان › م ب ٠‏ الأمسنان odontology‏ 


أمراض وصحة الأسنان والأنسجة الداعمة . فرع من فروع 


اضطراب موضعي في تكون السن يصيب غالباً الأسنان 
الأمامية الغلوية فى اة وإعازة ملااس ذلك :قد 
تشاهد دلائل تكلس فى لب السن وميناء السن ولكنها قليلة 
اوو ته الأسناة اا تيناو حال ن 
صدفية » أسنان قشرية (طاءه] 5611) » أسنان باهتة » أسنان 
شبحية (Ghost teeth)‏ . 
1 -مولد عاج الأسنان 
2- مکو ن الأسنان 
تكون الأسنان = تكون 
عاج السّن 
تكون العَاج اكعيب » 
التكون السّتي الناقص 
1 - سني المنشاً 
2 - ينشأ من جرثومة السن 
متولد من السن أو جرثومة السن . متعلق بنشأة ونمو 


odontogen 


odontogenesis = odontogeny = 
dentinogenesis 

odontogenesis imperfecta = 
dentinogenesis imperfecta 


odontogenic 


الأسنان . 
نسيج ضام اغا odontogenic connective tissue‏ 
كيسة سنيّة اكنشأ > كيسة مكونات السن ‏ أو odontogenic‏ 
انظر تحت كيس 90©) . 


الظهارة المكونة للسن » 
ظهارة سنية المنشأ 
ألياف مَكَوََةُ للسن » ألياف سنية المنشأ 
ألياف تكون طبقة النسيج الضام المحيطة باللب . 
ورم ليفي سني المنشاً 
ورم حميد في الفك ينشأ من الجزء الجنيني من جرثومة 
السن » أو الجريب السنى أو الحليمة السنية » أو من الغشاء 
جود الشي 1 ٠‏ 
سار كومة ا ليفيّةٌ سنيّة المنشأ 
ورم حبيث في آلفك ينشأ في الجزء الميزانشيمي بالسن أو 
E‏ 
كيسة كيراتينية سنية المنشأ 
كيس تطوري ينشأ من النسيج الظهاري سني المنشأ . 


odontogenic epithelium 


odontogenic fibres 


odontogenic fibroma 


odontogenic fibrosarcoma 


odontogenic keratocyst 


نسيج متو سط سنى odontogenic mesenchymal tissue‏ 
المنشا 
ورم ليفي مُخاطي سني odontogenic myxofibroma ill‏ 


ورم مُخاطي سني الَا 
ورم نادر الحذوث للفك قد ينشأ من نسيج اللحمة المتوسطة 


odontogenic myxoma 


odontogenic tissue 
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كتلة شاذة من ذ نسيج سني 1 متکلس » مثال : ورم وسوء تكون 
ينشأ من أنسجة سنية مثل الوم المينائي 


ورم سني مر رکب معقد odontome, complex composite‏ 

37 0 

فسيم سني odontomere‏ 
عضو الميناء مؤلف من نصف دهليزي وآخر لساني . 

د سني odontonecrosis‏ 
تسوس نافذ للب أو غرغرينا اللب . 

أكم' عَصبِي سني odontoneuralgia‏ 

5 1- ألم عصبي يسبب المرض السني ١‏ 

2- ألم عصبي يتظاهر في الأسنان . 

odontonomy = dental terminology مبحث مصطلحات‎ 


الأسنان = التسمية السنيّة 
المسميات المتعلقة بالأسنان . 
علم أمراض الأسنان 
سَوء الإطباق 
سوء توضع الأسنان » تفرق الأسنان وعدم انتظامها . 
اعتلال سني » مرض الأسنان , نُساع 
أي مرض يصيب الأسنان . 


odontonosology 


odontoparallaxis = malocclusion 


odontophathy 


سمحاق السن = odontoperiosteum = periodontium‏ 
أدواعم السّن ٠‏ 
رهاب معالحة الأسنان odontophobia‏ 
خوف من علاج الأسنان . 
جامل السن odontophore‏ 


أرومة السئيّة » أرومة العاج <« odontoplast = odontoblast‏ 


مود العاج 
رأب السن تقويم الأسنان 
1 - (في علم 7 تقويم الأسنان) : تعديل وضع السن ليصبح 
في ترتيب طبيعي في القوس السنية . 
2-(في علم أمراض النسج الداعمة السنية) : تطوير أو 
تشكيل أو تعديل محيط السن للمحافظة على صحة اللثة . 
ترميم الأسنان » حشو السن odontoplerosis‏ 
عملية إزالة التسوس وملء حفرة السن بالحشوات المناسبة . 
صرير الأسنان . طحن الأسنان » 
صريف الأسنان 
عادة سحل الأسنان بعضها ببعض لاإرادياً . 


odontoplasty 


odontoprisis = bruxism 


سقوط الأسنان » درد odontoptosis‏ 
الفقد الطبيعي للأسنان أو تآكل الأسنان . 
صورة شعاعية سنية odontoradiograph‏ 


صورة شعاعية للأسنان أو السن . 


العلوم الطبية الذي يختص بدراسة بنية الأسنان والفكين » 
والدراسة العلمية للأمراض الخاصة بها . يستعمل عادة 
كمرادف لطب الأسنان . 

سوء تنضيد الأسنان ؛ اعوجاج الأسنان 
عدم انتظام صف الأسنان . 


odontoloxia 


سوء تو ضع الأسنان › odontoloxy = odontoloxia‏ 


اعو جاج الأسنان 
شذوذ رصف الأسنان عن الوضع الطبيعي 1 
انحلأل الأسنان odontolysis‏ 
mel‏ البنية الكلسية للسن . 
ور 0 سني odontoma = odontome‏ 


يصئف الورم الست إلى ورم شی مر (Compound‏ 
odontoma)‏ »و ورم سنى مختلط (Complex odontoma)‏ « 


ويشبه د ابن في كه : 
ر 
ورم : ب 52 odontoma,ameloblastic‏ 
رع لاقع 0 
ورم سني أرومي مينائي 
ورم اا odontoma,complex‏ 
و رس س لاس 3 


odontoma,complex composite 


اة ا جيدة التكوين ولكن مختلطة بشكل 
غير المنتذا 
و 7 م سي مركب = odontoma,composite‏ 


compound odontoma 


ورم ستو مشيق من مكونات جرثومة السن . 
odontoma,compound composite 1‏ 


سوء تكون ماثل للورّم السني الختلط ولكن بترتيب أحسن 

للأنسجة السنية » حيث ينتظم لب السن » والعاج وميناء 

البق تق ا و ی 
E‏ 


ee رہ‎ 


odontoma,cystic 


odontoma ,dilated 


ورم سنى مُنعلف- سن مستبطنة ‏ = odontoma,invaginated‏ 


dens in dente 
ر س ت‎ 


odontome = odontoma ورم سني‎ 
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الإطباقية) بعد البزوع بفترة قصيرة لمنع حدوث تسوس سني 
متوقع في المستقبل . 
انسحال الأسنان (الفيزيولوجي) 
تقب السن » تح السن 
حفر السن من أجل تقب حجرة اللب لتصريف الصديد من 


odontotripsis 


odontotrypy 


داخل حجرة اللب . 
رائحة odor = odour‏ 
رائحة كريهة odor,bad‏ 
عطر ي odoriferous‏ 
(سابقة) ألم odyn-‏ 
(لاحقة) ألم وجع »ألم مستمر odynia‏ - 
لاحقة تعني ألم و جع مستمر . 
0 الألم تخفيف الام »إزالة الألم 0072017515 


odynophagia - 12‏ 
+2 
ر ولم »ازدراد مو odynophasia = odynphagia‏ 
E‏ 
و هبه ١‏ لآم »ر هاب | لالم 

الحوف من الألم المرضي . 
a 58‏ 


odynophobia 


oedema = edema 
تجمّع غير طبيعي للسوائل في أنسجة الجسم » مسب لانتفاخ‎ 
أو تضخم الجزء المصاب » قد يكون نتيجة لانسداد الوريد » أو‎ 
بعض أمراض القلب »أوالالتهاب أوالتفاعلات‎ 
التحخساسية ؛:‎ 

وذمة عَصبيّة و عائيّة oedema,angioneurotic‏ 

تورم محدد غير مؤلم » شائع الحدوث في الشفاه » واللسان » 

والخدين أو جفون العين » بسبب تجمع سريع للسائل نتيجة 

زيادة نفوذية الأوعية الدموية الموضعية . 


oedema, laryngeal 


متورم و ذمي oedematous‏ 
بوي ع 
متعلق بالوذمة أو مصاب بها . 
مر ت oesophageal‏ 
التهاب المر ىء oesophagitis‏ 


المنعكس المريئى اللعابى 
زيادة إفراز اللعاب نتيجة لتنبيه المريء » وقد يسمى : منعكس 
روجر (Roger’s reflex)‏ . 


oesophagosalivary reflex 


المرىء oesophagus‏ 
أنبوب عضلي غشائي يمتد بين البلعوم والمعدة » طوله حوالي 


تصوير شعاعى ستى « تصوير الأسنان  odontoradiography‏ 


بالأشعة 

تَرْف قلع السن » نزف سنخي 
نزف بعد قلع السن . 
ع تلع ابرع 
مبحث تقويم الأسنان › 
علم تقويم الأسنان 

ساركومة سنية 


ا ED‏ 
سار كومة ارومية مينائية سنية odontosarcoma, ameloblastic‏ 


odontorrhagia 
odontorthrosis = orthodontics 


odontosarcoma 


ورم خبيث نادر الحدوث » مماثل في تركيبه لورم مصورات 
الميناء الليفي ولكنه يحتوي على آثار من العاج والميناء . 


انشطار السن »انشقاق السن odontoschisis‏ 
انفلاق السن أو الأسنان . 

انشقاق السن › شرخ السن odontoschism‏ 
شق أو شرخ طولائي في السن . 

1-مرا 3 سنية odontoscope‏ 


مرآة فم سنية وهي أداة لفحص أسطح الأسنان . 

2 - منظارٌالأسنان 
أداة تشتمل على عدسة مكبّرة تستخدم لفحص أسطح 
السن . 

تنظير الأسنان . بصمة الأسنان 
تسجيل الإطباق في الفم » ويستخدم لغرض التحقّق 


00026056057 


. الإطباقي‎ 
odontoseisis الأسنان‎ 2% 
odontosis = dentition نموالأسنان‎ -1 


2- بزو ع الأسنان » إثغار »ت تسر 


ورم مو :ساق + ورم السن العظم odontosteophyte‏ 
ورم عظمي يو جد على سطح السن . 
قد الأسنان » تساقط الأسنان odontosteresis‏ 


اصطكاك الأسنان odontosynerismus = tecth - chattering‏ 
طب الأسنان 

التطبيقات التقنية لطب الأسنان . 

قراب السّن 


odontotechny = dentistry 


odontotheca = tooth follicle 


میا الأسنان » المداوة السنية odontotherapy‏ 
علاج الأمراض السنية . 
بضع السن odontotomy‏ 


عملية سريرية لقطع النسيج السني > عادة تجرى على تاج 
ان ميخرص ترميم ا 
اثقاءً بالبضع السني 


odontotomy, prophylatic 


- 570 - 


1- نديم 010 
2 - مسن » شيخ 
سن | لشيخوخة 


تقنية قديمة » أسلوب قديم » طريقة قديمة 


old age 

old technique 
old theory 
oleum = ol. = oil زيت (لاثينية)‎ 


يستعمل في كتابة الوصفة الطبية » واختصارها .01. 


الشّم »حاسة الشم olfaction‏ 

شمى olfactory‏ 
متعلق بحاسة الشم . 

olfactory foramen الشقة الشميّة‎ 


واحدة من العديد من الثقوب في الصفيحة المصّفوية للعظم 

الغربالي . 
امن ال 

ONE‏ يقري قاط اله الو مدن 

ا 1 
وَرَم أرومات العصبٌالشّمي 
(ساء بقة) قله e‏ 

سابقة تعني قليل » أو نقص . 


سير ده ه 3 


olfactory nerve 


olfactory neuroblastoma 


olig -, oligo- 


قلة ححم الد oligaemia = oligemia‏ 
لغ = 55 خلقى oligodontia = hypodontia‏ 
اللعديد من الأسنان 

حالة يكون للشخص فيها عدد قليل من الأسنان ؛ غياب 
قليل الأسنان oligodontic‏ 
فعال بالمقادير القليلة oligodynamic‏ 


قطن اللعاب قلا العاف 
قله إفراز اللعاب 
قله لنُعاب » نقص إفراز اللعاب 
قَلَُالبول 
التحام السّن اللَبنية بالدأئمة 
حالة اندماج السن اللبنية بالسن الدائمة . 


oligoptyalism - 0 


01150512113 - 0 
oliguria 


oliphyodontic gemination 


(لاحقة) دراسة » مبحث » م ology‏ - 
لاحقة د E‏ مثل علم الجراثيم (Bacteriolgy)‏ . 
عسر 52 ضغو به ة الكلام 2 تف ب التصور يت olophonia‏ 


کا صباح o.m. = omni mane‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
(لاحقة) ورم -oma‏ 


وينقل الطعام والسوائل من البلعوم إلى المعدة ا 
[مختصر] المسافة بين OFD = object - to - film distance‏ 
الم والغرض 


بعد الفلم عن الغرض . 


off - angle خارج الزاوية‎ 
office عيادة‎ - [1 

2 - مكتب 

office ,dental عيادة سنية‎ 

OHI = oral health index دليل الصحة الفموية‎ 

أو مم ohm‏ 

وحدة المقاومة الكهربائية الدولية . 
(لاحقة) شبه » شبيه » على شكل oid‏ - 
عرف مان 

داء الفطور الخيطية Oidiomycosis‏ 

الفط البتهنارية Oidium‏ 

Oidium albicans = candida albicans ءlضغيبلا المبيَضَة‎ 
(قُطريات)‎ 

Oil ونث‎ 


سائل لايمتزج م ا 


للاحتراق ل a‏ وزیوت 
نباتية » وزيوت طيارة » وزيوت معدنية . 


الإثير » وقد يشتق 


oil of cajuput 
زيت يقطر من عصارة (58) (سائل يجري في أوعية النبات‎ 
(Cajuput حاملاً الماء والغذاء) شجرة الكاجبوت ا‎ 
الموجودة فى أستراليا والمالايو . يستعمل فى طب الأسنان‎ 
| کا ا ا‎ 

زیت القرنل 
زيت يحتوي على 185 - 90/ من اليوجينول يقطر من 
القَرَنْفْل وهو مسكّن وملطف » ومطهر » ومزيل للروائح 


الكريهة » ويختزل نيترات الفضة إلى فضة سوداء مرة ونصف 


or 


oil of cloves = clove oil 


5 مؤكسدة . 

زيت يو كاليبتوس (الكافور) oil of eucalyptus‏ 
زيت من الصمغ الأسترالي أو شجر الكافور . 

oil ,volatile زیت طيار‎ 

مَرهم ointment‏ 
مادة دهنية شبه صلبة » تستعمل في الأدوية الموضعية 
للاستعمال الخارجي 
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مُداواة الأورام مَعَالجة الأورام oncotherapy‏ 
الورم oncothlipsis‏ 
ورّمی » جرمى oncotic‏ 


متعلق بداء الأورام . 


عيب وحيدالجدار one - wall defect‏ 
انظر عيوب عظمية وحيدة الجدار (One-wall osseous‏ 
defects)‏ . 

onion صل‎ 

خليطة أونيون سهلة الانصهار Onion’s fusible alloy‏ 


خليطة قابلة للانصهار » تتكون من خمسة أجزاء من البزموت 
وثلاثة أجزاء من الرصاص وجزئين من القصدير . 
حشوة مصبوبة مغطية » راصعة › onlay = overlay‏ 
ترفيد » يرفد ١‏ 
حشوة من الذعب الضهوب أ والخرف تغط حدية اوأر 
من السطح الإطباقي » أو تُغطي الأسطح القاطدة من الأسينان 
الأمامية » وقد تستخدم كمرتكز للبدلات السنية الجزئية » أو 
لتعديل الإطباق أو كجبيرة لأسنان طبيعية . 
طم زافيش اطع دوني 
طعم عظمي يوضع على العظم القشري أو اللحائى في مكان 
استقباله . 
سناد راصع »سناد مغط onlay rest‏ 
٠‏ يصمم للتعويض النزوع » مرتكز يغطي كل السطح الإطباقي 
للسن لغاية إطباقية ولدعم الجهاز التعويضي . 
1- بداية مستهل onset‏ 
0 1 
نشأة الكائن الحى » تَنَشَوْ الفرد 
تبث الم الإفريقي » أونيالي 
مرض يصيب زنوج أفريقيا ويتميز ببثور دموية في الغشاء 


المخاطي للفم والحلق . 


onlay graft 


ontogeny 


onyalai = onyalia 


onychophagia = nail - biting تضم الأظافر‎ 
oozing تر‎ 
opacification تعتيم > تظليا‎ 2 

و س و ك ٠.‏ 
معتم > مظلل opacifier‏ 


مادة تستعمل لتقليل شفافية مادة أخرى وجعلها أكثر عتامة » 

تستعمل الأكاسيد المعدنية لتعتيم الخزف السني . 
ظليلية » لانفوذية » عتامة تعتیم opacity‏ 

حالة عدم نفاذ الضوء . حالة كون المادة معتمة أو غير شفافة 

أو غير منفذة للضوء . عكس شفافية 
رُجاج أعبل 


opal glass 


كتفي انرا 
كل (الأنيشية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
القوارت » الا 
حيوانات آكلة لكل شيء ء أو المقتاتة بالمواد الحيوانية والنباتية 


معا . 


omacephalus = omocephalus 


omins = 0. = omn. 


Omınivora 


قارت » قرضاب omnivorous‏ 
يأكل كل أنواع الطعام من نبات أو حيوان بخلاف عاشب 


: «آكل العشب»و لاحم «آكل اللحم»‎ (Herbivorous) 


. (Carnivorous) 
omM0O-,o0mMm- (سابقة) كتف 2( کتفی > آوحی 1 منكبى‎ 
omohyoid كتفى لامى . لوحى لامى‎ 


متعلق بلوح الكتف والعظم اللامي . 
العضلة الكتفيّةٌ اللامبّة omohyoid muscle = omohyoideus‏ 
عضلة تخفض العظم اللامي وتشد اللفائف العنقية الغائرة 
و اللتزو دشا و الى انار افيه انوس E‏ 
5000 1 
ل 
تستخدم في كتابة الوصفة الطبية . 


o.n. = omni nocte 


(سابقة) ورم ٭ ورمی - oncho‏ 


(سايقة) ورم » ورمي - onco-, oncho‏ 
سابقة تعني ورم » انتباج . 
إحدى الخلايا المفردة أو المجتمعة في العديد من الغدد التي قد 
تتغير في الأشخاص كبار السن وتصبح أكبر حجماً . 
ور مالمنتبجات = ورم غدي صبوغ oncocytoma = oxyphilic‏ 
بالحمض 
ورم غدي حمضي حميد » يصيب الغدة اللعابية » وهو ورم 
حميد محاط بمحفظة مكونة من خلايا ظهارية غدية » 
يصيب عادة الغدة النكفية عند كبار السن . 
داء الخلايا الورمية 
تغير حويصلي في الخلايا المبطنة لقناة الغدة اللعابية عند كبار 


السن 


oncocyte 


adenoma 


oncocytosis 


مكون الورم oncogenic‏ 

علم الأورام » مبحث الأورام oncology‏ 
دراسةالأورام . 

oncoma ورم‎ 

ورا ام oncosis‏ 
أي مرض يتميز بنمو ورمي . 
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سوء إطباق لاتنطبق فيه الأسنان الخلفية عند انطباق الأسنان 
الأمامية . عضّة مفتوحة لاتنطبق فيها الأسنان الخلفية فى 
اوضق E‏ رمح عرق ريده دافن ) 
أوفي كلا الجانبين (وتسمى عضة مفتوحة خلفية ثنائية 
الخانت) عند إغلاق الفكين : 


عضة مفتوحة بسيطة open bite, simple‏ 
سوء إطباق وتنسب العضة المفتوحة منه إلى مشكلة سنية أو 

عضة مفتو حة هيكلية open bite,skeletal‏ 
سوء إطباق يحدث نتيجة لسوء تكون هيكلي . 

جبيرة قلنسود يةمفتو حة open - cap SE‏ 


جبيرة تاجية تظل الأسطح الإطباقية فيها مكشوفة , أي لا 
تغطي السطوح الطاحنة . 
تاج ذو وجه مفتوح تاج مفتوح الوجه open - face crown‏ 
كشط مفتوح جر يف مفتوح open curettage‏ 
انظر تحت تجريف (عع4ناء1نك0) . 
ردمفتوح عإرجاع مفتوح 
عملية جراحية لرد الكسر أو الخلع بتعرية الأجزاء العظمية 
المصابة . انظرتحت ردء»إرجاع (Reduction)‏ . 
. 350-00 
ثقب »فتح »ثغرة » تمر ٬فتحة‏ 
حركة الفتح » حركة انفتاحية 
حركة الفك السفلي التي ينجزها أثناء فتح الفكين . 


open reduction 


opening 


opening movement 


opening mevement, posterior حركة انفتاحيّة خلفية‎ 

حركة فتح الفك السفلي حول نهاية ا محور البكري . 
ر فع العضة opening,bite‏ 
مقدار تباعد الفكين » بعد عمودي opening,vertical‏ 
1- قابلية الجراحة operability‏ 


إمكانية المعالجة الجراحية . 
2 - قابليّة العمل 


حالة المريض التي يمكن أن تسمح بإجراء المداخلة السنية مع 
توقع أسباب الشفاء . 


1- قابل للمعالجة الجراحية » قابل للجراحة operable‏ 
2- قابل للعمل 
1- يتدخل جرحياً » يجري العملية بضع operate‏ 
2- يجري عملا 
1- تدخل » معالحة جراحية operating‏ 


2- إجراء عمل 
3 يتدخل 
ففأز المعالحة الجراحية 


operating glove 


opalescence 


عموم 


4 


عم opalescent‏ 
متقرّح اللون ؛ يعطي ألواناً متعددة » ذو مظهر يشبه الأوبال 
(لؤق] ادر كريم اتير و ی ی : 

عاج فم وراٹی اي opalescent dentine,hereditary‏ 

أسنان غُميمة 

مسك القطن من الزجاج الأعبل 

opalgia = opsialgia = facial neuralgia › عصاب و جهي‎ 

ألم حصب وجهي »ألم الوجه العَصبِي 

معت ظليل »غير متفذ »غير شفاف 
لايسمح بمرور الضوء . 

0 
مصطلح يطلق على عملية تغطية التاج أو الجسر المعدني 
بطبقة ظليلة حتى لايتأثر لون الخزف السني عند خبزه . 

مفتوح » مكشوف » معرض للهواء open‏ 

عضة مفتوحة › إطباق مفتوح open bite = apertognathia‏ 
سوء إطباق » حيث لاتتطابق الأسنان فى أقصى تداخل بين 
الحدبات » ولذلك لاتتقابل وظيفياً ؛ نوع من سوء الإطباق 2 
حيث لاتنطبق بعض الأسنان المتقابلة بينما تكون الأسنان 
الأخرى فى أقصى تداخل حدبى . قد يكون ذلك نتيجة 
لعيب خلقي ارت بي الو رعو ت أو 
بسبب خَلع المفصل الفكي الصدغي »أو بسبب كسرأو 
بسبب سوء التحام للكسر أو للاثنين معا . قارن مع عضة 
مغلقة (عغتط ء0105) . 


opalescent teeth 


opal glass cotton holder 


opaque 


opaque dentine 


opaquing 


عضة مفتوحة أمامية -إطباق مفتوح أمامى openbite,anterior‏ 
سوء إطباق لا تتلامس فيه الأسنان الأمامية بينما تتلامس 
الأسنان الخلفية معاً . عند إغلاق الفكين » قد يكون السبب 


مص الإبهام . 

عضة مفتوحة كاملة open bite,complete‏ 
عضة » تتطابق فيها فقط آخر أسنان خلفية فى أقصى جهة 
وحشية . 


عضة مفتوحة سنية open bite, dental‏ 
عضة يسببها سوء إطباق سني . 
عضة مفتوحة وظيفية 
قُصور في تلامس القواطع الأمامية عندما يكون إطباق 
الأسنان في أقصى تداخل حدبي » حتى لو وجد تراكب 
عمودي 2 


open bite, functional 


open bite ,posterior 
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operative procedures إجراءات جراحية‎ 

تقرير جراحي 
م 
وتحضيرمكان العملية إلى الشرح التفصيلي لأسلوب أو 
طريقة إجراء العملية الجراحية . 

مراحل العمل . خطوات 

الإجراءات الحراحية 

أسلوب جراحي » طريقة الجراحة 
نيع ووم نتم ان و حي واي 
ذكر طريقة المداخلة والعلامات التشريحية » والنتائج المرتقبة 


operative report 


operative steps 


operative technique 


1- ر ضح جرا احي operative trauma‏ 
2- رضح علاجي 

معالحة جراحية " operative treatment‏ 
1- جراح operator‏ 
2- القائم بالمداخلة › القائم بالحراحة السنية » المعالج 

غرفة عمليات الأسنان operatory‏ 


حجرة مجهزة بالبدلة السنية والقبضات التى تعمل بقوة 
الهواء وكرسى الأسنان والضوء والأدوات السنية اللازمة 


للمداخلة السنية . 

استئصال الوصاد operculectomy‏ 
قطع جراحي وإزالة غطاء من شريحة مخاطية يغطي كل أو 
جزء من سن غير بازعة . 

[مختصر] تصوير شعاعي = OPG = orthopantograph‏ 


طبقى شامل orthopantomograph‏ 
ا تصوير شعاعى مقطعى بانورامى عتصتةرمصةط) 
tomography)‏ . 
التهاب الوصاد 
التهاب الغشاء المخاطي الذي يغطي تاج السن البازغة جزئياً » 
بسبب رضح أو عدوى أو كليهما » يُسمى أيضاً التهاب 
ماحول التاج (Pericoronitis)‏ . 
وصاد » غطاء » سدادة 
1- أي نسيج أو بنية بماثل الغطاء . 
2- (في طب الأسنان) : شريحة من النسيج اللثوي تغطي 
تاج سن بازغة جزئياً » عادة تكون الرحى الثالكة السفلية . 
وصاد السّن- تلنسوة السن 


operculitis 


operculum 


operculum,dental = 

odontoclamis 
شريحة من الغشاء المخاطي تبقى فوق السطح الإطباقي‎ 
. لرحى في طور البزوع‎ 


المجهر الجرا احى > مجهرجرا احى operating microscope‏ 
يسمى أيضاً 00 جراحی (Surgical OED‏ . 
وضغيات العملية » وضعيات العلاج 
غْرفَةُ العمليات »غرفة المعالجة الجراحية 
غرفة خاصة » تكون عادة في المستشفى »يتم فيها إجراء 
ا في جو معقّم وبوجود فريق عمل . 
طاولة العمليات 
قاعة العمليّات » غُرفة العمليأت الجراحية 
1- عملية جراحية » مداخلة جراحية 
2 -عملية 
أي عملية يقوم بها الجراح بواسطة الآدوات أو بواسطة اليد . 
عملية معوضة » عملية ترميمية operation, compensating‏ 


operating positions 


operating room 


operating table 
operating theater 


operation 


operation, cosmetic عملية تجميلية‎ 
operation, emergency عل ار‎ 
operation, major ر اک‎ 
operation, minor ضنكيرة‎ 3 1 


operation, plastic 


عملية إصلاح 2( إعادة البناء 


operation, reconstructive 


مداخلة جراحية » عملية جراحية operation,surgical‏ 
1- جرا احى »عملی operative‏ 


متعلق بالعملية الجراحية . 
2- فعال » مؤثر 
3- عامل 
4- تداخل 
منطقة العلاج . منطقة المداخلة السنية 


operative area 


جرا اح أسنان علاجی operative dental surgeon‏ 
طب الأسنان الجر احیٴٗ operative dentistry‏ 


انظر جرا اح أسنان (Dental surgeon)‏ . 

1-في السابق » كان هذا الاختصاص يشمل تقريبا كل 
التخصصات الموجودة في هذه الأيام (مثل : علاج الجذور » 
وتقويم الأسنان) » أما الآن فأصبح ينصرف بشكل عام إلى 
قسم العلاج التحفظي الذي يهتم بالتشخيص وعلاج 
الحالات المرضية والشذوذات التي تؤثر على جمال الأسنان 
وترميمها من حيث الشكل والوظيفة . 

2- فرع طب الأسنان الذي يختص بتشخيص ومتابعة الحالة 
وعلاج الأسنان ذات اللب الحي أوغير الحي وترميمها 
وامحافظة على الوظيفة والتطور الفيزيولوجي للأسنان » 
وال و ذلك ا اشرو 
التجويف الفموي . ٠‏ 
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520 


ترا اجع الفك › استئخار الفك opisthognathism=‏ 
opisthogenia‏ 
أفيو ن opium‏ 
مادة مخدرة . 


عصاب و جهي ألم الوجه العصبى « = opsialgia = opalgia‏ 


الم عصبى و جهى facial neuralgia‏ 
و فى و 5 
بزوع متأخر opsigenes‏ 
مصطلح يعني البزوغ المتأخر » يطلق عادة على الأرحاء 
الثالثة . 


أوبسونى » طهائى opsonic‏ 
متعلق بالطاهية (متده5م0) . 
المنسب الأبسوني » المنسب الطّهائي 
ابسونين 2 طاهية 
جسم ضدي يجعل الجراثيم قابلة للبلعمة »أي يسهل بَلْعَمة 
لميكرويات . 


opsonic index 


opsonin 


بصري » متعلق بالبصر optic‏ 
ضا رالقر ص البصرى › optic atrophy‏ 


لق و “ابر 
ضمور العصب البصري 
تَفّْق العصب البصري › القناة البصرية 


چو 


optic canal 


فا البصرب به optic chiasma‏ 
فر ص العصّب البَصري optic disc‏ 
ال الد ية optic foramen‏ 
العَصّبّ البصر ى optic nerve‏ 
العصب الي القارج يحضي الشيككة ربخم الرؤية , 
انظر مدخل بصري (1605ام0) 1 
التهاب العَصّب البصري optic neuritis‏ 
بصر ي optical = optic‏ 
الأحسن »الأفضل الا کشر ملاءمة « optimal = optimum‏ 


الأمثل 
الحفرة اللأكث رملاءمة 

متلى » ملائمة » الحرارة المثلى 
الرقم الهيدروجيني الأمثل 


optimal cavity 
optimum = optimal 


optimum pH 


(سابقة) بقة) أفواه -010,-019 OF-,‏ 
سابقة تعني فم . 

مجه للفم » باتجاه الهم orad‏ 

1 في مي »َموي oral‏ 


متعلق بالفم . 
2- عن طريق الفم 


operculum frontale 


الوصاد الجبهي 
الوصاد الجبهي الجداري 


operculum frontoparietale 


الوصاد الصدغى operculum temporale‏ 
الحجحب 2 النقطة حاجبية = النقطة ophryon = supranasal‏ 
فوق الأنفية 


النقطة التي تنصف ا حافة أو الخط المستعرض فوق الحجاج ؛ 
وهي علامة في قياسات الجمجمة . 
(سابقة) عين » عيني 
ألم العين 
متعلق بالعين . 
الشريأن العينى” 
شريان يُغذي مقلة العين » وعضلات العين » إلخ . انهاه 


ophthalm-, ophthalmo- 
ophthalmalgia 
ophthalmic 


ophthalmic artery 


مدخل عيني (Ophthalmica)‏ . 

العتصّب العَينيٌ ophthalmic nerve‏ 
انظر مدخل عينى(قناء نتسلهةطاام0) . 

أو ر دةّعينية 1 ophthalmic veins‏ 

"أوردة تنزح المنطقة التي يغذيها الشريان العيني » انظر مدخل 

. (Ophthal mica) عينى‎ 

جحو ظ العين » قيلة عينية ophthalmocele‏ 

جحوظ العين » رق زالعين = ophthalmoptosis‏ 

exophthalmos 

أفيو ني فيو ن opiate‏ 
مستحضر مسكن للألم يحتوي على الأفيون أو أحد 
مشتقاته . 

الأخير ي opisthion‏ 


علامة فى قياسات الجمجمة » هى النقطة المتوسطة على 
الحافة السفلية من الثقبة العظمى . نقطة وسط حافة الثقبة 
العظمى للقذال . 1 


متعلق بالنقطة الخلفية والأنفية opisthionasial‏ 
(سابقة) خلف . ظهر » خلفى » متأخر - opistho‏ 
نقطة القحف الخلفية » الذميرى opisthocranion‏ 


(نقطة على قفا القحف) 

نقطة على الخط المنصف للجمجمة على العظم القذالي » 
لقياس أقصى طول أمامي خلفي للجمجمة من المقطب ؛ 
وهي علامة في قياسات الجمجمة . 


4 الشفة »انقلاب الذفة opisthocheilia‏ 
الشفة » انقلات المّة opisthochilia‏ 

١ کا‎ 2 
opisthogenia يله‎ 2 
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oral fossa = stomodeum 


الحقرة الفمويّة . الفم البدائي 


في الجنين 
سائل نمو ي oral fluid‏ 
ا الكامل (Whole saliva)‏ . 
تلم نَمَو ي oral groove‏ 
عادات ‏ مود ية oral habits‏ 
طلاوة فمود يه بة مشعر هة oral hairy leukoplakia‏ 
انظر . . . طلاوة مشعرة (Hairy leukoplakia)‏ . 
العناية بصحة الفم oral health care‏ 
منسب الصحة الفموية › oral health index = OHI‏ 
مؤشر الصحة الفموية 
دليل وبائي جموع نقاط بقايا فضلات الطعام والقلح في فم 
الي 
الحالة الصحية الفموية › oral health status‏ 
الحالة الصحية للفم 
الهربس . عقبول فمو ي oral herpes‏ 
انظرعقبول بسيط (eاsimp (Herpes‏ . 
حفظ نة الفم oral hygiene‏ 


القواعد الصحية كما تطبق على الفم والأسنان للتأكد من 
ا محافظة على النظافة الفموية بإزالة اللويحة الجرثومية 
بالفرشاة والخيط السنى » وأدوات خاصة أخرى 

منسب الحالة الصحية ال ية Oral Hygiene Index = OHI‏ 


Oral Hygiene Index, simplified = المنسب المبسط للحالة‎ 


الصحية للفم OHI-S‏ 
لهذت . 0 5 
طعم فموى »غرسة فموية oral implant‏ 
طب زرع الأسنان oral implantology = implantology‏ 
عَدَوَى مور ية oral infection‏ 


أجهزة الإرواء الفموي 
تيار ماء يستخدم لإزالة فضلات الطعام عن سطوح الأسنان 
للمساعدة في تنظيف الفم والأسنان » وليس كبديل لتفريش 
الأسنان اليومي » أو التنظيف ما بين الأسنان بالخيط الحريري 
اغات وا ای . تفيد الغسولات الفموية 
(Oral irrigators)‏ الأشخاص الذين لديهم طبائق تقويمية ثابتة 


oral irrigating devices 


أو بد لات جزئية ثابتة (Fixed partial denture)‏ . 
الحزاز المنببسط الفموي 
طب ب الهم oral medicine‏ 
داء ءألَبْيضات القموي- سلاق 
داء فُطري 1 
مُخاطية اَم ؛ نسيج مخاطي فموي 


oral lihen planus 


oral moniliasis = thrush 


oral mucosa 


التعاطي بالفم oral administration‏ 
تناول الدواء عن طريق الفم . 
جراح القم و الفك العلو ي oral and maxillofacial surgeon‏ 
والوجه 
أخصائي أسنان يختص بتشخيص وعلاج الأمراض 
والإصابات وتشوهات الفم والفكين » وترميم سوء التكون 
الوجهي الذي تسببه أمراض الرأس والرقبة أو الحوادث 
ال رة : 
جراحة الفم والفك 
العلوي والوجه 
عمليات جراحية في الفم تشمل القلع وإزالة الأكياس أو 
الأورام وترميم كسور الفكين . انظ رجراح أسنان لمامء) 
Surgeon)‏ . 
الأمراض الفموية الصناعية 
سرطان الفم 
جوف الفم » حفرة الفم 
التجويف الفموي شاملاً اللسان والأسنان . 
جوف القّم االخصوص 
خاصة فمو #الصفة اة 
داء الكيسات المذنبة الفموي 
حالة مرضية نادرة ؛ آفة فموية تصيب السطح العلوي للسان 
نتيجة تناول الطعام الملوث بالطفيليات » نادراً ما تصيب 
الأنسجة الفموية » حيث يتوخ ضع الورم الحميد على السطح 
العلوي للسان . 
فضلات فموية » بقايافموية 
الحجاب القَمَوي قاع الفم » أرض الفم 
حاجز يفصل المنطقة تحت الفك عن المنطقة تحت اللسان » 
ويتكون من العضلات اللامية اللسانية واللامية الفكية . 
أمراض القَّم 
جرعةفموية 
تناول الدواء عن طريق الهم . 
صعوبة الحس الفموي » ضعف المس 
الفموي 
م ».نسيج ظهاري فموي 
تحص القم oral examination‏ 
فحص إكلينيكيي للأنسجة الرخوة والصلبة في التجويف 
الفموي بغرض التشخيص والتخطيط ؛ والعلاج . 
زُمرة الجراثيم الفموية , النبيت الجرثومي الفموي 
كائنات دقيقة توجد طبيعيا في الفم 1 


oral and maxillofacial surgery 


oral artefactual disease 
oral cancer 

oral cavity 

oral cavity proper 


oral character 


oral cysticercosis 


oral debris 


oral diaphragm 


oral diseases 
oral dosage 


oral dysaesthesia 


oral epithelium 


oral flora 
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جراحة تجميلية قَمَوية 


oral plastic surgery 


صفيحة كموية ية= الغشاء oral plate= buccopharyngeal‏ 

الشتّدقي البلعومى membrane‏ 

و e‏ 0 وا وقائية فموية oral prophylaxis‏ 
الوسائل والطرق الوقائية التى تتخذ للحماية من الأمراض 
ال 1 

تأهيل الفم 2 تأهيل فموي oral rehabilitation‏ 
تعويض الشكل ووظيفة الجهاز المضغي لجحعلها قريبة من 
الطبيعى ما أمكن . 

ا قَمُودٍ ب »غسل فمو ي oral rinsing‏ 

حاجر فموي oral screen‏ 
جهاز وظيفي عضلي يستخدم لخلق ضغط على القطاع 


الشفوي العلوي بإزاحة الشفاه عن وضع الراحة » ويستخدم 
أيضاً لمنع التنفس الفموي وعادة مص الإصبع عند الأطفال . 
ساد فموي 
سد للتجويف الفموي بواسطة الأنسجة الرخوة . إما بالنهاية 
الأمامية و (سد أمامى 5681 :30عادة) أو بالنهاية 
الخلفية ويسمى (سد 0 )Posterior sea‏ أو كلاهما . 
انظر أيضاً ساد (Seal)‏ . 1 
Es‏ 
تعاطي حبوب أو شراب عن طريق الفم لإزالة القلق 
واسترخاء المريض قبل إجراء العمليات الجراحية الفموية . 
إنتان الفم » إنتان َموي 


oral seal 


oral sedation 


oral sepsis 


حالة تعفن ذ في الفم نتيجة زيادة النشاط الجرثومي وقد تؤثر 
على الصحة العامة للجسم . 
اثار جانبية فموية oral side effects‏ 
معر فة الجسم بالفم oral stereognosis‏ 
القدرة على التعرف على شكل شيء موضوع في الفم 
بواسطة المعلومات الحسية داخل الفم . 
العليف تحت المخاطي الفموي oral submucous fibrosis‏ 


جر اح القم oral surgeon‏ 
متخصص في القلع الجراحي للأسنان وجراحة الأنسجة 
الفموية المحيطة . انظرجراح أسنان (Dental surgeon)‏ . 


جراحة الم » الجراحة الفموية oral surgery = OS‏ 
الجزء من الجراحة السنية الذي تشتمل على التشخيص 


والعلاج الجراحي للأمراض » والإصابات والكسور والعيوب 
الفكية والأورام في الأنسجة الحيطة . يُسمى أيضاً الجراحة 
الوجهية الفكية (رإمعإنء 0131110201321 . انظر أيضاً جراح 
أسنان (Dental surgeon)‏ . 


طبقة من النسيج الظهاري والنسيج الضام تبطن التجويف 
الفموي َ 

الغشاء المخاطي للفم 

oral mucous membrane, altered الغشاء الفمو ي الخاطى‎ 

رك : 
تشخيص تمريضي تم الموافقة عليه من قبل المؤتمر العالمي 
السابع في تصنيف التشخيص التمريضي . يمكن التعرف 
على الحالة من خلال التجارب الشخصية بتمييز طبقات 
الأنسجة بالتجويف الفموي . 
الصفات المميزة تشتمل على : الألم الفموي وعدم الراحة » 
ولسان مطلي ؛ وجفاف بالفم (الفم الجاف) » والتهاب القّم » 
وأنراضل موا أو رجات ر اوتف ار عن 
والطلوان . ولويحة فموية . وتّوسّف أوتَقَشّر؛ 
وحویصلات » والتهاب توي د نزفي > وأسنان نخرة » ونفس 
نتن لخر . 
تشمل العوامل ذات العلاقة : الحالة المرضية للتجويف 
الفموي التي تتسبب عن تعرض الرأس أو العنق للأشعة » 
وفقد الماء ؛ والإصابة الكيميائية وتشمل (الأطعمة الحامضية » 
والأدوية » والمواد الضارة أوالمؤذية»والكحول 01041) 
035119 ؛ والإصابة الرضحية مثل (البدلات السنية غير 
المنطبقة أو المتقلقلة » والحاصرات » واستعمال الأنبوب داخل 
الرغامى أوأتيوب أنفى معدي + والمراحة داخل العجويف 
او 1 عام اسا ا 4 ساعة . وعدوى 
بصحة الفم » والتنفس الفموي » وسوء التغذية » والعدوى 
أو المرض » ونقص أو قلة إفراز اللعاب » والأدوية . انظر أيضاً 
التشخيص التمر يضى (Nursing diagnosis)‏ . 

دأء النَغف الَقَموي ۰ 

داء أبيضات القَموي= سلاق 
إصابة مخاطية الفم بالمبيضات وقد تتحول إلى حالة سابقة 
للسرطان إذا أصبحت مزمنة . 

باثولوجيا الفم 
يختص بطبيعة الأمراض التي تصيب الفم والمناطق الحيطة . 
انظر علم الأمرا اض السنية (Dental pathology)‏ . 

اختصاصي الباثولوجيا الفمويّة 

تيك ا 0 : 

ضيق قَموي شم قوی شيم شفوي = oral phimosis‏ 


oral mucous membrane 


oral myiasis 


oral moniliasis = thrush 


oral pathology 


oral pathologist 


labial phimosis 


oral pigmentation 


حجَاج جيبا لر »وقّب العين orbit‏ 
التجويف العظمي للعين » المكون من العظم الجبهي والعظم 
الوتدي » والعظم الوجني 
حجاج »> ججحب جيب العين » وكّب العين 
N‏ 
مَدَخَل الحجاج » فتحة حجاجية 
إحدى فتحتين في عظام الوجه تحتويان على المقلتين . 
كسر انفجاري حجاجي 
كسر القاع الحجاجي » وإزاحة النسيج الحجاجي داخل 
الجيب الفكي العلوي 
جوف الحجاج 
اجتشاث الأحشاء الحجاجيّة 
الإزالة الكلية حتويات الحجاج جراحياً 
الشق التجاجى 
الشق المتكون بين قاع الحجاج والجدار الجانبي للحجاج وتمر 
الشق الحجاجي السفلي 
يه 
شق مستطيل بين جناحي العظم الوتدي »تمر فيه كثير من 


orbita = orbit 


orbital 


orbital aperture 


orbital blow - out fracture 


orbital cavity 


orbital exenteration 


orbital fissure 


orbital fissure, inferior 


orbital fissure, superior 


العضلة ا لححاجية orbital muscle‏ 
عضلة أثرية أو ضامرة . انظر مدخل عضلة حجاجية 
(Orbitalis)‏ . 

orbital nerve العصّب الحجاجي‎ 


1 يعصب ع 0 مدخل حجاجي (Orbitalis)‏ . 
مستوى حجاجي = مستوى الإبصار = orbital plane‏ 
visual plane‏ 
صفيحةٌ حَحَاجية »سقف حجاجی orbital plate‏ 
أحد نتوأين للعظم الجبهي يكونان قبّة الحجاج . 
الناتئ التجاجى » شاخصة ححاجية 
2 
الناتىئ الحجاجي 
للعظم الحنكي 
نتوء عظمي من عظم الفك يتجه إلى الأعلى والخارج . 


orbital process 


orbital process of the palatine bone 


orbital process of the الناتئ الحجاجى للعظم‎ 
zygomatic bone الوجنى‎ 


دو الفم 2 الدهليز العمو ي oral vestibule‏ 
مهرة فموية » هزارٌفموي 
جهاز تعويضي مصمم لساعدة المرضى المصابين بشلل في 
المرات الهوائية على إخراج الأصوات عن طريق خلق تيار 
من الهواء بواسطة بطاريات كهربائية » وبذلك يساعد على 
الكلام . 
النقطة الفموي › الفور يهي orale‏ 
نقطة تشريحية في جوف 
نقطة على السطح الداخلي للنتوء السنخي » تحدد نهاية الدرز 
القاطعي » وهي علامة في قياسات الجمجمة . 
مبحث صحة الفم » طب الف » علم صحة الفم 
تستعمل أحيانا للدلالة على التعاون بين الطب وطب 
الأسنان فى مجال الصحة . 
شكل قشرة البرتقال › 
مظه رقشرة البرتقال 
السطّح المنقط للثة اللتصقة الصحية . 
الْقَلَة » كرة العين » كرة orb‏ 
دائر ي » مستدير » دویر ي orbicular‏ 
العضلة الدورية العينية 
يشتمل الجسم العضلي للجفن على العضلات الجفنية 
وا لحجاجية والدمعيّة » تنشأ العضلة من الجزء الأنفي للعظم 
الجبهي ومن النتوء ألجبهي للفك العلوي أمام الحفرة الدمعية » 
ومن السطح الأمامي للرباط الجفني المتوسط . 
وظيفة العضلة الجفنية هي إغلاق جفن العين برفق » ووظيفة 
OE‏ عمدو لعن قر EC‏ 
الطرفة . ويُسمّى أيضاً العضلة الدويريّة (ونقةاناهنط:0) . أو 
عضلة الاجفان المدارية )Pal drum)‏ . قارن مع العضلة 
المغضنة للحاجب (61111م1ا5 :00111532]0)) » العضلة رافعة 
الجفن الأعلى (Levator palpebrae superioris)‏ . 
العضلة الدورية العينية » العضلة 
المستديرة العينية 
عضلة تغلق الجفون . 
الدويرية الفموية 
عضلة للتعبير الوجهي » تحيط بالفم وتتصل مع العضلة 
المبوقة »وهي عضلة قابضة للفم (Sphincter muscle)‏ . 
عضلة دويرية فموية » عضلة 
مستديرة فموية » عضلة محيطية فموية 
عضلة تم الشفاة وتضم عضلات الفم . 
العضلة الجفنية الدويرية orbicularis palpebrarum muscle‏ 
انظر الدويرية العينية (تآناءه (Orbicularis‏ . 


oral vibrator 


oralogy 


orange peel appearance 


orbicularis oculi 


orbicularis oculi muscle 


orbicularis oris 


orbicularis oris muscle 


- 578 - 


عضو اضغ جهازالمضغ organ,mastication‏ 
مجموع المكونات التي تتدخل في الكلام » والمضغ » وبلع 
الطعام 
و 
عضو كورتي 2 
ت 8 5 و 5 
عضي اللولي في الادن - العضو اجاروني 
عضو جاگوبسن 2 العضو الميكعي الأنفي organ of Jacobson‏ 
عضي عضوي يات دقيقة organelles‏ 
عضوي 
1- متعلق بعضو أو أعضاء أو مكونات الأعضاء . 
2 - يتعلق بمادة تنشأ من كائنات حية ؟أي من كائن حيوانى 
E‏ 
3-(فى الكيمياء) : يتعلق بمشتقات الكربون 5 
4- عكس صناعى » مثل الكيماويات العضوية . 
أييفات عضو ية organic fibrils‏ 
و و 
مطرس عضوي » هيكل عضوي 
1 بنية منتظمة مثل المادة بين الخلوية لنسيج . 
2-مطرس الميناء أو الأساس العضوي المينائي 
الميناء (Enamel matrix)‏ . 


مواد عضوية 


organ of corti = organum spirale 


organic 


organic matrix 


. انظر مطرس 


organic matter 


من اليو جهه العضوية ية » عضويا ا organically‏ 
كائن حي 2 بدن »عضوي 2 حي organism‏ 
أي نبات أو حيوان . ج من خلايا حية . 
عضود يات د 5 organisms‏ 
عضوب يات دقيقة organisms,micro-‏ 
1- تفن تحول إلى مادة عضود ب( organization‏ 
2 - تنظ 
3- نظام 
4- منظّمة 
1- تنظيم » تنسيق » تعيين » توجه orientation‏ 
2- اهتداء » توجيه 
E‏ “فتحة» و هة orifice‏ 
فتحة أو فم أو مدخل لتجويف بدني . 
مو سع الفتحة orifice enlarger‏ 


أداة في مداواة الأسنان اللبية تستخدم لتوسيع فتحات قنوات 
مدر الحم ريج ارد هد كاه للد : 
فوهي ؛ قبي »بوي 
متعلق بالفتحة أو الثقب . 
الزاوية الوجهية الفموية 
(في قياس الجمجمة) : الزاوية المتكونة من الخط الوجهي مع 
المستوى الإطباقي العلوي . 


orificial 


orificial angle 


نتوء عظمي يمتد إلى الخلف من الحافة الحجاجية للعظم 
الوجني . وهو جزء من الجدار الجانبي وقاع تجويف الحجاج . 


- وَحَجَاجِىّ 


orbital 5112 


1# ر د ر 


الحجيجى 
علامة سيفالومترية ثنائية ا لجانب توجد عند أقصى نقطة 
سفلية على الحافة السفلية للحجاج . النقطة الحجاجية 
اليسرى تستخدم عادة لتحديد مستوى فرانكفورت الأفقي ؛ 
وهي واحدة من زوج من علامات قياس الجمجمة 5 
انظرمستوى فرانكفورت (عصقام ]1م علصه©) . 

جاجي »وقبي 

الخط الصماخي الحجاجي 
خط وهمي بين مجرى السمع الظاهر وزوايا العين الخارجية . 
خط تحديد التّحاظ 000 الظّاهرا يستخدم في 


orbitale 


orbitalis 


orbito - meatal line 


ا أنفى orbitonasal‏ 
د ودی orbitosphenoid‏ 
اش صدغى” orbitotemporal‏ 
ترتيب » تنظيّم » مرتّة » فصيلة » طراز order‏ 


أحد الأقسام الرئيسية في التصنيف في التقسيمات الحيوية. 
مصطلح يطلق على تتابع طبيب الأسنان لجموعة الأدوات 
أثناء المعالحة السنية . انظر استعمال متعاقب 05 ee‏ يمS)‏ 


order of use 


. use) 
ordrdinary اعتيادى »مألوف‎ 
ordinary treatment معالحة اعتيادية‎ 

و ل 


organ 
: أي جزء من الجسم ذو وظيفة أو وظائف محددة‎ 

عضو تمتص » عضو ماص organ ,absorbent‏ 
نسيج وعائي يوجد بين جذور السن اللبنية وبديلاتها من 
الأسنان الدائمة » أثناء عملية امتصاص جذور الأسنان 


٠: اللمتنة‎ 
organ, accessory عضو إضافى‎ 
organ, Chievitz’s عفدو شيفتز‎ 


» 1901-1850. 6.11.0112 إلى ج .ه .شيشتز‎ O 
. مشرح دار كي ؛ الفرع السفلي للمسال النكفي‎ 

عضو الميناء organ,enamel‏ 
تكاثر وتشعب الصفيحة السنية لتحتوي الحلمة السنية » وهي 
تحدد شكل تاج السن وتكوين ميناء السن 
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oronasal fistula 


اوی ي 
فموي “بلعوميً 
1- متعلق بالفم والبلعوم كتجويف واحد . 
2- متعلق بالبعلوم الفموي . 
أنبوب فموي بُلعومي 
بلعوم فموي 
(الجزء الفموي من البلعوم) 1 
امتداد البلعوم الأنفي من أسفل حافة الحنك الرخو حتى 


oropharyngeal 


oropharyngeal tube 


oropharynx 


ortho -, orth- 
orthocephalic = orthocephalous 


ذورأس معتدل الارتفاع 3 ذات منسب عمودي ما بین 
1 75۰ . انظر متو سط الرس (Mesocephalic)‏ . 


ائيّة الشفتن orthocheilia‏ 
عاج مستقيم التبيبات orthodentine‏ 
عاج ذو أقنية مستقيمة » يوجد في الثدييات . 
ذو أسنان سوية أو طبيعية orthodont‏ 


علم تقويم الأسنان . مَبحث orthodontia = orthodontics‏ 
تقويم الأسنان 

فرع من فروع طب الأسنان يختص بدراسة سوء إطباق 
الأسنان وعدم انتظامها وطرق علاجها . انظر تقويم الأسنان 
(Orthodontics)‏ . 

معالجة سنية تقويية 
معا لجة سنيّة تقوبميّة ؛ 
الأسنان ٠.‏ 

طبيقة تقويم الأسنان 
أية طبيقة تستخدم لتحريك الأسنان أو لتغيير شكل الفك ؛ 
أنواع مثل هذه الطبائق 
مثبتة » أو داخل الفم » أو خارج الفم . 
انظر طبيقة (ععصهناممة) . 

وصلة تقويمية 

طوق تقويمي » شريط تقويم الأسنان 
أداة تشبيت للطبائق التقويية الثابتة » وهو طوق معدني رفيع 
يُصتع من شريط فولاذ لايصدأً يمكن تكييفه لتنطبق حول 
السن . 

شريط طوقي تقويمي 
شريط من الفولاذ المقاوم للصداً أو شريط من المعدن 


orthodontic= orthopedic 


orthodontic appliance 


: ثابتة »أو نزوعة »أونشطة »أو 


orthodontic attachment 


orthodontic band 


orthodontic band tape 


كن “قن مو قد دن : 5 ا 
فتحه2, نقبه ¢ فوهه orificium = orifice = ostium‏ 
أصل ¢ مَنْشَا » مصدر 

1- نقطة البداية » بداية أى شىء , المصدر . 


2- (في التشريح) : الطرف الأكثر تثبيتاً أو اتصال العضلة 


origin 


التي تختلف عن مرتكزها . 

origin of a muscle = muscle origin › منشأالعضلة‎ 
منبت العضلة‎ 

(في التشريح) : مكان اتصال العضلة الثابت بعكس موضع 

ارتكازها . 
منشأ العصّب origin, nerve‏ 
قَمُو ی أنفى orinasal = oronasal‏ 
فَمَوى (لاتينية) oris‏ 
و 1 الم »آكلة القم oris, cancrum‏ 
1 -(سابقة) ' قم قموي “فمي oro-‏ 


فَموى oroantral ١‏ 
ناسور مو ي ا ي oroantral fistula‏ 


فتحة غير طبيعية بين التجويف الفموي وجيب الفك 
العلوي »قد تحدث بسبب دفع جذر رحى علوية »أو جذر 
ضاحك علوي داخل الجيب أثناء القلع ؛ ويجب إغلاق فُتحة 


الناسور جراحيا أوليا . 
ا ی orodiagnosis‏ 
2- تشخيص مصلي 
52 5-00 ع 
و ع فمو ي orofacial‏ 


متلازمة التشوهات الوجهية 
الفموية المتعددة 
الورا ع جي لري ي الوجهي 


س ے ل سے 


orofacial digital syndrome 


orofacial granulomatosis 


منطقة و جهية فموية orofacial region‏ 
حل خَلَل حَللالتَعَظّم القَمَو ي ) الإصبعى orodigitofacial dysostosis‏ 
الوجهي 
إنزيم موی orokinase‏ 
موی لسانى orolingual‏ 
متعلق بالفم واللسان 
ا و 7 
ثموي فكي علو ي oromaxillary‏ 
متعلق لمم والفك العلوي . 
فمو ي نمي oronasal‏ 
متعلق بالفم والأنف . 


- 580 - 


تحريك الأسنان أو تصحيح سوء العلاقة بينها » وسوء تكون 
الأنسجة المحيطة » بواسطة ضبط العلاقة بين الأسنان بين 
بعضها » وبينها وبين العظام الوجهية » بتطبيق القوى وإعادة 
توجيه القوى الوظيفية أو الاثنين معا ضمن الحملة الجمجمية 
الوجهيّة . الدور الأكبر للمعالجة التقوبمية هو في تشخيص › 
ومنع » وعلاج كل أشكال سوء إطباق الأسنان ومايرافقه 
من تغيرات في البنية الداعمة » والتصميم » والتطبيق » 
والتحكّم في الأجهزة الوظيفية والتتصحيحيّة ؟ وتوجيه 
الأسنان والبنى الداعمة لها لتحقيق علاقات إطباقية في 
أقصى تناغم فيزيولوجي وجمالي بمكوناته الجمجمية 
(القحفية) والوجهية والحافظة عليها . 

تقويم الأسنان المعترض 
تخفيف أو تصحيح سوء الإطباق في الأسنان الختلطة أثناء 
تطور الإطباق . 

تقويم الأسنان الوقائي 
نوع من العلاج التقويمي للأسنان يهدف إلى الحفاظ على 
إطباق صحيح عن طريق منع تحرك الأسنان : 

تقويم الأسنان الو قائي = orthodonties, prophylactic‏ 


orthodontics, interceptive 


orthodontices,preventive 


preventive orthodontics 
orthodontics, surgical تقويم الأسنان الجر احي‎ 
علاج سوء الاطباق بواسطة عمليات جراحية لإعادة وضع أو‎ 
. لتعديل شكل الفكين‎ 
أخصائي تقويم الأسنان‎ 
أخصائي أسنان يتم مقرراً تعليمياً معترفاً به لمدة سنتين على‎ 
الأقل في تخصص تقويم الأسنان الذي يهتم بتشخيص‎ 
. ووقاية وتصحيح سوء إطباق الأسنان‎ 


orthodontist 


علم تقورب يم الأسنان orthodontology = orthodontics‏ 
استقامة الرأس orthodoxy‏ 
إسمنت حامض ortho - ethoxybenzoic acid cement‏ 
الأرثوإثو كسي بنزويك 
انظر إسمنت (EBA cement) EBA‏ . 
علم قور يم الفكين »مبحث تقور يم الفكين orthognathia‏ 
ورای و اطالارك ای ی في و وی الفكين 


س 3 ت 


سو ي ) القك مقو 4 الفَكّين orthognathic = orthognathous‏ 
استواء وتناسق العلاقة بين الفكين » ذو فك مستقيم غير بارز 
ومنسب فكي أقل من 98 . 

جراحة تسوية الفكين 
تصحيح جراحي لعدم التناسق الجمجمي الوجهي بإجراء 
عمليات جراحية لإعادة وضع جزء من أو كل الفك العلوي 
أو الفك السفلي أو الاثنين معاً » لتحقيق تناسق في الوظيفة 
والمظهر الجمالي بين الفكين . 


orthognathic surgery 


النفيس »ذو أحجام مختلفة » يستخدم في تصنيع الطبائق 


التقويية الثابتة . 
مادة الربط التقويمية orthodontic bonding material‏ 
حاصرة تقو يمية orthodontic bracket‏ 
تشخيص تقو يمي orthodontic diagnosis‏ 
إزاحة تقويمية orthodontic displacement‏ 
شريط مر ن تقويمي orthodontic elastic band‏ 


شريط مطاطي مرن أو شريط مرن (من اللاتكس) يستخدم 
لنطبيق قوة على الأستان من خلال طبيقة تقوينية م عة 


بالأسنان . 
فو و جهية تقو يمية orthodontic face - bow‏ 
جزء من طبيقة شد من خارج الفم يوضع بين حزام الرأس أ 
الشريط العنقي والطبيقة التقويمية داخل الفم . 
قوةتقويمية orthodontic force‏ 
أدوا ات تقويمية orthodontic instruments‏ 
رباط تقويمي orthodontic ligature‏ 


الطبيقة التقويمية الثابتة با لحاصرات »إما بتثبيتها على الأطواق 
أو بإلصاقها على الأسنان . 


مقص تقويمى orthodontic scissors‏ 
انظر مقص التاج (Crown sSCissOrs)‏ . 
لولب تقويمى . برغى تقويمى orthodontic screw‏ 


مسمار ملولب محلزن يوجد في طبيقة تقويمي » يلف ليبعد 
أويقرب جزئي الطبيقة التقويمية . 
جيبرة تقويم الأسنان 
انظر شريط طوقى تقوععمى (عap) (Orthdontic band‏ . 
علاج تقويمي للآسنان = 
اة تقو ية » علاج تقويمى عظمى orthopedic therapy‏ 
معالجةٌ تقور يم الأسنان 
ام توي 
2- ماكينة اللحام التقويمية 
سلك تقود يم الأسنان orthodontic wire‏ 
تقود يم الأسنان orthodontics = orthodontia = ortho‏ 
علم وفن تقويم الأسنان الوجهي السني » وهو فرع من طب 
الأسنان يختص براقبة ¢ وتوجيه » وتصحيح النمو » وتطور 
البنى الوجهية السنية » ويتناول علاج الحالات التي تحتاج 


orthodontic splint 


orthodontic tape 


orthodontic therapy = 


orthodontic treatment 


orthodontic welder 
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حامض أور ت فوسفوريك = = orthophosphoric acid‏ 
حامض الفوسفوريك 
من المركبات الأساسية للكثير من مكونات سائل الإسمنت 
ال : 
ضيق النفس الاضطجاعي 
تنفس يكون سريعاً متعباً في وضع الرقاد ويصبح طبيعياً 
عندما يكون الجسم منتصباً . حالة تحدث كثيراً في اعتلالات 
الأجهزة القلبية والتنفسية » مثل الربو » والوذمة الركويّة 
نفاخ بالحويصلات الهوائية » التهاب الرئة » الذّبحة 
الصدرية . 


phosphoric acid 


orthopnea 


م 


مُصاب بضيق التّمس الاضطجاعى orthopneic‏ 
مُصاب بضيق النفس الاضطجاعى orthopnoeic‏ 
متعلق بتنفس انتصابي أو يتميز به . 
مستوى الحنك orthostaphyline‏ 
جراحى تقويمى orthosurgical‏ 
متعلق بتقويم الأسنان الجراحي 
فم » فتحة (لاتينية) os = oris (pl.ora)‏ 


(الجمع 3 أفواه » فتحات »ناه 01) » تستعمل في علم 
المصطلحات التشريحية . 
عظم (لانينية) 
(الجمع عظام 4 » تستعمل في علم الملصطلحات 
العظم الجبهي 
العظم الأنفي 
العظم الكبير (أكبر عظام الرسغ) 
العظم الوتدي 
العظم الصدغي 
العظم الوجني 


os = 05515 (pl. ossa) 


os frontale 

os nasale 

os magnum 

os sphenoidale 
os temporale 


os zygomaticum 


oscedo تثاؤّب‎ 
Osler - Weber - Rendu’s syndrome - متلازمة رندو - ويبر‎ 
أوسلر‎ 


نسبة إلى السير وليم أوسلر 05162 78/111122 ٣ذ‏ ؛ فريديك ب 
ويبر .661" .2 116013016 . طبيب إنجليزي » وهنري 
ج 3 م . رندو Henri 1.1.8 Rendu‏ » طبيب فرنسي . 

شذوذ وعائى يتميز بنزف الشعيرات المتوسعة فى الجلد 
ا و عمراء إلى وطس يه جد علي 
الشفاه » والخاطية الفموية » والمخاطية الأنفية » واللسان » 
وأطراف أصابع اليد وأصابع القدم . الأوعية الدموية الدقيقة 
المتوسعة قد تنزف باستمرار أو بأقل رضح بسيط » وهذه 


مستوى الفك-سو ي القك orthognathous‏ 
(المنسب الفكي أقل من98) . 
لر ال لمكن ر ا اة 
حشوة الجذر السوية 
حشوة جذرداخل قناة الجذر عن طريق حفرة نفوذ تاجية . 
انظر أيضاً الحشو الرا اجع للجذر (Retrograde root filling)‏ . 
زراعة تقويمية » غرسة تقويمية ortho- implant‏ 
تقو يم التشوهات (الجسمية) 
علاج التشوهات الشكلية وتقويمها طبياً وجراحياً . 


orthopantogram = 


orthograde root filling 


orthomorphia 


صورة شعاعية بانورامية 
orthopantomogram = 2‏ 


صورة شعاعية بانورامية orthopantograph = OPG‏ 


التصوير المقطعى الشامل orthopantomograph‏ 
اورشن وده انج بابو راي 5 

التصوير المقطعى الشامل › = orthopantograph‏ 
جهاز الأشعة البانو رامی orthopantomograph‏ 

الصورة الشعاعية البانور ا orthopantomogram=‏ 
orthopantogram‏ 

التصوير المقطعى الشامل = :020 = orthopantomograph‏ 

orthopantograph ١ 


انظر تصوير مقطعى بانورامى (Panoramic tomography)‏ . 
جر ي“ مَتَعَلّق 18 تقویم orthopedic = orthopaedic‏ 
العظام (معالجة وتقويم الّتشوهات في العظام) 
تصحيح شذوذ في الشكل أو في العلاقة بين البنى العظمية 
جراحياً (للتقويم الجراحي للتشوهات) أو باستعمال أجهزة 
للحث على تعديل بينة العظم بواسطة الاستجابة 
اكيز ارح ر 


طبيقة تقويمية orthopedic appliance‏ 
تقور يم الأسنان orthopedic,dental‏ 

تقويم تشوهات الأسنان orthopedic,dentofacial‏ 
و عظام الوجه 

orthopedics = orthopaedics علم تقوب يم العظام‎ 
SM SEI 


فرع من الجراحة يختص بتشوهات الجهاز العظمي . تصحيح 
التشوهات عند الأطفال وعلاج أمراض العضلات والعظام » 
والمفاصل » والإصابات الرضحية . 
تقويم الأسنان = تقويم وجهي سني = orthopedics, dental‏ 
علم وفن تقويم الأسنان = dentofacia orthopedics‏ = 


orthodontics 
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عيب عظم " osseous defect‏ 
عيب يشمل كل من الصفيحة القشرية الشفوية والصفيحة 
القشرية اللسانية من العظم بالإضافة إلى العظم الإسفنجي 
الذي يقع بينهما . 

عيب عظمي” كفافيً 
عيب عظمى ذو جدار واحد يشاهد من ناحية واحدة من 
السن ( أي من الناحية الإنسي » أو الوحشية » أو الوجهية » أو 
اللسانية) ؛ وعيب ذو أربعة جدران ولكنه يحيط بالسن 


osseous defect,circumferential 


إحاطة كاملة . 

عيب ب عظميأقنيً » عيب عظمي مفو osseous defect,crater o‏ 
عيب عظمي ذو جدارين . 

عيب عظمي ذو أربعة جدران  osseous defect,four - wall‏ 


تسمية خاطئة تتعلق بتصنيف العيوب العظمية ؛ عيب 
محيطي كامل . 

عيب عظمى ذو 

حواف غير ممٌناسقّة 
إصابة عظمية تنتج عن انحراف في الحيط والنسيج العظمي 
من الناحية اللسانية أو الوجهية بالنسبة إلى الملتقى المينائي 
الذي للأسنان . 

عيب ب"عظمي منص osseous defect,hemiseptum jll‏ 
إصابة عظمية ما بين الأسنان المتلاصقة ت تتسبب في تلف جزء 
من الحاجز بين السنى » درن آنا ف اا الك 
حيث يدعم السن الجاورة : 

عيب ؟عظلمي تحت العظمي 
عيب عظمى فى جدار عظمى واحد أو اثنين أو ثلاثة » بحيث 
تكون قاعدة العيت العظمي جذريةبالنسية للارتقاع العظمي 
ا محيطى . 

عيب عظمي داخل العظم 
ع تعبا تلو دواد ترات عظمية محيطة . 


osseous defect,inconsistent margins 


osseous defect,infrabony 


osseous defect, intrabony 


عیب باعظمي ذو جدار واحد osseous defect,one- wall‏ 
يتميز ببقاء جدار عظمى واحد . 


osseous defect, surgical 


عيب عظمى ذو ثلاثة جدران osseous defect,three - wall‏ 
بثلاث جدران عظمية . 
ar‏ عظمي ذو جدارين 


osseous defect,two - wall 


الحالة تصبح خطيرة تدريجياً . يكون النزف من الإصابات 
السطحية غزيراً وقد يسبب فقر الدم .لايوجد علاج محدد » 
ويعالج النزف بالضغط والتطبيق الموضعي للعقاقير القابضة 
للأوعية الدموية والعقاقير موقفة النزف » وتحتاج أنيميا نقص 
الحديد إلى العلاج المستمر : 

تسمى أيضاً داء الأورام الوعائية العائلية النزفي 
(Hemorrhagic familial angiomatosis)‏ « تو سع الشعيرات 
النزفىالورائى (Hereditary hermorrhagic‏ 
0 » متلازمة ا - أوسلر - رندو Rendu‏ 


. Osler - Weber’s syndrome 


تناضح osmosis‏ 
مرور السوائل من خلال الغشاء شبه النفوذ . 
تتاضح " osmotic‏ 
متعلق بالأسموزية : 
الضغط التناضحى » الضغط الحلولى osmotic pressure‏ 
الضغط الأسمو 5 1 
تبادل بين السوائل لاختلاف الكثافة بينهما . 
رائحة osmyl = odor‏ 
خوف الر وائح > کره‌الر وائح osphresiophobia‏ 
حاسة الث osphresis‏ 
شمى osphretic‏ 
ی با 
عظام ossa‏ 
عظام الجمحمة.القحف assa cranii‏ 
عظام الوجه ossa faciei‏ 
اوسن ossein‏ 
مادة کو لاجينية في العظم 
عظمى غضرو ف osseocartilaginous‏ 
اظ ليفى osseofibrous‏ 
اندماج عظميّ osseointegration‏ 


osseous = bony 
. متعلق بالعظم » ذو ميزات عظمية‎ 
osseous and mucogingival surgery جراحة مخاطية لثوية‎ 
وعظمية‎ 
. عملية جراحية لإزالة وإعادة تشكيل ا وا اللثوي‎ 
osseous خكرة عظميّة‎ 
غرسة ذاتية المنشأ » مكونة من مسحوق العظم أو من أجزاء‎ 
a SG عدم‎ e 
قنة عظمية » حفرة عظمية » فوهة عظمية‎ 
. (Crater osseous defects) عيو ب عظمية مفوهة‎ 0 


osseous crater 
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استئصال العظم أو جزء منه ostectomy = osteectomy‏ 
مصطلح يستعمل في الجراحة العظمية ليدل على إزالة العظم 
الداعم حول السن أو من عظم الفكين 7 


التهاب العَظّم osteitis‏ 
التهاب العظم الذي يشمل فراغات هافرس » وقنوات 
هافرس » وتشعباتها . تتميز الحالة بشكل عام بألم عند 
الضغط » وألم كليل مستمر » وأحياناً تمدد العظم . 
التهاب العَظم ال مكَنَّف = osteitis,condensing‏ 
osteitis condensans = osteitis ossificans‏ 
التهاب العَظْم المشوه = مرض باجٽ = osteitis deformans‏ 
Paget’s disease‏ 
مرض مزمن يصيب العظم » يتميز بامتصاص العظم » يتبعه 
تلظ وتشوه واعوجاج العظم ؛ انظر مرض باجت ك 'اءعه۲) 
disease)‏ . 
اواب العظم الي السني = = = osteitis ,dentoalveolar‏ 
تقبح دوا عم السن و الأسناخ pyorrhoea alveolaris‏ 
التهاب لمش اي 
الموضعي = = السنخ الحاف 
حالة من الالتهاب الحاد تصيب جدران سنخ السن بعد قلع 
السن ؛ انظر السنخ الجحاف (Dry socket)‏ . 
التهاب العَظم والنقي السنخي 
التهاب نُخاع العظم للنتوء السنخي بسبب عدوى من سن . 
التهاب العَظم ألخلخل 
(سابقة) عظم »عظمي 
سابقة تعني عظم . 
التهاب المفصل العظمي » فُصّالُ عَظْمِيَ 


التهاب مزمن يصيب مفاصل كبار السن خاصة الذكور . 


osteitis localized alveolar = 


dry socket 


osteitis interna 


osteitis ,rarefying 


osteo - و‎ oste- 


osteoarthritis 


الفصال العظمى osteoarthrosis‏ 
استئصال النهاية المفصليّة للعظم = osteoarthrotomy‏ 
ostearthrotomy‏ 
الإزالة الجراحية للطرف المتمفصل للمفصل نتيجة تغيرات 
مر ضية ذات طبيعة موا لدة ٠.‏ 


أرومة العظم »يانية osteoblast = bone - forming cell‏ 
العذ 
5 الخلايا التي تكون العظم . 
متعلق بأرومات العظم تعلق بباتية العَظم 
نشاط البناء العظمى 
ورم بانيات وناقضات العظم 
ورم أرومات العظم .ورم بانيات العظم 
روم گرا ام نسم شي رعق تاتش الو 


osteoblastic 
osteoblastic activity 
osteoblasto clastoma 


osteoblastoma 


بجاو وق ن 
جفون عظميّة 
مصطلح للصور الشعاعية حول السنية يستعمل لوصف 
الصفيحة القاسية للعظم ما بين الأسنان . 
جراحة عظمية 
عملية جراحية في العظم تجرى لتصحيح العيوب العظمية أو 
إعادة ة تشكل وتعديل تكوين عظمي شاذ . 
الطّبوغرافيا العظمية › 
طط مرضي عي 
بنية العظم السنخي وعلاقته بالأسنان . يتبع نموذج العظم 


osseous lids 


osseous surgery 


osseous topography 


الطبيعى عادة محيط الملتقى المينائى الملاطى للأسنان 5 

عظيمة ossicle‏ 
فر 

ossicles, auditory العظيمات السمعيّة‎ 


وهي : الركاب » والمطرقة » والسندان في الآذن الوسطى . 
العظيمات السمعيّة ossicula auditus‏ 


تعظم ossification‏ 
تكلس المطرس العضوي للعظم » وتكون العظم أو التحول 


ossicula 


إلى مادة عظمية . 
: ر وفى ossification, cartilaginous‏ 
م عضر وفى ossification ,endochondral‏ 
تعظم في بيئة غضروفية . 


ossification, intracartilaginous 


تعظم داخل الغضروف 
تعظم داخل الغشاء 
تعظم في بيئة ليفية أو بيئة غشائية . 
تعظم محيط بالغضر وف ossification, perichondral‏ 
يتعظم ossify‏ 
يتحول إلى عظم أو شبه العظم . 
مَتَعظم 2 في مرحلة التعظ 
ورم ليف يمتعظم 
ورم حميد ذو نمو بطيء .يكون حدوثه في الفكين » 
وخصوصاً الفك السفلي . يتكون من عظم ينشأ ضمن نسيج 
هشاشة عظمية (لانينية) 
متعلق بالعظم . 
ألم العظم ‏ البَدل ‏ ألم عظمي 


ossification,intramembranous 


ossifying 


ossifying fibroma 


ossium fragilitans 


osteal = bony 


ostealgia 
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عَظمى ا اكنْشَأ 75 - osteogenic‏ 
متعلق بالنسيج الذي يتطور منه العظم أو ينشأ منه . 
ورم مخاطي عظمي المنشأ 
ساركوما م عظمية نفا 
1- يا : 
2 -الصفيحة العظمية قبل التمعدن . 


osteogenic myxoma 
osteogenic sarcoma 


osteoid 


وَرَمعَظمي عَظْمانى osteoid osteoma‏ 
نسيج عظماني osteoid tissue‏ 
الاندخال العظمي بالزرعة › osteointegration‏ 
الارتباط العظمي بالزرعة 
عم العظام »درا اسةالعظام » مبحث العظام osteology‏ 
انحلا العظّم osteolysis‏ 


امتصاص العظم » وخاصة عملية زوال المعادن من العظم . 

حآل للعظم 
مادة حالة للعظم » تسبب خاصة زوال التكلس أو نقصان 
الكالسيوم . 

ورم عظمي 
ورم صلب حميد مكون من نسيج عظمي قد ينمو على 
الم ار على ل نسيج آخر في الجسم 


osteoma,cancellous 


osteolytic 


osteoma 


osteoma dentale 
osteomalacia ٠ تلن العظم”‎ 
حالة عامة من لين العظام تحدث نتيجة قصور التكلس لنقص‎ 
فيتامين (1 عند الإنسان البالغ‎ 
شبيه الوم العظمي » نظير الورم العظمي‎ 
التهاب العظم والنقي‎ 
التهاب العظم الذي يسببه كائن دقيق مولد للقيح ؛ قد يظل‎ 
الالتهاب موضعياً أو قد ينتشر خلال العظم ليشمل نسيج‎ 
, النقي » ونسيج القشرة » والنسيج الإسفنجي والسمحاق‎ 
التهاب العظم والنقي‎ 


osteomatoid 


osteomyelitis 


osteomyelitis,acute infective 


العدوائى الحاد 
التهاب العظم و الثقي السّنخي = = osteomyelitis,alveolar‏ 
تقيح دوا اعم السن و الأسناخ pyorrhoea alveolaris‏ 
الرعال 


التهاب العظم و النقي بحسب جارر  osteomyelitis,Garre’s‏ 
اياي ع العظم المتصلب غير الصديدي في الفكين . 


نخر العظم الكتلي : 


osteonecrosis 


ملاط عظمي osteocementum‏ 
1 املاط ثانوي والنسيج المكون له . 
عضر وفي عظمي” osteochondral‏ 
و بكل من العظم والخضروف . 
osteochondroma‏ 


ورم غضروفي عظميَ 
ورم ويد يشير على ا ا العظم وار و ١‏ 
ورم غضر وفي أعظمي” مخاطي” osteochondromyxoma‏ 
نقض العَظم osteoclasia‏ 
تدمير نسيج العظم بواسطة الخلايا ناقضة العظم . 
ناقضة العَظم » كاسرة العظم 
ج خلية عملاقة متعددة النوى مدمرة للعظم وماصة 
as 91‏ لتكسير العظم . 


osteoclast 


رو 


ور 0 تافضات کک »ور رم كاسرة العظم osteoclastoma‏ 
خلية osteocyte‏ 

1 a رتسي مط‎ 
osteodentin 


عاج متعظّم حل علبي 
كك ل ا 5 

ورم عاجى عظمى ورم عاجى متعظم = osteodentoma‏ 

osteodentinoma 1 

و ر 0 ن من نسیج عظمي و عاج . 

osteodystrophy = osteodystrophia 


osteoectomy 
السنخى الداعم حول جذرالسن‎ EG جراحية‎ 


osteofibroma = ossifying ة‎ 


osteofibrosis 


تلف العظم ٠»‏ داء التليف العظمي 
داء التلييف العظمي حول الذروي 
كو لمم تشكل المظم 
تكون العظم الذي قد يحدث ضمن الغشاء » مثال : عظام 
ا حمجمة . 
کون العظم التّاقص تشکل = osteogenesis imperfecta‏ 
العظم المعيب = هشاشة العظام fragilitas ossium‏ 
مرض عظمي تطوري يتميز بعظام مسامية ذات هشاشة 
مفرطة قابلة للكسر . E:‏ أيضاً هشاشة العظام (Fragilitas‏ 


. OSSİUM) 


osteofibrosis,periapical 


osteogenesis 
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تيجة لانخفاض التغذية الدموية 00 


نزف عظمي osteorrhagia‏ 
سار .كو مة عظمية osteosarcoma‏ 

و ر وم عظمي خبيث یتکو ن من نسيجح عظمي . 
osteosclerosis‏ 


صاب العظم 
تصلب العظم أو كثافة غير طبيعية للعظم ؛ حالة تتميز 
بتكثف العظم أو تصلب العظم غير الطبيعي تشاهد في 
الصور الشعاعية كمناطق غير منفذة للأشعة مختلفة الحجم 
والشكل . 

الحاجز العظمي (الأنفي) 

تقريب طرفي العظام المكسورة = 
تثبيت طرفي العظم 

قاطع الحَظم ؛ إزميل العظم 
أداة شو ا »ذات نصل حاد » تستخدم مع مطرقة لفلق 
ا شق الأسنان: : 


osteoseptum 
osteosynthesis = 
internal skeletal fixation 


osteotome 


قَطع العظم خزع العظم osteotomy‏ 
العملية الجراحية التي تشتمل على القطع خلال العظم دون 
فقد شظايا منه . 

قطع العظم القشر ي“ = osteotomy,cortical‏ 
قطع العظم اللحائي corticotomy‏ 


قطع العظم بشطر سهمى osteotomy,sagittal split‏ 
عملية جراحية داخل الفم تتضمن شق الشعبة الصاعدة 
للفك السفلي في الاتجاه الأمامي الخلفي » لمساعدة جسم 
الفك والشعبة الصاعدة على التحرك إلى الأمام أو الخلف . 


قطع العظم الشدفي قطع العظم osteotomy,segmental‏ 
الجزئي 
طريقة جراحية للقطع خلال الجزء السنخي من العظم » من 


أجل إعادة وضع وتثبيت هذا الجزء من العظم مشتملاً على 
الأسنان دون فقد حيوية العظم أو الأسنان . 
قطع العظم تحت اللّقمِيّ 
أسلوب جراحي للقطع خلال عنق اللقمة من أجل تثبيت 
الفك السفلي . 
قطع العظم العمودي 
قطع جراحي للشعبة الصاعدة للفك السفلي من أجل تحريك 
الفك »إلى المخلف عادة »لتكون في وضع وظيفي 
أكثرملاءمة ؛ يمكن أن تتم الجراحة داخل الفم أو خارج الفم . 
التهاب العَظم ostitis = osteitis‏ 
فم » فتحة » ثقب » فوهة 


فتحة صغيرة أو فوهة فى عضو أو قناة . 


osteotomy,subcondylar 


osteotomy,vertical 


ostium 


ورم ف عظمي osteo - odontoma‏ 


مصطلح قديم أهمل استعماله . 

أخصائي العظام osteopath‏ 
شخص يارس معالحة الأمراض العظمية » وغالبا مايكون 
غير مؤهل طبياً . 

علم أمرا اض العظم » مبحث أمرا اض osteopathology‏ 


العظم » الباثولوجيا العظمية 
تصخر العظم . صلابة العظم › 
العظم الر خامي = مرض لبر س - = Schonberg ‘s disease‏ 
شونبرج = داء تحجر العظم 
نقص خلقي للخلايا ناقضة العظم يؤدي إلى عظم شبه 
مرض عظمي عائلي يتميز بصلابة العظم » وتليف نخاع 
العظم » وفقر الدم . انظرمرض ألبرس - شونبرج - 5 ط1ا4) 
schonberg’ s disease)‏ . 
مرض عظمي مقابل وراثي مترق » يتميز بتكون العظم 
المستمر دون حدوث أي امتصاص مقابل للعظم » وينتج عن 
ذلك تصلب عظمي منتشر . يعرف أيضاً عرض تحجر العظم 
أو داء تحجر العظم (Marble bone disease)‏ . 
بانية العظم » مكون للعظم 
تصنيع العظم » تقويم العظم جراحياً » 
رأب العظم 
مصطلح يستعمل في طب الأسنان يشير إلى جراحة تجميلية 
للعظم يتم فيها إعادة تشكيل النتوء السنخي ليحقق 
متطلبات صحة الأنسجة الداعمة السنية دون فقد العظم 
الداعم لجذورالسن . 
تخلخل العظم osteoporosis‏ 
حالة وراثية من قصور تكون العظم تؤدي إلى اتساع فراغ 
النخاع العظمي وقنواته بشكل يؤدي إلى مسامية مفرطة 
وهشاشة العظم . تشاهد في الصور الشعاعية أقل كثافة عن 


osteopetrosis = Albers - 


marble bone disease 


osteoplast = osteoblast 


osteoplasty 


العظم الطبيعي : 

متخلخل العظام » متعلق بتخلخل العظم osteoporotic‏ 
متعلق بمسامية العظم , 

هشاشة العظم »تکون العظم التاقص = osteopsathyrosis‏ 

سوء تكون العظم osteogenesis imperfecta‏ 

مرض خلقي نادر يصيب الهيكل العظمي » ويؤدي إلى عدم 
اكتمال النمو . 

نخر عظمي إشعاعي المنشأ osteoradionecrosis‏ 
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outline form 


outpatient 


خض بلق علاجه لمرة واحدة أو لعدة مرات فى العيادة 
اللتارجية وقوه الل م ورن اشاح إل اليف فى 


المستشفى . 
عيادة خارجيّة 


مريض عيادة الأسنان الخارجية 


إخراج مُخرح . نتاج » محصول > طرح 


outpatient clinic 
outpatient, dental 
outpatient dentistry 


output 


(في علم الأشعة) : كمية الإشعاع الناتجة التي تقاس 


غدة الإخصاب عند الأنثى . 


فُرن تنور 

فُرن إسجاء البارافين 

1 - زائد » زيادة 

2 - إفراط 

3 - تجاوز 

عاطفة مفرطة 

كَلّْقَ مفرط 

سلطة زائدة 

راكب العضة = تجاوز عمودي 


output, cardiac 
oval 


ovary 


oven 
oven,paraffin - embeding 


over 


overaffection 
overanxiety 


overauthority 


overbite = vertical overlap 


راكب القواطع العلوية على القواطع السفلية في الاتجاه 
العمودي عندما تكون الأقواس السنية في وضع الإطباق 
وتكون الرحى الخلفية فى أقصى تداخل إطباقى للحدبات » 
ويعبر عن كمية التراكب العمودي للقواطع السفلية مع 
القواطع العلوية بنسبة التراكب الكلي الممكن وتقاس 
بالملليمتر . يستعمل هذا المصطلح خصوصاً للتعبير عن 
المقدار الذي تغطى به الأسنان القاطعة العلوية من الأسنان 
القاطعة السفلية » لكنه قد يستعمل أيضاً لوصف العلاقات 
العمودية للحدبات المتقابلة . تسمى أحياناً التجاوز الأفقى 
العمودي (اء076 1761121) ويطلق عليها أيضاً التجاوز 
العمودي أو التراكب العمودي (Vertical overlap)‏ . 


اتا 

تراكب العضة الشديد 
تراكب العضّة الأفقى - 
التجاوزالأفقي - 


overbite, deep 


overbite, excessive 


overbite,horizontal = overjet 


E 


الفوهة البلعومية 


بو و ی 
الفوهة الطبلية للنفير ostium tympamicum tubae auditoria‏ 


ostium pharyngeum tubae auditoria 


ألم الآذن otagra‏ 
ألم أذنى » وجع أذنى otalgia = ear-ache‏ 
ألم في الأذن . 


otalgia,dentalis 


ألم اا شش النشاً 


otiatrics = otiatry = 0101087 طب الأذن‎ 

أذ“ otic‏ 
متعلق بالآذن 

التهاب الأذن otitis‏ 


التهاب الأذن الخارجية أو الظأهرة 
التهاب الآذن الداخلية أو الباطتة 
التهاب الأذن الوسطى 


otitis externa 
otitis interna 


otitis media 


(سابقة) ون » أذنى oto -, ot-‏ 
سابقة تعنى أذن . 
و 
التهاب الأذن والغار otoantritis‏ 


علم الآذن والحنحرة » مبحث الآذن والحنجرة otolaryngology‏ 


علم الأذن و الف والحنحرة› otorhinolaryngology‏ 
طب الأنف والأذن والحنجرة 

(سابقة) لثَّة » لثوي Oul-‏ 
سابقة تعنى لثة . انظر تحت -لنا. 

oula = ula ١ لنَّة‎ 
جمعها لات‎ 

oulitis = ulitis التهاب اللة‎ 

oulorrhagia تَرْفاللّنَة‎ 

خار ج outer‏ 

outer dental epithelium ظهار سس خارجية‎ 

outer ear ادن خارجية‎ 

outer enamel cells خلاياالميناءالخارجية‎ 

طّعم ر اصع » رقعة سطحية outlay (onlaygraft)‏ 


مخر ج > منفذ outlet‏ 


حد خارجى » حافةحمًاف = 
شكل ا حافة = حافة سح الحفرة 
السنية- زاوية سطح الحفرة الخطية cavosurface line angle‏ 
حدود الحشوة أو الحفرة ال محضّسرة عند التقائها بسطح السن . 
حفاف الَقَرالقاعدي > حدالمقر القاعدي outline,basal seat‏ 
خط الامتداد الخارجي 


outline = outline form = 


cavosurface margin = 


outline,extension 
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يقر طافى الملء ٠‏ مفر طة الإمتلاء overfilled‏ 
حفرة ذات حشوة زائدة . 

حشوة مفر طة » حشوة زائدة overfilling‏ 

نمو زائد » فرط الثمو 1 overgrowth‏ 


زيادة كلية في حجم النسيج إما بزيادة في حجم خلاياه أو في 
عدد خلاياه . 
1- طُْفَافَة » بروز » نتوء overhang‏ 
2- زوائد 
3- زعانف 
(في طب الأسنان) : بروز خاطى في حشوة » خصوصاً على 
ال الملاصق »عند افا الحفرة تؤدي إلى 
كتف » قد تنحشر وتتجمع فضلات الطعام تحته . 
تسامح زائد overindulgence‏ 
1-بروز overjet‏ 
2 - تجاوز أفقي . تراكب أفقي 
بروز الأسنان الأمامية أو الخلفية العلوية أو كليهما بالنسبة 
للأسنان المقابلة في الاتجاه الأفقي » تؤدي إلى مسافة أفقية بين 
السطح اللساني للقواطع المركزية العلوية والسطح الوجهي 
للقواطع المركزية السفلية عندما تكون الأقواس السنية في 
حالة إطباق » وتقاس عادة بالملليمتر .فى الاستعاضة 
الصناعية للأسنان : تجاوز فقي overlap)‏ 0 : 
بروز أفقي »تراكب أفقي 
بروز الأسنان العلوية عن السفلية في المستوى الأفقي . 
تجاوز عكسي . تجاوز أفقي معكوس 
العلاقة بين الأسنان الأمامية حيث تكون القواطع العلوية في 
الإطباق المركزي في وضع لساني بالنسبة للقواطع السفلية 
(كما في حالة المرتبة الثالثة من تصنيف آنجل لسوء الإطباق 


. (Angles’ class I maloclusion 


overjet, horizontal 


overjet,reverse 


1- برو ز overjut = overjet‏ 
2 - تجاوز أفقي » تراكب أفقي 
اور فة ٠‏ 

2 - تراکب 
3 - تداخل » تشابك 

انظ رتجاو زُأفقى (Overjet)‏ . 

تجاوز أفقي › راكب أفقي 

(فى طب الأسنان التعويضى) : المسافة المقاسة أفقياً بين 

EE لاخجان‎ E 

الأقواس السنية في حالة إطباق . 


overlap 


overlap, horizontal 


تراكب العضة المرتطم » 
تراكب العضة الضاغط 
علاقة تراكب العضة عندما تلامس القواطع السفلية » أو 
تضغط على الخاطية الحنكية بدلأمن أن تلتقي مع السطح 
اللساني للقواطع العلوية . 
عَضَّةتراكُبيّة سلبيّة » التجاوز 
العمودي السالب = عضة مقتوحة 
أماميّة » تراكب عضة أمامي 
تراكب العضّة العمودي 
تراكب الأسنان العلوية على الأسنان السفلية فى المستوى 
العمودي . 1 
تحت زائد » انتحات مفرط 
عضة مفرطة الغلق 
انظر فرط إطباق خلفى (Posterior overclosure)‏ . 
فرظ الإفللاق قشر اد 
بين القوسين 
نوع من سوء الإطباق في الفم الأدرد (عديم الأسنان) » وفيه 
ينطبق الفكان في علاقة اقتراب غير طبيعية » حيث البعد 
الع انى دين ادناو رن اا 
الإطباقية E‏ عندماتكون الأسنان في حالة إطباق 
مركزي » وينتج عن ذلك زيادة البعد العمودي في وضع 
الراحة . 


overbite, impinging 


overbite ,negative = 


anterior open bite 


overbite,vertical 


overcarving 


overclosed bite 


overclosure = reduced 


interarch distance 


ع 3 
تكثيف زائد » د ك زائد overcondensing‏ 
زيادة ضغط كتلة الحشوة أثناء الحشو . 
به ادم 53 م ا 
بدلة سنية ترفيدية » بدلة سنية فوقية overdenture‏ 


نوع من البدلة السنية يغطي سناً واحدة على الأقل أو جذراً 


محضراً معالج القناة . 
1- مقر ط النمو overdeveloped‏ 
2- زائد الإظهار (الأشعة) 
تعاطى جر عَة مُفر طَةَ overdosage‏ 
ع دي كع مايه وى وى 
جرعة زائدة » جرعة مفرطة overdose‏ 
تجار ر إطباق “ » بزوغ زائد overeruption‏ 


حالة بروز مفرط للأسنان من أسناخها» بحيث تكون 
أسطحها الاطباقية أعلى من المستوى الإطباقي الطبيعي في 
القوسين السنيتين الطبيعتين ‏ عادة نتيجة غياب قوى إطباقية 
مقابلة بسبب فقدان السن المقابلة فى القوس السنية المقابلة . 
سن ذو بز 2 زاك overeruption, tooth‏ 


وو 
تمديد مفرط . تمديد زائد overextension‏ 
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نسبة إلى السير ر . أوين » 1.0165 زد » 1804 - 1892 » 


مشرح إنجليزي . 
الحلقات المتداخلة التي تميز المسافات بين كريات العاج في 
أكسدة » تأكسد oxidation‏ 
اتحاد مادة مع الأكسجين . 
أكسّدي ا كسدي oxidative‏ 


أكسيد oxide‏ 
أكسيد الزنك 
سلولوزمۇكسد 
سليلوز موقف للنزف يستخدم لملء السنخ السني في حالة 
النزف الشديد ‏ أو النزف المقاوم للتخثر . مثال للسليلوز 
الم كسك مجاريا : أوكسيسل (e1ء0×y)‏ » والسير جيكل 


. (Surgical) 


oxide,zinc 


oxidized cellulose 


أو ب كسيسيل oxycel‏ 
انظر سليلوز مؤكسد (101056اءه 0ع0:1012) . 

ےم و 

تسنم الراس oxycephalia‏ 

hali hal مستم الراً‎ 
oxycephalic = oxycephalous 1 

ycep y cep س‎ e 

oxycephaly = oxycephalia تسنم الراس‎ 


حالة تتميز برأس عال ذي قبة مؤتّفة ؛ رأس يكون إما عالياً أو 
مرتفعاً ومؤنفاً أو مخروطياً . 


احتداد الح" oxyesthesia‏ 
أكسجين (العنصر الثامن) oxygen‏ 


غاز عديم الطعم واللون والرائحة » رمزه الكيميائي "0" » 
يساعد على الاحتراق وهو ضروري لحياة الإنسان والحيوان 
والكثير من النبات » ويشكل خمس حجم الهواء » ويوجد 
فى تركيب أغلب السوائل والغازات والجوامد ؛ يخرن تحت 
ضغط في أسطوانات مختلفة الأحجام . تُصبّْ باللون الأسود 
وتكون بالأبيض من الأعلى . يستخدم في حالات ضيق 
النفس أو بنسبة لاتقل 21/ فى التخدير بالاستنشاق . 


العلاج بالا سین oxygen therapy‏ 

احتداة الذو ق »فرط حس الذو ق oxygeusia‏ 
حالة من الإحساس الحاد بالتدوق . 

1 كسي هيهو جل بين oxyhaemoglobin‏ 


مموعلريق مر کد علد برد انتم العرياي 
مسحب للحمض « 
ولوع بالحمض » صبوغ بالحمض . حمض 


oxyphil = oxyphilic = oxyphilous 


تر اکت عمو دي > جاوز overlap,vertical = overbite‏ 
عمودي = متراكب العضة 
1 - تجاوز . متراكب 
2 - تراکب 
(في التصوير الشعاعي) : تشوّه صورة شعاعية لسن » حينما 
تتراكب صورة سن فوق صورة سن أخرى . 
ترفيد -يرفد » راصعة , 
حشوة مصبوبة مغطية 

1 - حشوة ذهبية مصبوبة تغطي كل السطح الإطباقي وتلصق 
عليه . انظر حشوة مصبوبة مغطية ([012) . 

2 - (فى طب الأسنان التعويضى) : امتداد المرتكز الإطباقى 
للبدلة السنية الجزئية ليغطي كل السطح الإطباقي للسن ؛ 
يستخدم كداعم للبدلة السنية الجزئية . 

طبيقة فوقية- طْبَيقة مرفدة overlay appliance‏ 
نوع من الحشوة المصبوبة المغطية » تغطي الأسطح الإطباقية 
للعديد من الأسنان » وتستخدم لتصحيح عضة مغلقة في 
طب الأسنان التعويضى » أو تجبير وتثبيت الأسنان الطبيعية 

في حالة غلاج مرض في الأنسجة الداعمة للسن » وفي حالة 


overlapping 


overlay = onlay 


صرير الأسنان . 
تحميل مفرط » زيادة التحميل overload‏ 
تحميل مفر طّ أفقى overload,horizontal‏ 
تحميل مفر ط 2 دي overload ,vertical‏ 
حماية مفر طة overprotection‏ 
فر طالتّهدئة oversedation‏ 
ظاهر » واضح »مؤكد overt‏ 
بيضي الشكل » بيضوي الشكل › ovoid = egg-shaped‏ 
بَيَضاوي" 
قو س بيضاود ب ovoid arch‏ 
شكل القوس السنية » التي تستمرفي الانحناء من رحى إلى 
رحى . 
وجه بيضاوي ovoid facial‏ 


شكل الوجه من الناحية الأمامية . 
شكل السن البيضاوية 
شكل السن حيث تكون بيضاوية لثمائل شكل الوجه (وجه 


ovoid tooth form 


ovum = ovulum بيضة‎ 
ovum stage مرحلة البيضة‎ 


خطوط أوين المحيطية › 
خطوط أوين التشكيلية 


Owen’s contour lines 
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ب شعي 


نتن الآنف ozaena‏ إسمنت الأو كسى فُسفّات oxyphosphate cement‏ 


مسن الأنف ozena = rhinitis sicca‏ انظر إسمنت فسفات الزنك (Zincphosphate cement)‏ . 

غاز الأوزون » أكسجين تَشط و0 = ozone‏ أو کسی تترا سيكلين (مضاد حیوی) oxytetracycline‏ 

بَخر فَمو ي »نتن الفم » رائحة النفس ozostomia‏ ألياف أكساتلانة oxytalan fibers‏ 
أو الفم الكريهة جزء من النسيج الضام اللثوي » عددها قليل وقد تكون 
رائحة النفس الكريهة التي يكون سببها فموياً . متعلقة بالألياف المرنة . 
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pulv = pulvis ) مسحوق ( لانينية‎ 


تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] PUO = pyrexia of unknown origin‏ 
مجهولة الأصل 
[مختصر] كلوريد عديد القينيل PVC = polyvinylchloride‏ 
غذاء ( لاتينية) pabulum‏ 
مُّنظم الإيقاع »ناظمسة pacemaker‏ 


جهاز كهربي يعمل بالبطارية » ينظم انقباض عضلات القلب 
وبالتالي ينظم إيقاع القلب بواسطة التنبيه الكهربي للنبض ؛ 
يمكن أن يحتل هذا التنظيم عند استعمال الأجهزة عالية 
التردد أو الأجهزة فوق الصوتية عند مريض بستخدم منظم 
إيقاع القلب (Pacemake)‏ . 


(سابقة) الكَخن غلبظ »نّخين ككثيف pachy-‏ 
فحن الا أس pachycephalia = pachycephaly‏ 
تنخين البو أس pachycephalic = pachycephalous‏ 
ثخر الشفاه pachycheilia‏ 
حالة من تغلّظ الشفاة الشاذ 
فخ و ٌالجلد pachyderma‏ 
تَخَوُجِلّد الفم pachyderma oralis‏ 
نَخَنُ جلد الفم pachyderma oris = hyperkeratosis‏ 
فرط تقرن الجلد الفموي 
ثخن اللسان pachyglossia‏ 
حالة من تغلّظ اللسان الشاذ . 
ثخن الفك ` pachygnathous‏ 
ذوفك شاذ سميك وضخم . 
فخ نالمخاطيّة pachymucosa‏ 
ثخن المخاطية الأبيض «الطّلوا ان) pachymucosa alba‏ 
أفطس »عريض الف pachyrhic = pachyrhine‏ 
1 -ضمادة » كمادة »لفافة » pack E‏ 
ضممادة أو لاق مبللّة أو جافة ؛ ساخنة أو باردة توضع على 
ع ۶ 
ضمادة تستعمل لتغطي مكان عملية جراحية » أو توضع 
دحل الجرح لتقليل أو وقف النزف . 
5 ر و 50-0 
2- رص » حشو »٠)يرص ٠‏ يملا 
يرص مادة الحشو داخل الحفرة ا محضرة بالسن . 
حَشوکتل" pack , bulk‏ 
كمادة باردة pack , cold‏ 


رمزالفسفور P = phosphorus‏ 
الرمز الكيميائي للفسفور . 
[مختصر] ضاحكة P = premolar‏ 
[مختصر] محو زى PA = pulpoaxial‏ 
أجزا اء شتاو ب P ae = part aeq = partes 65 ١‏ 
(لانينية) ˆ 
اختصار أجزاء متساوية (15ئةم 80121) » تستعمل فى كتابة 
الصف الطية ! 1 
رمزالرصاص Pb = lead‏ 
الرمز الكيميائي للرصاص . 
[مختصر]محور ي شدقي لبي PBA = pulpobuccoaxial‏ 


بعد الأكل » بعد الوجبات (لانينية) 
اختصار بعد الأكل » تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
اهارا وة ار ادوج pH‏ 
اختصار التركيز الأيوني الهيدروجيني » على أساس مقياس 
يتدرج من الصفر(حموضة مُطلقة) » إلى 14 (قلوية 
مطلقة) » بحيث تكون درجة التعادل عند 7 . 
حبة ( لانينية ) 


اختصار حبة (5111) » تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


pc = post cibum 


pil = pilula 


[مختصر] ل لتاق PL = pulpolingual‏ 
[مختصر] E‏ د Pla = pulpolabial‏ 
[مختصر] محوري 0 PLA = pulpolinguoaxial all‏ 
[مختصر ]آإنسئّ ل سان PM = pulpomesial‏ 
[مختصر] یاف ضاحكة PM = premolar‏ 
[مختصر] محوري إن ت PMA = pulpomesioaxial‏ 
[مختصر] متسب , PMA index = Papillae , Marginal‏ 
الحليمة اللثوية بين السنية = Attached gingiva‏ 
الحليمات واللثة الملتصقة والحفافية 


دليل يستعمل أبيان مدى انتشار ودرجة التهاب اللثة 
)Gi1۷(‏ وذلك بإحصاء وجود (1) أو غياب (صفر) 
التهابات الخليية اللثوية بين السنية (ع1112مة7 (Interdental‏ 
() ؛ واللثة الحفافية ( M‏ ) (178عضاع i«a1عMarg)‏ ؛ واللثة 
الملتصقة (Attached gingiva) ( A)‏ ؛ مجموع النقاط 
الكلية لكلاالقوسين السنيتين معأ يمئل مؤشراً للحالة 
مرضي لله ن 
حسبما تقتضيه الظروف (لاتينية) 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


prn = pro re nata 
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داء بادجيت العظمى- 
التهاب عظمي تشوهي 
نسبة إلى السير جيمس باجيت » Sir James Paget‏ « 
1899-4 » جراح بريطاني . 
مرض مزمن في العظم يصيب المسنين » ويؤثر على 
الجمجمة وعظام الوجه » ويجعلها متضخمة ومشوهة 


ألم » وجع pain‏ 
إحساس غير مستحب » يتراوح بين الإنزعاج الخفيف إلى و 
الألم الشديد الموجع ينتقل عبر العصب الحسي » يدل عادة 
على رضح أو مرض . 
ألم حاد 


ألم ثاقب .ألم ناقب 


Paget's disease of bone = 


osteitis deformans 


pain, acute 


pain, boring 


ألم وجهي pain, facial‏ 
ألم كاذب طلق كاذب pain, false‏ 
شبح الألم ت ألم وهمي pain, ghost‏ 


ألم ر امح pain, lancinating‏ 
ألم بارق » كعان ( بالعامية ) 
ألم تالللقلع 

چس س 


ألم لبي“ ألم التهاب لب السن 
ألم نابض 


ألم رجيع ألم مُحوّل- ألم بعيد المنشأ 


pain, lightning 
pain, post-extraction 
pain, pulpal 
pain, pulsating 
pain, referred = 
synalgia 
ألم يشعر به المريض في مكان غير مصدره 2 أي ألم ينشأ في‎ 
. عضو معين » إلا أن المريض يشعر به في منطقة مجاورة‎ 


pain, reflex 


pain, severe شّديد‎ 1 
pain, shootting رامسى‎ 1 

. 
موا لم painful‏ 
بلاآتم »غيرموا لم painless‏ 
دهان . طلا paint‏ 


(في علم الفارماكولوجيا) :سائل محضر يدهن به الجلد أو 
الغشاء الخاطي ويحتوي على مطهر » ومسككّن للألم أو 
عقاقير أخرى . 

زوج » زوجان pair‏ 
1-نسبة للحَنّك أو للعظم الحتكي . 
2-نسبة للأسطح الحتكية لأسنان الفك العلوي . 


ر 


خراج حَتَكي 


palatal 


palatal abscess 


كمادة حارة » كمادة ساختّة 

كماد دواعم السن » ضماد لوي جراحي 

ضماد يوضع على اللثة وحول الأسنان أثناء علاج المرض 
حول السنى أو بعد استئصال جزء من اللثة المريضة ؛ يكون 
الاد غاد اكا وان أو مواد أخرى . 

ضمادضاغط 

طيّة معقّمة من الشاش تضغط داخل الجرح » لإيقاف النزف » 
انظر ماد الكيسة (Cyst pack)‏ و |ikجر (Throat‏ 
pack)‏ 


pack , hot 


pack , periodontal 


pack و‎ pressure 


كمادة جراحية > ضماد جراحى pack , surgical‏ 


مدك »أداة حشو packer‏ 
مدك الشاش 
حشو »دك »رص » ملء packing‏ 
ابعشو فل امس واخل ال السونية عاد ر 
الأكريليكي قبل طبخ الجهاز التعويضي . 
2- (في الجراحة) : مادة تستخدم لملء فجوة أو جرح » 
تكون عادة من الشاش أو الشاش المعالج بالدواء . 
حشو قالب البدلة السنية 
حشو مادة قاعدة البدلة السنية داخل القالب في البوتقة 


packer , gauze 


packing , denture 


لعمل البدلة السنية من الراتين الأكريليكى . 
دك جرا احي » حشو اجرح بالشاش 1 packing , surgical‏ 
وسادة »إضمامة عطيّة »لفافة › رفادة pad‏ 
وساد خدية, وسادة ‏ شدقية أو دهليزية pad , buccal‏ 
طيّة لخوية pad , gum‏ 


وسنادة ازج pad , mixing‏ 
' إضمامة من صفائح ورقية تستعمل لمزج مواد الحشو أو 
الطبعة . 
و سادة إطباقيّة (و صاد ست ) pad , occlusal‏ 
جزء من اللثة يشبه الوسادة يغطي السطح الإطباقي للسن . 
وسادةٌالمزج الورقية 
وسادة ور 
الوسادة خلف الأرحاء 
كتلة من النسيج الرخو عند النهاية الوحشية لحَيّد الفك 
السفلي خلف الرحى الأخيرة . 
عملية بادجيت 
نسبة إلى إ .س .بادجيت » 6ام8)02208 »1946-1893 « 
جراح أمريكي . 
جراحة تجميلية لإعادة بناء الشفة لتأخذ الشكل الطبيعى . 
بواسطة طعم أنبوبي (s؟ gra‏ arاubuا)‏ يؤخذ من الرقبة ان 


الرس 


pad , paper mixing 
pad , paper 


pad , retromolar 


Padgett's operation 
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کي 4 س ى 
حقنة حنكية 
01 00 م #2 5 
ف e‏ 
22 


palatal injection 
palatal metal plate 
palatal perforation 


palatal plane 


palatal plate صفيحة‎ 
palatal process الناتئ الحتكي‎ 
palatal rapid expansion توسيع حنكي سريع‎ 


مُنعكس حتكي 
البلع الذي ينتج عن تنبيه الحتك . 
تعويض حتكي »ترميم حَتَكي 
انظر 2 الإصبع (Finger spring)‏ . 
E O‏ » الذي يقع أقرب ما يكون 
باتجاه الحتك . 
ت 
سد 2 ب خلة ب 
السد عند الحافة الخلفية للبدلة السنية الكاملة . 


palatal reflex 


palatal restoration 


palatal retractor 


palatal root 


palatal seal = posterior palatal seal = 


postpalatal seal 


ر 


ر رفو ف حتكية palatal shelves‏ 
نتوءات شبه الرف الحتكية . 
خر اج الحيّز الحتكى palatal space abscess‏ 


palatal spring 
. (Finger spring) انظر نابض الإصبع‎ 


إسارٌ حَنَكي » رباط حَتَكي 
نوع من الواصلة الرئيسية العلوية تصل جزئي البدلة السنية 
النزوعة » ويمتد من الجانب إلى الجانب الآخر للبدلة السنية » 
ويكون عادة عريضاً ورقيقاً وذلك أفضل من أن يكون ضيقاً 
وثخيناً عند تصنيعه . 

فد حير 
أسطح كل الأسنان العلوية التي تواجه لقانم 

اثلث الحختكي 
يتكون من خط عبر أكبر اتساع للحتك » وخطين من كل من 
النقطتين السنخيتين . 

ورم حتكي 

حتك ٬قبة‌الحتك‏ »سقف الفم 
سقف الفم الذي يفصل الفم عن حفرة الأنف ويشمل حدود 
الأنسجة الرخوة والأنسجة الصلبة ب بين التجويفين الفموي 
والأنفي والمكونة لسقف الفم وأرضية الأنف ؛ يتكون أمامياً 
من الْحَدّك الصلب ويشتمل على النتوءالحتكي للفك 


palatal strap 


palatal surface 


palatal triangle 


palatal tumour 


palate 


خراج ذروي يصيب القواطع العلوية أو الجذور الحتّكية 
ا - يظهر ناحية الحتك . 
r‏ 


قوس حنّكية ؛قبة الحَتَك » سقف الحتك 
(في تقويم الأسنان) :سلك ذو ثخين متصل بأطواق يثبت 
على الأسنان الخلفية ويشكل بحيث ينطبق على الوجه 
الحتكي للأسنان العلوية . 

غا »سلك حَتكي 
نوع من الواصلة الرئيسية العلوية تمتد عبر الك الصلب 
لتصل جانبي البدلة السنية الجزئية النزوعة (المتحركة) ؛ يمكن 
أن تكون عارضة أمامية - خلفية (Anterior-posterior bar)‏ 
بمكوناتها الأمامية والخلفية . 


palatal arch 


palatal bar 


ر 


فلح حبكي palatal cleft‏ 
وصلة حتكية palatal connector‏ 
توجد في البدلة السنية الجزئية العلوية . 
ر 


توسيع حتکي »توسع حَتکي palatal expansion‏ 
طريقة أو وسيلة تقويمية تستخدم لزيادة البعد المستعرض 
للفك العلوي » وذلك باستعمال طبيقة ذات لولب 
للتوسيع » انظر طبيقة (ععصةتاممة) . 

توسيع حَتَكي سريع .تو سع palatal expansion , rapid‏ 

حك شري 

يقة لفصل التحام منتصف الحتك العلوي » في موقع خط 

انفصال طليعة الفك العلوي »من أجل تعديل العضة 
المتصالبة الهيكلية وشذوذات عرض القاعدة الذروية أو 
لزيادة محيط اد س السنية » لإتاحة انتظام الأسنان . 

خطاف حتكي » كلب حَتَكي 
أداة جراحية تستعمل في سحب اللهاة : 


palatal hook 


palatal impaction 
palatal index 
100 × عرض (اتساع) الحتك‎ 


طول الك 
وهي تعطي دلالة عن حجم وشكل الحتك » وتسمى أحيانا 
الدليل الحتكى الفكى . 
فشل الحنك الرخوالمكتمل تشريحيا في القيم بوظيفته 
كصمام العاصرة الحنكية البلعومية : 
ا 
مَرَة المبّكية البلعومية (palatopharyngeal sphincter)‏ 


غير مكتملة التطور . 


palatal incompetency 


palatal insufficiency 
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حتك ثانوي 
الحتك المكون من اتصال النتوء الحتكى للفك العلوي في 
حنك المدخنين = التهاب الفم 
النيكو تيني » التقرن الحنكي leukokeratosis nicotina palati‏ 


palate ,و‎ secondary 


palate , smoker's = 


النيكوتيني الأبيض 
اك الرجو 3 شراع الختك palate , soft‏ 
جو رجي aE E‏ 
متحركة من الغشاء ا خاطي وعديّبة بالاتجاه الخلفي للفم 
لتكون اللهاة . 
طبيقة حنكية مشقوة = palate splitting appliance‏ 
تو سيع حنكي سریع rapid palatal expansion‏ 
حتَكى الشكل palatiform‏ 
يشابه الحنّك فى شكله . 
حَتَكي palatine ١‏ 


متعلق بالحتك (©]2012) أو النتوءات التكية 41غ213) 


. processes) 
ص‎ 


سماق الحنك .السفاق الحنكي 


الامتداد الليفي للعضلة موترة الحنّك » ويكون الجزء الأمامي 
للحتك الرخو مع العضلات الحَتكية الأخرى . 


221201114 1515 


قو س حَدَكية palatine arch‏ 
الشرد ُريان ا لحختکي palatine artery‏ 


يُغذي الْحَنّك الرخو والحتك الصلب »له أربعة فروع : 
الشريان الحتكى الصاعد ٠‏ الشريان الحتكى النازل » الشريان 


الحتكي الكبير » والشريان الحتكي الصغير . 
العظمالحتكي »عظم الحتك palatine bone‏ 
واحد من زوج من العظام على شكل حرف 1 تكون الجزء 
الخلفى من الحتك الصلب والجدار الجانبى للتجويف الأنفى » 
ا ۰ ۰ 
النَفق ا لحك " »القناةالحنكية palatine canal‏ 
النفق الحتكي الأمامي palatine canal , anterior‏ 
(النفق القاطعي) ( الثقبة القاطعية) 
القناةالحتكية انق palatine canal , greater‏ 


القناة الممتدة من الحفرة الجناحية الحتكية إلى الثقبة ا لحتكية 
الكبرى في الجدار ا لجانبي للتجويف الأنفي بين عظم الفك 
العلوي والعظم الحتكي »يمر خلالها الشريان الحتكي الكبير 


والعصب الحتكى الكبير . 
الانفاق الحنكية الخ palatine canal , lesser‏ 
الانفاق الحتكية الخلفية palatine canal , posterior‏ 


العلوي والصفيحة الأفقية للعظم الحتّكي » ويكون مغطى 
با مخاطية ؛ وخلفيا من الحتك الرخو ويشتمل على الخاطية 
واللهاة » والعضلة التكية اللسانية الرافعة والعضلة الحتكية 
اللسانية الموترة «الشادّة» والعضلة الحَتكية البلعومية الرافعة » 
والعضلة الحكية البلعومية الموترة «الشادة» . 


palate , acquired cleft الحتك المشقوق المكتسب‎ 

حبك اصطناعى palate , artificial‏ 
ذف م اف ا ی » تستعمل لسد وتغطية فلح 
الحنك . 


palate bone 


palate , bony = hard palate حَنَكَعظمئ = حَبَك صلب‎ 


الهيكل العظمى للحتك الصلب . 
فلح الحنك palate cleft‏ 
شق الحتك الخلقي »نتيجة خلل تطوري في الجنين ؟قد 


يكون مصاحباً لفلح الشفة «علم متاعتة181» ويحدث هذا 
التشوه بأشكال مختلفة » تبدأ من شق اللهاة إلى الفلح 
المزدوج الكامل لكل من الجحتك والشفة معا انظر فلح 


. (Clef 
palate , congenital cleft الحتك المشقوق الخلقى‎ 
palate , falling تدلى اللهاة . هبوط اللهاة‎ 


حَنَك قوطي . قُبة حََك قوطية 
قُبة حك شاذة الارتفاع » تتميز بقوس حتكية مُؤْنّفة شديدة 


مش بير 


لحت العظمر” ‏ قبة اليك 


يتكون من نثوء الفك العلوي والعظام الحتكية »التي تتحد معاً 
خلال التطور عند خط الوسط »وتغطى بغشاء مخاطي » 
وتكون الخاطية متينة وقوية بشكل استثنائي وملتصقة بعظم 
ا لحك الصلب مع وجود تجعدات أو تغضنات على سطحها 


palate , gothic 


palate , hard 


الخارجى . 

خطاف الحتك palate-hook‏ 
أداة تستخدم لإبعاد اللهاة (aا0vu)‏ . 

palate , mixed tumour of ورم حتّكي مختلط‎ 

palate , paralysis of شكل الحختك‎ 

حتك أو لى palate , primary‏ 
الجتك في انين > بمائل منطقة أو جزء طليعة الفك 
العلو ي . 

palate , primitive حتك بدئى‎ 


ا لجز من التتوء الأنفي الإنسي في الجنين الذي يتطور منه 
ا لجزء الأوسط من الشفة العليا والحتك البدئى الأولى . 
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الجيبالحتكى 
تجويف متنوع في النتوء الحجاجي للعظم الحتكي يفتح في 
الجيب الوتدي أو الجيب الغربالي الخلفي . 
خياطة حَتكية »درز حتكى 


4 اک سرا 


لوزةٌ حَتَكيّة -لوزة 
تبارز عظمي حََكي » حيد حنكي 
الوريد الحتكي 
الوريدٌالحَتَكيَ الظاهر 

وريد ينزح المنطقة الحنّكية . انظر مدخل حنكي ظاهر 


. (Palatina externa) 


palatine sinus 


palatine suture 
palatine tonsil = tonsil 
palatine torus 
palatine vein 


palatine vein , external 


التهاب الحتك palatitis‏ 

(سابقة) حبك › حتكى palato-‏ 

نار ي palatoglossal ١‏ 
متعلق باللسان والحتك 

قو من ا لسانية حتكية palatoglossal arch‏ 


وة ة الغندبة الأمامية . 
العضلة اللسانية الحتكية 
عضلة ترفع اللسان بالإضافة إلى العمود الأمامي للحلق 
و ت أيضا الّعضلة الحَمَكية اللسانيةعصناه[همه55ه1©) 
(©1ء5نام » انظر العضلة اللسانية الحنكية (Palatoglossus)‏ . 


2212608105521 muscle 


عضلةلسانية حتّكيّة palatoglossus ١‏ 
مشقوق الحتك palatognathous‏ 
مخطط حر كات الحَنَك palatogram‏ 


رسم أو تخطيط على السطح الحتكي يمثل المناطق التي 
يلامسها اللسان أثناء الكلام . 


قخخاط حر كات الحتك palatograph‏ 
أداة ة تسجيل حركات الحَتتك أثناء التكلم 

شفو ي حتَكى” palatolabial‏ 
متعلق باتك والشفاه 

حتَكي فكي علو ي palatomaxillary‏ 
متعلق بالحنّك والفك العلوي 

بخطاط حر كات عضلات الحتك palatomyograph‏ 
جهازتسجيل حركات الك الرخو 

أنفياً ی palatonasal‏ 
متعلق بالحتك والأنئف . 

بلعو 2 حَتَكياً palatopharyngeal‏ 
ي با لحك وا البلعو م 

قوس بلعو مبة اة palatopharyngeal arch‏ 

يقة الغندبة الخلفية . 


palatopharyngeal closure 


أحد فروع القّناة الحتكية العظمى وتمرر فروع الأوعية الحنكية 
العظمى إلى أنسجة الَنَّك الرخو 
عرف حَنَكي . فُنزعة حَنَكية 
سرض راسو البقم بغر عهر الك الصلجا.. 
القبة التّكية الأماميّة 
الثقبة القاطعة أو الحفرة القاطعة . 
الثقبة الحَتَكبّة الكبيرة 
فتحة القناة ا لجتكية الكبيرة في الحتك الصلب بين الجزء 
الأفقي من العظم الحتكي وعظم الفك العلوي الجاور . 


palatine crest 


palatine foramen 


palatine foramen , anterior 


palatine foramen , greater 


الثقبة الحنكة الصغيرة palatine foramen , lesser‏ 
إحدى فتحات القناة الحتكية الصغرى على السطح الأمامي 
للحتك الصلب . 

حفر حنّكية نقر ةحتكية palatine fossa‏ 

غد د حَتَكيّة palatine glands‏ 


الدرز لحك الناصف palatine median suture‏ 
اط أك الحا تة 
الأعصاب الحتكية 
تعصب مخاطية الحتك واللهاة ؛ والأعصاب الحتكية ثلاثة 
أفرع : أمامي » وأوسط » وخلفي ؛ العَصّب الحتكي 
الأمامى يسمى أيضا العصب الحَتَكى الأكبر . العَصّب 
الحتكي التوسط +:والتصب التتكي الخلفي يسميان أيضا 
العصب الحتكي الصغير . انظر جدول مدخل حنكي 


palatine mucosa 


palatine nerves 


. (Palatinus) 

حلمة حتّكية حليمة حبكي palatine papilla‏ 
الحلمة القاطعية . 

palatine point , Meglin's نقطة ميغلين الحتكية‎ 


النتوءالحتكى 

النتوء الحنكى للفك العلوى palatine process of the maxilla‏ 
صفيحة من العظم على الفك العلوي تكون الجزء الأمامي 
للحتك تتمفصل مع العظم الحتكي . 


palatine protrusion = torus palatinus = بروز زحتكي‎ 
وو ين‎ 


التبارز التكي 
الرقاءالحنكىّ 
مه اط عل ةريره NO‏ 
خد تي » حرفا نكي . ارتفاع حتكي 
حيود حتكية » تجعدات حتكية 
تجعدات على مخاطية الحَنّك الصلب وهي متنوعة 


palatcess 


palatine raphe 


palatine ridge 


palatine ridges 


الأشكال . 
تجعدات حتكية غ حنكية palatine rugae‏ 
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و 
0 


pallescence = pallor شحوب‎ 

بلطف يخففالحدة palliate‏ 

تهدئة » تخفيف الحدة » تلطيف ٠‏ تسكين palliation‏ 
تسكين أو تخفيف حدة الألم دون شفاء المرض . 

مُهديء مخفف .ملطّف › مسكن palliative‏ 
أي عقارأو علاج يخفف الألم دون شفاء المرض . 

palliative treatment علاج مهدىء‎ 

شو ب .اصفرار pallor = paleness = pallescence‏ 
نقص في لون الجلد » نتيجة نقص انسياب الدم أو نقص في 
صبغ الجلد . 


شو ب مُحيط القم = = pallor , circumoral‏ 
شُحوب حول الفم 
رَاحَةٌاليد »باطن الكف 
منعكس الذقن 
والكف = المنعكس الراحىّ الذقنى 
استثارة انقباض عضلات الوجه بتنبيه الإبهام في إحدى 
اليدين ما يؤدي لانقباض عضلات الوجه في نفس الناحية . 
مسكة اليد »مّسكة راحة اليد ١‏ 
ترميز الأسنان لبالمر 
نظام تعريف الأسنان يستخدمه أطباء الأسنان بشكل واسع 
لتحديد السن بالنسبة للأسنان بالفك العلوي أو السفلي انظر 
الملحق رقم 3(3 (Appendex‏ . 1 
المنعكس الذقنى الكفى . المنعكس 
الذقنى الراحى ٠‏ 
يمسك بالإبهام وراحة اليد 
انظر يمسك (م6:85) . 


perioral pallor 
palm = palma 


palm-chin reflex = palmomental reflex 


palm grip 


Palmer’s notation 


palmomental reflex 


palm-thumb grasp 


محسوس . ملموس . قابل للجس palpable‏ 
یجس .بحس »یتلمس palpate‏ 
ج الین palpation‏ 


الفحص باللمس وهو جزء من عملية التشخيص التي تستلزم 


وأطراف الأصابع . 
جس باليدين palpation, bimanual‏ 
جس بأطرا اف الأصابع palpation, Fingertip‏ 
جفن palpebra = eyelid‏ 
جفنى palpebral‏ 
متعلق بالجفن (876110) . 


الشريانٌ الجفني 


palpebral artery 


فعل عاصر يغلق التجويف الفموي عن التجويف الأنفي » 
بواسطة حركة متزامن للحنّك الرخو من الأعلى > والجدار 
البلعومي الجانبي من الوسط 2 والجدار الخلفي للبلعوم من 
الأمام . 

تؤنلة و 
تساعد على البلع وتسمّى أيضا العضلة الحتكية البلعومية 
(eاmusc‏ atineاPharyngopa)‏ انظر مدخل العضلة البلعومية 
ال حتكية (Palatopharyngeus)‏ . 

رأب الحتك » تقويم الحَنَك » ترقيع الحتك 
عملية جراحية تجميلية لتعديل أو تصحيح عيب حتكي مثل 
فلح الحتك . 


palatopharyngeal muscle 


palatoplasty 


ا ا 


شلل الحنك palatoplegia‏ 
ر 
جناحي حنکي palatopterygoid‏ 


متعلق بالعظم الحتكي والناتيء الجناحي للعظم الوتدي . 
رفو الحتك . خياطة الحتك 

تصحيح جراحي لترميم فلح الحتك بالخياطة . 
العضلة الحنكيّة النقيرية 

جزء من العضلة رافعة الحتك . 


palatorrhaphy 


palatosalpingeus muscle 


حنك مشقو ف › انشقاق الحتك palatoschisis‏ 
عضلة حتكية لهوية (عضلة اللّهاة) palato-uvularis‏ 
حتك »حلق palatum‏ 
حتك صلب palatum durum‏ 


ا E‏ ق 5 ا شرم 
الحقّاف » شراع الفك 


palatum fissum 
palatum molle 


palatum osseum 


شاحب » مصف pale‏ 
الدماغالقديم paleencephalon‏ 


شو ب »اصفرار paleness = pallor‏ 


(سابقة) إحائى › قَدِيم paleo- , palaeo-‏ 


مُخَيخقديم paleocerebellum‏ 
(سابقة) عودة »تكرار »ناكس pali- , palin-‏ 
1- تجشۇ »إر جاع palirrhoea = palirrhea‏ 


2- سيلان مخاطى ناكس 
بلاديوم (العنصر الا والأربعين) ( 106.7 = palladium ( Pd‏ 
معدن نادرمن مجموعة البلاتين » أبيض » قابل للسحب » 
وقابل للتطريق ؛ فى الأسنان : استعماله الرئيسى يكون 
فين نكرنات ع ٠‏ 
يطلان حس الاهتزاز 
قلة أو انعدام الحس بالاهتزاز. 


pallanaesthesia 
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بانو رامي > شامل الر panoramic‏ 
فلم بانورامي »فلم شامل الرؤية 
نوع من الأفلام الشعاعية خارج الفم » تستخدم لعمل 
صورة شعاعية لكل الأنسجة السنية »أي تصوير كل من 
الفك السفلي والفك العلوي معاً وبشكل كامل . 
تصود تر ا بانورا امي panoramic radiography‏ 
تصوير شعاعي شامل الرؤية 
تقنية إشعاعية » للحصول على صورة إشعاعية للقوس 
السنية السفلية أو للقوس السنية العلوية أو كلتيهما معا . 
تصود شعاعى طبقى بانورا امى = = panoramic tomography‏ 
تصوير شعاعى 0 دور 8 rotational tomography‏ 
ينه اول علي صورة اة للقن اا 
السفلي والقوس السنية للفك العلوي بواسطة تحريك كل من 
مصدر الأشعة السينية والفيلم الشعاعي المقابل له في وقت 
وخا وتال المريض ناا م يطل على جهاةالعضوير 
الشعاعي في هذه الطريقة اسم جهاز الصور الشعاعية 
البانورامية (Panoramic radiograph)‏ أو جهاز الأشعة 
البانورامى »أو راسمة الطبقات المتعامدة الشاملة 
TORopitomOstsph (OPG)]‏ : 


panoramic film 


صورة شعاعية بانورامية panoramic x-ray‏ 
صورة شعاعية للفكين والأسنان معاً . 

التهاب الجيو ب الشّامل pansinusitis‏ 

منساخ شامل » البنتوجرا اف pantograph‏ 


أداة نسخ متصلة بالفك السفلي والفك العلوي لتسجيل 

الحركات الفكية السفلية فى المستويات الثلاث . 

صورة مقطعية ۰ 
صورة بانورامية يتم إجراؤها باستعمال التصوير الشعاعي 


الطبقي للأسطح المنحنية . 


pantomogram 


تصوير شعاعي مقطعي بانورامي PONE‏ 
تصوير شعاعى ق pantomography = SRG‏ 
تصوير شعاعى بانورا ا مقطعى tomography‏ 

لإبراز المنحنيات العميقة في لجسم 
3 8 ك paper‏ 
paper , absorbent 6 N‏ 


ea TA «»‏ 2 349 
ورق مطابقّة الآأستان » ورق العض 
ورق ترشيح .ورق مرشح 


paper , articulating 


paper , filter 


ورق عباد الشمس paper , litmus‏ 
منديل ورقى” paper napkin‏ 


وسادة ورقية » ورق المزج . إضمامة ورقية paper pad‏ 


يغذي الملتحمة » والحفن » والحويصلة الدمعية. انظر 
جفون )risۆPalpe(‏ . 
العصب الجفنى 
يغذي الجفن : انظر جفون (5طءملة©) . 
العضلة رافعة الجفن palpebralis = the levator palpebrae‏ 


superioris muscle 


palpebral nerve 


الشريان الجفنى الجانبى palpebris lateralis artery‏ 
يغذي لاف و او 0 

خَفقان palpitation‏ 
الشعور بسرعة غير طبيعية لضربات القلب » أو عدم انتظام 
رات اللي 


شلل 
كلمة قديمة للشّكل ؛ وتعني عدم القدرة على الحركة » 
شكل بل »شل العصّب الوجهي 
شكل وحيد الجانب (شلل وجهي نصفي عادة يكون مؤقت) 
يصيب العضلات الوجهية التي يعصبها العَصّب القحفي 
وتحدث فجأة حيث يعاني المريض من سيلان اللعاب » 
وعدم القدر على الصفير » وشفاء هذه ا حالة غالبا تلقائي أي 


palsy = paralysis 


palsy , Bell's 


ذاتى الشفاء . 
ل اة palsy , cerebral‏ 
شَكَل و جهى palsy , facial‏ 
(سابقة) ص بشيل 5 جامع pan- , panto-‏ 
دواء عام دواء شامل panacea‏ 
عقار أو علاج يشفي جميع الحالات والأمراض . 
البنكرياس pancreas‏ 


1-غدة توجد خلف المعدة »تفرز إنزعات وعصارات 
هضمية » تصب في الأمعاء الدقيقة لتمتزج مع الطعام 
المهضوم جزئياً من المعدة . 
2- هرمون الإنسولين . 
عصارة بنكرياسية 
إنزعات هاضمة يفرزها البنكرياس وتصب في الإثنا عشري . 


pancreatic juice 


pandemic جائحة‎ 
E 

بانيليبس panelipse‏ 
نوع من أجهزة الأشعة للتصوير الشعاعي البانورامي . 

خر اج شاملاللو جه panfacial abscess‏ 


إنتان عنقي شامل » عدوى عنقية شاملة pan-neck infection‏ 
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حليمة فطرية » حليمة كمئية 
واحدة من أكبر الحليمات » شبيهة د 


papilla , fungiform 
بعش الغرا اب » حمراء‎ 


زاهية اللون » تت اريت لظام عا بطع اللفنا يشاك 
E E EE‏ : 
نة مغز لي papilla , fusiform‏ 
حليمة لشود 8 = papilla , gingival = interdental papilla‏ 
الحليمة بين السنية 


الجزء من اللثة الذي يملا الفراغ الجانبي بين سنين متجاورتين . 
حليمة قاطعية » حُليمة العضلة القاطعة 

1-ارتفاع في النسيج الرخو يغطي الْثّقبة القاطعة أو القّناة 

الأنفية الحتكية . 

2- نتوء أو ارتفاع في مخاطية الفم يغطي الحفرة القاطعة عند 

النهاية الأمامية للدرز الحتكى . 
الكليمة بن اسان تة لرن 


papilla , incisive 


papilla , interdental = 


gingival papilla 
اللثة التي تملا الفراغ بين الأسطح الملاصقة صقة لسنين‎ 
. متجاورين‎ 
papilla , interproximal = الخليمة بين المتدانيات‎ 
papilla , lingual الان‎ 
. إحدى الحليمات على ظهر اللسان‎ 
papilla , palatine = incisive papilla خلا نة‎ 
حليمة قاطعة‎ 
papilla و‎ pseudo- حليمةٌ كاذيّة‎ 
papilla , sublingual حليمة ت لسانية‎ 
papilla , vallate = circumvallate papilla نة كأسية‎ 
حليمة كبيرة ومنبسطة » لها حافة محيطية » توجد في طليعة‎ 
١ . نهاية ميزاب اللسان‎ 
papilla , villous = filiform papilla = نة زغيبية‎ 
papillae حليمات‎ 
papillary حليمي‎ 


متعلق بالجليمة (12اذمة©) . 
ورم غُدي كيسي حليمي لمفي 


papillary cystadenoma 


lIymphomatosum 
papillary hyperplasia فر طّ التنسج الخليمي‎ 
papillary aS طّ - الخد الحليمي‎ 2 


ل : 
قرط اتيج 


papillary hyperplasia, inflammatory 


أقماع ورقية = paper points = absorbent paper points‏ 
أقماع ورقية ماصة » فُمعية ورقية(فُمعيّة امتصاصيّة) 
أقماع ورقية مستدقة رقيقة ماصة تستعمل لتجفيف قنوات 
جذر السن فى المعالجحة اللبية » وتستعمل أيضا لنقل العقاقير 
إلى داخل القناة أو كوسيط مُستنبت جُرثومي ؛ يمكن 
تعقيمها في معقم الحرارة الخافة عند ذرجة حرارة 160 
درجة مئوية لمدة 45 دقيقة » أو في غاز أكسيد الإيثيلين 





عند درجة حرارة 66 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة . أو 
تُعْمّس في معفم الكّريات الساخنة عند درجة حرارة 250 
درجة مئوية لمدة 10 ثوان . ويمكن أن تطهر بغمسها في 70./ 
الكحول الأيزوبروبيلي ثم تجفف > أو بحفظها في صندوق 
معزول عن الهواء يحتوي على أقراص بارافورمالدهيد . 
ورق رملي » ورق رُجاجي paper , sand‏ 
طابع وقي » طابع قياس إفرادي 
نة 
1- أي بروز صغير لنسيج في الجسم شبيه بحلمة الثدي . 
2-النسيج اللثوي بين السني الذي يشغل الفرجة اللثوية 2 
تكون عادة هرمية الشكل » وتجاور نقطة التماس الملاصقة 
بين الأسنان » وتشتمل على الحليمة الوجهية (الدهليزية) 
واللسانية والطوق اللثوي . 
حليمة قوسيّة ‏ حليمة بشكل 
القوس = حليمة فطرية › 
حليمة فطرية الشكل 


paper tray 
papilla 


papilla , arcuate = 


fungiform papilla 


papilla , acoustic حليمة سمعية‎ 

حل كأسية › اة محو papilla , circumvallate = « ã٥‏ 
حل متراسية vallate papilla‏ 

papilla, conical = حليمة مخروطية = نة خيطية‎ 
filiform papilla 

papilla , corolliform= حليمة إ كليلية-حليمة خيطية‎ 
filiform papilla 

papilla , dental حليمة تة‎ 

غو نسيجى »2 يكون فيما بعد اللب السنى (مانام [هغمء() . 
حليمة يط papilla , filiform = ٠‏ 


papilla filiformis 
إحدى الحليمات الخروطية أو الحليمات الأسطوانية الدقيقة‎ 
. على الثلثين الأماميين لظهر اللسان‎ 
حليمة ورقية‎ 
واحدة من الطيات الثلاث أو الأربع العمودية القصيرة على‎ 
جانبى اللسان فى الخلف » وغالبا ما تكون بدئية عند‎ 
الل > اغمان‎ 


papilla , foliate = papilla foliata 
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حطاطة papule‏ 
ارتفاع عقّدي متحداد على الجلد ؛ أو بثرة (ءامصذط) متكونة 
كجزء من طفح جلدي . 

(سابقة) بجانب » مُجاور » ثريب . حول » نظير ‏ ۸۲۰ص , هتدم 

paracetamol باراسيتامول‎ 


حبوب مسكنة لالم مل كبديل لللاشبيرين لار صي 
الذين لديهم حساسية للأسبيرين أو الذين يعانون من قرحة 
فى المعدة ؛ الجرعة المعتادة عند البالغين هى حبة أو حبتين 5 
مجم كل 4 ساعات عند الضرورة ٠.‏ 
باراكلوروفينول 
مركّب فينولي بلوري عديم اللون » يستعمل عادة في طب 
الأسنان متحدامع الكافور 005منة©) ليكون 
باراكلوروفينول المكوفر (Camphorated parachloropheno1)‏ . 
باراكلوروفينول اللكوتّر parachlorophenol , camphorated‏ 
مركب اختصاره 0107© » أو C۲٥۴‏ » أو 50© . سائل 
مزيج يحتوي بين 33/ و37/ باراكلوروفينول » وبين 63/ و 
7 كافور . يستعمل الكافور كوسيط ؛ وهو عامل قوي 


parachlorophenol 


مضاد للجرائيم غير نوعي يستعمل لتطهير قنوات الجذر في 
حالات المعالجحة اللبية . 

الحدبة الأنسية الجديّة للرحى العلوية الأولى paracone‏ 

الحدبة الإنسية اللسانية للد حى الل paraconid‏ 
الحدبة الإنسية الخدية للرحى السفلية الأولى 

التهاب ماحول الغدة paradenitis‏ 


التهاب الأنسجة الحيطة بالغدة . 
حول » بجوار » بجانب السن »› 
دواعم الس“ 
الأنسجة الداعمة للسن » النسج بجوارالسن أو حول 
الننشة : 
كيس النسج الداعمة › كيسة دوا اعم السن paradental cyst‏ 
مصطلح متروك لكيس جانبي حول السني 
تقيح دوا السن ومحاوراته paradental pyorrhoea‏ 
OE‏ الأسنان مصحوب بتكون جيوب لثوية عميقة 
وإفرازات قيحية دون وجود هجمات موضعية بالضرور . 


paradental = parodontal 


التهاب النسج الداعمة› paradentitis = periodontitis‏ 
التهاب دواعم السن 
دوا عم السن کک الداعمة paradentium = periodontium‏ 


استحالة النسج حول السنية » paradentosis = parodontosis‏ 
التهاب دواعم السسّن ( عند الشبان) 
أي مرض يصيب الأنسجة الحيطة بالسن . 


استئصال الحليمة papillectomy‏ 
ابت الجراحي للحليمات اللثوية . 
حليمى الشكل papilliform‏ 


التهاب الحليمة » التهاب الحليمة 
البصرية = التهاب العصّب البصري › 


papillitis = optic neuritis 


التهاب القرص العصبي 
و 1 م 5 ي سرطاني papillocarcinoma‏ 
وم و 5 papilloma‏ 


ورم پا حميد أو فرط نمو موضعي على الجلد » مثل 
3 (زائدة جلدية) . سطحه متغضن (متجعد» بنتوءات 
و تشبه الأصابع . 
ورم حليمي قاعدي الخلايا 
3 تَقْران مني) 
الور ر 1 الحليمي ذو الخلايا الحرشفي شفية papilloma , squamous cell‏ 
ورم حميد من الخلايا الظهارية الحرشفية »التي تبرز من 
ا 8 
r‏ ؛ داء الأورام الحُليمية المنتّشرة 
ضر اا موا ر 
الحليمى فى الحتّك „(Papillary hyperplasia of the palate)‏ 
ورام خیس التهابي منتشر « papillomatosis , inflammatory‏ 
داء الأورا ام الحليمية الالتهابي 
ودام رام حليمي متعدد 
وَرّمي حليمي 
متعلق بالورم الحليمي ؛ التي تشبه بروزاتها الأصابع 
(Finger-like projections)‏ . 
متلازمَة بابيون ولوفيقر 
نسبة إلى م.م .بابيون 11108م21.31.22 » و ب .لوفيقر 
PL‏ » اختصاصيان فرنسييان بالأمراض الجلدية من 
القرن العشرين . 
متلازمة نادرةالحدوث »غير معروفة السبب » تصيب 
الأنسجة حول السنية في الأطفال صغار السن »و تفقد 
الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة » نتيجة تلف وتهدم النسيج 
حول السني » وتضحُم لثوي التهابي » وتكون جيوب لوي 
ويصبح المريض عادة بدون أسنان في سن 15 سنة . يحدث 
أيضاً آفات جلدية وفرط تقرن في راحة اليدين وأخمص 


papilloma , basal cell 


papillomatosis 


papillomatosis , multiple 


papillomatous 


Papillon-Lefevre’s syndrome 


القدم 1 
حطاطة › حليمة 2 حبة papula = papule‏ 
حطاطي »ثري : ثؤلولي > حليمي papular‏ 


متعلّق بالحطاطة أو البثرة (©1نامة0) » أو يتميز بالحطاطات أو 
البثرات (11165م23) المنتشرة 
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من أوضاع مختلفة في طب الأسنان : تستخدم هذه الطريقة 
الأسنان والأسنان المنطمرة . 1 
و 
تواز » متواز 
و برت وو 
مرتكز متواز- 
مر تکز احتکا کی = = attachment = internal attachment‏ 
و 2 1 
مرتكز داخلي = 
مر تكّز ذوالميزاب والمز لاج = = precision attachment‏ 
ع ES‏ م 
مرتكز محكم - مرتكز مشقوق 
مثبتة تستخدم في تصنيع البدلة السنية الحزئية الثابتة 
والنزوعة 14 وتشتمل على مزلاج ذكر متصل بالجاسرة أو 
بهيكل البدلة السنية ينطبق بإحكام داخل ميزاب أنثى يكون 
عادة داخل تاج السن الطبيعية الداعمة أو داخل محيط 
حامل الدسار المتوازى 
جدران متوازية 


parallel 


parallel attachment = frictiona 
key and keyway attachment = 


slotted attachment 


parallel dowel pin holder 
parallel walls 
paralleling از » مو از‎ e 
أداةالموازاة‎ ١ أداةٌ التوازي‎ 
طريقة التوازي‎ 
يقة تصوير شعاعي للمنطقة حول الجذر باستخدام حامل‎ 
» الفيلم الشعاعي لجعل الفيلم موازياً للمحور الطولي للسن‎ 
ليسمح أيضا بمرور الشعاع المركزي عمودياً على متسوى‎ 
انظر‎ » Radiography) الفلم . انظر التصوير الشعاعي‎ 
«(Appendix 5) 5 الملحق رقم‎ 
أدوات التوازي‎ 
النّوازي » مُوازاة‎ 
مقياس الوازاة » مقيام التوازي‎ 
جهاز يستخدم لجعل شيء موازياً لشيء آخرء أو لموازاة‎ 
الوصلات مع الدعامات في حالة البدلات الجزئية الثابتة أو‎ 
. لموازاة الوصلات المحكمة في حالة البدلات الحزئية النزوعة‎ 
عجز أو فقدان العضلات لوظيفتها ؛ أو انعدام الإحساس‎ 
وفقدان القدرة على الحركة في جزء من الجسم . نتيجة إصابة‎ 
. العصب أو تلف الخلايا العصبية‎ 
paralysis agitans = Parkinson's disease = الشكل الرَعّاش‎ 
مض بار کون‎ 


paralleling instrument 


paralleling technique 


paralleling tools 
parallelism 


parallelometer 


paralysis 


paralysis , facial 
paralysis, general شلل عام‎ 


شلل شفوى لسانى بلعو مى paralysis, labioglossopharyngeal‏ 


قريب من »بحوارالسن paradontal‏ 


استحالة الأنسحة الداعمة « paradontosis = periodontosis‏ 


التهاب دواعم السن 


ریم :8 


خدر »تنمل »وخر مدل 


paraesthesia = paresthesia 


بحرقة ؛ يوصف أحياناً كإحساس بوخز الإبر . 


paraffin wax شمع البارافين‎ 
. (Wax) انظر شمع‎ 
paraformaldehyde BPC = = 8۴ ٤٣ديهدلامروفاراب‎ 


ثلاڻي أوكسيميثيلين بارا افورم paraform , trioxymethylene‏ 
بلورات بيضاء من بلمرالفورمالدهيد تتبخر ببطء لتكون 
الفورمالدهيد . يمكن أن تستعمل في وعاء محكم لحفظ 
الأقماع الورقية المعقّمة ومواد مداواة الأسنان اللّبية » أو 
متحدة في عجينة لإزالة حيوية وتحنيط لب الأسنان اللبنية 

ف سالك ال الس وق 
خطل أداء الوظيفة ۰ 

العادات الفموية السئية وهى عادة صرير الأسنان أو سحل 

الأسنان . 

العادات الفموية السيئة 

عادات إطباقية تؤدي حدوث تماس للأسنان في غير أوقات 


المضغ أو البلع » ولايكون المريض عادة واعيا لوجود هذه 


parafunction 


parafunctional habit 


العادات » ولكنها تظهر لديه على شكل صرير الأسنان 
وإطباق الأسنان المحكم . 
انحرا اف حاسة التذو 30 خط parageusia = parageusis‏ 


الذوق 
طعم سيء بالفم 2 ضلال حس الذوق : 
تورم النّسان > تضخُم اللسان الخلقي 
التهاب ما حول اللسان = paraglossia = paraglossitis‏ 
التهاب أسفل اللّسَان 
التهاب الأنسحة و العضلات تحت paraglossitis = paraglossia‏ 
اللسان = التهاب أسفل اللَسَان 


paraglossa 


إضافىٌ الفك paragnathus‏ 
و 
نظير التقرن parakeratosis‏ 


أي شذوذ في الطبقة القرنية لبشرة الجلد » يكون مصحوباً 

بالتهاب في طبقة الخلايا الشائكة يسبب عجزاً أو صوراً في 

تكون التقرن » ويتميز ببقاء أواحتباس النوى ؛ ويمكن أن 

يصيب الغشاء الخاطي للفم . 
تخاطل المنظر 

تغير واضح في الأوضاع النسبية لغرضين حينما ينظر إليهما 


parallax 
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مُجاور للسَّهمي (مُجاو رللئاصف) 
موجود في المستوى السهمي المنصف أو في يقاو فو م 
طُمَيلىَ parasite‏ 
أئن حي (حيوان أو نبات) يعيش داخل كائن آخر أو 
خارجه وسكي منه التغذية . 
متعلق بالطفيليات (وعاأقدعة2) . 
التهاب اللسان 
الطفيلى 
داء فطري باللسان يتميز يبقع سوداء أو بدية مكسية بالفراء 
على السطح الظهري الخلفي للسان » وتتكون من حليمات 
خيطية متضخمة بطول حوالي 1 سم سهلة التقصف . هذه 
الحالة تسببها المكورة الخفية اللسانية الشعرية 5ناء©0ء0]م059) 
(عدكة105زم -عقتاع lin‏ بتكافل مع نوكارديا اللlıنqةNocardia(‏ 
(03115ا1128 » ولاتسبب إزعاج › وتعالج بغخسول فموي 
بسيط ‏ تختفي البقع تلقائيًئم تظهر ثانا .أيضتسمى 
اللسان المفحم (Anthracosis linguae)‏ « اللسان الأسود 
المشعر (عناع00] )Black hairy‏ » اللسان الأسو دعاعة81) 
(عتاعدهه) » التهاب اللسان الطفيلى (5تاتووماع (Parasitic‏ » 
لسان (GIossophytia)a jw‏ « و القرنى اللسانى 
٠ ٠ . (Keratomycosis linguae)‏ 
نظيرالودي »لاودي 
عَصب الودي » عصّب لاودي 
الجهأز العَصبي 
اللأودي » الجهاز العصبي نظير الودي 
6 من الجهاز العصبي التلقائي 


parasagittal 


parasitic 


parasitic glossitis = glossitis parasitica 


parasympathetic 
parasympathetic nerve 


parasympathetic nervous system 


اد 3 parathyroid‏ 
غدة توجد بجوار الغدة الدرقية (لصداع ۵ذهارط٣)‏ » انظر 
غدة (Gland)‏ . 

فَرْط شاط الدرر یقات parathyroidism‏ 

نظير اللوزة . حول اللوزة » مجاورللوزة paratonsillar‏ 


في محيط اللوزة أو في منطقة اللوزة . 
الوريد الُجاورللّوزة = الوريد 
الحتكى الخارجى 
ا 1 parenteral‏ 
طريقة لوصف تناول الدواء عن غير طريق القناة الهضمية » 
مثل : الحقن تحت الحلد أو الحقن داخل الوريد . 
أَبّوان parents‏ 
خزل paresis‏ 


paratonsillar vein = vein 


palatina externa 


شلل مو ضعي paralysis, local‏ 
شلل في عضو أو عضلة . 
شلل حركي 
متعلق ب » أو مصاب بالشكل . 
مجاور للناصف »قريب من خط paramedian = paramesial‏ 
الوسط = مجاور للإنسي ٠‏ قريب للجهة الإنسية 
الكوراث نظيرة اتخات 
مجاور للناصف ٠‏ قريب للجهة 
الإنسية = مجاور للوسط »قريب من خط الوسط 
مجاور للرحى 
سن صغيرة زائدة تبزغ بجوار الأرحاء » كثيرة الحدوث في 
القوس الفكية العلوية . 
الحديبة المجاورة للأرحاء 
حدبة زائدة على الجهة الإنسية الشدقية للرحى الثانية أو الثالثة 
»يظن أنها سن زائدة متدثرة . ˆ 
نظير الف » مجاور للأئف » جنيب الأنف 
قريب من الأنف . أو في منطقة الأنف . 
الجيب نظير الأنفى »الحيب الحاو ر َف paranasal sinus‏ 
الجيب الأنفي ارف مملوء بالّهواء » في عظام الوجه » 
متصل بالفراغ الأنفي » ومبطن بغشاء مخاطي ويسمى 
حسب العظام التي يقع بداخلها . 
بغير طريق الفم »عن طريق غير الفم 
مجاور للبّلعوم 
رد م أو في منطقة البلعوم . 
الحيز المجاور للتلعوم ّ 
الحيّر البلعومي الجانبي 
الفراغ الموجود بين الفقرات العنقية والجدار الجانبي للبلعوم 
والعضلة الجناحية الداخلية . انظر مسافة » حيز (ع20م58) . 


ماع وي 


شل سفلي 
شلّل يصيب النصف السفلي من الجسد أي يصيب الجذع 
والأطراف السفلى » حيث تتأثر الأجزاء التي تقع أسفل نقطة 
الإصابة من الحبل الشوكي ؛ ويمكن أن يحدث فجأة نتيجة 
إصابة للل الشبركن: أو عدت به تجة امرض 


paralysis, motor 


paralytic 


parameningococcus 


paramesial = paramedian 


paramolar 


paramolar tubercle 


paranasal 


paraoral 


parapharyngeal 


parapharyngeal space 


paraplegia 


مَشْلو 8 الأسفل paraplegic‏ 
متعلق بالشكل السفلي (Paraplegia)‏ . 
تاک مجاو رات الجذر pararhizoclasia‏ 


تخرب التهاب قرحي مخرب لطبقات الأنسجة العميقة 
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ورم لثوي 
التهاب دواعم السن» 
التهاب الأنسحة الداعمة السنية 

دواعم اسن 
مقياس دواعم السن 

مسبر يستعمل لقياس عمق الجيوب اللثوية . 
اعتلال دواعم السَن 

أي مرض يصيب الأنسجة الداعمة السنية . 


parodontid 


parodontitis = periodontitis 


parodontium = periodontium 


parodontometer 


parodontopathy 


تنكس دواعم السَن 
نظير الأأني”» مُجاو ركان - تكفي ‏ 
متعلق بالغدة التكفية ١‏ 
كفي .مُجاورٌللأذن 
الشّرِيانٌ التَكَفَىّ 
فرع من الشر يان الصدغي السطحي يغذي الغدة التكفية » 
انظر مدخل تكفي (Parotidea)‏ . 


parodontosis - 515 


parotic = parotid 


parotid 


parotid artery 


أقنية تَكّفية parotid ducts‏ 
2 ےم ه 
الغدة النكفية parotid gland‏ 


إحدى الغدتين اللعابيتين تحت الأذن بين الشعبة الصاعدة 
للفك السفلى والنتوء الخشائى . انظر غدة (20ة61) . 


parotid mixed tumour ورم كفي مختلط‎ 
parotid notch كُلمة تَكَفية‎ 


حر بين الشعبة الصاعدة للفك السفلي والنتوء الخشائي 
التهاب الغدة النكفية 
الإنسدادي 
قد يحدث إنسداد لقناة الغدة النكفية بسبب السدادة المخاطية 
أو لتضيق القناة أو بسبب الوذمة المرافقة لتقرح الحليمة 
النكفية » يؤدي إلى التهاب الغدة النكفية . تشكل الحصيات 
فى الغدة النكفية نادر الحدوث وغالباً ما تكون أقل ظلالية . 
خُراج اكسّافة التَّكَفيّة 
استئصال التّكّفيّة 
نكاف » التهاب الغدة التّكفيّة 
التهاب الغدة التَكَفيّة الوبائى- 
نُكاف mumps ١‏ 
التهاب الغدة‌التَكَفية الانتاني 
باروتين (بروتين من النّكّفيّة) 
نكاف »التهاب الغدة التّكّفيّة 
انظر التهاب الغدد اللعابية (5تاخصهع5121030) . 
التهاب الغدد النكفية الو بائي = parotits, epidemic = mumps‏ 
نكاف 


parotid obstructive sialadenitis 


parotid space abscess 
parotidectomy 
parotiditis = parotitis 


parotiditis , epidemic = 


parotiditis, septic 
parotin 


parotitis = parotiditis 


انحراف الإحساس » مذل 
احا اکا الخرقان + أو الوضو اق الف الو الما 


paresthesia = paraesthesia 


خَزلى ‏ أخزل paretic‏ 
ی(“ بال 6 | فة 4 
جدار ي parietal‏ 


1- متعلق بجدران الحفرة أو الفجوة 
5 متلق بالعظم داري 
م اج جدار ي = parietal abscess = periodontal abscess‏ 
خراج الأنسجة الداعمة 
الراور يِةالجداره بة parietal angle‏ 
زاوية تتكّون من التقاء الخطوط التى تصل النقطة التاجية 
(الأكانيلية) والقطة دمتعن اع قطة عل المح 
السهمى للمتسوى الأفقى المار خلالهما . 
عَظوجدارين 00 


أحد الُعظمين رباعي الأضلاع اللذين يكونان سطح وجانبي 


parietal bone 


خلايا جدارية parietal cells‏ 
فص جدار ي parietal lobe‏ 
تلمة دار ية parietal notch‏ 


حَزفي الزاوية بين النتوأين القشري والخشائي للعظم 


الصدغى . 
(سابقة) ا ي » جدار parieto-‏ 
ھر دان ي parietofrontal‏ 
قفو ي جداري » جداري قذالى parieto-occipital‏ 
جدار ي وتدي parieto sphenoid ١‏ 
جدار ي صدغى parietotemporal‏ 
داء بار كنسون 9 Parkinson's disease = paralysis agitans‏ 
شكل رعاش 


مرض نات عن آفة في الدماغ » يسبب رعشة في الأطراف 

ومشية متشاقلة حيث يسير المصاب جاراً قدميه وتتصلّب 

عضلات الوجه والجسم . 
جنيب القذال »حول القذال 
حول السن »دواعم السن - 
الأنسحة الداعمة السنية 

قريب من السن أو مجاور لها » يستعمل أحياناً كمرادف 

للأنسجة الداعمة السنية . 
خراج دواعم السَن » 
ا الداعمة 

خراج يتكون في الغشاء السمحاقي للسن . 


paroccipital 


parodontal = periodontal 


parodontal abscess 
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استفصال الأب الحرت " » استئصال لب partial pulpectomy‏ 
السن الجزئي 
سّديلة ذات سماكة جز ئية partial thickness flap‏ 
سديلة جراحية تشتمل على النسيج الظهاري والنسيج الضام 
عدا السمحاق الذي يترك سليماً على العظم . 
e‏ ه f.‏ فيل سيكس 
SS‏ 


partial veneer crown 


جزىء › جسيم »دقيقة particle‏ 
جسم او جزء صغير من المادة . 

۰ 8 2 

ر د» e‏ هام »> خاص particular‏ 

جسيمائي » ذو دقائق » مكون من جسيمات particulate‏ 


إشعاع ذو دقائق particulate radiation‏ 
إشعاع مكون من جسيمات دقيقة . انظرإشعاع 
(Radiation)‏ . 

Partsch's operation عملية بارتش‎ 


طريقة أو أسلوب جراحي لكشف ورم كيسي للخارج . انظر 
توخيف (1211280108م8/131511) » (استئصال مقدم الكيس أو 
الحويصلة وتحويلها إلى جيب). 
خرا اج اللثة « parulis = subperiosteal abscess = gumboil‏ 
و وله 


حت سياد ا 


الصفرية parvobaceriaceae‏ 
عدوى الفيروسات الصغيرة parvovirus infection‏ 
مر »طريق › إمرار passage‏ 
هو الى passage , air‏ 
عارضة باساثان Passavant's bar‏ 


نسبة إلى ب ج . باساقان « ٠» PGPassavant‏ 1893-1815 « 
جراح ألماني . 
انتفاخ الجدار الخلفي البلعومي بفعل الجزء العلوي من 
العضلة القابضة العلوية للبلعوم خلال عملية البلع أو 
التصويت. 

Passavant's pad وسادة باسافان‎ 

انتفاخ صغير في النسيج الرخو » يظهر على الجدران الجانبية 
والخلفية للبلعوم الأنفي عند متسوى الحتك الرخو ويساعد 
على غلق الفححة بين التجويف الفموي والتجويف الف 
خلال عملية البلع . 

حر ف باسافان (الحرف البلعومى البلعمى) 1086 Passavan{'s‏ 

اف باسافان خد باسافان ` ١‏ 

انتفاخ يظهر على ال جدار الخلفي للبلعوم » بفعل انقباض 


شدة الأعراض . نوبة مرضية » اشتداد الأعراض دكر×١0٣وم‏ 

يَبغاء parrot‏ 
نوع من أنواع الطيور . 

parrot jaw ك ببغائى‎ 


سحنة مصاحبة للبروز الشديد للفك العلوي حيث تكون 

هناك علاقة شاذة بين الأسنان الأمامية . 
لسان ببغائي 

لسان جاف » متقّرن من الصعوبة إبرازه للأمام »یری في 

الإصابة بالتيفوس » والحُمى المنخفضة . 


parrot EE 


قر حةنان و Parrot's ulcer‏ 
نسبة إلى ج م ج . بارو 1839٠ J.M.J.Parrot«‏ -1889 « 
ياد ” 
تقرّح الغشاء المخاطي للفم والبلعوم وثُرى في السلاق 
(Thrush)‏ . 

جز قسم pars‏ 

pars alveolaris = alveolar process = ) الجر 3 الستخي ( لانينية‎ 


الحو السنحي سواء في الفك السفلي أوالفك الحلوي». 
part e 5‏ 
يم 
أجزاء متساوية . مقادير ‏ = partes aequales = equal pars‏ 


متساوية ( لاتينية ) pae = part aeq‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . اختصارها 296 أو)عةم 
١ . 360‏ 
توأ الد بكر ي 2 تناسل بدون إلقاح parthenogenesis‏ 
جرئي > غير كامل partial‏ 


انعدام الأسنان الجن ٿي partial anodontia‏ 


مط تنيع لقص ظهور الاسان أو نقص عدد الأسنان . 


بدلة جر ئية 2 بدلة سنية جر ئية partial denture‏ 


جهاز صنعي سني لتعويض سن أو أكثر » وليس كل 
الأسنان الطبيعية ؛ دعاماته : الأسنان أو مخاطية الفم أو 
كلاهما » وقد يكون متحركاً أو نزوعاً فيسمى الجهاز السني 
الجزئي النزوع » أو ثابتاً فيُسمّى الججهاز السني الثابت 04»ةتة) 
parta denture)‏ أو الجسر (©817108) » انظر أيضا بدلة 
الأسنان أو الجهاز السنى (عتتغمء2) . 

تصنيع البدلة السنية الجزئية 
اسع لماي راي و NNE‏ . 

طبعة البدلة السنيّة الحزئية 
طبعة سالبة لقوس سنية درداء جزئيا أو للمنطقة المهيئة 
لغرض تركيب جهاز سني جزئي . 


partial denture construction 


partial denture impression 
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عجينة بها مادة دقيقة ساحلة تستعمل مع أداة سنية خاصة 
تحمل على القبضة تنظيف وصقل أسطح الأسنان 


paste , prophylaxis = polishing paste 


1 معجون وقائي 2 
عجينة الصقل 


2 ړو كي سن ب 
عجينة مؤفتة » حشوة مؤفتة temporary‏ و paste‏ 


patau’ s syndrome متلازمة باتو‎ 
یور‎ 2 9507 

لطخة . بقعة » رقعة » لويحة patch‏ 

patch, mucous لطخة مخاطية‎ 


لطاخ أبيض > طلوان 

واضح »سالك مفتوح 
في العلوم الطبية : مفتوح غير مغلق »غير مسدود . 

path- , patho- 


patches, smoker,s 


patent 


(سابقة) داء » مرض 


فو ٤اطرا‏ وسيل لك path‏ 
فسان اللّقمة path , condyle‏ 
مار اة مخف path , generated occlusal‏ 
مسار القاطعة »> مسار للش path , incisal‏ 
متحي إطباقي منحوت › منحني المضغ path , milled-in‏ 
مناز انات مسلك إطباقي path , occlusal‏ 
مناز الغلق path of closure‏ 
را الإيلاج > خط الإدخال » مسارالدس path of insertion‏ 
( للأسنان الصناعية) 


الاتجاه الذي يستقر فيه الجهاز التعويضي في موضعه ونزعه 
عن الأسنان الداعمة أي مسار حركة البدلة السنية الجزئية 
النزوعة ابتداء من ملامستها للسن حتى استقرارها في 
موضعها ومسارها أيضاً حين نزعها من موضعها في الفم . 
مسار الد س والنزع 
مسار إدخال ونزع حشوة سابقة التجهيز (حشوة مصبوبة) 


في الحفرة المحضرة . 


path of insertion and withdrawal 


مُنحنيات المضغ paths , milled-in‏ 
(سابقة) مَرض »مرضى .داء »اعتلال patho-‏ 
الباثوا لوجيا السنية pathodontia = dental pathology‏ 
ممر اض » معل pathogen‏ 


أي عامل يتسبب في أو قادر على إحداث المرض » 
أربعة أنواع رئيسية من الكائنات الدقيقية الممرضة : الجرائيم ؛ 
والفيروسات ؛ والفطور ؛ والأوليات الحيوانية ا 
ا 

منشأو تود امرض »إمراض »اعتلال 
نشأةالمرض » بدأمن الإصابة به حتى ظهور أعراضه 
المميزة . 


pathogenesis 


العضاتين العليا والوسطى القابضتين للبلعوم أثناء الكلام ؛ 
ويحدث بشكل عام عند الأشخاص الذين لديهم فلح الحتك 
مشقّوق 0 أيضاً : عارضة باساقان (Passavant's bar)‏ 
وسادة باساقان (Passavant's cushion)‏ . 

السالبية passivation‏ 
(في الزرع السني) :تصنع المعادن والخلائط المستعملة 
كزرعات سنية أقل قابلية للتاكل وذلك بمعالجة السطح 
لتكوين طبقة رقيقة ثابتة من الأكسيد الخامل على أسطحها 
الخارجية . تسمى هذه العملية «حالة سالبة للتاكل Passive‏ 
corrosion conditiion‏ أو زرعة سالبة Passivated‏ 
“implant‏ . 

سلبى > منفعل » عاطل »لافاعل 
(في تقويم الأسنان أو تعويض الأسنان) : نابض أو مشبكة 
لا تحدث أي جهد أو توتر . 

احتقانلافاعل 

بزو لافاعل » بزوغ سلبي 

انتقال ذُروي للثة بحيث يزداد طول التاج السريري دون أن 

يحدث بزوغ إيجابي للسن . 

مناعة لافاعلة » مناعة سلبية 


passive 


passive congestion 


passive eruption 


passive immunity 


قوس لسانية لافاعلة passive lingual arch‏ 
حر كات لافاعلة” passive movements‏ 
مقاو مةلافاعلة passive resistance‏ 


سلبية › استقرارٌ لافاعلة passivity‏ 
حالة من عدم النشاط أو السكون أو الراحة التي تفترض من 
الأسنان والأنسجة والبدلة السنية ؛ حينما يكون البدلة السنية 
الجزئية النزوعةفى مكانها دون أن تكون تحت ضغط قوى 
الضغ . ت 

التاريخ الطبي السابق 

عحبتة > معجون .مادة لاصقة 
(في علم تركيب الأدوية) :مستحضر طبي شبه صلب 
يوضع على السطح الخارجي س . انظر أيضا معجون بزموت 
أيودو فورم بارافورمالدهيد (Bismuth iodoform‏ 
paraformaldehyde paste)‏ ؛ معجون مزيل الحيوية 
(Devitalizing paste)‏ ¢+ معجون التحنيط (Mummifying‏ 

. (Polishing paste) ؛ معجون الصقل‎ paste) 
معجون أسنان‎ 
عَجِينةٌ ساحلة‎ 
جين لطي‎ 


past medical history 


paste = pasta 


paste, dental 
paste, grinding 
paste, impression 


paste, polishing 


- 604 - 


patho-occlusion = malocclusion 


إطباق مرضي = 
سوء إطباق » إطباق غير سوي 


ره الأمراض > خوف المرض › رهاب امرض pathophobia‏ 
ناقل المرض pathophorous = pathophoric‏ 
حالة مرضية »المرضية ٬الاعتلالية pathosis‏ 
طريق » مجاز »سبيل »مسلك pathway‏ 
(لاحقة ج »داء »علة pathy‏ - 
مريضي »عليل »صبور patient‏ 


٠ 2 2 2 ۰ 5‏ 0 
- - - و 
مر يضمشًا كس ۰ مريض صعب المراس patient , untoward‏ 


باتركس patrix‏ 
الجزء الذكر من الوصلة المحكمة . 
نموذج > مشال » طراز »غرار pattern‏ 


1 - شكل أو نموذج يستخدم لعمل قالب » كما في الحشوة 
المصبوبة أو هيكل البدلة السنية الجزئية . 
2- شكل أو نموذج »يعمل من الشمع عادة يكسى بمادة 
كاسية ؛ ثم ينتج القالب بطريقة ة الصب «بفقد الشمع). 
طراز إطباقي 
وذح او ضحي شنط الإطافية لسن أو للأسنانء 
تعتمد هذه النماذج أساساً على المفهوم التشريحي الطبيعي 
أو التشريحي المعدل أو غير التشريحي لأسطح الأسنان . 
طرا ازشمعی pattern , wax‏ 
تكوين شمعي لشكل » يكسى ويزال بالحرق لینتج القالب 
الذي تصب فيه الحشوة المصبوبة . 


PBSC = Pincillin, Bacitracin,  نيلسنب [مختصر] معجون‎ 


pattern , occlusal 


وباسيتراسين وستربتوميسين Streptomycin, Sodium‏ 
وصوديوم كابريليت 
معجون معروف من مضادات حيوية متعددة قادرة على 
تدمير الكائنات الدقيقة الموجودة فى أقنية جذور ملوثة أو 
ل وهنا موي ات يستكي على ينسلا 
)Penici11i(‏ » باسيتراسين (820105310) » ستربتوميسين 
)Streptomycin(‏ » والصو ديوم كابريلات 18ئا5001) 


caprylate paste 


. caprylate) 
pear کمتَر ي“ إجاصي‎ 
pear-shaped area الباحة الكمثر ية الشكل‎ 

كتلةون الدسيج » كمثرية الشكل » توجد عند النهاية 
الو حشية ة للحيد المتبقى في الفك السفلي . 
مثق ب کمثر ي )الشكّل pear-shaped bur‏ 


ُو لو pearl‏ 


انظر لؤلؤة مينائية (6811م "4me‏ £) . 


تغيرات باثولوجية » تبدلات مرضية 


إمرا اضى »ذو أصل مر ضى › pathogenetic = pathogenic‏ 
و 52 و 3 
ممراض 3 معل 2 غراض 
و ا .اع 
ممرض »إمراضى »ذواصل 
٠ 0 35 3 7‏ 
مرصي 2 معل ¢ تمراض 
لوصف الكائنات الدقيقة حاملة المرض التى تضر الأنسان » 
مثل الجراثيم الممرضة . 
إطباق بمرض »إطباق إمراضي 
علاقة إطباقية قادرة على إحداث تغيرات مرضية فى الأنسجة 
الداعمة . 


pathogenic = pathogenetic 


pathogenic occlusion 


صفة مرضية مميزة » واسم مرضي » واصم pathognomonic‏ 
مرضي » علامة مرضية 
علامة أو عرض مميز لمرض أو حالة مرضية ‏ حيث تكون 
واضحة ومختلفة عن أي مرض أو أي حالة مرضية أخري 
علامةنئميزة » علامة واصمّة 
باثولوجي » أمراضي ؛ مرضي 
متعلق بعلم الأمراض 1 
التشريح الباثولوجي 


pathognomonic sign 


pathologic = pathological 


pathologic anatomy 
pathologic changes 
pathologic diagnosis 5 تشخيص باثوا لو‎ 
'  ةّيجولوثاب هجرة‎ 
انحراف أو انزياح السن أو مجموعة الأسنان من موضعها‎ 
. إلى موضع آخر بسبب تأثير مرضي في الأنسجة الداعمة‎ 
. أي منعكس ناجم عن حالة مرضية وليست طبيعية‎ 
pathologic occlusion = patho-occlusion إطباق مر ضى‎ 
E بوي الل ال ماس‎ 
مرضي » باثولوجي › أمراضي‎ 
. يتسبب بالمرض » خاص بعلم الأمراض‎ 
برضي‎ 
كسر في العظم » أصبح ضعيفاً نتيجة لمرض ؛ وقد يحدث‎ 
مثل هذا الكسر في الفك السفلي نتيجة اتساع كيس في عظم‎ 
. الفك‎ 
اختصاصي الباثولوجيًا‎ 
البائولوجيا »علم الأمراض‎ 
فرع من فروع العلوم الطبية يبحث في المرض وكل ما يتعلق‎ 
به » خصوصاً طبيعته والتغيرات الوظيفية والمادية التي‎ 
يسببها في الجسم . انظر أيضا علم أمراض الكلام تاءءوم5)‎ 
. pahology) 


pathologic migration 


pathologic reflex 


pathological 


pathological fracture 


pathologist 
pathology 


مبحث الأمر اض السنية › pathology, dental‏ 


علم أمراض الأسنان 
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طبيب أسنان أطفال » اختصاصی فى pedodontist‏ 
طب أسنان الآطفال pedontia‏ 


طب أسنان الآطفال pedontology = pedodontics‏ 
و 


سويقة 
اسيم بة الساق أو الجذع تدعم الجزء أو الورم . 
مسو ق pedunculate = pedunculated‏ 
در 
قاطع جانبي وتدي الشكل » ربّاعية 
وتدية 
سوء تشكل القاطع الجانبي العلوي » بحيث تشبه الرباعية 
الوتد بدلا من شكلها الطبيعى . 
الججع 
نوع من ملاقط خَلع الأسنان » يشبه منقارا : 
سك 
فرفرية ( نزف نقطي في الأنسجة 


peduncle 


pedunculated = pedunculate 


peg-shaped lateral 


pelican 


peliosis = purpura 


المخاطية ) 
فرفرية (مرض دموي نزفي) . 
البلاجرا ء البلاجرة pellagra‏ 
a SE E‏ النيكوتينيك . 
2 حيبة ( حبة صغيرة ) ؛ كرية ( كرةصغيرة) pellet‏ 


= كرية القطن الطبي ؛ كرية رقاقة الذهب . 
كُرية القُطن الطبي 


pellet , cotton 


کرد ية رقاقة الذهب pellet , gold foil‏ 
طهاوة . جَلَيدة pellicle‏ 
yT 1‏ 
2-غشاوة على سطح السائل . 


(فى طب الأسنان) : قشرة رقيقة أو غشاء رقيق من 
البروتينات اللعابية » يترسب على الأسنان بعد فترة قليلة من 
تنظيفها » ولايزول بالكامل عند تفريش الأسنان ولايحتوي 
على كائنات حية في هذه المرحلة » ويغطي معظم تاج 
السن . يطلق أيضا عليها غشاوة مكتسبة لعتتناوعه) 
(©1»ذااءم . وحينما تغزو الكائنات الحية الدقيقة » عندئذ 
e‏ لو يحة (Plaque)‏ أو لو يحة سنية (Dental plaque)‏ . 

طهاوة مكتبسة 
طبقة عضوية رقيقة من بروتينات اللعاب لاخلوية تترسب 
على سطح السن بعد بزوغها مباشرة . 

pellicle , brown = aquired pellicle جليدةسّمر اء- طهارة‎ 

مكتسبة 

طبقة بنية أو سوداء تترسب على سطح السن » توجد لدي 
الأشخاص المهملين لصحة الفم والأسنان . 


pellicle , aquired 


لؤلؤةٌ مينائية = لۇلۇالميناء › 


pearl , enamel = enameloma 


ورم الميناء 
نتوء أو بروز متضخم مينائي سليم . 
لآلى ء بو ن الظهارية - = pearls , epithelial , Bohn's‏ 
١‏ لآلي ء إيبشتاين Epstein's pearls‏ 
لآلي 83 إيبشتاين pearls , Epstein's‏ 
مَمشطي »على هيئة مشط pectinate‏ 
امتعلق بالمشط ٠.‏ 20 
مَمشطی الشّکل pectiniform‏ 


طب أسنان الأطفال = pediadontology = pediadontia‏ 


pedodontics = paediatric dentistry 
طب أسنان الأطفال‎ 
يختص بالعناية الوقائية والعلاجية لصحة الفم للأطفال منذ‎ 
الولادة حتى سن البلوغ . أيضاً المرضى بعد سن البلوغ الذين‎ 
يعانون » من مشاكل عقلية أو جسمانية أو الاثنين معاً والتى‎ 
. تحتاج إلى مساعدة متخصصة للعناية بأسنانهم‎ 
طب الأطفال‎ 
متعلق بطب الأطفال‎ 
بأمراض الأطفال وعلاجها.‎ 


pediatric dentistry - 5 


pediatrician = pediatrist 


pediatrics = pediatry 


pediatrist = pediatrician طبيب أطفال‎ 

متعلق بطب الأطفال pediatry = pediatries‏ 

دب »ع ا َة pedicel = pedicle‏ 
ور 


عتّيقّة » ساق »› تدم (كساق الورم ( pedicle = pedicel‏ 
بنية عنقية تظل ملتصقة با لجسم الأصلي أو المصدر . 


ا 3 93 


5-5 


pedicle flaps سديلة عنيقية‎ 


مصطلح عام يطلق في علم أمراض الأنسجة الداعمة السنية 
للدلالة على عملية جراحية للأنسجة الداعمة السنية 
لترميم اللثة الملتصقة على سن أو أسنان مجاورة لمنطقة 
درداء » حيث يكون ال حرف الأدرداء هو مصدر النسيج 
وه » انظر 0 عنقية (Flaps, pedicle)‏ . 

pedicle graft = pedicle flap طعم عنيقي = = شريحة عنقية‎ 


انظر طعم .(Graft)‏ 


طش أسنان الأطفال = pediodontia = pediadontology‏ 


paediatric dentistry 


بقة) طفل › »طفلي . قدم » قدمي 


pedodontia = pedodontics = الأطفال”‎ 3 3 


pedo- 


paediatric dentistry 
0 
pedodontics = pediadontology = طب أسنان الآطفال‎ 


pedodontia 


- 606 - 


تقب تَفَادْ خرق »اختراق » نُفوذ penetration‏ 
1-قدرة الأشعة السينية على المرور من خلال الجسم المراد 
تصويره والوصول إلى الفيلم الشعاعي . 
2-عملية الاختراق أو النفاذ فيما وراء سطح ما . 
3-العمق البؤري للعدسة . 
4-الاختراق بعمق لعمل ثقبة . 

مَسِكَّةٌالقّلم 

مَسكةالقلم 
انظر مسك مكممع = ماع . 

(لالحقةاقلة »عو 
عقار مضاد للجراثيم » مضاد حيوي ينتج عن طريق استنبات 
البينيسيليوم : وهو فطر بعض أنواعه تستعمل في صنع 
الجبن » وبعضه يستخرج منه البنسلين » ويمكن أيضاً أن ينتج 
صناعياً ؛ اكتشفه فليمنج ع«نصه81 في سنة 1929 » وطوره 
فلوري /ا11016 و تشين ذ01 في سنة 9 . ويعطى : 
إما بالحقن (الحقن في العضل) أو عن طريق الفم (على 
هيئة سائل) أو في شكل أقراص أو موضعيا (كمعاجين أو 
مراهم) ؛ لدى بعض الناس حساسية للبنسلين » يمكن أن 
تؤدي إلى أعراض خفيفة أو خطيرة مثل الصدمة التأقية 
(Anaphylatic shock)‏ التي قد تسبب الموت . 

وزن البنس 


وحدة أوزان تعادل ب 24 حبة 2( وتساوي جزءاً من عشرين 


pen grasp = pen grip 
pen grip = pen grasp 


-penia 


penicillin 


pennyweight = Pwt 


من الأونصة . 

شبيه الظل » الظل الناقص 
حواف غير واضحة لتفاصيل صورة شعاعية . 
صورة غير واضحة أو باهتة لجسم ما . 
(في التصوير الإشعاعي) : تأثير يتعلق بحجم النقطة 
البؤرية » يمكن ضبطه بواسطة تغيير المسافة بين الطول 
البؤري والغرض المراد تصويره والمسافة بين الغرض المراد 
تصريرة وا 

(ساء بقة) خمسة > خماسي 


penumbra 


penta- و‎ pent- 


pepsin هضمين‎ ٠. ببسين‎ 

إنزيم يوجد في العصارة المعدية هو يهضم البروتينات جزثياً 
في بيئة حمضية . 

(سابقة بقة)عبرء خلال » من خلال » بواسطة » عن »› per-‏ 
طوال » جدا 


التثبيت خلال السنخ ‏ الرّبط من 


خلال السنخ 


per-alveolar wiring 


غشائى » قشری > جليدی 
1 متعلو بالغشاوة . 


pellicular = pelliculous 


شفيف » غير ظليل »صاف pellucid‏ 
فقاعانى › شبيه الفُقّاع pemphigoid‏ 


1-متعلق بداء الفقاع أو المصاب به . 
2 طفح جلدي مزمن تصاحبه فقاقيع تحت البشرة يصيب 


كبار السن غالباً . 
شبيه الفقاع الغشاء أمخاطي pemphigoid , benign mucous‏ 
الحميد membrane‏ 
مرض تتكون فيه حويصلات تحت الظهارة بالأسطح 
المخاطية . 


شبيه الفقاع المخاطي الحَميد 
طفّح جلدي مزمن يحدث على الأغشية الخاطية » 
وخصوصاً الأغشية الخاطية في التجويف الفموي والعين » 
ويتميز بحويصلات تحت ظهارية وفقاقيع يؤدي انفجارها 
إلى قرحات وغالباً ما يصيب النساء البيضاوات في الأعمار 


pemphigoid , benign mucosal 


المتوسطة . 
شبيه الفقاع الندبيّ = شبيه الفقاع = pemphigoid , cicatricial‏ 
المخاطى الحميد benign mucosal pemphigoid‏ 
داء الفُمَاع pemphigus‏ 
عام لعدد من الأمراض الجلدية التى تتميز بالعديد 
0 المتفجرة ۰ 


مرض جلدي خطير مجهول السبب يتميز بتكوين فُقاعات 
وحويصلات غير منتظمة التوزيع » تترك بقعاً مصطبغة 
يصاحبها التهاب وحكة ويظهر داء الفقاع في أربعة أشكال 
رئيسية : داء الفقاع ا لحمَامي » وداء الفقاع القرطاسي » وداء 
الفقاع التي وداء الماع الشائع ؛ ويدل ظهور فقاعات بين 
الخلايا الظهارية في مخاطية الفم على بداية داء الفقاع 


الشائع 
داء الفقاع الحمامي pemphigus erythematosus‏ 
داء الفقاع القر طاسي pemphigus foliace (o) us‏ 
فُقاع و ليدي »منقوع وليدي pemphigus neonatorum‏ 
فقاع رهرو ي pemphigus syphiliticus‏ 
الفقاع التنبتي pemphigus vegetans‏ 
فقاع شائع pemphigus vulgaris‏ 


مُدَلى مُتهدل »مدلدل pendulous‏ 
شفة مُتهدلة » شّفة مُدلدلة 


ثاقب .> خارق »نافل 


pendulous lip 
penetrating 


لقني 7 
جرح نافلك penetrating wound‏ 
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نظ بالّذر وة periapical‏ 
مايحيط أو يتماس مع أو يتعلق بذرى جذور الأسنان ؛ 
المنطقة حول ذروة جذرالسن . 
خراج حوائط الذروة 
انظر خراج (Abscess)‏ . 


periapical abscess 


كشط حو ل القمَّة periapical curettage‏ 
انظر تجريف در 5 ي (Apical curettage)‏ . 
كيسة محيطة بالقمّة periapical cyst‏ 
خلل التَسّج الليفي لخوائط periapical fibrous dysplasia‏ 
الذروة 


الوَرم الحبيبي المحيط بالقمة 
عدورى حوائط الذروة : 


periapical granuloma 
periapical infection 
آفة حوائط الذروة‎ 
الورم الليفي العظمي لحوائط‎ 
الذروي‎ 
المرض حول الذروي‎ 
مرض عند ذروة الجذر ؛ منطقة منفذة للأشعة محيط لذروة‎ 


periapical lesion 


periapical osteofibroma 


periapical pathology 


جذر سن متموتة . 
إسقاط محيط الذر وة periapical projection‏ 
(في التصوير الإشعاعي السني) : طريقة من داخل الفم 

لعرض تشريح السن والعظم الداعم الحيط بها . 
صورة شعاعية لمجاورا ات القمة periapical radiograph‏ 
انظر صورة شعاعية (Radiograph)‏ 1 
وكذلك انظر العرض حول الذروي (Periapical‏ 
projection)‏ . 
تَدبةٌ محيطة الذروة 
منطقة منفذة للأشعة تشاهد حول ذروة جذر سن أجريت 
عليها مداخلة جراحية أو مداواة لُبية دون وجود أعراض 
وتمثل نئي من الأسيجة الفنامة لابح عور كدي , 
الج المحيط الذروة 
التهاب ما حول الشريان » التهاب حوائط الشريان 
التهاب حوائط الشريان العقد 


periapical scar 


periapical tissue 
periarteritis 


periarteritis nodosa 


التهاب حوائط المفصل periarthritis‏ 
حَولالمفصل periarticular‏ 
حو ل الأذينة » مُحيط بالأذن periauricular‏ 
محيط بالمحور periaxial‏ 
محيط بالمحوار eriaxonal‏ 
محيط بالشدق peribuccal‏ 
محيط بالمحفظة pericapsular‏ 


تزحيل = تسرب دقيق 


يقة لتثبيت كسر الفك العلوي باستعمال سلك من الفولاذ 
مقاوم للصدأ . يعبر النتوء السّدخي » وتلف أطراف السلك 
حول الجبيرة ثم يربط بإحكام . هذه الطريقة مفيدة في علاج 
كسر فى فك أدرد .ف 
percolation = microleakage‏ 
مصطلح قديم لتسرب دقيق )Micr0-1e4)4ge(‏ . 
فرع (للفحص أو التشخيص) 
يقة للفحص بالقرع ؛ في الطب : تكون بدق الأصابع » 
أما فى طب الأسنان : فتكون بنقر السن أو الأسنان لإظهار 
فرج سيان انط ا تحير فيا عن 


الطبيعي . 


percussion 


عن طريق الجلد percutaneous‏ 
قابلية المرور من خلال الجلد دون ثُقبه 

يثقب 2 يَخْرم perforate‏ 

ثاقت . ناق perforating‏ 

perforating ulcer فَرحة قَبَة‎ 

perforating wound 


perforation 3‏ 
1[-فتحةأ 3 ل ساهو لس أ شع ماضن 
2 حالة انثقاب الجذر » خلال علاج أقنية الجذور . 


فتحة أو 


perforation , mechanical 
قب صنعي »مثل انثقاب جذر السن بواسطة‎ 
١ الآدوات موسعة قنوات الجذر » خلال عملية علاج الجذور‎ 
perforation , pathologic انثقاب مر ضى‎ 
کا أو لقن فق تملع می ار وا ا غملية ی‎ 
مثل ما يمكن أن يحدث فى حالة الامتصاص الداخلى فى‎ 
0 1 ا‎ 
انثقاب السن‎ 
فتحة أو تقب خلال جدار السن.‎ 


perforation , tooth 


(سابقة) حول » محيط »قريب . تقريبا peri-‏ 
التهاب حوائط الغدة periadenitis‏ 
التهاب حو ائط الغدة periadenitis mucosa necrotica‏ 


المخاطى النخر ی الثاكس recurrens‏ 
مرض يتميز بتقرّحات مُزمنة ناكسة في مخاطية الفم 
ركخاطه البلعرم وقد عمد اي اللسان ويغرف بالقلاع 
الكبير ويكون أحياناً جزء أ من متلازمة بهجت . 

خبط بالّذر وة periapex‏ 
جملة الأنسجة المحيطة بالجزء الذروي من جذر السن 
وتشتمل على الجذر ء والملاط » والرباط حول السني » 
والعظم السنخي . 
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التهاب الأنسجة المغطية لتاج سن غير مكتملة البزوغ . 
التهاب حوائط التاج لسن غير بازغة أو سنن منطمرة جزثياً ؛ 
انظر التهاب الغطاء (11415ناه:ءم0) » التهاب اللثة الحيطة بتاج 


سن بازغة جزثيا. 
التهاب سمحاق الجمحمة pericranitis‏ 
سمحاق الجمحمة pericranium‏ 
خلية حو طية pericyte‏ 
خلايا ملاطية » خلايا حوطية pericytes‏ 
EES‏ بالخلية pericytial‏ 
ع إضافية »سن محيطية peridens‏ 


سن زائدة توجد في أي مكان من الفم عدا الخط المتوسط . 
متعلق بدو اعم السن = حول السني peridental = periodontal‏ 

تخدير ما حول السن 

الفخديوفي الزباط سرلا ٠‏ 

املاط المحيط بالعاج = ملاط 
التهاب ماجول السن = 

التهاب دوا عم السن - التهاب سمحاق السنخ 
ما حول 0 
تفتت ما حول السن . تآكل 

ما حول السن . تآكل دواء 


peridental anaesthesia 


peridentine = cementum 


peridentitis = periodontitis 


peridentium = periodontium 
peridentoclasia = pyorrheoa 


عم السن- 


alveolaris 
peridontal = periodontal 


peridontoclasia = periodontoclasia 


تا * ما حول الس 
تفتت ما حول السن = تآكل دواعم السن 


محيط بالقناة periductal = periductile‏ 
محيط بالحافية peridural‏ 
محيط بالعقدة periganglionic‏ 
محيط” بالغدة periglandular‏ 
التهاب حو ائط اللسان periglossitis‏ 
التهاب الأنسجة الحيطة باللسان . 
محيط باللسان periglottic‏ 
بالقرب من اللسان أو حوله وخاصة بالقرب من قاعدة اللسان 
ولسان المزمار . 
مُخاطية اللسان » غشاء اللسان المخاطي periglottis‏ 
الغشاء ال مخاطى للسان . 
نظ بالفك perignathic ٠‏ 
يقع قريباً من الفك أو حوله . 
التهاب محيط الغرسة » التهاب implantitis‏ متعم 
ما حول الغرسة 


التهاب التأمو ر pericarditis‏ 

التّأمو ر ؛ الشتّغاف »النخاب «غلاف القلب pericardium‏ 
کیس غشا ئي أملس يغلف القلب . 

غشاء الغضر وف أو سمحاق الغضروف perichondrium‏ 


ys‏ و 
ر ا امسسؤرلة ی ر ر ا 
حول الخلوي حيط با 


محيط بالملاطي » رباطي 
ا 0 س 

الغشاء محيط بالملاط » رباط pericemental membrane‏ 

التهاب حوائط الملاط » 


pericellular 


pericemental 


pericemental abscess 


pericementitis = periodontitis 


التهاب الرباط 
التهاب حوا ائط املاط السنخي = = pericementitis , alveolar‏ 
ر رغال :تقيّح دوا عم السن pyorrhoea alveolaris‏ 
والأسناخ 
تا أكل حوائط الملاط » تشعث الغشاء pericementoclasia‏ 


حول السن 
تآكل الأنسجة الداعمة السنية مع تكون جيوب لثوية مرضية 

حوائط الملاط(رباط دواعم 

حول الملاط - الرباط 


السنخي السني » سمحاق السنخ 


pericementum = 


السَن) , 


periodontal ligament 


محيط بالمركز pericentral‏ 
محيطالرا أس pericephalic‏ 
قَطع محيطي 2 قَطع دوأ اعم | pericision‏ 


قطع ألياف الرباط حول السني » وهي طريقة تستخدم أحياناً 
للمساعدة فى التحريك التقويمى للأسنان . 
تآكل دواعم ال 1 
السنى (ملاطى أو عظمى) = 
تآكل الأنسجة الداعمة السنية 


periclasia - 12 


(في طب الأسنان) : تَشَعث الغشاء حول السن 

محيط بالتاج pericoronal‏ 
حول »أو في محيط » تاج السن . 

جر اج حول التاج pericoronal abscess‏ 


خراج في الأنسجة المغطية لتاج سن بازغة جزئياً . 
التهاب ما حول التاج »تواج 


| 
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متعلق بدواعم الس“ »حول السني periodontal‏ 
متعلق بالمنطقة الحيطة بالسن » وباللشة والأنسجة الداعمة 
للأسنان . 
خراج دواعم السَّنْ . الخراج حول 
ا 


خراج سمحاقي سنخي ؛ خراج نات عن مرض أربطة السن . 


periodontal abscess 


خريطة دو اعم السن periodontal chart‏ 
لتسجيل قياسات عمق الجيوب اللثوية حول الأسنان . 
مكشطةدوا اعم الس“ periodontal curette‏ 


أداة يدوية لها تصلة جوفاء مثل المجرفة » ملعقية الشكل 
تصنف عادة فى مجموعات من ست أدوات وتستعمل 
لتسوية أسطح الجذر . 
انظر أدوا ات الأنسجة الداعمة (Periodontal instruments)‏ . 
كيسة دواعم لسر الكيس حول السنى periodontal cyst‏ 
كيس التهابي المنشأ حول الجذر (حَول ذروة الجذر عادة ) 
الداء حول السني » مرض دواعم اسن 
مرض الأنسجة الداعمة للأسنان . يعاني المصاب بهذا 
المرض من أسنان متحركة » وتباعد بين الأسنان » وتزف 
1 7 ر 0 a‏ ع 
لثوي مستمر » وتشكل خراج ناكس » وصعوبة في الأكل 
بُسبب حركة الأسنان »الألم الناتع عن حساسية الأسنان 
عند تنظيفها بالفرشاة ؛ يعاني المريض أيضاً من رائحة كريهة 
في الفم أي من النفس الكريه . 
ضماد دواعم 1 لسن 
ضماد من أجل حماية الجرح بعد المداخلة الجراحية للأنسجة 


periodontal-endodontic procedures 


periodontal disease 


periodontal dressing 


إجراءات مُداواة 
الأنسجة الداعمة واللبية لس“ 
علاج يشمل كل من النسيج الداعم والنسيج اللبي » حين 
يكون من الضروري علاجهما معا في حال وجود آفة 
مشتركة . 

ألياف دواعم الس - ألياف شاربي 


periodontal fibres = 


Sharpey's fibres 
periodontal file مبر د دو اعم الس“‎ 
periodontal flap operation عملية دة دو اعم الس“‎ 
رفع شريحة لثوية للحصول على منفذ لإجراء تقليح‎ 


وقائي » وصقل » وإزالة كل الملاط المصاب بالعدوى 
والفضلات من على سطح السن » ثم إعادة تشكيل العظم 
الس ٠‏ 


- 


مصطلح عام لوصف حالة مرضية حول الغرسة السنية » قد 
تكون رضحية أو تقرحية أو ارتشافية أو توسفية . 
حوائط النّواة 
خطوط الأسنان المتموجة » المتموجات » 
الحوائط المتموجة 
أثلام ضحلة على سطح ميناء السن » عمودية على الحور 
الطولي للسن » تتصل بخطوط رتزيوس المينائية على 
السطح . 


perikaryon 


perikymata 


مخيط بالخنحرة perilaryngeal‏ 
اللمف المحيطى perilymph‏ 


السآئل الذي يملأ الفراغ الموجود بين التيه العظمي والتيه 
الغشائى للأذن . السائل بين التيه الغشائى والتيه العظمى . 


محيط بالبَصَلة perimedullary‏ 
التهاب الجافية وماحولها perimeningitis‏ 
قائس المحيط . مقياس محيط الشكل perimeter‏ 


أداة قياس الحيط ؛ أداة لقياس المسافة حول الحافة الخارجية 


لشكل ما . 


مقياس محيط الس“ perimeter , dental‏ 
أداة لقياس محيط السن . 
مقياسً محيط القوس السنيّة perimeter , dental arch‏ 
مقياس محيط السن perimeter , tooth‏ 
حيط بالعقصب perineural‏ 
التسكين حو ل العَصّب perineural analgesia‏ 
ورم أر و 07 لقم ف perineural fibroblastoma‏ 
بالعصّب » ورم غمد العَصّب 
محيط بالنواة perinuclear‏ 


الهيولى الحيطة بالنواة 
رسم بياني تخطيطي بمثل عمق الجيوب اللثوية للمريض 


perio = periodontal 


perinuclear cytoplasm 


periocharting 


[مختصر] الأسجة الداعمة »› 
الأنسحة حول السنية 

دور » مدة» حقبة 

دور كهرساوي ؛ دور متساوي التكهرب 

فترة الكمون . دور الكمون 

فترة التفاعل 

دو را حران 

دور التنقس 


periodic دوري‎ 


period 

period , isoelectric 
period , latency 
period , reaction 
period , refractory 


period , respiratory 
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لدواعم الْسَّنْ » الجيبة تحت العظميّة لدواعم الس » الجيبة 


داخل السنخ لدواعم السن » الجيبة النسبيّة لدواعم السّن » 
الجيبة البسيطة لدواعم الس » الجيبة تحت العرفٌ لدواعم 
السن » الجيبة فوق العظم لدواعم السن » الجيبة فوق العرق 
لدواعم السن . 


الحيبة 0 لدواعم الس“ periodontal pocket , false‏ 
جيب لثوي نا عنّ تضخم اللثة الهامشية عند التهابها . 
الجيبة اللّثوية لدواعم السن 
الجيبة تحت العظم لدو اعم periodontal pocket, infrabony‏ 
السن 
الجيبة داخل العظم 


periodontal pocket, gingival 


periodontal pocket, intrabony 


لدواعم السنٌَ 
الجيبة داخل السنخ periodontal pocket, intraalveolar‏ 
لدواعم السنٌَ 


الجيبة النسبية لدواعم الس“ 
الجيبة البسيطة لدواعم الس“ 
الجيبة تحت العر ف لدواعم 


periodontal pocket, relative 
periodontal pocket, simple 


periodontal pocket, subcrestal 


السَن 
الجيبة فوق العظم periodontal pocket, suprabon‏ 
لدواعم السسن 
الحيبة فوق العرف periodontal pocket, supracrestal‏ 
لدواعم السن 


الحيبة الحقيقية لدو اعم الس“ periodontal pocket,true‏ 
الجيبة اللثوية الحقيقية 

جيب لري ناح عن تقيق الأحدود اللوي ببب رك 
الارتباط ٠‏ تجاه ذروة الجذر مترافقاً بالتهاب سمحاق 
| : 

سيار دوا عم اسن »المجس حول السني periodontal probe‏ 
مسبار مدرج ذو طرفٌ كليل » يستعمل لقياس عمق الجيب 
حول السنى . 

وقائة الأسة الداعمة 
انظر صيانةالأنسجة حولالسنية (Periodontal‏ 
maintenance)‏ . 

استدعاء لعلاج الأنسجة الداعمة 
انظر صيانة الأنسجة حول السنية (Periodontal‏ 
maintenance)‏ . 

المسافة حول السنية 
منطقة منفذة للأشعة ثرى في الصورة الشعاعية بين الملاط 
والعظم السنخي . 


جراحة الأنسحة الداعمة 


periodontal prophy 


periodontal recall 


periodontal space 


periodontal surgery 


قدوم دوا عم السن 
a‏ العنق ؛ تكون عادة 
في مجموعة من أربع أدوات . وتستعمل بحركة جاذبة » 
انظر أدوات الأنسجة الداعمة (Periodontal instruments)‏ . 
منسّب دواعم الس“ 
طريقة لتسجيل حالة الأنسجة الداعمة للمريض عن طريق 
قياس عمق الجيوب في النسج الداعمة حول الأسنان » 
وتقييم المنسب اللويحي » ومنسب النزف » وقابلية الأسنان 
للحركة . 
عم السّن 
أدوات تستخدم لإزالة اللّوَّيحة » والقلح » والفضلات 
والتلون عن الأسنان » وفي علاج أمراض النسج الداعمة . 
رباط دوا اعم الس“ periodontal ligament‏ 
نسيج ضام ليفي خلوي يصل ملاط جذر السن بالسنخ 
ويشتمل على الأوعية الدموية » والأعصاب » وألياف 
تسمح بحركة خفيفة للسن داخل السنخ ؛ ال مجموعات 
الرئيسية من الحزم الليفية الكولاجينية التي تشكل الرباط هي 
: الألياف الكولاجينية المنحرفة » والألياف الكو لاجينية 
الذروية » والألياف الكولاجينية العثقية» والألياف 
الكولاجينية عبر الحاجزية » والألياف الكولاجينية بين 
الجذور » والألياف الكولاجينية الدائرية . ويتسبب التهاب 
دواعم الس المزمن في تدمير الرباط وفقد العظم » وبالتالي 
حركة الأسنان وقَلْقَلتها كان يعرف سابقاً بغشاء دواعم 
الس“ (Periodontal membrane)‏ . 
غشاء دواعم السن » الغشاء حول 
السني ا » غشاء سمحاق السنخ 
طبقة من نسيج ليفي تحيط بجذر السن تتصل بالملاط من 
ناحية والعظم السنخي أو اللثة الهامشية من ناحية أخري 2 
وهذا الغشاء يدعم السن في سنخها . انظر رباط دواعم 
الس“ (Periodontal ligament)‏ . 
ضماد حول السنى › 
كمادة دواعم الس 
ضمادة توضع على اللثة وحَول الأسنان أثناء علاج أمراض 
الثة أو بعد الجراحات اللثوية » ويدخل في تركيبها أكسيد 
الزنك واليوجينول أو غيرهما . 
جَيبة دواعم اسن » جيب حول سني 
ميزاب لُثوي أعمق من الطبيعي »ينتج عن هجرة الالتحام 
الظهاري للسن ذُرويا ؛ تعمّق مرضي »أي ازدياد العمق 
المرضي للميزاب اللثوي المحيط بالسن عند الحافة اللثوية . 
اکم البو عرق ی ای : الجيبّة اللثوية 


periodontal hoe 


periodontal index 


periodontal instruments آدوات دوا‎ 


periodontal membrane 


periodontal pack = periodontal 


dressing 


periodontal pocket 
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التهاب دو اعم الس“ حول periodontitis , chronic periapical‏ 


الذروة الزن 
التهاب دوا عم السن المركب › periodontitis complex‏ 
التهاب ا السنخ المرب 


1 حالة سريرية يعتقد أنها التهاب سمحاق السنخ المزمن مع 
فساد السمحاق معافي نفس الفم . 

2-حالة سريرية يعتقد أنها نتيجة التهاب الأنسجة الداعمة 
المزمنة » وتنكس الأنسجة الداعمة السنية » والذين يحدثان 


معافي نفس الفم . 
التهاب دوا عم اسن الحثلي periodontitis , dystrophic‏ 
ااب دوا 2 عم السن المبكر periodontitis, early onset‏ 
التهاب دوا 8 اليقعي شكل periodontitis , juvenile‏ 


م الداعمة »يحدث عند الأطفال 
والشباب يصيب عادة القواطع الدائمة والأرحاء الأولى 


الدائمة . 
التهاب دواعم الس“ الهامشي = = periodontitis , marginal‏ 
التهاب الأتسحة حو ل السنية periodontitis‏ 
التهاب دوا عم السن المعند periodontitis , refractory‏ 
التهاب دو اعم ا البسيط › = periodontitis simplex‏ 
التهاب سمحاق السنخ البسيط = chronic periodontitis‏ 
التهاب دواعم السن الكزمن › 
التهاب سمحاق السنخ المزمن 
وهو التهاب سمحاق السنخ المزمن وحده : 
التهاب دوا عم السن تحت الحاد  periodontitis , subacute‏ 
دوا ا »> سمحاق ا periodontium‏ 
ا ؛ ماحول السن ؛ والمقصود به هنا كل 


الأنسجة التي تدعم وتحيط بالسن بمافيها ملاط السن » 
والرباط حول السنى » النواتى السنخية السنية » واللثة 
السطحية » ومّخاطية الفم 
انتقاض دواعم السْنٌَ 
َد ا 00 لامر أو كلك اوكرت 
الأنسجة الداعمة السنية . 
طب دواعم الس » علم أمراض اللثة 
فرع من طب الأسنان يختص بدراسة أمراض اللثة 
وعلاجها » دراسة الأنسجة الداعمة للأسنان واللثة فى 
حالتها الصحية الطبيعية وا مرضية . ۰ 
اعتلال دواعم اسن 
أمراض سمحاق السن ؛ أية حالة مرضية غير التهابية تصيب 
سمحاق السنخ . 
أي مرض غير التهابي يصيب الأنسجة الداعمة السنية . 


تسكن دواعم السن 


periodontoclasia 


periodontology 


periodontopathy 


periodontosis 


اتيج حول السنية . ذ نسيج دوا 1 عم اسن periodontal tissues‏ 
ر رضح اچ حول »ر رضح = periodontal traumatism‏ 
دواع عم السن = ر رضح ااي 


al trauma 


لضغو ط ا ة لفترات تطود يل : 

الم الأنسحة الداعمة periodontalgia‏ 

مبحث دوا اعم الس = periodontia = periodontics‏ 

علم أمر اض اللثة periodontology‏ 

فرع من طب الأسنان يختص بدراسة أمراض اللثة 
وعلاجها . تشخيص وعلاج أمراض النسج الداعمة 
للأسنان أمراض اللثة . 

مبحث دوا عم الْسَن periodontics = periodontia‏ 


ل يهتم بتشخيص 
الأمراض » ووضع خطة للعلاج » وعلاج الأمراض التي 
تصيب الجهاز الداعم للسن والأنسجة الرخوة والصلبة 
المحيطة . 

اختصاصي دواعم الس 
طبيب أسنان متخصص في علم أمراض النسج الداعمة 
السدية : 

الها ب دوا عم السن » 

r E‏ ج السنية 

التهاب الرباط حول السني والأنسجة الداعمة للأسنان الذي 
يمكن أن يتطور ويسبب فقد العظم والرباط حول السني 
نتيجة تراكم بقايا الطعام » والجراثيم وترسب القلح » وهو 
السبب الرئيسى والمباشر لفقد الأسنان . 

التهاب دواعم الس اتاد 2 

التهاب سمحاق السنخ الحاد 

التهاب حاد في النسيج الداعم يصيب عادة سناً واحدة 
فقطء يحدث نتيجة رضح حاد للسّن ؛ أو يتركز في 
مننطقة ماحَول جذر السن نتيجة تهيج أو إثارة تسببها 
الذيفانات الجرثومية » أو أدوية » أو الأدوات بعد عدوى لبية 
ومعالجة قنوات الجذور التالية . 


periodontist 


periodontitis = marginal 


periodontitis 


periodontitis , acute 


التهاب ٠‏ دوا عم السن الذر وي periodontitis , apical‏ 
يد دواد عم السن از من › periodontitis , chronic‏ 


ال ويشمل سناً واحدة » أوعدة 
أسنان » أو كل الأسنان » مسببا تخرباً أوتلفاً تدريجياً 
للأنسجة الداعمة والعظم السنخي » بحيث تصبح الأسنان 
التهاب دواعم اسن 
الذروية لمزم = وَرَم حبيبي ذروي 


periodontitis , chronic apical = 


apical granuloma 
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محيطي »طرفي » مطرق » بعيد 
عن المركز » مستطرف 
1-متعلق بالحيط - محيط دائرة أو محيط مضلع أو كثير 
الأضلاع . 
2 - خارجي : واقع بعيداً عن المركز » أي الحد الخارجي » أو 


السطح الخارجي للجسم . 


peripheral 


peripheral artery 
peripheral cavity 
peripheral giant cell reparative 
الترميمى المحيطى ذو الخلايا العملاقة‎ 
عَصَبّمحيطي .حصب طرفي‎ 
أي عصب تنتهي تفرعاته على سطح الجلد » ويطلق على‎ 
. المصطلح على أي طرف من الجهاز العَصي المركزي‎ 
استنصال العَصّب المحيطي »بتر‎ 
طرفي لصب‎ 
. قطع جراحي أو قطع طاريء لطرف فرع من جذع العصّب‎ 
الجهارٌالحَصّبي المحيطي‎ 
. (Nerve) انظر عَصّب‎ 
peripheral roll طية محيطية" »لفّة محيطية‎ 
حواف الطبعة التي تتشكل بواسطة الندين والشفتين وقاع‎ 
الفم‎ 
انيل‎ 
(Border طلم تيج مرادف لصطلح ساد الحواف‎ 
. )564[( (لهعد » انظر ساد‎ 
ف‎ 
جدران محيطيّة‎ 
periphery حافة » ميحيظ »> حد خارجى‎ 
: اشا شار ية لح ار مسا ماروالا عن مر رها‎ 
مُحيط التجويف » محيط الحفرة‎ 
مُحيط البدلة السنيّة‎ 


granuloma 


peripheral nerve 


peripheral nervectomy 


peripheral nervous system 


peripheral seal 


peripheral vein 


peripheral walls 


periphery,cavity 


periphery , denture 


periphery , tooth السن‎ E 
peripyema تقبح حوائط العضو‎ 
تقيّح يحيط بعضو أو جزء » مثل سن » وهذا المصطلح نادر‎ 

الاستعمال . 
خط الحذر periradicular‏ 
حيط بالجذر » وخاصة جذر السن . 
انتتفاض دوا اعم جذر الس“ perirhizoclasia‏ 
تمعج peristalsis‏ 


تخرب الرباط حول السني المزمن والعظم السنخي غير 
الالتهابي . مصطلح قديم لوصف آفة دواعم السن التتكسية 
غير الالتهابية » وتحدث هذه الحالة عادة عند الأشخاص 
صغار السن وتتميز بفقدان عمودي شامل للعظم حول 
القواطع والأرحاء الأولى وتشير النتائج العلمية الحديثة إلى 
أنه مرض من النوع الالتهابي ويجب الإشارة إليه بأنه التهاب 
الأنسجة الداعمة اليفعي (Guvenile periodontitis)‏ . 
مُحيط بالفم »حول الفموي 
ما بحيط بالفم أو في منطقة الفم أو الفم . 
التهاب الجلد حول الفم 
العَضَلة الَصّرةٌ المحيطة بالفم 


perioral 


perioral dermatitis 


perioral sphincter muscle 


periorbit = periorbita سمحاق الحجاج‎ 

محيظ بالحجاج periorbital‏ 

سمحافى periosteal‏ 
"تك العاف 


رافعة السّمحاق . مبعّدة السمحاق 
أداة يدوية » مزدوجة الطرف » تستعمل لفصل السمحاق 
عن العظم التحتى . 


periosteal elevator 


سار کو م سمحاقية periosteal sarcoma‏ 

periosteitis = periostitis التهاب السمحاق‎ 

ورم سمّحاقي » صاخة periosteoma = periostoma‏ 
غو عظمي مرضي حول النسيج العظمي . 

periosteum سمحاق‎ 


غشاء ليفي متين يغطي سطح العظم ليكون ارتباطاً قويامع 
الوتر والأربطة . ويغذى العظم بالأوعيةالدموية 
والأعصاب ويساعد على نمو العظم . 
سمّحاق السبخ = 
الغشاء السنخى السنى = الرباط = periosteum alveolaris‏ 
المنكن الي ٠‏ 


periosteum , alveolar = 


periodontal membrane = 

periodontal ligament 
قو د ا‎ 

متعلق بالتهاب السمحاق فى طب الأسنان : حالة مرضية 
تجعل السن حساسة للمس أو للضغط أو للقرع . 

التهاب السمحاق 

التهاب السّمّحاق السّئخى ‏ 

التقيّح السنخي السني 

periostitis , alveolodental Jill التهاب سمحاق السنخ‎ 

رر فيه 37 5 

ورم سمحاقي 

الجراحة حول السنية 


periostitic 


periostitis = periosteitis 
periostitis , alveolar = 


pyorrhoea alveolaris 


periostoma = periosteoma 


periosurgery 
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نفو ذية نَغادِيّة » القابلية للتخلّل permeability‏ 
حالة الشيء ء كونه قابلاً للتخذل : فى الفيزيولوجيا خاصية 
الأغشية التي تسمح بمرور أو انتقال الجزيئات والأيّونات في 
اون حا ٌ 


يخترق › ينهذ فى 2 يتخلل > تَفاذة permeate‏ 
ينفذ أويمر من خلال وينتشر في كل جزء . 
نفاذ » اختراق »تخل »تغلغل permeation‏ 


الانتشار أوالامتداد خلال الأنسجة أو الأعضاء »وهو 
مصطلح يستعمل خصيصا لوصف انتشار الأورام الخبيثة 
مستمرة النمو عبر الأوعية اللمفاوية . 
عبر المخاطية » من خلال المخاطية 
غرسة وتدية عبر المخاطية 
(فى زراعة الأسنان) : غرسة سنية ذات ساق أملس أو ملولب 
داخل العظم مع بروز وتاد من خلال الخاطية في التتجويف 


permucosal 


permucosal pin implant 


لفموي لدعم بدلة سنية ثابتة أو نزوعة . 
بطريق الف pernasal‏ 
وبيل pernicious‏ 
ا » مخرب أو مؤذ ١‏ 
تقر رالدم الوبيل pernicious anaemia‏ 
مشوه الرس perocephalus‏ 


بطريق القم -بالفم peroral = per os‏ 
تعاطي الدواء من خلال الفم 1 
عن طريق الفم ( لاثينية ) 


per os = peroral 


بیر و کسید peroxide‏ 

peroxide , hydrogen بيروكسيد الهيدروجين‎ 

مُعامد »عمودي perpendicular‏ 

perpendicular line خف تاد‎ 

perspiration غه‎ 
0 


السعال الديكي » الشاهوق 

لسم بيرو . عقار بيرو الملطف 

مدقّة .يد الهاون 

قضيب زجاجي ذو سطح خشن يستعمل في الهاون لسحن 
خليطة الأملغم مع الزتبق لتكوين مزيج صلب متجانس » أو 


pertussis = whooping cough 
peru balsam 


pestle 


كبسولة في جهاز المزج (Amalgamator)‏ . 

هاو نو مدقة pestle & mortar‏ 
الأدوآت اليدوية لزج خليطة مع الزئبق . 

حبرة petechia‏ 
نقطة حمراء صغيرة أو علامة حمراء على الجلد أو الغشاء 
ا خاطي سبب تزف دموي . 


أنفوذ »نافذ . قابل للتخلا 


الحركة المنتظمة للانقباضات العضلية التي تدفع الطعام 


وناع الفضلات خلال الأمعاء الدقيقة من الجهاز الهضمي . 
تمعجى peristaltic‏ 
ای ا كات ا العاف 
حركات الحتك ام peristaltic tongue-palate‏ 
واللسان التمعحية 
نظ الفم peristoma = peristome‏ 
مُحيط بالفم » 2 في منطقة الفم peristomal = peristomatous‏ 
ور رم حوائ ائط الشعير ات = سار كومة = perithelioma‏ 
متوسعة ة الشعيرا ات telangiectatic sarcoma‏ 


ورم يعتقد بأنه ناتم من الخلايا الظهارية للأنسجة الوعائية 
البرانية » ويتكون في العادة وبشكل أساسي من خلايا غير 
متميزة عديدة الأشكال مرتبة في نظام إشعاعي حول الوعاء 2 
ويكون النسيج بين الوعائي متنخراً في العادة . 
مُحيط باللّوزة ؛ مُجاور اللوزة 
يقع حول أو قريباً من اللوزة . 
الحراج حول اللوزة 
خراج | المسافة حول الأوزة 


peritonsillar 


peritonsillar abscess 


peritonsillar space abscess 


مخيط بالّنسِييات »حو 5 الأقنية الصغيرة peritubular‏ 

عاج مُحيط بالنبيبات peritubular dentine‏ 

صما التهاب الصوار perleche = angular cheilosis ٠‏ 
۰ الشفة الرّوي 


تشقق زوايا الفم (ملتقى الشفتين) » وهو أيضا مرادف 
فقد البعد العمودي أو نقص الفيتامين 8 مع تراكم عدوى 
فطرية . 


بطريق اللّسان »من خلال اللسان > perlingual‏ 
بواسطة اللسان 
مصطلح يستعمل للأدوية التي تتعاطى بواسطة امتصاصها 
عن طريق سطح اللسان . 
دائم permanent‏ 
إثغار دائم permanent dentition = secondary dentition‏ 


ظهور الأسنان الدائمة » التي يكون عددها في فم إنسان يافع 
تنا وتشمل :4 قواطع »› ونابين » و4 ضواحك ٠»‏ و6 


أرحاء في كل من الفك العلوي والسفلي . 
مُبطن دائم permanent liner ٠‏ 
حَشوة دائمة permanent restoration‏ 
أسنان دائمة permanent teeth‏ 


permeable 


يسمح بمرور السوائل من خلاله »أي قابل للرشح . 
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متلاز مانو يتز_بيجرز- Peutz-Jegher's syndrome = el‏ 
السلائل المعوي الوراثي 
مرض وراثي نادر يتميز باصطباغ ميلانيني للوجه » ومخاطية 
الفم » واليدين والقدمين ووجود السلائل المعوية التي 
تشاهد عند المداخلة الجراحية . ويمكن أيضا وجود ألم بطني 

متكرر وقراقر بالبطن . 
باهاء » رمز درجة الحموضة »الرقم الهيدروجيني pH‏ 
قياس تركيز أيونات الهيدروجين وبالتالي معرفة نسبة 
ا أو القلوية ل ور هو هاده 
إلى 14 ؛ حيث يكون المحلول متعادلاً فى درجة 7 وحامضياً 
إذا كان الرقم أقل من 7 وقلوياً إذا كان أكثر من 7؟ يتخرب 
ميناء السن عند ما يكون باهاء اللعاب 5.5 أو أقل . بينما لا 


hereditary intestinal polyposis 


يعجرت نينا ل ا ر ی الرقم 
ارو 2 
الرقم الهيدروجيني ؛ اللوغاريتم العشري لمعكوس درجة 
تركيز شاردة الهيدروجين في ارد 
0 بقة)أكال م بَلْعَمة, الأكل -50هطم , phag-‏ 
حقة)] حقة) اكل »ملتهم -phagia‏ 

7 »قارض phagedenic‏ 
التهاب اللّة الأكال -التهاب اللثة ‏ = phagedenic gingivitis‏ 
التقر حي الحاد acute ulcerative gingivitis‏ 
خلية بالعة ا تة phagocyte‏ 
أية خلية تبتلع الكائنات الدقيقة أو الخلايا الأخرى أو 

الأجسام الغريبة . 
انحلال الملعميّة 2 د ب البلعمية phagocytosis‏ 


العملية التي تقوم فيها خلايا الدم البيضاء مثل : الكريات 
البيضاء متعددة النوى » والخلايا اللّمفاويّة الكبيرة مثل : 
الخلايا وحيدة النواة » والخلايا اليوزينية بالتهام المواد الغريبة 
مثل الجراثيم الميتة المعدية والخلايا » إلخ » داخل الهيولى 
توجد هذه الخلايا بأعداد كبيرة في التَضحة الالتهابيّة » انظر 


أيضا خليّة تلغمية (Macrophage)‏ . 
مقياس شدة المضغ phagodynamometer‏ 
أداة أو جهاز كاين قوة ةالمضغ . 
1- شبح » شبّحي phantom‏ 
2-هامة »غو ذج 
غو ذج ر أس phantom head‏ 


تمثال لعرض الملابس ؛ نموذج يمثل رأس المريض »تركب 
عليه أسنان صناعية أو أسنان طبيعية مقلوعة تُنضّد بجانب 
بعضها في ما يمثل فم المريض » لتعليم طلبة طب الأسنان 
طرق المعالحة السنية . 


حبرات petechiae‏ 
طفح جلدي من بقع دموية صغيرة أرجوانية . 

الصرع الصغير » داء خفيف petit mal‏ 
انظر صرع (Epilepsy)‏ . 

petrifaction = petrification تصخر‎ 

petrifaction , pulp ٤ تصخر اللب‎ 

petromastoid = petrosomastoid صخر خشائی‎ 

صخرة ة الحُشاء 

صخر ي اقذال“ »صخر ي قفوي petro-occipital‏ 

صخرة 6 petrosa ١‏ 
الجزء الصّخري من العظم الصدغي . 

petrosal = petrous صخري »حجري‎ 

الشرب يان الصّخر ي petrosal artery‏ 


فرع من الشريان السحائي المتوسط يغذي الجوف الطبلي في 
الآذن . انظر ا صخري (Petrosa)‏ . 


رم سم و 


العصب الصخر ىق petrosal nerve‏ 
يعصب المخاطية الْحَتَكية والغدد . انظر مدخل صخري 
(Petrous)‏ . 
العصّب الصخر ي الغائر petrosal nerve , lesser deep‏ 
الأصغر 
العضلة الصخرية الغلصمة - petrosalpingostaphylinus‏ 
رافعة الحنك the levator veli palantini muscle‏ 
الناتئ الصخر ي » الشاخصة الصخر ية petrosal process‏ 
زائدة صغيرة مدببة عند النهاية السفلى للعظم الوتدي تتمفصل 
قمة الجزء الصخري للعظم الصدغي 
اه ت petrosal sinuses‏ 
انظر مدخل جيب صخري (Sinus petrous)‏ . 
التهاب الصخرة petrositis = petrousitis‏ 
صخر ي خاي petrosomastoid = petromastoid‏ 
صخر ي و تدي petrosphenoid‏ 
الشّق الصخر ي الصّدفي petrosquamous fissure‏ 
أخدود ضيق بين الجزئين الصّخري والقشري للعظم 
الصدغى . 
الشق ال يالطبليّ petrotympanic fissure‏ 


الفتحة الضيقة خلف حفرة الوقب التي يمر منها عصّب حبل 
الطبل . 


5 - 


صخري petrous‏ 
يشبه الصخر ة. 

العَظمالصّخر ي petrous bone‏ 
الجزء الصّخري للعظم الصدغي 


- 615 - 


هوس الأدوية » هوس دوا ائي pharmacomania‏ 
رغبة مرضية فى تعاطى الأدوية ؛ هوس إدمان العقاقير . 
دستو رالأدور ية ١‏ ف pharmacopeia = pharmacopoeia‏ 
تحضير الأدوية ‏ أقرباذين » دستور الصيدلة 
رهبة العقاقير » رهاب الآدوية 
خوف مرضى من تعاطى الأدوية . 
دستو ر الأدود 2 مبحث pharmacopoeia - 02 ١‏ 
تحضير الدواء » دستور الأدوية والعقاقير 
مجموعة من المعادلات وطرق تحضير الأدوية ؛ وبخاصة 
كتاب رسمي يحتوي على المعادلات والطرق النموذجية 
المعتمدة . نشرة رة للأدوية واستعمالانها . 


pharmacophobia 


معالحة دوائية › علم المعالحة = pharmacotherapy‏ 
الدوائية » الاستدواء pharmacotherapeutics‏ 
علاج المرض بالأدوية . 
صيدلة » صيدلية » صناعة الصيدلة pharmacy‏ 
1- تحضير الأدوية من الوصفة الطبية . 
2 مكان تحضير الأدوية وصرفها . 
١‏ البلعو و البلعو pharyngalgia‏ 
pharyngeal ١ ۴‏ 


بلعومي 
متعلق بالبلعوم . 
الشُريان البلعومي 
يغذي البلعوم وأغشية الدماغ وعضلات وأعصاب العنق إلخ 
؛ ويتفرع إلى فرعين : الشريان البلعومي » والشريان 
البلعومى الصاعد .انظر مدخل بل (Pharyngea)‏ . 
أعصا ب بلعوميّة 4 
تعصب الخاطية البلعومية والعضلات البّلعومية » انظر 
بلعو مى (Pharyngeus)‏ . 
الضفيرة التى تنشأ منها الأوردة البلعومية » انظر مدخل 
ضفيرة تلع ف (Plexus pharyngeus)‏ . 
الجيبات البلعومية . جيوب غُلصمية 
بسك لسري 
حدبة بلعومية » حديبة بلعومية 
التهاب البلعوم = التهاب الحلق 
التهاب العُدد اللّمفية pharyngitis , acute Iymphonodular‏ 
البلعوميّةٌ الحاد 
عدوي فيروسية تصيب الحنك الرخو والبلعوم الفمي يسببها 
فيروس كوكساكى 10 (۸10 5ناهل؟ 007530[946)) » وتتميز 
ساسا ف Es‏ صفراء » والتهاب الحلق » وصداع » 


pharyngeal artery 


pharyngeal nerves 


pharyngeal plexus 


pharyngeal pouches 
pharyngeal reflex 
pharyngeal tubercle 


pharyngitis = sore throat 


أله الشين الشبحية 
إحساس المريض بألم في سنخ ملتكم سبق أن قلع سن منه . 
ورم شبحي 
صيدلي 2 عقاقيري 
متعلق بالصيدلة (تإعهمصهطم) . 


pharmaceutic = pharmaceutical دوا ائي‎ 


صلق ا و أن مان هركب ا 


phantom odontalgia 


phantom tumour 


pharmacal 


5 - 


صيدلانى pharmaceutical = pharmaceutic‏ 
متعلق بعلم الصيدلة » أي متعلق بفن تركيب العقاقير. 
كيمياء صِيدلانيّة » الكيمياء 


pharmaceutical chemistry 


الصيدلية 
علم الصيدلانيات 
1-فن تر كيب الأدوية . 
2-الكيمياء الصيد لانية (Pharmaceutical chemistry)‏ . 
وار مون 
مختص بالصيدلة ٠‏ 
مع و فر فكت لوال ا ا 
صّيدلي .صيدلاني » 
مختص بالصيدلة - 
(سابقة)عقار »دواء 
كيمياء صيدلانيّة « الكيمياء الصيدلة = pharmacochemistry‏ 


pharmaceutics 


pharmaceutist = pharmacist 


pharmacist = pharmaceutist 
pharmaco- 


pharmaceutical chemistry 
pharmacodiagnosis تشخیص دو ائي‎ 


استعمال الأدوية فى المساعدة على تشخيص المرض . 


تأثبر العقاقير . دراسة فعل العقاقير » pharmacodynamics‏ 
الديناميكيا الدوائية 
دراسة فعل الأدوية على الكائنات الحية . 
اختصاصي التباتات الطبية pharmacognosist‏ 


متخصص في علم العقاقير الخام »أي في وصف العقاقي 
الخام . 

علم العقاقير 
خصائص الأدوية وتأثيرها . 

اختصاصي علم الأدوية ‏ اختصاصي 
الفارماكولوجيا 

الفارماكُولُو جيا . علم الأدوية 
فرع من العلوم الطبية يبحث في خصائص وتأثيرات الأدوية 
بشكل خاص . 


pharmacognosy 


pharmacologist 


pharmacology 
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القّناة العضلية المخاطية المكونة للنهاية العلوية للقّناة الهضمية 
ما بين الفم والأنف والمريء ؛ الجزء الخلفي من الفم والمبطن 
بالغشاء الخاطي يؤدي إلى المريء ويتصل مع التجويف 
الأنفي والحنجرة والأذنين من خلال قناةاستاكيوس » 
ويشتمل على البلعوم الأنفي » والبلعوم الفموي » والبلعوم 


بلعوم أنفى pharynx , nasal‏ 
طّور » حالة » مظهر » شّكل phase‏ 
شك ل تخطيطي رس م بياني phase diagram‏ 


رسم منحنيات التبريد وذلك بتعيين درجات الحرارة في 
الحالة السائلة والصلبة لختلف مكونات الخليطة المعدنية . 
اكرحلة العَلاجِيِّةٌ الأولى 
الجزء الأول من خطة العلاج » ويشمل الإجراءات العلاجية 
حول السنية غير الجراحية والإجراءات السنية الأخرى اللازمة 
لتقليل الالتهاب وإزالة العدوى . 
المرحلة العلاجيّةٌ التّانية 
المرحلة الثانية من خطة العلاج » وتشمل العلاج الجراحي 
كن الع 
المرحلة العلاجِيَةٌ التَالئّة 
المرحلة النهائية من خطة العلاج » وتشمل مرحلة الترميم 
التعويضي لطب الأسنان . 
(لاحقة) حبسة كلاميّة 


phase I therapy 


phase I therapy 


phase III therapy 


-phasia 


سنخ السن > وگب phatne = phatnoma = alveolus jll‏ 
مصطلح قديم بطل استعماله . 
تزف سبح خ الس“ phatnorrhagia‏ 
ا ا 
تقبح دوا عم لسن و الأسناخ = تقیح = phatnorrhoea‏ 
دي بس > ر زعال pyorrhoea alveolaris‏ 
فيساسيثين phenacetin‏ 


مسحوق بلوري أبيض يستعمل كمسكن > بشكل مرگب 
عادة مع أدوية أخرى مثل الأسبرين . في الوقت الحاضر 
بطل استعماله بسبب خطره حيث أنه يسبب التلف 


الكلو ي . 
فينول = حامض الكربوليك phenol = carbolic acid‏ 
مشتق من قطران الفحم كان يستعمل سابقا كمضاد للعفونة 
ظاهرة phenomenon‏ 
ظاهرة الغمزة الفكية = = phenomenon, Jaw-winking‏ 
ظاهرة جن Gunn’s syndrome‏ 


وحمى وتحدث بشكل رئيسى عند الأطفال والشباب 


اليافعين. 
(سابقة) نعو م“ بلغو می pharyngo-‏ 
التهاب البلعو مو اللو زتين pharyngo-amygdalitis‏ 


بلعو مي لسان مزمار ي pharyngo-epiglottic‏ 
العضلة البلعومية لسان 
المزمارية 

متعلق بالبلعوم ولسان المزمار . 
ا 

متعلق بالبلعوم والمريء . 
بلعوميً ساني 

متعلق بكل من البلعوم واللسان . 
العَضَلة البلعومية اللسانية 

ألياف عضلية تمتد من العضلة القابضة البلعومية العليا إلى 


pharyngoepiglotticus muscle 


pharyngo-esophageal 


paryngoglossal 


pharyngoglossus 


اللسان . 
عر 8 حنجر ي pharyngolaryngeal = laryngopharynx‏ 
تلو مي کي pharyngomaxillary‏ 
متعلق بكل س البلعو م والفك العلوي 
الحيزالبلعومي الفكي = pharyngomaxillary space‏ 
العلو ي- 00 نظير البلعو مية parapharyngeal space‏ 
تلو مي 2 pharyngonasal‏ 
تلو 1 فمو ی pharyngo- oral = oropharynx‏ 
لعو مي حَتکي pharyngopalatine‏ 


متعلق بكل من البلعوم والحتكي . 
العضلة البلعومية الحتكيّة 


pharyngopalatine muscle = 


muscle palatopharyngeus 
BE E E 


شلل البلعو 1 pharyngoparalysis‏ 
ر أب البلعوم »تر قیع البلعو م“ pharyngoplasty‏ 
تقويم البلعوم 
عملية جر احية تجميلية لتقويم البلعوم . 
ترف الغو 0 تز ف البلعو م pharyngorrhagia‏ 
تلو مي بلي pharyngotympanic‏ 


متعلق بالبلعوم وغشاء طبلة الأذن . 
القناة البلعو مية الطبلية 2 الأنبو أ = pharyngotympanic tube‏ 
البلعو مي الطبلي = قّناة اتا كيو س = النفير Eustachian tube‏ 

قناة تصل البلعوم العلوي بالأذن الوسطي . 
بلعوم 


pharynx 
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علم الأصوات المستعملة في الكلام . 
دراسة ترددات الكلام بالنسبة لإخراجها واستقبالها 
وانتقالها . 
مسحوق کاس فسفاتي 
الارتباط ` 
(عادة فسفات أحادي الأمونيوم ) کرابط . 


phonetics 


phosphate-bonded investment 


ماده مسحو ق کاس phosphate-bonded investment‏ 
فسفاتى الارتباط material‏ 


مادة المسحوق الكاسى الذي E‏ بالماء ¢ ويتحمل درجات 
الحرارة العالية » ولايحتاج إلى استعمال حلقة الصب . 
نخر ف ر ى للفك = = phosphonecrosis of the jaw‏ 
ك2 5 ا 
نخرالفك الفوسفوري (35ز[ 020551 . 
e‏ و ۰ ۰ 
1- التفسفر » الوميض الفسفوري 
تلألؤ أو تألق ينشأعن امتصاص الإشعاعات ويستمر لفترة 


phossy jaw 


phosphorescence 


بعد انقطاعها . 
2- تألّق 
فو سفور ي phosphoric‏ 
متعلق بالفوسفور كعنصر خماسي التكافق . 
حمض الفُسفو ريك phosphoric acid‏ 
0 حمض أو ر و فوسفوريك (Orthophosphoric acid)‏ . 
تَسَمُم مالسو إسفو ر phosphorism‏ 
مُوسفُوري , فُسفوروز phosphorous‏ 
متعلق بالفسفور كعنصر ثلاثي التكافق . 
فوسفور » الفوسفور phosphorus‏ 


عنصر غير معدني » رمزه الكيميائي (۶» » يوجد بشكل 
شائع على صورتين : الفسفور الأبيض أو الفسفور 
الأصفرء وهو صلد شبه المنفذ للضوء »سام شديد 
الاشتعال ؛ والفسفور الأحمر أو الفسفور عديم الشكل هو 
مسحوق أحمر بني غير سام » وغير قابل للاشتعال . 


تسمم فسفو ري phosphorus poisoning‏ 
الفك الفسفو ري = phossy jaw= phosphonecrosis‏ 
نخر الف ك الفسفوري » تنكرز فسفوري 
تموت الفك » بسبب التسمم الفسفوري : 
(سابقة)ضوء phot- , photo-‏ 
كهر ضور ئى photoelectric‏ 


رة » الميزاب الشفوى المتوسط » الانخفاض فوق 


صوديوم فينيتوين phenytoin sodium‏ 
دواء من خواصه أنه مضاد للتشنج يستعمل في حالات 
الصرع » أحد أشكاله هو إيبانوتين ؛ يؤدي استعمالة لفترة 
طويلة إلى فرط نمو اللثة . 
قنّيئة »قارورة صغيرة phial‏ 
وعاء رُجاجي صغير لتخزين الأدوية أو السموم . 
لتطم 
الشفة وتحت الحاجز الأنفي 
a E‏ : 
تضيق القلفّةء شم 2 ضيق phimosis‏ 
ضيق شفوي ؛ ركق شقّوي 0 شبّم شفوي 
انسداد « لفتحة طبيعية » الفم 5 
سے کے ر 
شيم فموي = ضيق شفو ي phimosis , oral = labial phimosis‏ 
phleb- , phlebo-‏ 


phimosis , labial 


(سابقة) وريد أوردة 
التهاب الوريد 


(سابقة) وريد » أوردة 


م ها سمس 
۰ 2 


الخاط وبالأخص ما تفرزه مخاطية الأنف والحلق . مصطلح 


phlebectomy 
phlebitis 
phlebo- , phleb- 
phlegm 


قديم مهمل للبلغم . 
مر 2 و 
بلغمي امزاج 1 phlegmatic‏ 
تفال التهابي منتشر › تَلعَمون phlegmon‏ 
التهاب قيحي موضعي 


التهاب حاد للنسيج تحت الجلد أو النسيج تحت الغشاء 
امخاطي » يؤدي إلى انتشار واسع للالتهاب (عدوى). 


چە 


فلغمون اللسان = التهاب اللسان = phlegmon of the tongue‏ 
ال 
و 
رهاب ر » رعب 
خراج عنقائي » خراج فونيكس 
آفة ذروية تنشأ كاحتداد لالتهاب مزمن ذروي حول سني أو 
2 5 
خراج سنخي مزمن . 
إخراج الصوت »تصويت 
انسياب الهواء مارامن خلال الحبال الصوتية مسبباً 


acute diffuse glossitis 
phobia 


phoenix abscess 


phonation 


الهوائية . 

صو > تلفظي phonetic‏ 
متعلق ت ات الكلام . 

قيمة صو تية phonetic values‏ 


ميزة أو جودة الترددات الصوتية 5 
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9 اص الف يائية » خواص طبيعية physical properties‏ 


مشبتة و ظيفية physical retainer‏ 
انظر مثبتة وظيفية (Retainer , phy sica1)‏ . 

physical therapy = physiotherapy العلاج الطبيعي‎ 

physician طبيب‎ 


فيزيولو جي » وظيفى » و رصفي physiologic = physiological‏ 


طبيعي » غريزي » سوي 
متعلق بعلم وظائف الأعضاء (Physiology)‏ . 


عمر بدنى physiologic age‏ 
انظر ا (Age , physiologic)‏ . 
قوةطبيعية physiologic force‏ 
إطباق طبيعي ءإطباق وظيفي 2 physiologic occlusion‏ 
إطباق فيزيولوجي 
إطباق متوافق مع وظائف الجهاز الماضغ . 
وضعية الراحة الفيزيولو جية »› physiologic rest position‏ 


وضع الراحة الغريزي » وضع الراحة الاسترخائي 
وضع الفك السفلي حينمايكون المريض في وضع قائم 
مريح » ولقمتا الفك السفلي في وضع طبيعي متعادل غير 
مجهد في الجوف الحقاني . 
فيزيولوجي . لامَرضي » سوي » غريزي 
' متعلق بعلم وظائف الأعضاء . طبيعي بعكس مرضي . 
جَذرفيزيولوجي . جذر وظيفي › 
جذرغريزي = جذرإكلينيكي 


physiological 


physiological root = 


clinical root 


رال اة 
إطباق” متو ازن فيزيولو جياً physiologically balanced‏ 
occlusion‏ 
إطباق متوازن يكون متوافقاً مع المفصل الفكي الصدغي 
والجهاز العصبي العضلي . 
علم وظائف الأعضاء > دراسة وظائف الجسم physiology‏ 


الطبيعية » الفيزيولوجيا »علم الغرائز » مبحث الغريزة 


المع لحة الفيزيائية › علاج طبيعي physiotherapy‏ 
المعالخة بالقنوق الطبيغية مغل الرازة + والضوء 
والكهرباء ¢ والتدليك 1 

عى الى و سه 

نفاخ الراس physocephaly‏ 

(سابقة بقة)تباتي »نبات phyto-‏ 

اء طف نبا phytosis‏ 


الأسنان » بخلّل الأسنان 


pick = toothpick 


أثر كهر ضوئى photoelectric effect‏ 
نوع من تفاعل الأشعة السينية مع مادة الفلم الشعاعي حيث 
تقذف إلكترونات الذرة بالفوتون الخارجى وتمتص كل طاقة 


الفو 0 ر 
لصيو بر فُود تو غر افي photography‏ 
تَصود 8 سني فود توغرا افي photography , dental‏ 


التصوير الود توغرا افي خارج الفمو يي photography ,extra-oral‏ 

التصوير الفو توغرافى داخل الفمو ي photography ,intra-oral‏ 

صورةمحهرية photomicrograph‏ 
صورة فوتوغرافية مأخوذة بواسطة المجهر لكائن أو جسم 
دقيق لجعله مرئياً بالعين المجردة . 


تصود يرٴمحهر ي photomicrography‏ 
٠‏ تصوير فوتوغرافي عن طريق الجهر . 
فوتون photon‏ 
1- وعد الوق اش چ الک ان ری ش2 
وحدة الإشعاع الكهرومغنطيسي . 
العقصب الحجابي phrenic nerve‏ 


عصب الحجاب الحاجز . 


قُطر يات طحلبية فطور الأعشاب البحرية  phycomycetes‏ 
داء الفطور الطحلبية » فُطارٌ طُحلبىٌ phycomycosis‏ 


مرض فطري حاد للأعضاء الداخلية من الجسم ؛ أحد 
مظاهره أنه يبدأ بالأئف وينتهى بمهاجمة الأوردة والأوعية 
اللمقاوية : 
1- نامية جلدية .ورم جلدي 
ورم مكون من الجلد أو النسيج تحت الجلدي. 
2- درنة » فيمة 
(سابقة) فيزيولوجي » طبيعة » طبيعي » 
١ ١ «+ 3 2‏ 
جثماني ٠‏ فيزيائي 
مضاد ل » حالة مرضية . 
1 حطس يلق بالطبيعة 
2- - ماي متعلق بالمادة 
2 ي مدل بعل ايم 
ربط طبيعي 
رابطة تتعلق بالتجاذب الضعيف فيما بين الذرات . 
تماس وظيفي . تماس مادي 
نمو جسمي »نمو بدني 


phyma 


physi- و‎ physio- 


physical 


physical bond 


physical contact 


physical growth 
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الخلفي للسان الذي يمكن أن يسبب انسداد في البلع 
والتنفس . 


(سابقة) ضغط piezo-‏ 
ر اسم ضغطى » أداة تسجيل الضغط piezograph‏ 


شكل من البلاستيك » يتشكل بواسطة الضغط من اللسان 

والشفتين والخدين على المناطق الدرداء من الفم خلال 

تصنيع البدلات الببنئية . 
1- صباغ 

المادة الملونة أو الصبغة فى أنسجة أو خلايا النباتات 

والحيوانات اي فاون ار قي يك . انظر أيضاً العامل 

. (Fuorescent agent) التألقى‎ 


pigment 


pigment granules 
pigmentary 

تلون »اصطباغ تفت تصبغ pigmentation‏ 
تلون الجسم نتيجة ترسب الصبغة بما الذي يؤدي إلى تغير 
لونه . 

َصبمُالآملَمّم ء تلون الأملغم » 

التفضض » التسمم الفضي 

تصبغ البزموت » تلون البزموت 
E‏ الفموية بحبيبات من كبريتيد 
العو 2 يمكن أن يتظاهر خط داكن على ا : 

pigmentation , gingival تصبغ اللّئة‎ 

أي 5 لمادة ملونة بالأنسجة اللثوية. 


pigmentation , melanin 


pigmentation , amalgam 


pigmentation , bismuth 


pigmented 


فى 
ورم أرومى مينا مصطبغ pigmented ameloblastoma‏ 
اك 
وحمة خلوية مصطبغة » شامة pigmented cellular nevus‏ 
خلوية صباغية 


شامة صباغية » خال «بالعامية» 
و عع مصطيخ 
التهاب الفم الفرفري 
التصبغي 

ووم صتساقي 
کسر شعري ٤‏ ار 

كسر أو شرخ دقيق كالشعرة يحدث في العظام القحفية . 
سن بلكنجتون ‏ تيرنر 


pigmented mole 
pigmented neuroblastoma 


pigmented purputic stomatitis 


pigmented tumour 


pilation 


Pilkington-Turner’s tooth 


أداة رفيعة من الخشب أو البلاستيك أو الذلة للتنظيف بين 
الأسنان » وإخراج ما انحصر بينها من فضلات الطعام 
وخلافه . 

خطوط بيكريل 
نسبة إلى ه .ب . بيكريل » النتععاء1101 » 1956-1879 » 
جراح إنجليزي وطبيب أسنان » عاش في نيوزيلاند . 
خطوط أفقية متراكبة على سطح ميناء السن . 

مصقل حَمضىئ (للتنظيف الكيميائى) 

” اجهازيستخدم لتنظيف المعادن من الأكسدة والشوائب 
الأخرى 
تنظيف الأسطح المعدنية من الأكسدة والشوائب الأخري 
بغمر المعدن في محلول مخفف (40-30 /) من حمض 
الكبريتيك أو حمض الهيدروكلوريك » ويمكن إنجاز هذه 
العملية إما بغلى المحلول والمعدن المصبوب معا أو بسقاية 
الان لصوف لابين ف سارل سكت اد 
ا ی (Acid bath)‏ .عملية يوضع فيها المعدن 
الساخن في الحمض لإزالة أكسدة السطح . 


Pickerill's lines 


pickler 


pickling 


مرار 3 الذوق picrogeusia‏ 
1 - صورة رسم picture‏ 
رت - وصف دقيق 


رسم شعاعى »صورة شعاعية picture , x-ray‏ 


[مختصر] أداة تحديد الو ضع = PID = position indicating‏ 
أداة توجيه الشعاع device = beam guiding instrument‏ 


5-59 5 


دعيمة »ركيزة مرتكز » دعمة 


piece 
pier = abutment = 


intermediate abutment 


(في طب الأسنان التعويضي) : دعامة متوسطة 
(Intermediate abutment)‏ . 
دعيمة ةُالجسر pier , bridge‏ 


دعيمة إطباقية 


شريط داعم »رباط الدعامة 
أي طوق أو رباط يصنع لينطبق على محيط السن الداعمة . 


Pierre Robin’s syndrome 


pier , occlusal 


pier band 


متلازمة بيير روبان 
نسبةإلى ب .روبان » «زطه۴R‏ » 1950-1867 » عالم 
أنسجة فرنسي » وأخصائي أمراض الفم . 
1- مرض خلقي يتميز بذقن صغير » وفلح الحنك » وانزياح 
اللسان إلى الخلف وقد يؤدي إلى الموت نتيجة انسداد 
التنفس . 
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دبوس نحاسي لين يستخدم لتثبيت الأسلاك القوسية فى 
دعامات بج أو السنادات القوسية حسب بج 868875 
brackets‏ » انظر طبيقة (ععصةتاممظ) . 
التثبيت الخارجي للعظم باستخدام مسامير لَولّبية معدنية 
تدخل من خلال الجلد في العظم 5 وهيكل تثبيت معدني 2( 
وعمود تثبيت أساسى بلاستيكى يعدل حسب الحالة لتثبيت 
مسامير العظم 5 

دوس مثبت بالإسمنت اللاصق » 

دبوس ملاطي 

وتد أو وتاد يلصق فى مكانة داخل قناة سابقة التحضير فى 
عاج السن لتساعد على التثبيت . 


pin , biphasic 


pin , cemented 


دبو سّالتثبيت pin , fixation‏ 
انظر تثبيت )۴×)10١(‏ . 

2 اور ت 

دبوس احتكاكى مَكَبَت pin , friction-retained‏ 


وتد أو وتاد قطره أكبر من البئر التي سبق تحضيرها في عاج 
السن ممايؤدي إلى التثبيت بواسطة الاحتكاك ؛يستقر 
الدتبوس في مكانه عادة داخل بثر الدبوس بواسطة الطرق 
الخفيف بمطرقة ذات وسادة 3 
ون م 2 

بمسك الدبوس 

دبوس المرشّدة القاطعية 
انظر تيجان وجسور (Crown and bridge)‏ . 


رم في 


دبوس بلاستيكي 

دبوس الحشَوة 
دبوس معدنى أملس أو مَحَلزن أو أسطوانى أو مستدق 
يستخدم کت الخشوة في حالتها الندنة دعن ا حفرة 
ا لحضرة في السن . 


pin holder 


pin , incisal guide 


pin , plastic 


pin , restoration 


pin retained لبت بالدبوس‎ 
pin retention كنبيت بالدبوس‎ 
pin , root ديوس لجذر‎ 


وتاد معدنى يثبت بجذر السن . 
بوس ذاتي الإنفصال 
دبوس يثبت على القبضة ويدفع بتطبيق ضغط خفيف في 
البئر ا لمحضرة لاستقباله » وعند استقراره فى مكانه ينفصل فى 
نقطة محددة عن القبضة بحيث يبقى منه جزء منغرس في 
السن وجزء بارز بستخدم في التثبيت . 
دبوس ذاتي الحلزنة » دبوس ذاتي اللولبة 
دبوس محلزن من الفولاذ المقاوم للصدأ يدفع في بئر محضرة 
في العاج قطرها أصغر من قطر الدبوس . تتحقق أعلى قيمة 


pin , self-shearing 


pin , self-threaded 


سن خلفية تشريحية صناعية بزاوية ميل للحدبة تساوي 30 


حة pill‏ 
كتلة صغيرة صلبة (قرص) » إما بيضوية أو كروية يمكن 


pillar قاعدة. عماد‎ 
pillar of the veil of the palate = = عمادشرا اع الحنك‎ 
velum palatinum غندية‎ 


الأعمدة الأمامية = pillars,anterior = palatoglossal arch‏ 
القوس اللسانية الحنكية 
أعمدة الحلق . عماد الحلق 
ثنيات عضلية مقوسة على جانبي فتحة البلعوم » تمتد من 
الحتك إلى قاعدة اللسان والبلعوم ؛ وتطوق اللوزتين 
الأعمدة الأمامية تسمى أيضاً القوس اللسانية الحتّكية 
)Palatoglossa1 arch)‏ » والأعمدة الخلفية تسمى القوس 
البلعو مية ال حتكية (Palatopharyngeal arch)‏ . 
الأعمدة الخلفية = القوس البلعومية 


pillars of fauces 


pillars, posterior = 


الحنكية palatopharyneal arch‏ 
حَبِيبّة » حبة صغيرة pillet‏ 


بيلوكاربين pilocarpine‏ 
عقاريستعمل لزيادة إفراز اللعاب والعرق . وكنقط للعين 

لتقليل الضغط داخل العين . 

EN 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية واختصارها ۲ أو 1ذم . 

دوس , سَقور pin‏ 

1- بروز بشكل دبوس من السطح الاطباقي لحشوة مصبوبة 
لزيادة التثبيت » وذلك بانطباقها التام داخل بثر إسطواني 
أو بئر مستدق في النسيج السني يكون جزءاً من الحفرة 
ا حضرة في السن . 

2- دبوس معدنى أو سلك معدنى يثبت داخل بئر الدبوس 
الع رق فاا شط لاصق إسمنتي أو 
بالاحتكاك » أو دبوس محَلزن يدفع بشكل لولبي داخل 
بئر الدبوس ؛ يستخدم لتثبيت الحّشوة التي ترص على 
الدبوس أو الدبابيس وهى فى الحالة اللدنة . 
فت اسفن ضير أو وقد مه نو طن لاان ايت 
تاج اصطناعي على جذر السن . 

4- قضيب معدني أسطواني طويل يستخدم لتثبيت قطع 
العظم في حالات الكسور . 


دبوس بج 


pilula = pill = م‎ = pil 


pin , Begg’s 
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الس“ الوردية حسب تمرى pink tooth of Mummery‏ 
چ“ ۶ 5 و ب 
سمع احمر وردي 2 س قرنفلي 
مصطلح قليل الاستعمال لشمع التكييف (Modelling‏ 
نه . انظر د فوع (Wax)‏ . 
حشوة مصبوبة او pinlay‏ 
حشوة معدنية مصبوبة تستقر داخل حفرة ذ فى السن أو حشوة 
معدنية مصبوبة تُخطي سطح السن ذات وسيلة تثبيت إضافية 
هي دبوس أو دبابيس توجد بين سطحها الإطباقي ومع 
السن . 
الدعامة ذات الدبابيس 3 حشوة 5 بدبابيس مثبتة 
اللسانية ذات الدبابيس 
1- حشوة مصبوبة مثبتة بالدبابيس تمتد من ا حد القاطع حتى 
كامل السطح الحَتَكي أو اللساني للأسنان القاطعة في 
الفكين ؛ نوع من التحضيرات العلاجية السنية على السطح 
اللساني أو ال الحتكي للأسنان الأمامية » تستخدم فيه 


pink wax 


592 


pinledge مشبتة‎ 


دبابيس متوازية تثبت تثبت في عاج السن لدعم وتثبيت حشوة 
ذهب مصبوبة . 
2 - مثبتة أو ركيزة | تثبت في مكانها بواسطة دبابيس أو 


وتد تمتد داخل جذر السن الداعمة . 


صيوان الأذن = الأذن الخارجية pinna = external ear‏ 


صوانى > متعلق بصوان الأذن pinnal‏ 
غليون »غليون التدخين pipe‏ 
فك عَليُوني . 2 فلك ليون pipe jaw‏ 
حَتكمد ّي الغليون pipe-smoker's plate‏ 
ممص pipette = pipet‏ 
أنبوب زجاجي لسحب السوائل عن طريق المص . 
حص شعر ي pipette, capillary‏ 
کمثر ي )الكل 2 أجاصي الشكل piriform = pyriform‏ 
١‏ شكل الكمثرى . 

فتحة كمه كُمُثْرية الشكل piriform aperture‏ 

الحفرة مرد ية ة الشّكل piriform fossa‏ 


منطقة كمثرية الشكل في الفك العلوي تكون الوجه الجانبي 
ا ل ل 


ا بيروجوف E‏ تحت المّضبّلة = Pirogoff's triangle‏ 
اللسانية واللامية hypoglossohyoid triangle‏ 


نسبة إلى ن .أ .بيروجوف « N.1.Pirogoff‏ .1881-1810 « 


جراح ومشرح روسي . 


للتثبيت بالنسبة للدبابيس ذاتية الحلزنة حينما تكون البئر 
بعمق 2-25 ملم في عاج السن . هذا النوع من الدبابيس أكثر 
تثبيتا بثلاث مرات من الدبابيس المثبتة بالاحتكاك العكم » 
وبعشر مرات من الدبابيس الفولاذية الصامدة ا حلزنة التى 

تلصق داخل قناة مبطنة بورنيش الكوبال (طونصعة؟ (Copal‏ + 
يدفع الوتد بشكل لولبي داخل القناة العاجية سابقة بقة التجهيز 


إما بواسطة أداة يدوية أو أداة دوارة 5 
دبوسر شتايدمان 
قضيب معدنى » ذو طرف حاد» يمكن دفعة عبر العظم 
للتشبيت في موضع الكسر » يمكن أن يستعمل كوسيلة 
لوصل العظام المكسورة 3 
سن ذات دبابيس = سن أمامية pin tooth = anterior tooth‏ 
سن خزفية ذات دبابيس ذهبية من الجهة الخلفية تساعد على 
تثبيتها بالبدلة السنية : 
دبوس اثنين في واحد 
معين قبل دفع القسم الثاني . 
قناةالدبوس 
ثقب أو قّناة تحضر بعمق 2 - 3 ملم داخل عاج السن 
1 القناة وب E‏ اد »أو بالإلصاق أو باللولبة 
الا فت ف 
مئزر »ميدعة 
حامل المئزر » مسك الميدعة 
ورم بينبورج تالوم ذو المنشأ السني 
الظهاري المتكاسر 


2111155 


pin , two-in-one 


pin channel 


pinafore 


pinafore holder 
Pindborg's tumour = 
calcifying epithelial 
odontogenic tumour 
» 1921 قبل‎ » [.[.Pindborg « نسبة إلى ج ج «بينبورج‎ 
. أخصائي داغار کې بأمراض الفم‎ 


بعر الدبوس 2 ثُقبة ةالدبوس pinhole‏ 
ا حفرة التي يستقر فيها الدبوس أوالوتد . 

محروطي الشكل 2 اندي الشكل piniform‏ 

بقعة قر نفليّة بقعة مخر مة = pink spot = internl tooth‏ 
امتصاص السن e Es‏ 


lS LG 
. التي تشاهد من خلال عاج و ميناء السن المتآكل‎ 
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2 - يدور على محور 

3 حور »یزود بمحور 

4 - يدار على محور 

طبيقة محورية 
طبيقة من الراتين الأكريليكى الصلب ذات تماس خلفى 
ويد لحان ارتاي الجائب صمت لإزاحةالقمة الك 
السفلي.: 

وصل التاج بجذر السن 

تاج محوري = تاج ذو صائر 
تاج صنعي مثبت بوتد معدني يستقر داخل قّناة جذر سن 


pivot appliance 


pivot clack 


pivot crown = post crown 


مفصل صائر ي pivot joint‏ 
صائدرٌ إطباقى pivot , occlusal‏ 


سن ذات صائر - تاج محورى pivot tooth = pivot crown‏ 


تثبيت بوتد › تشبيت بالصائر pivoting‏ 


بيكسل pixel‏ 
نقط فردية على الصورة في التصوير الطبقي الحوري ؛ 
يتحدد حجم هذه النقط الفردية بواسطة هندسة الفحص 
الدقيق » والترددات ومسافة القياسات » وعدد الاختراقات 
الجانبية » وحجم مصدر ومستقبل الأشعة السينية . 


PJC = porcelain jacket crown š [مختصر] تاج ذو شترا‎ 


انظر تاج (Crown)‏ . 
علاج مُمّوه » علاج إرضائي » علاج نفسي . غُفْل 
مادة غير فعالة تعطى لإيهام المريض أو تستعمل في التجارب 
الطبية بدلاً من دواء تتم دراسته . 
توحاء 
صفيحة ظهارية ثخينة توجد في الجنين وتكون ما بماثل 
عضو أو جزعاً . 
لوح أذني 
لوح شمي »قرص أنفي 


placebo 


placode 


placode, auditory 


placode, olfactory 


plain agar أغار بسيط‎ 

خطة »مد plan‏ 
منهج 

plan , treatment خط المعآلحة‎ 


التصوير الطبّقي . التصوير 
الققطعى 
مُستوى .سَطح 

يقسم الجسم إلى شرائح أو أجزاء في اتجاه واحد . 


planagraphy = tomography 


plane 


الفراغ المثلث المحدد بالحافة الخلفية للعضلة الضرسية اللامية 
والوتر الأوسط للعضلة ذات البطنين والعصّب تحت اللسان . 
مدك . كباس . مكبّس 


5 


piston 

وهدة pit‏ 
1- (فى طب الأسنان) : منخفض دقيق وحادفى ميناء 
ا ا ا ES‏ 
عند التقاء تلمين أو أكثر ؛ تتواجد بكثرة على السطح 
الإطباقي أو عند نهاية الحفر الخدية « الشدقية» للأرحاء . 
2- (في التشريح) : تجويف أو انخفاض في عضو ما . 

وَهدَة وشق » الوهاد والشقوق 
انظر تسوس الوهدة والشق (eه» (Pit and fissure‏ ¢ 
سادات الوهدة والشق (Pit and fissure sealants)‏ . 

سد الوهدة والشّقّ 
حَشو الوهاد والشَقَوق التطورية في الأسنان الخلفية لمنع 
حدوث التسوس في السطح الإطباقي للسن . 

ساد االشق والوهّدة » ختام 

الشق والوهدة 
أية مادة تستعمل لسد الوهاد والشقّوق » تكون من الراتين 
عادة ؛ مادة » عادة تكون من الراتين » يمكن أن تحتوي أو 
لاتحتوي على مواد مالئة أو مواد ملونة » تستعمل كإجراء 
وقائي لسد الوهاد والشقوق التطورية على سطوح الميناء . 

الوهدة القاعدية .وهّدةمركزية 
الوهدة الكائنة على السطح اللساني للقواطع العلوية . 
وهدة » حفرة على السطح اللساني لتاج القاطع العلوي 


pit and fissure 


pit and fissure sealing 


pit and fissure sealant 


pit „, basilar 


أعلى عنق التاج . 
وهدةالشفّة pit , lip‏ 
7 هد pitted‏ 
انطباع 2 تَوهّد pitting‏ 


عيوب صغيرة توجد في الأسطح المعدنية كما في حشوات 
رقائق الذهب تحدث عادة نتيجة الرص أو التكثيف غير 


الكافى 

pituitary = pituitarium Ek 
. (Pituitary gland) متعلقق بالغدة النخامية‎ 

pituitary gland الغدة النخامية‎ 


انظر غدة (20ة61) . 
التُخالية اللسانيّة = اللسانٌ الجغرافى” 
1-محور » صائر = وتاد » دعامة 
دعامة معدنية تدخل في قَناة الجذر لسن طبيعية لتثبيت تاج 


pityriasis linguae 


pivot = post 
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الستوى الوجهي 


المستوى المار خلال النقطة الأنفية والنقطة الذقنية وعمودياً 


plane , facial 


على المستوى السهمي :. 
تَوى البو ر ی plane , focal‏ 
مُستوى الأساس » مستوى الاستقرار plane , foundation‏ 
مستوى فرانكفورت plane , Frankfort‏ 


المستوى المار خلال النقطة الأكثر انخفاضا على حافة 
(النقطة الحجاجية 0:11316) وأعلى نقطة على حافة 
الصماخ السمعي (نقطة وتدة الأذن دماعه:1) الرُيئمى 1 
المستوى الأمامى plane , frontal = coronal plane‏ 
المستوى الجبهي » المستَوى التّاجي » 
المستوى الإكليلي 
مستوى عمودي ينصف الجسم إلى نصف أمامي ونصف 
ایو ودی عل المشرى ای 
مُستو ی دليل ؛ مُستوى العضّة plane , guide‏ 
الأسطح ا محورية أو الأسطح الملاصقة المحضرة على الأسنان » 
التي تتزلق عليها البدلة السنية الجزئية النزوعة حين الإدخال 
أو النزع قن الفم . انظر خط الإدخال (Path of insertion)‏ . 
يجب أن تكون هذه المستويات متوازية . 
المستوى الأفقي 
المستوى الموازي للأفق والعمودي على المستوى السهمي . 
مستوى مار حلال الجسم بزاوية قائمة على المستوى الجبهي 


plane , horizontal 


والمستوى السهمي ؛ ويقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء 
a‏ 
المستوى اللساني الشفوي . المستوى ‏ = اaںعlabiolin‏ , plane‏ 
المحو ري الشفوي اللسانى axiolabiolingual plane‏ 
المستوى الفكي السفلي plane , mandibular‏ 


مستو مار خلال النقطة الأكثر انخفاضاً على الحافة السفلية 
في منطقة زاوية الفك السفلي والنقطة الذقنية عمودياً على 
المستوى السهمي : 

الممستَوى الفك " العلو ي plane , maxillary‏ 
(في قيناسات اللبمسججة) + التتعوى المتعامد مم لوی 
السهمى المار خلال الشوكتين الأنفيتين الأمامية والخلفية 
على الصورة الجاع الان لل : 

plane , mean foundation = » مستوى متوسط القاعدة‎ 

الممستوى الوسطي القاعدي > مستوى القاعدة base plane‏ 

الال اف 
المستوى السهمي حينما يمر خلال الخط الأوسط للجسم 


plane median 


2 - سطح مستوى يحدد بواسطة ثلاث نقط . انظر قيّاسّات 
الرأ أس 0 


المسصوى الاذني 
ااي 4 مستوی د 
المستوى الأذني الأتفى « مستوى كامبر plane , auriculo-nasal‏ 
Camper's plane‏ 


plane , auriculo-infraorbital = 


Frankfort plane 


plane , auriculo-orbital = 


المستوى الأَدْنِى الحجاجى , 


مستوی فرانکفورت Frankfort plane‏ 
مستوى محوري plane , axial‏ 
المستوى المحور ي الشدقي اللُّساني « plane , axiobuccolingual‏ 

مستوى محوري دهليزي لساني 

مستوى يمر خلال السطحين اللساني والشدقي للسن ء 
وموازياً لحور العين.ة 

المستوى المحوري الق ي اللُّساني  plane , axiolabiolingual‏ 
مستوى يمر خلال السطحين اللساني والشفوي للسن » 
وموازياً محور السن . ٍ 

المستوى المحور ي الإنسي الو حشي plane , axiomesiodistal‏ 
مستوى يمر خلال السطحين الإنسي والوحشي للسن » 
وموازياًا حور السن . 


مستو ى القاعدة > المستوى القاعدي plane , base‏ 
مستوى تخيلي يستخدم لتقدير ثبات البدلات الصنعية حين 

و ےس 

مستوى العضة » مستوى 
الإطباق » المستوى الإطباقى = صفيحة العضة 


plane , bite = occlusal plane = 


bite plate 


مستوی 0 لتون plane , Bolton’s‏ 
مستوى بولتون وبرودينت plane , Bolton-Broadbent’s‏ 
المستوى اللُسانى الخدي .المستوى plane , buccolingual‏ 
اللّساني الشدقي 
أي مستويمر خلال السطحين الشدقي واللساني للسن . 
المستوى ال plane , condylare‏ 
المستوى المار بأبعد النقاط على السطح الخلفي للقمة الفك 
السفلى وعلى النتوء الرأسى للفك السفلى فى منطقة زاوية 
الفك عموديا على المستوى السهمي ٠‏ 0 
المستوى التاجى › plane , coronal = ol paê‏ 
المستوى الإكليليّ » المستوى الأمامي › 
المستوى الجبهي 


مُستوى قمم الخدبات plane , cusp‏ 
مستوى تخيلي صغير » يقع على قمتي الحدبتين الشدقتين 
وقمة الحدية اللسانية المرتفعة . 
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أي مستو يقسم الجسم طوليا ويكون عموديا على المستوى 

٠ الأفقي‎ 

تسوية »سحل » ت تسحيج 
جعل السطح أملس مستوياً ؛ في طب الأسنان : جعل سطح 
جذر السن ناعماً خلال عملية التقليح (عملية نزع القلح 


planing 


الأسنان . 
مس ية مقعر ة planoconcave‏ 


سطح مستو من جانب ومقعر من الجانب الآخر . 
مسطح محدبٌ » مستوية محدبة 
لُويحة » صفيّحة »لو حَة » أُطاخة plaque = dental plaque ٠‏ 
حطاطة = لويحة مخاطية » لُوبحة سنية 

غشاء متماسك لزج توعي یل على 000 جرا و30 

يوجد أيضا على الأسطح الصلبة مثل الحشوات والطبائق 

السنية الفموية وهو العامل المسبب لتسوس الأسنان ومرض 
النسج حول السنية حينما يتضافر مع عوامل أخري لفترة من 


planoconvex 


الزمن . 
اللويحة الجر ثومية = plaque , bacterial = dental plaque‏ 
الأويحة السنيّة 
ُو 2 المستنبت plaque , culture‏ 
صفيحة لاستنبات الجراثيم 
عم - 


plaque , dental 
كتلة رخوة مركزة مكونة من أنواع متعددة من الجراثيم‎ 
ونواتجها »مع كمية محدودة من بقايا خلوية » توجد ملتصقة‎ 
على أسطح الأسنان عند إهمال صحة الفم والأسنان » حيث‎ 


لايتمكن إزالتها بالمضمضة أو الغسل . 
اللويحة الجرثومية السنية plaque , dental bacterial‏ 


مرض اللويحة plaque disease‏ 
مرض ينشأ عن تكون اللويحة الجرثومية على الثلث اللثوي 
من الأسطح الشفوية واللسانية للأسنان وهو التسوس 
(وعتنة2) » أيضاً قد يصاحبه التهاب اللثة . 
النُوبحة الهلامية = 
الأويحة السنية 
دليل اللُوَّيحة » كاشف اللويحة 
: مادة تؤدي إلى تلون اللويحة فوق سطوح الأسنان . 
الودج الجردومة 
لُوبحة المخاطين -اللُوَيحَة 
المخاطية = الغشاوة المكتسبة 


plaque , gelatinoid = dental plaque 


plaque indicator 


plaque , microbial 


plaque , mucin = mucinous 


plaque = acquired pellicle 


plane , mesiodistal = المستوى الإنسى القاصى =المستوى‎ 
axiomesiodistal plane 
plane , nasion-postcondylare = 


الْستَوّى الأنيفي » مستوى بولتون 


Bolton plane 


الحركة المستوية plane motion‏ 
حركات مركبة لجسم صلب » تتحرك أجزاؤه في مستويات 
متوازية . 

مستوى القطع plane of cut‏ 
انظر المستوى البؤري (عصههام 0021 . 

plane , occipital المستوى القذالي‎ 


الُستوى الإطباقي 
مستوى تخيلى بين أسنان الفك العلوي وأسنان الفك 
البدلات السنية الصناعية » ويمكن أن يفيد فى تنضيد الأسنان 


plane , occlusal 


الصناعية . 
المستوى الحجاجى plane , orbital‏ 
المستوى ى plane , palatal‏ 
المستوى نظير plane , parasagittal = sagittal plane‏ 
السهمي . المستوى المجاور للسهمي 
مستو ا جعي » مستوی إسنادي plane , reference‏ 
مستوى استدلالي 
مستوى يستخدم كدليل أو مرشد لتعيين مواقع مستويات 
أخر ئ۰ 
المستّو ی السيي plane , sagittal‏ 


مستوى أمامي خلفي » عمودي يقسم الجسم إلى نصفين 
متساويين عند خط الوسط » نصف أيمن ونصف أيسر . 

الستنوى السرجي الأنفي 
في قاشات الجا : التفوى الذي عر خلال مر كرعيان 
ا والنقطة الأنفية متعامدا مع المستوى 
الي 

الُستوى السّهمي للرأس 
مستوى عمودي طولي متوسط يقسم الرس إلى نصفين أيمن 


plane , S-N 


plane of head , sagittal 


ا 
المستوى الصدغى plane,temporal‏ 
المستوى المستعر و plane , transverse = horizontal plane‏ 
المستوى الأفقي 
مستوى تخيّلي يمر خلال لقمتي الفك السفلي يدور حوله 
الفك السفلى بدون حركة انتقالية للقمتين . 
الممستوى الر ا 2 المستوى العمودي plane, vertical‏ 
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plasmocytosis , gingival = کر ة بالازماود يات اللنّة‎ 
plasma - cell gingivitis 

جبس plaster‏ 
مصطلح س ا سس باریس سني ؛ سلفات 
إلى 130-110 درجة مئوية E mT‏ 
الجبس عادة غير منتظمة بشكل مختلف عن كل من ا حبس 
الحجري السني أو جبس المثال » لذلك يحتاج إلى كمية أكثر 
من الماء لتبلل جزيئاته وينتج عن ذلك أن تقل صلابته ٍ 

وما جين ؛طاسّةٌ ابس 2 كُجَة الجبس 


plaster bowl 


plaster cast 


plaster cutting forceps ملقط قطع الحبس‎ 

حب قاش حب صلب plaster , hard‏ 

plaster , impression جبس الطبعة‎ 

سكين الجبس plaster knife‏ 
سكين تسك الد > ذات مقبض خشبي عادة » تستخدم 
لتشذيب به من جبس بارد يس . 

نمو دج جبسي plaster model‏ 


جبس باریس ااي الحجري 
سن مكلسن ( )Alcined gypsum(‏ » أو سلفات الكالسيوم 
الكلستة )Cacined calcium sulfate)‏ فى شكل مسحو ق 
ناعم اا ا تحاط سين د م الاك إلى 
كتلة صلبة بيضاء سميمة » ويستخدم على نطاق واسع في 
طب الأسنان والجراحة . وتستعمل كمادة طابعة وكمادة 
لصب النماذج والقوالب وتكون قوة انسحاقها 1400 باوند 
على البوصة المربعة بعد ساعتين من التصلب . 

غطاء رأس جبسي باریس plaster of Paris headcap‏ 
رباط رأ س میا ان وی باريس تتصل به أربطة 
مختلفة » يستعمل لتثبيت كسور الفك العلوي . 


plaster of Paris 


مشار اي plaster saw‏ 
أجسبس دوا راب plaster , soluble‏ 
ملو ق الجبس plaster spatula‏ 
جبيرة plaster splint EES‏ 
ase‏ اح plaster spoon‏ 
مَحصص مصنوع من الجبس خا پاس plastered‏ 
1- - بلاستيك » رأبي » رؤوب » لدین » متکيف plastic‏ 


مادة أو مادة حشو »تكون عند استعمالها رخوة ومن 
السهل تطبيعها داخل وعلى جدران الحفرة ا لمحضرة » 
وبالإمكان أن ڌ تتقولب وتنضغط داخل شكل معين »ثم بعد 


مكافحة اللُويحة » التحكم باللُويحة 
السيطرة على اللويحة أو إزالتها بواسطة الطرق الختلفة المنزلية 
الوقائية مثل تفريش الأسنان واستعمال الخيط الحريري السني 
والشريط السني والفرش بين السنية والأدوات الأخرى التي 
يؤديها المريض لتقليل أو منع ترسب اللُوّيحة على الأسنان » 
للحفاظ على صحة الفم ونظافته . 

مسب اللوّحة »المنسب اللُويحي » مؤشر 
اللويحة 
1-منسب لتقدير كمية اللُوَيحة فى الأفراد أوالجماعات 
بخ عل اتان الول الكاقيت ا اف 
الكاشمّة » ويوضح الإحصاء اللويحي على مقياس من 
صفرإلى 5 لكل الأسنان ماعدا الأرحاء الثالثة » وتساوي 
القيمة النهائية قسمة مجموع عدد النقاط لكل من الأسنان 
على عدد الأسنان الموجودة . وسيلة أخرى للتقدير وهى 
بفحص سطح السن عند محيط الحافة اللثوية على مقياس 
من صفر إلى 3 » ومرة أخرى يقسم مجموع النقاط على 
عدد الأسنان الموجودة 5 
2-طريقة القياس حجم امتداد اللُوّيحة الموجودة على 


plaque control 


plaque index 


الأسنان . 
0 اللو يحي plaque scoring‏ 
حقة) تو ولد وتلق plasia‏ - 
plasm = plasma‏ 
بلازما plasma = plasm‏ 


الجزء السائل من الدم أو اللمف الذي توجد فيه الخلايا أو 
كريات الدم المعلّقة . سائل صافي أصفر اللون يكون من 
إنتاج الفيبرين الذي يكون شبكة تنحصر فيها خلايا الدم ؛ 
يتكون من بروتينات البلازما » وأملاح غير عضوية › 
وغازات » ومواد غذائية > وقضلات المواد من الجسم » 
وإنزيمات » وهرمونات . 
خلية النخاع العظمي (نقي العظم) من ال جموعة اللمفاوية » 
التي تكون وتفرز الأضداد . 


plasma cell = plasm cell 


ورم في بلازماوي الخلايا plasma cell myeloma‏ 

plasma membrane غشاء بلازمى‎ 

ور م البلارمويّات plasmacytoma‏ 
ورم مكون من خلايا البلازما. ر 

كثرة الخلايا البلازمية » كثرة البّلازماويات plasmocytosis‏ 


حالة تتميز بزيادة خلايا البلازما في الدم 1 
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مواد قابلة للتكيف والتشكيل » وهى المواد التي تستعمل فى 
حَشو الأسنان أو في التعويض الصناعي » وتكون لينة أو 
رخوة بشكل يسمح بتشكلها داخل الحفر السنية . 


(لاحقة) جراحة تجميلية » جراحة تقويمية » جراحة -plasty‏ 
صفيحة » لوحة » طبقة plate‏ 


لوح رقيق من المعدن او المطاط أو البلاستيك يشكل جزءاً 

أساسياً من طبيقة تقويمية أو من بدلة سنية اصطناعية نزوعة 

يثبت به عناصر التثبيت النشطة والسلبية . 

2- يَطلى 
كنوه و = قاعدة البدلة plate , base = denture base‏ 
السنية 

1-صفيحة بدلة سنية تثبت عليها الأسنان . 

2-(في تقويم الأسنان) : صفيحة أكريلية تكون جزءاً من 

طبيقة تقويمية » وتكون مطابقة لخاطية الفم وأعناق الأسنان 

وتحمل النوابض أو المشبكات . 

صفيحة العض » صفيحة العضة 
1-صفيحة قاعدية مؤقتة من مادة صلبة تحمل الخترف 
الشمعي أو احرف اللدن أو الحرف الإطباقي الذي تسجل 
عليه العضة . 

2- طبيقة تقويمية مصممة لتعديل علاقة شاذة لقاطع أو 
أكثر » بواسطة صفيحة مائلة غير مسطحة من المعدن أو 
الفالكانيت أو الأكريل في إحدى القوسين السنيتين » 
حيث يعترض القواطع المقابلة ؛ وتعرف هذه الطبيقة أيضاً 
كستوى العضة (Bite plane)‏ . 

صفيحة معدنية مثقبة » مقطعها العرضي مسطح أو على 

شكل حرف ,آ» تستعمل في علاج الكسور حيث تثبت 

بإحكام على القطع المكسورة من العظم المراد تثبيته . 

صفيحة قشر ية plate , cortical‏ 
الطبقة السطحية الخارجية لعظم النتوء السنخي . 

مسبت بالصّفيحة 1 
مستنبت جرثومي ضمن صفيحة زجاجية . 


plate , bite 


plate و‎ bone 


plate culture 


صفيحة سنية plate , dental‏ 
صفيحة معدنية أو صفيحة أكريلية أو صفيحة من أية مادة 
أخرى » مشكلة لتطابق الحَنّك » وتثبت عليها الأسنان 
الإصطناعية . 
صفيحة القوالب 


صفيحة معدنية تحوي قوالب لتشكيل الحدبات على 


plate و‎ die 


فترة وجيزة تصبح كتلة صلبة » مثال ذلك الأملغم قبل أن 
2- قابل للتكيف 
قابل للتشكيل بالضغط أو بالحرارة . 
3- تشكيلي »تجميلي 
متعلق بطرق ترميم الأنسجة أو تعويض الأنسجة أو 
تصحيح العيوب كما في الجراحة التجميلية . 
4- مصطلح عام للراتين الأكريليكي ( الأكريل) الميثيل 
ميثا كر يلبكي (Methyl methacrylate)‏ 
مُرتكرٌ بلاستيكي » وصلة أكريلية 
قاعدة بلاستيكية » قاعدة أكريلية 
أقاعدة البدلة السنية أو قاعدة التسجيل المصنوعة من مادة 
لدنة أو بلاستيكية . 
تشوهلدن .عيب بلاستيكي 
o |‏ ييا 
أكبر من E‏ : 


plastic attachment 


plastic base 


plastic deformation 


plastic filling instrument أداة حشوالمواد اللدنة‎ 
plastic material مادةلدينة‎ 
plastic , modelling مر کب الطّبعة‎ 


دوس بلاستيكي 
دبوس بلاستيكي مستدق مختلف الأحجام » يستخدم 
أحيانا بالاشتراك مع النماذج الشمعية لأعمال التيجان 
والحشوات المصبوبة » ويزال بالحرق خلال عملية الصب . 
سرج بلاستيكي . سرج أكريلي 
شريط لُدن . شريط بلاستيكي 
شريط مرن شفاف من السللوئيد يستخدم كمسندة لحشوة 
مركبة أو حشوة إسمنت أو حشوة سيليكات . 
ملوق بلاستيكي 
شاه ا 
فرع من الجراحة » يتعامل مع إعادة بناء أو استبدال 
الأجزاء المشوهة أو الأجزاء التالفة من الجسم أو كليهما معا . 
أسنان بلاستيكية 
أسنان صناعية تصنع من الراتين العضوي . 
وتد باي وقد اراي 


plastic pin 


plastic point 


plastic saddle 


plastic strip 


plastic spatula 


plastic surgery 


plastic teeth 


plastic wedge 


plasticity ةنودل٬ تكيفية‎ 

الملدن plasticizer‏ 
مادة تضاف إلى المواد اللدنة لزيادة الليونة والمرونة . 

مواد لدنة » اللدائن » مواد بلاستيكية plastics‏ 
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طبيقة تقويمية يتم تعديلها تستعمل لإرجاع القواطع البارزة 
ومنع ازدياد تراكب العضة . 
جهازلتقويم الأسنان كان يستخدم سابقا لتوسيع القوس 
السنية بواسطة صفيحة مشقوقة » مصمم بحيث يضغط 
جانبيا على حواف القوس اللسانية . 
مستنبت الصفيحة . مزرعة الصفيحة 
مستنبت جرثومي على صفيحة زجاجية أو في طبق بتري . 
platelet = thrombocyte‏ 


plate, X 


plate , Coffin’s 


plate culture 


صفيحة » صفيحة دموية 
1-أحد الأقراص المستديرة أو البيضوية الدقيقة والموجودة 
فى دماء كل الثدييات » والتى تدخل فى آلية التخثر لهذه 
الثدييات . ۰ ٠‏ 

2-أصغر خلية دموية وهى قرصية الشكل » ذات غشاء 
هش تميل إلى الالتصاق بالأسطح التالفة أوالأسطح 
الخشنة ؛ الصفائح الدموية مسؤولة عن عملية التخثر 
وتكون للجلطة الدموية . العدد الطبيعي للصفائح الدموية 
في الدم هو 25,000 لكل سنتيميتر مكعب من الدم 7 

platelet , blood دمونة‎ 3 a 

plating 

عملية ترسيب المعدن (النحاس » أو الذهب » أو الفضة » أو 

النيكل) على سطح معدني غير منتظم بواسطة استخدام 

تيار كهربائي . 

platinum بلاتبين‎ 

1- لون رمادي معتدل . 

2-عنصر فلزي أبيض نفيس ضارب إلى الرمادي . 

3-عنصر معدني أبيض رمادي ؛ رمزه الکیمیائی 14 ؛ شديد 
القابلية للطرق والسحب » أصلب من الحديد » ينصهر 
فقط عند درجات حرارة عالية » ويستخدم عند الحاجة 
إلى سطح عالي الصلابة كمافي التيجان الخزفية » 
ويستعمل أيضاً كمسندة لبناء الخزف فى حالات التيجان 
اكت امسر عة مع ادق , ١‏ 

رقاقة بلاتينيّة 

1- بلاتين خالص ملفوف بشكل صفائح رقيقة . 

2 - رقاقة من المعدن النفيس ذات نقطة انصهار عالية تجعلها 
مناسبة كمسندة لعمليات اللحام الختلفة ؛ وهى أيضا 
مناسبة لتكوين الشكل الداخلى للحشوات الخزفية 
والتيجان الخزفية خلال تصنيعها . 


platinum foil 


التيجان القشرية المصنوعة من السلوفان أو الرقاقات 
المعدنية . 

صفيحة ساخنة 

صفيحة التوسع » صفيحة توسيع 
طبيقة تقويمية تشتمل على صفيحة قاعدية منقسمة إلى قسمين 
مثبت بينهما لوب محلزن يباعد بين الجزئين وبالتالي يضغط 
على الأسنان . 
صفيحة تغطي جزءاً من الأسطح اللسانية لتيجان الأسنان 
الأماميةفي الفك السفلي مع اللثة اللسانية » تستعمل لوصل 
ودعم أجزاء البدلة السنية الجزئية . 

صفيحة فموية » الغشاء الشدقي البلعومي 


buccopharyngeal membrane 


plate , hot 


plate , expansion 


plate , lingual 


plate , metal 
plate, oral = 
plate , orbital صفيحة حجاجية‎ 

أحد الناتئين الجبهيين اللذين يكونان قبوة الحجاج . 


صفيحة حتكية plate , palatal‏ 
صفيحة عظمية مسبقة التصنيع plate , prefabricated bone‏ 


صفيحة تثبيت » صفيحة استقرار plate , retention‏ 
1- أساس أو قاعدة للسدادة . 


2-أي طبيقة تثبيت تقوبمية . 


plate shears مقراض الصفيحة‎ 
plate , simple صفيحة بسيطة‎ 


صفيحة قاعدية لاتثبت عليها أسنان » تستعمل عادة لحمل 
المواد المشعة مثل الراديوم وذلك للعلاج بالراديوم وغيره من 
العلاج ا : 

plate , split = expansion plate صفيحة مشقوقة . صفيحة‎ 


منقسمة = صفيحة التوسع » صفيحة التمدد 


4 


3 A 


5-5 


EOE 
plate , spring صفيحة رفاصية » صفيحة مرنة‎ 


صفيحة سنية تعتمد في استقرارها وثباتها في الفم على مرونة 
المادة المصنعة منها » وذلك بضغطها على الأسنان الداعمة . 


plate , stomodeal = 


+ 


صفيحة فموية أولية » صفيحة فموية 
بدائية = غشاء فموى بلعو مى buccopharyngeal membrane‏ 
ك کے 


صفيحة مححمية plate , suction‏ 
صفيحة سنية تستقر بالفم بواسطة الامتصاص أو التفريغ أو 
الضغط الجوي . 


صفيحة تجر يبية plate , trial‏ 
صفيحة سنية مؤقتة من مادة لدنة أو شمع » تستعمل لتثبت 
عليها الأسنان الاصطناعية أثناء تجربتها في الفم »في مراحل 
تصنيع البدلة السنية . 
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ضمادة . رفادة pledget‏ 
قطعة صغيرة مضغوطة من القطن الطبى أو الكتان أو 
الشاش أو الإسفنج على شكل كرة ة تستعمل لتطبيق الدواء . 


ر فادة قُطنية pledget , cotton‏ 
(لاحقة) شلل -plegia‏ 
متعدد الأشكال pleomorphic‏ 


يوجد على أشكال عديدة ومتميزة 
عه بر له عد ووم 


ورم غدي متعدد د الآشنکال pleomorphic adenoma‏ 


رمغي ليفي م متعدد = pleomorphic fibroadenoma‏ 
الأشكال - ور 3 عُدي ليفي adenofibroma‏ 

ورم غدي لعابي pleomorphic salivary adenoma‏ 
متعدد الأشكال 

تعدد الأشكال pleomorphism‏ 

غشاء الجنب الجنبّة pleura‏ 


غشاء مصلي يبطن الصدر ويكسو ويحيط الرثتين. 


جو فالجنبة pleural cavity‏ 
فجوة بين الحنبة الداخلية المتصلة بالرئة والحنبة الخارجية 
المتصلة بجدار الصدر . 

جا امان pleurodont‏ 


ذو أسنان ملتصقة بجانب السنخ العظمي أو بجانب الفك . 


ضفيري » ضفيري الشّكل plexiform‏ 
مشابه أوجائل الضصغيرة 

چ و البلاستيك plexiglas‏ 

ضفيرة »شبكة plexus‏ 


شبكة من الأعصاب أو الأوعية الدموية أو الأوعية اللمفية . 


ت و 3 
صر ة plexus , carotid SLR‏ 
ام سے لي 
e‏ ة عنقية 2 ضفيرة ة رقبية plexus , cervical‏ 
ضفيرة نة plexus , dental‏ 


شبكة من الألياف العصبية حول جذورالأسنان ؛ شبكة 
الألياف الحصبية في الفك العلوي (الضَفيرة السنية العليا) 
في فرق العصب الفكي الجلبري اوي لفك التتتفلي 
ا لس ية السفلية) هي فروع الحَصّب السني السفلي 


الضفيرةٌ الو هة plexus , facial‏ 
ضفيرة من الأعصاب حول الشريان الوجهى . 
الضّفير ة اللسانية plexus , lingual‏ 


ضفيرة من الأعصاب حول الشريان اللساني . 
الضفيرة الفكية العليا » ضفيرة افك 
العلوي 

إحدى الضفائر العصبية حول الشريان الفكي العلوي 

الخارجي والشريان الفكي العلوي الداخلي . 


plexus , maxillary 


مدو اا دة 
مسندة من رقاقة بلاتينية » تطبق على سطح النموذج المحضر 
لتاج أو لحشوة ثم يوضع مسحوق الخزف المبلل على 
سطحها » ويخبز في الفرن لينتج التاج الخزفي أو الحشوة 
الخزفية . 

(سابقة) مُسطح مُبطح > واسع 

تَقَلطح القاعدة 

مفلطحالّرأس 


platinum matrix 


platy- 
platybasia 
platycephalic = platycephalous 


تفلطح الرس 1 platycephaly‏ 
تسطح الرأس 1 platycrania‏ 

3 النّسان platyglossal‏ 
ا platyopia‏ 
مُقَلطح الوجه platyopic‏ 
عريض الآنف ٠‏ أفطس platyrrhine‏ 
العضلة الممطيحة العضلة الجلديّة للعثق platysma‏ 


العضلة الجلدية للعنق 
و ااا م 


platysma muscle 


ا platystaphyline‏ 
ذو حنك عريض و مسطح 
تسطح القذال = platystencephalia = platystencephalism‏ 
platystencephaly‏ 
مسطح الر أس platystencephalic‏ 


ذبحة بلاوت » خُناق بلاوت = 
ذبحة غشائيّة كاذية acute ulcerative tonsillitis‏ 
نسبةإلى ه .ك .بلاوت » HKP1aut‏ « 1858 - 1928 « 
طبيب ألماني . 
التهاب اللثة لبلاوت وفنسان 
التهاب اللثة التقرحي الحاد 
نسبةإلى ه .ك .بلاوت « HKP!aut‏ « 1928-1858 « 
طبيب ألماني ج .ه . فينسان J.H. Vincent‏ «1862- 
0 » طبيب وعالم جرائيم فرنسي . 
مُنحني السرور » مُنحني الابتهاج 
1-مُنحني الإطباق الذي يتطابق مع الخط ا حدب باتجاه 
الأعلى » عدا في منطقة الأرحاء الأخيرة »في مّقطع 
عرضي مستعرض . 
2-مستوى الإطباق الموافق للوضع الوحشي المتجه نحو 
الأسفل للأسطح الإطباقية للأرحاء أكثر من الوضع المتجه 
نحو الأعلى . 


Plaut's angina = 


Plaut-Vincent’s gingivitis = = 


acute ulcerative gingivitis 


pleasure curve 
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رردية تكفيف حوافي الشريط 
تستعمل لتشكيل وانطباق محيط الأطواق . ويوجد منها 
العديد من النماذج ؛ مثل زردية آدم (Adam's pliers)‏ 
وهي زردية ثقيلة ذات طرفين مستدقين يكونان حين 
الققلاقهما همذ أربعة جوانب . 
رَرديّة تشكيل الشريط . زردية 
تعديل الشريط 
أحد أنواع الزرديات يستخدم في تشكيل أو شد الأطواق . 
زرديّة خرم الشريط 
زردية تزع الشريط 


pliers , band contouring 


pliers , band-forming 


pliers , band pinching 


pliers , band removing 


تستعمل لتزع الأطواق التقويمية عن الأسنان . يوضع الطرف 

الأطول على السطح الطاحن للسن » ويرفع الطرف الأقصر 

الطوق من حافته العنقية . 
زردية قَطع الشريط 

زردية تستعمل لزع الأطواق التقويمية عن طريق قطعها . 
زردية ال حنى »زردية اللى 
زردية منقارٌ الطائر 

ماثلة لزردية ثني السلك بزاوية ولكن بطرفين دقيقين . 


pliers , band splitting 


pliers , bending 
pliers , bird beak 


زردية تر الحاصرة pliers , bracket removing‏ 
ممائلة لزردية نزع الطوق تستعمل لتَرّع الحاصرات التقويمية 
الملتصقة بالأسنان . 

pliers , clasp bending زردية حني المشبكة‎ 


انظر التيجان والجسور (Crowns and bridges)‏ . 
زردية عنقيّة » زردية الطوق » pliers , collar‏ 
زردية تكييف الحواف 
زردية تكفيف الحوافي 
E REA ES‏ 
أنف مقعر تستعمل لتشكيل حواف التيجان المعدنية 
والأطواق المعدنية وإحكام انطباقها على الأسنان . 

ملقط القطن 
أداة تستعمل للإمساك بالمواد » وتشتمل على فكين أو 
منقارين لهما مقبض ؛ يكونان أحياناً مزودين بأداة غلق أو 
أداة تثبيت لاستمرار إمساكهما للمادة خلال تطبيقها . 

ملقط القطن والضماد 

ملقط لفافات 7 

وكرات القطن 

َريّةتَرْعاالشريط 

والتاج 


pliers , contourin 


pliers , cotton 


pliers , cotton and dressing 


pliers , cotton pellets and rolls pliers 


pliers , crown and band removing 


سے ل س 1 
ثنية » طية » نجعيدة »جيب 


الضفيرة الأنّفيّة الحنكية 
ضفيرة من الأعصاب الألفية الحتكية فى الثقبة القاطعة . 
الضفيرة الجناحية ْ 
ضفيرة وريدية تصاحب الشريان الفكي خلال العضلات 


plexus , nasopalatine 


plexus , pterygoid 


الجناحية 
لني * ا ي 
ضفيرة شمسية plexus , solar‏ 
ر ا 
ضفيرة وريدية plexus , venous‏ 


بالنسبة للضفائر الوريدية » انظر ضفيرة (كا×ه۲1) . 
ضفيرة راشكوف (فى الحليمات السنية) plexus of Raschaw‏ 
plica = fold 7‏ 
تتعلق بالطية التشريحية في التجويف الفموي . انظر تحت 
طبة (1010) . 1 
العاج المتغضن »ية عاجية 
شكل من العاج مكون من طيات مركبة » يوجد في أسنان 
الزواحف وبعض الأسماك . 
عاج متغضن ٠‏ لنية عاجية نوع 
من العاج المجعد مكون من طيات مركّبة يوجد في أسنان 
الزواحف وبعض الأسماك . 
1-رردية مطواة 
2-ملقط ˆ 
كلابات صغيرة أو ملاقط ذات فكوك بأشكال مختلفة » 
على حسب الغرض المصممة من أجله » تستخدم للإمساك 
بأشياء صغيرة أو لثني أو قطع شرائح معدنية أو أسلاك 
معذنية . 


plicadentine = plicidentine 


plicidentine = plicadentine 


pliers 


زردية آدم pliers , Adam's‏ 
زردية ذات فكين مُستدقين صلبين » يشكلان هرماً ذا أربعة 
حرا ا اه بعر هکم ليد تمدن 
الطبائق التقويمية النزوعة » ولثنى وتشكيل مشبكات رأس 
السهم المعدلة . ۰ 
ازردية ة أجل لتّني السّلك» 
رردية ثني السلك لآنجل 
زردية بفكين قصيرين » أحدهما قمعي والآخر هرمي » 
تستعمل لثني الأسلاك القصيرة والنوابض . 
رردية تزع الشرب يط الأمامي pliers , anterior band removing‏ 
زردية حني الرقاص 
والقوس 


pliers , Angle’s wire-bending 


pliers , arch and spring bending 


زر دية تشكيل ضمة رأ أس pliers , arrowhead clasp forming‏ 


أس السهم في الطبائق 
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زردية ذات تلن مسطحتين » تكونان متوازيتين حينما 

تمسكان بسلك تقويمي » تستعمل لجعل الأسلاك مربعة أو 

مستطيلة وتكوين أشكال نغاذج أخرى كالعرى أو الْمنحنيات 

أو الأفواس بمثل هذه الأسلاك التقويمية . 
رردية متعددة الأغراض 

انظر زر دية آدم (Adam's pliers)‏ . 
زردية وينجارت 


pliers , universal 


pliers , Weingart’s 


أداة تشبه زردية هاو (11615م 0۷'s‏ 8) وتتميز بطرفين مستدقين 


عو 


pliers , wire and clasp bending رر دية حنى السلك‎ 
٠ والمشبكة‎ 

pliers , wire bending دة حنى السلك‎ 96 

Pliers , wire cutting زردية د السلك‎ 

حشو بالرصاص 2 ترصيص plombage = plumbage‏ 
سباك 

1- سدادة » ضغط » يسد. حشوة plug‏ 
كتلة تسد فتحة . 


2- القايس » أداة لتوصيل الكهرباء . 

مثاقب إنهاء ذات أسنان متقاربة 
مثاقب من مختلف الأشكال لها أكثر من 8 شفرات ثابتة لا 
تتغير 4 تستعمل للتثليم أو للتنعيم والإنهاء و 


مدك » مكثف .أداة رص أو حشو plugger = condenser‏ 


plug finishing burs 


لا تسمية قدية ) 

1- أداة يدوية » ثنائية الطرف أو مزدوجه الطرف عادة » 
طرفها مستدير الشكل أو بيضوي الشكل » إما أن يكون 
مسنناً أو مستويا أملس يستعمل لضغط وتكثيف الأملغم 
داخل الحفرة ا حضرة فى السن . 

أده وده ذإ طرف ا وتكثيف مادة 

الكوتابركا داخل قناة الجذر . 
ضاغط الملغم = مكثف الْملعَم › 
مدك الملغم amalgam condenser‏ 

أداة لدك ورص الأملغم داخل الحفرة السنية . 

مدك أتوماتيكى 
أداة حشو لر صر وتكثيف المادة من خلال تطبيق قوة تترجم 
إلى ضربة حينما يتحرر النابض إما بواسطة الضغط اليدوي 

أو بواسطة وصل أداة الحَشو با محرك السنى . 

مد كهرطيسي 1 
ا حهوام مم كل يعمل القررنات رك رة 
الانصال والانقطاع السريع الناتع عن قوة كهرومغناطيسية . 


plugger , amalgam = 


plugger و‎ automatic 


plugger , electromagnetic 


pliers , crown forming زردية تشكيل التاج‎ 

زردية التاج 

زردية تزع التّاج 

pliers , crown stretching - ر دية شدالتا‎ 

الرردية مسطحة الأنف . زردية مسطحة الرأس 2056 pliers , flat‏ 
أداة لها فكان أو منقاران » برأس مسطح . 


رردية الذهب 


pliers , crown 


pliers , crown removing 


pliers , gold 

زردية هاو 
زردية ذات منقارين منبسطين مستويين رفيعين ينتهيان بشكل 
فاصلة (») سطحاهما مسننان ويتقابلان فقط عند 
طرفيهما » تستعمل لربط وثني الأسلاك الرابطة التقومية . 

زردية قطع الرباط والدبوس pliers, ligature and pin cuttings‏ 
تستعمل لقطم الأربطة التقويجية ودبابيس تثبيت القوس . 

زردية تثبيت الربطة pliers , ligature locking‏ 
زردية (أداة) تستعمل في الأسلوب التقويمي ذي الجانبين 
لوی الزياط ا ١‏ 


pliers , How's 


زردية الرباط الجراحى pliers , ligature‏ 
زردية حنى العروة pliers , loop bending‏ 


زردية غلق العروة لنانس » 
زردية نانس لغلق العروة 
أداة ذات أطراف مستدقة رفيعة ومستوية تستدق تدريجيا 


باتجاه أطرافها وتستعمل لتكوين العراوي السلكية متوازية 


pliers „, Nance loop closing 


الجانب 

زردية مارثيو pliers , Marthew's‏ 
زردية ثنى السلك ذات منقار قمعى ينغلق داخل طرف 
ا 2 


002 
زردية مسك الدبو س ٠‏ زردية حمل الوتد pliers , pin holding‏ 
زردية تزع الشريط 
الل 


زود دات الت :طويل +ززدية دات زان طويل 


pliers , posterior band removing 


pliers , snipe 
nosed 
. زردية ذات طرف مسطح مربع الأنف تستعمل لثني السلك‎ 
pliers , spring-forming زردية تشكيل الرفاص » زردية تكوين‎ 
النابض‎ 
زردية لثني السلك التقويمي تتميز بطرف قمعي والطرف‎ 
. الآخر هرمي الشكل‎ 
رَردية الشد > زردية التوسيع‎ 
أداة فكاها يشبهان المطرقة والسندان ؛ تستعمل لتوسيع‎ 
. الأطواق والمسندة‎ 
١ زردية تويد لثني القوس‎ 


زردية ثني القوس لتويد 


pliers , stretching 


pliers , Tweed’s arch bending 
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(سابقة) رئتان »3 

هوائي وتي »غازي 
متعلق بالهواء ا 

ر اق هوا ائئي > محشاء بالهواء المضغوط pneumatic condenser‏ 
أداة حشو تعمل بالهواء المضغوط وأكثر ما تستعمل فى حشو 
الذهب اللصاق ؛ جهازيولد قوة مقننة لعمل ضربات 
ا جه هرا جب ماك ن لرا 
pneumatic appliance)‏ ey”sاMeShir)‏ يحتوي على قبضة 
مستقيمة وقبضة ذات زاوية معاكسة وقطع أخرى لتنظيم قوة 
الضربة . تستعمل أداة ا لشو الهوائية لتكثيف ورص رقائق 
الذهب أو الأملغم اللدن داخل الحفرة ا حضرة في السن . 


تنفس .هواء أوغاز 


pneum- , pneumo- 


pneumatic 


کون الحجيرات الهوائية pneumatization‏ 
کون الحجيرات الهوائية الجيبى pneumatization , sinus‏ 


المكورة الركويّة (جراثيم) » مكورة 
الالتهاب الرئوي السبحية 


122116111110000115 = 


Streptococcus pneumoniae 


التهاب الرئة »ذات الرئة pneumonia‏ 
الر بح الصدرية »استروا اح الصّدر pneumothorax‏ 
استرواح الجنبة ٠‏ 


وجود هواء أو غاز في التجويف الجنبي . 
(لاحقة) تفس » نوع التنفس 
[مختصر] شو كة أنفية خلفية PNS = posterior nasal spine‏ 
جيبةٌ.فجوةء جراب 
فراغ مرضي غير طبيعي يتكون بين جذر السن واللثة .]عكاءهمم 
انظر جيبة دوا عم السن (Periodontal pocket)‏ . 
جب متراكب ‏ جيبة معقدة 
1 جيب حول سني يصيب أكثر من سطح للسن »لکن 
لوي راج عا مان EE‏ 
2 - جيب حَلزوني يبدأ من ثقطة ثم يدور حول السن . 


-pnoea , -pnea 


pocket , complex 


جبة مر رة compound‏ و pocket‏ 
جيب حول سني د يصيب سطحين أو أكثر للسر: : 

pocket , deepening of الجيبّة‎ EEE 

pocket , depth of عمق الحيبة‎ 


عمليات إزالة الجيبة 
أساليب أو طرق تستخدم لإزالة الجيوب اللثوية وإعادة 


pocket elimination procedures 


الميزاب اللثوي إلى عمقه الطبيعي . 
جيبة كاذبة pocket , false‏ 
انظر جيبة دو اعم السن (Periodontal pocket)‏ . 
الجيب اللثو ي » pocket , gingival = periodontal‏ 
جيبة لثور ية pocket‏ 


plugger , finger 
plugger , foot 
أداة حش وتشبه القدم » يكون طرفها العامل بزاوية قائمة مع‎ 
. الساق » ويستعمل فى تكثيف ور ص وإنهاء رقائق الذهب‎ 

مدك اذهب 1 

أداة بأشكال مختلفة » مصنوعة من الفولاذ المعالج بأطراف 
تكون عادة مشرشرة » تستعمل لإدخال وتكثيف ورص 
رقائق الذهب داخل الحفرة السنية . 


plugger , gold 


مدك يدو 8 plugger , hand‏ 
: أداة تستمد القوة المستخدمة فى تكثيف ور ص المادة » من 


مدك عكسىّ plugger , reverse‏ 
أداة حشوذات فعل خلفي تستعمل على الأسطح الوحشية . 
مدكاقناة الجذر plugger , root canal‏ 
تر طض »إسباك 
رصاص أسود > جرافیت 
لسم الرصاصي 
متلازمة بلامر » ثینسون 
نسبة إلى ه .س .بلامر < H.S.Plummer‏ « 1847 -1936 « 
طبيب أمريكى ؛ ب .ب .فينسون ۰ ۴.۴.۷1۸01 » 1980 - 
9 » جرا اا يكي . 
متلازمة يصاحبها تضخم الطحال وفقردم عوز الحديد تتميز 
بشروخ وتشقّق زاوية الفم والتهاب واحمرار اللسان الذي 
يكون أملس ومؤلماً مع ضمور الحليمات وضمور الغشاء 
الخاطي الفموي والبلعومي وصعوبة بالبلع ويكون الجلد 
8 
رافع » لبوق المرّبل 
زيادة ثخانة الجزء الشفوي من البدلة السنية من أجل إعادة 
الشفة أو الشدق الغائرين إلى الوضع الطبيعي . 
بروز جناحي » استطالة جناحية › 
مُربّل = رافع الشفة »مبرز الشفة 
لربل : شيء يوضع في الغم لإظهار الخد الغائربمظهر ربيل 
أو ريأن » حشو الخد . 
ما يضاف إلى الجناح الشفوي للبدلة السنية أو السدادة 
للحفاظ على الخدين والشفة الغائرين فى وضعهما الطبيعى . 
[مختصر] ميثاكريلات PMMA = biaHethyiinethad ê‏ 
عديد الميثيل 
انظر ميثيل ميثاكريلات عديد الميثيل 


. (Polymethylmethacrylate) 


plumbage = plombage 
plumbago = graphite 
plumbism = lead poisoning 


Plummer-Vinson’s syndrome 


plumper 


plumper = lip plumper 
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pocket , suprabony 


الجيبة فوق العظم 


نوع من الجيب الحقيقي حول السني تبقى قاعدة الجيب فيه 


فوق مستوى العظم السنخي . 
جيبة 5 حقيفة pocket , true‏ 
انظر جيب دوا اعم السن (Periodontal pocket)‏ . 
متسبار فاس الجيب › = pocket measuring probe‏ 
1 سان اب pocket probe‏ 


8 


الجية الحقيقية لدوا ا 
زيادة مرضية في عمق الأخدود اللثوي المحيط بالسن بسبب 
EN‏ الجر لعفي 

الذُقينى 3 القطة الذقنية الأمامية pogonion‏ 
اة( اة الأكثر تقدما على الخط المنصّف للفك 
السفلي ؛ وهي علامة سيفالومترية على المستوى السهمي 
المنصف تقع على أكثر النقاط أمامية على الذقن ( الارتفاق 
الذقني ) وهي علامة لقياس الجمجمة . 


bto , true hi 


ذُقيني النسج الرخوة pogonion , soft tissue‏ 
أكثر النقاط الأمامية تقدما على الحد الخارجي للنسيج الرخو 
CIT‏ 
بقة) کل تبقع »؛ تغير ٬‏ تباین poikilo-‏ 
تبقع الميناء » تبقع 026 2 تلطخ الميناء » poikilodentosis‏ 
ترقيش الأسنان 
نُقطة . طرف » نهاية »قمع . وكّد » رأس . تُميعة point‏ 


الطارف الكدني لقم ما بقعة صغيرة أي تهنانة دة 
لشيء ما عند التقاء كل أسطحه ؛ موقع الاقتراب من السطح 
عند مكان معين » كما في اقتراب وتجمع القيح بالقرب من 
السطح في مكان مُحدد في حالة الخراج ؛ أو علامة 
سيفالومترية أو علامة لقياس الجسم البشري . 

2- رأس ساحل أو ثاقب 
طرف مستدق أو نهاية حادة لأداة أو شىء آخر . 

النقطة «أ) = النقطة تحت الشّو كة »© point "A'"' = dubépinaÎ‏ 


راس ساحل point , abrasive‏ 
تة ماصة point , absorbent‏ 
قمع أكرر يلي point , acrylic‏ 
اأنقطة السنخية = = در وة النتوء point , alveolar = prosthion‏ 
السنخى 
النقطة التي تتوسط القاطعين المركزيين على القوس السنخية 
الل 


ازدياد في عمق الأخدود اللثوي دون امتداد التغيرات المرضية 
ا ا 
الجيب تحت العظمى › 


pocket , infrabony = intrabony 


pocket 


جو فم ا 
الحيب IT‏ ر pocket , interradicular‏ 
اتيت داخل العظمى = = pocket , intrabony‏ 
الجيب تحت العظم infrabony pocket‏ 
جيب حقيقي حول سني تقع قاعدة الجيب فيه تحت مستوى 
العظم السنخي . 


جيبة داخل الفم » الحيب ن ضمن الفم pocket , intraoral‏ 
(فى جراحة الفم التجميلية) : إحداث جيب داخل الفم 
لتعويض الحيط الوجهي في حال فقدان أو غياب جزء كبير 
من الفك السفلى . 

ملقط توسيم الجيبة 
انظر أدوا ات الأنسجة الداعمة (Periodontal instruments)‏ . 

يار قياس الحيبة » مسبار 

تحديدعمق‌الجيب ٠‏ 
مسبار كليل مدرج لقياس عمق الجيوب اللثوية حول السن 
اتظر مسبار الأنسجة الداعمة (Periodontal probe)‏ . 

جيبة دواعم السن pocket , periodontal ٤‏ 
تعمّق مرضي غير طبيعي للميزاب اللثوي يرافق مرض 
الأنسجة الداعمة . الجيب الكاذب حول السنى هو أحد 
الجميوب حول السنية ينتج عنه تضخم اللثة الحرة في حالة 
الالتهاب اللثوي ؛ والجيب الحقيقي حول السني هو أحد 
المرتبطة ويرافق التهاب الأنسجة حول السنية . 


pocket , marking tweezer 


pocket measuring probe 


الجيبة الكاذبة لدو اعم الس“ pocket , false periodontal‏ 
تعمّق الأخدود الَلثوي الناتع عن تضحّم اللثة الهامشية عند 
التهابها . 

pocket probe مار اة‎ 

ر اة pocket probing‏ 
قوق اب اما ای 

عمليات إر جاع الحيب pocket reduction procedures‏ 


إجراءات رد وإعادة الجيبة 
طرق أو أساليب تستخدم لتقليل عمق الجيب وليس من 
الضروري إعادة الميزاب اللثوي إلى عمقه الطبيعي . 
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الحدوث الفعلى للألم » وذلك عند اختبار حيوية لب السن 
بالتيار الكهربي . 

النقطة الوجنية point , jugal = jugale‏ 
نُقطة قياس الجمجمة عند الزاوية المتكونة من التقاء الحافتين 
الفكية العليا والماضغة للعظم لوجنى . 
٠‏ الك اماي 


point , mandibular 


نقطة محلين الحتكية point , Meglen's palatine‏ 
درجة الانتصهار »نقطة الاتصهار point , melting‏ 


point , mental = gnathion = 050210258 = الثقطة الذقنية‎ 


النقطة الفكية = الشامخة الذقنية 


point , metopic - مقطب‎ 
point , nasal = nasion الثقطة الأنفة‎ 
point of entry نة الدخول‎ 


موضع تشريحي على وجه ا مريض › يوجه إليه مركز الأشعة 
السينية بحيث تنفذ الأشعة إلى مركز الفلم الشعاعي بفم 


المريض . 
نقطة ال point, ossificaton‏ 
مسحل كُمَثْر ي point , pearshape‏ 
نقطة ضط point , pressure‏ 


نقطة التماس الدانية point , proximate contact‏ 
تقطة تماس وتلامس أسطح الأسنان الملاصقة . 
رأس مستدير 
النقطة'9" . النقطة السينية = 
مركز السرج التركي 
تظهر في الصور الشعاعية الجانبية للجمجمة . 


3 


point , round 


point ''s'' = sella turcica 


8 
0 


ميعة نه 1 

قمع دقيق من الفضة يستخدم في شو قناة الجذ بعد َع 
لم لسن .+ 

النقطة فوق الأنف = المقطب 08زدامه = 


¢ ور ٤‏ 1 
راس مبترى » راس مخروطي 


point , silver 


point , supranasal 


point , tapering 


نقطة الإيلام point , tender‏ 
ر أس دو لابى point , wheel‏ 
موف 2 مُسعدق 2 مُدَيّبِ »ذو نهاية دقيقة pointed‏ 
مو شر 2 رة هة pointer‏ 


المشيرة اللقّميّة لقوس 
الوّجه . المؤشر اللقمى 


خط بواريبيه 


pointer , condylar-on face bow 


Poirier's line 
« P.J.Poirier « 1907-1853» نسبة إلى ب ج .بوارييه‎ 


انه فة 
الزاوية المتكونة عند التقاء ا 
جدران من الحفرة ال محضرة في السن ؛ تسمى الزوايا النقطية 
للحفرة بحسب أسماء الجدران المكونة لها ؟»مثل زاوية 
نقطية وحشية شدقية لبية أو زاوية نقطية لثوية لسانية 


point angle 


من السن أو ثلاثة 


مجورلة : 
النقطة «(ب)= النقطة فوق الذقينى point "B'"" = supramentale‏ 
انظر النقطة الذقنية الأمامية («هن«هعه۴) » انظر أيضا الملحق 


(Appendix 7)7‏ . 
نقطة الغليان » درجة الغليان point , boiling‏ 
نقطة بولتون point , Bolton’s‏ 


مسحل برعمئ point , bud‏ 
تقطة المسند الم ركزي 
نقطة سيفالومترية , نُقطة قياسات 
الجمجمة 
أية نُقطة متميزة أوعلامة على الجمجمة تحدد قياسات 
الجمجمة 


point , central-bearing 


point , cephalometric 


ر أس راص »را أس point,condenser= condenser nib‏ 
مكثف » طرف الرا ص . رأس أداة الحشو 
رأس أداة الرص تستخدم لضغط مادة الجشو داخل الحفرة 
ا محضرة فى السن . 
نقطة النّماس ء نُقطة التلامس › 
منطقة التماس contact area‏ 
تُقطة أو منطقة على سطح ملاصق لسن » تتلامس مع 
E 57‏ يله ا 3 
E‏ ا المنطقة ET‏ لسن مجاور . 


point, contact = 


نقظة الا convenience‏ و point‏ 
ئقطة قحفكّة point , craniometric‏ 
إحدى العلامات على الجمجمة تستخدم في قياسات الجمجمة 
أو علم أبعاد الجمجمة 
مسحل أسطوا اس point , cylinder‏ 
مسحل شعلئ point , flame‏ 
نقطة النخهد point , freezing‏ 
د 4 


point , gutta-percha 


نقطة المحور الي متعلق 
بالفك السفلي (Mandible)‏ . 


راش تُمْعي مَعكوس 


نقطة إثارة ؛ تقطة التهيج a‏ 
معدل القراءة التى يشعر 


point , hinge-axis 


point , inverted cone 
point , irritation 
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حافة البدلة السنية ويشمل سطحه الحتكى ؛ الجزء من قاعدة 
البدلة السنية الذي يكون مصقولاً وناعماً ويشمل السطح 
الشدقي والسطح اللساني للأسنان . 
صقل »تلميع »جلو 
عملية تلميع وصقل آلي بالاحتكاك لأسطح البدلة السنية أو 
الصبة المعدنية لجعلها لامعة وناعمة . 
فرص الص لصقل الساحل 
ماكنةٌ الصّقل المخبرية 
عَجَينةُ الصقل . مَعجون الصقل 
مزيج من جزيئات ناعمة ساحلة يحتوي على مواد رابطة » 
ومواد ذات نكهة » ومواد ملونة تستعمل لتنظيف وتلميع 
وصقل أسطح الأسنان والحشوات الترميمية مصطلح عجينة 
واقية (Prophylactic paste)‏ لاينصح باستعماله في هذا 
المقام. 
شريط الصّقا 
انظر الشريط الساحل (Abrasive strip)‏ . 
قح > حبوب اللقاح غبار الطلع »طلع ؛عكبر 
نتاج من الأزهار ينتقل بالهواء » يسبب تفاعلات إرجية لدى 
بعض الأشخاص الذين لديهم القابلية لذلك . 


polishing 


polishing abrasive disc 
polishing machine , laboratory 


polishing paste 


polishing strip 


pollen 


تعداد حبو ب اللقاح (الطلع 1 pollen count‏ 
نشت ور چن عدو حيرت ا چ في اجن 

(سابقة) التعدد » الغزارة poly-‏ 
مصطلح يعني كثير جد ا أو يصيب العديد من الأجزاء . 

حَمضر متعدد الا کر يليك polyacrylic acid‏ 


حمض متعدد يتكون نتيجة بلمرة حامض الأكريليك ؛ 
يستعمل فى حالة سائلة كمحلول مائى 40/ فى إسمنت 
الأيوثوهر الرجاجى وإنسقت الونك متعدة الكري و سات : 

مضادات حيوية دة 

مراهم المضادات الحيوية المتعددة = 

معاجين المضادات الحيوية المتعددة 

مرهم معجون يحتوي على أكثر من مضاد حيوي › 
ويستعمل في تطهير قنوات الجذور المتعفنة خلال علاج أقنية 
الجذور . 

التهاب الشرايين العَقد المتعدد 

متعددالكربونات 1 
مادة تتلدن بالحرارة تحضر من حمض الكربونيك تستعمل 
لإنتاج أشكال التيجان بطريقة الحقن داخل القالب أي 
القولبة بالحقن . 

إسمنت متعدد الكربوكسيلات 


polyantibiotic 


polyantibiotic creams 


polyarteritis nodosa 


polycarbonate 


polycarboxylate cement 


الخط الذي يصل ما بين النقطة اللامية (ل اه (لمدا» 
والسطة الأنفية (Nasion)‏ (الأنيفى) 


سم »ذيفان poison‏ 
أية مادة تتسبب حينما تمتص داخل أجهزة الجسم الحي » في 
أذيته وتهدد حياته . 

تسم ا تسمیم poisoning‏ 

سام »سمي poisonous‏ 

استقطاب »› قَطو ب polarization‏ 


polarized cell 1‏ 
التهاب سنجابيّة النُخاع (شّلل الأطفال) 
مرض فيروسي حاد يصيب أحيانة الجهاز الحصبي المركزي » 
يترافق بالشلل ويمكن الحد من انتشاره بواسطة اللقاح . 
- يَصفُل »صقل .جلي 
يقة لجعل السطح ناعماً ولامعاًعاكساً للضوء من أية 
زاوية » وذلك بواسطة إعادة توزيع ذرات السطح كطبقة 
عديم الشكل تعرف بطبقة بيلبي )Be1by”s laye‏ تظهر 
الفائدة المرجوة من هذه الطريقة باستعمال المواد الساحلة » 
التي تبتدئ بالمواد الأخشن ثم تستبدل من الخشن إلى الأنعم 
حتى تزول كل الخدوش وتصبح كل جزيئات السطح 
متراصة فى نفس الاتجاه وتعطى أقصى درجات اللمعان 
للسطح المراد صقله . ۰ 
2- مادة الصقل 
فرشاة صقل 
فرشاة ممت لكي تت ب ارك الي لاستعجالها في 
صقل وتلميع الحشوات المصبّوبة والتيجان والبدلات السنية 
أو الأسنان . 
دولاب الصّقل 
دولاب صقل صمم ليثبت على محرك الختبر » مصنوع من جلد 
لدن ناعم أو لباد أو قماش »يستعمل في تلميع وصقل 
المعدن والأكريل . 
EE‏ 
السطح الصقول 
سطح من البدلة السنية » يلامس الشفتين » والخدين » 
واللسان » يكون عادة مصقولاً » ماعدا عند الأسطح 
الإطباقية ؛ كلما إرتفعت درجة صقل السطح ولعانه » كلما 
انخفضت قابلية الأجسام الغريبة للالتصاق بسطحه . 
البدلة السنية ذات السطح 
المصقول 
الجزء من سطح البدلة السنية الممتد في الاتجاه الإطباقي من 


poliomyelitis 


polish 


polish brush 


polish wheel 


polish , dental 


polished surface 


polished surface denture 
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polymer , uncured 


بلمر غير مصنع » راتين غير مصنع 


مبلمر » متبلمر › بلمر ي polymeric‏ 
بلمرة polymerism‏ 
تماثر . مماثرة › بَلمرة polymerization‏ 


1- العملية التي يتم فيها اتحاد جزأين أو أكثر من نفس المادة 
لتكوين بلمر »أي تبلمربنية ذات ذرات متمائلة » 
لتشكيل مركب متبلمر » وبذلك تتكون بنية مركبة من عدة 
جزيئات مفردة من نفس المادة » الوزن الجزيئي للمركب 
ديد يعادل عدو الأروان ی ات ا 

2- تصلب مزيج من مسحوق متبلمر وسائل وحيد التماثر 
لتكوين الراتين الأكريلي . 

بَلْمَّرة الراتين 1 
متعدد بولي ميثيل 
سيشاكريلات 

مسحوق أكريلي يتكون بواسطة بلمرة للميثيل ميثاكريليت » 
ويستعمل في تصنيع أسنان الراتين الأكريلي » وقواعد 

البدلات السنية . 

كرية بيضاء متعددة النو polymorphonuclear leucocyte J‏ 
انظر خلايا الدم البيضاء (White blood cells)‏ . 


polymerization , resin 
polymerize 


polymethylmethacrylate = PMM 


متعدد الشكل . متعدد الهيئات polymorphous‏ 
متعدد الأعصاب polyneuric‏ 
التهاب الأعصاب polyneuritis‏ 


التهاب كثير من الأعصاب في نفس الوقت . 
أرأل » كور الآمّْان 1 
رأل » كثارة الأسنان 

حالة من زيادة في عدد الأسنان عن الحد الطبيعي . 


polyodont - 2 
polyodontia = 12 


متعدد العظام polyostotic‏ 
يصيب العديد من العظام . 
سلبلة polyp = polypus‏ 


غو أو ورم ذو عنق نشأ من الغشاء المخاطي . 
غشاء البوليب المعثق « = membrane polyp , pedunculated‏ 
بوليب ذو عق مر جل معثق pedunculated polyp‏ 
متصل بالخاطية بواسطة عق أو ساق رفيعة . 
سليلة لبية » بوليب polyp , pulp = hyperplastic pulpiijS‏ 
اللب = التهاب اللب مفرط التشكل 
سَليّلة لاطئة » سليلة عدية العثق » 
سليلة عديمة الساق 
سليلة لها قاعدة عريضة . 


polyp , sessile 


الكربوكسيلات » انظر إسمنت (ا«عممع0) . 


ےر ست 


متعد د التّلون 


polychromatic = multicoloured 


عيادة شاملة polyclinic‏ 
لمعالحة ملف الحالات . 
متعدد الكيسات polycystic‏ 
مكون من أو يحتوي على الكثير من الأكياس . 
الورم ذو تعدد الكيسات polycystoma‏ 
متعدد الأصابع »كثرة الأصابع polydactylism‏ 


شذوذ خلقي » حيث يكون للشخص أكثر من خمسة أصابع 
في يد أورجل . 

تعدد الأسنان 2 رآل > كثرة الآستان polydentia= polyodontia‏ 
زيادة عدد الأسنان عن الحد الطبيعى . 
سيليكون يستعمل في تصنيع مادة السيليكون للطبع . 


polydimethylsiloxane 


متعدد الأسنان polydontia = polydentia = polyodontia‏ 
الإضافية » رأل 
مادة الطبع متعددة الإثير polyether impression material‏ 


انظر مادة الطبع (Impression material)‏ . 


كثير الفكوك »معتلى الفك polygnathus‏ 
متعدد الأسنان العرفاوا ات polylophodont‏ 


ذو تيجان أسنان متعددة الحدبات بشكل عرف الديك . 
متماثر » كثير الذرات » بَلَْمَّر ( مكثور) 
1- مادة كيميائية مكونة من جزيئات كبيرة جدا . 
مركب متكون من اتحاد جزئين أو أكثر من نفس المادة »ما 
يكون جزيئا واحدا أكبر ذا وزن جزيئي هو مجموع الأوزان 
الجزيئية للمادة الأصلية . 
2-( فى طب الأسنان) : العناصر المكونة لمسحوق الراتين 
الأكريلي . 
مسحوق الراتين الأكريلي (المكونات الأخرى في المسحوق 
هي : البادئ » والمواد الملونة » والأصباغ » والمواد الظليلة » 
والملدنات » والألياف العضوية المصبّوغة . والجزيئات غير 
العضوية) . 
لمر ارک 
مصطاح عام لأي من البلمرات التخليقية أو البلمرات 
المشتركة التخليقية المشتقة من حمض الأكريليك ؛ 
وتستعمل كمطاط صناعي أو كلواصق أو كلدائن . 
بلمرمصئّع » راتين مُصنّع 
سن مبلمر » سن راتيني 


polymer 


polymer , acrylic 


polymer , cured 


polymer , tooth 
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جاسرة ا » سن تعويضية » دمية pontic‏ 
اسن الاصطناعية المعوضة للسن المفقودة في الجسر الثابت » 
تحل محل سن طبيعية فقّدت بالقلع » وتقوم بوظيفتها » 
يشتمل الجزء المعلّق على وحدة أو أكثر من وحدة سنية 
مصنوعة من المعدن أو الخزف و الراتين الأكريلي أو بإشتراك 
المعدن ن مع أحد هذه العناصر . 


الشرد نان ال ي pontine artery‏ 
فرع من الشريان القاعدي يغذي القنطرة » انظر مدخل 
قنطرة (5ام20) . 

جاسرة 1 کر تة pontic , acrylic‏ 

جاسرة ة ذهبية ة كاملة 21-0 , pontic‏ 

pontic , 0 جَاسَرةدُهبيّة‎ 


جَاسَرَة سرت تة ةالتمط pontic , jacket type‏ 


جاسرة خر زفية » جاسرة بورسلين pontic , porcelain‏ 


جاسرة اة pontic , sanitary‏ 
جاسرة بعيدة عن اللثة 
- ر يكن 5 
جاسرة حقيقية pontic , true‏ 
خشخاش poppy‏ 
مادة مخدرة 
خز ف porcelain‏ 


ناتم خزفي شفاف يتكون من انصهار الكاؤلين والفلدسبار 
والكوارتز «البلور الصخري» مع معادن أخرى » والعديد 
من الأصَباغ » وتستعمل لتعويض الشكل والوظيفة للسن 
الطبيعية ولعمل الحشوات المصبوبة والتيجان وجاسرات 
الجسور وأسنان البدلات السنية والأوجه التجميلية ؛ ومادة 
اجرف إما أن تكون ذات درجة انصهار عالية أو درجة 
انصهار متوسطة أو درجة انصهار منخفضة حسب درجات 
الحرارة التي تخبز بها في فرن التسخين الكهربائي 
خرف سو 
يحتوي على كمية من أكسيد الألومنيوم لزيادة صلابته . 


porcelain , aluminous 


تاج مرتبط بِالْخَرّف porcelain bonded crown‏ 
انظر تاج (Crown)‏ « خرف (Porcelain)‏ . 
تلب حرفي porcelain , core‏ 


يحتوي على نسبة عالية من الألومينا ليكتسب قلب التاج 
صلابة عالية وظلالية حيث يغطى با تزف ويخبز . 
تاج خز ق porcelain crown‏ 
تاج ذو شرفات خَزفية » 
تاج خزفي الحدبات 
ل له مططع ا كرب وليش ين العدك ,5 


تر سض ا 


خرف سني 


porcelain cusp crown 


porcelain , dentine 


التهاب سمحاق | 
متعددالأسنان » متعدد الإثغار polyphyodont‏ 
1- ذو عدة بزوغات سنية متلاحقة من الأسنان الطبيعية . 
2- حيوان له عدة مجموعات من الأسنان خلال فترة حياته » 
حيث تنمو وتبزغ مجموعة الأسنان لتحل محل الجموعة 
السابقة . 


polyperiostitis 


سليلي الشكل polypiform‏ 
ل التتّكل polypoid‏ 
يشبه السليلة . 
وا السّلائل polyposis‏ 
حالة مرضية تتميز بتكون العديد من السلائل على الغشاء 
ال مخاطى . 1 
ا polypous‏ 
له صفات سليلية أو متعلق بالسليلة (مبزاهم) . 
إفرا اط دوا الى » كثرة العقاقير polypragmasy‏ 
كثير القواطع polyprotodont‏ 
ذو أسنان قاطعة متعددة . 
سليلة polypus = polyp‏ 


عديد السكاري يد polysaccharide‏ 
كربوهيدرات تنتج عند انحلالها عشرة أو أكثر من وحيدا 
السكاريد ليست حلوة المذاق غير ذوابة فى الماء » مثل النشا 

كثرة اللعاب = سّيلان لُعابي 2 : 


2017515119 = ptyalism = 


رو ال = فرط إفراز اللعاب › إلْعاب hypersalivation‏ 
متعدد الأفوا اه » متعدد الفوهات polystomatous‏ 


ذو أكثر من فم ء أو له الكثير من الفتحات . 
متعدد الححارة » متعدد الأحجار 
انظر حجر الار كانسو (Arkansas stone)‏ . 


مواد الطبع متعددة 


السلفات 
انظر مواد الطبع (Impression materials)‏ . 


polystone 


polysulphide impression material 


بو ال » قرط البول polyuria‏ 
كلوريد متعدد الفاينيل polyvinylchloride‏ 
فينيل مبلمر يستعمل على هيئة لدنة كمادة ناسخة . 
مر هم 01 - pomade‏ 
منسب بونت Pont’s index‏ 


العلاقة بين عرض القواطع الدائمة الأربعة في كل من 
القوس الفكية العلوية أو القوس الفكية السفلى والمسافة بين 
الضواحك الأولى والأرحاء الأولى الدائمة فى نفس القوس 
الفكية . 
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وجه خزفى porcelain veneers‏ 
مَس pore‏ 
فتحة دقيقة على سطح خارجي » خصوصاً فتحات قنوات 
الغدد العرقية . 
مُسام pores‏ 
مسام دو قية pores , gustatory‏ 


م ر بي 


عام النّذوق » مسام الذوق 
الثقطة الصماخية › السبيني 
النقطة المتوسطة على الحافة العليا لفتحة القناة السمعية 
الخارجية » وهي واحدة من زوجين من علامات قياس 
الجمجمة ثنائية الجانب . انظر أيضا مستوى فرانكفورت 
)F۴rank fort plane)‏ » انظر الملحلق ر قم 7 )7 (Appendix‏ . 
مسامية »تخلخل » كثرة المسام 
1-حالة بالمادة »مثل المعدن » والخزف » والبلاستيك حيث 
توجد ثقوب دقيقة أو فراغات هوائية على سطحها أو في 
تركيبها الداخلى . ١‏ 
ETE -2‏ مسام أو فرجات أو فراغات هوائية 
داخلية فى الصبات السنية ؛ يوجد سببان لتلك الحالة : 
الأول هرو انى الغازات وإلقاتي كو الاق امو ضعي 
ادن اف لاون معدل الغرين للحن ال . 
مسامية بفعل الضّغط الخَلفي › 


pores , taste 


porion 


porosity 


porosity , back pressure 


مسامية نتيجة الضغط الخلفى 

مسامي »ذو مسام تفوذ porous EE‏ 
ب ذو مسام کر 
2-منفذ للسوائل والهواء . 

porous layers طَبّقات اة‎ 


3 


انامض بقن التلميع 
قبضة أو حامل يستخدم للإمساك بأدوات التلميع السنية . 


لوضع معجون التلميع على الحشوة أو السن . 


ا ب انا 


porte-polisher 


port-wine stain = naevus flammeus = مُلُو ن خمري‎ 
شامة خمرية اللون‎ 
E ر‎ 
e 00 ١ E 
0 
portion , muscular قسم عَضَيّل‎ 
porus مَسم‎ 


المسم السّمعى الظاهر porus acusticus externus‏ 
فتحة القناة الأذنية الخارجية في الجزء الطبلي للعظم 
الصدغي . 


الخزفي وإعطاءه الشكل واللون ككل 5 


ی و 


خزف كان 
مسحوق خَرفي يوضع على السطح الخارجي للتاج ارقي 
خلال عملية الخبز لجعله شفافاً وملوناً كمافى الأسنان 
الطبيعية ؛ 1 


porcelain , enamel 


تاج ذو وجه خز في porcelain - faced crown‏ 
تاج معدني مندمج بغطاء = porcelain fused to metal crown‏ 
خزفی PFM crown‏ 
ا 
(للشكل الجمالي) يسمى أيضاً تاج تجميلي (Veneer‏ 


. CrOWN) 
اسر اس اللو سر‎ 


خرف مَصقول 
مركب خرفي صاف ينصهر في درجات حرارة منخفضة 2 
ويكون تمدده بالحرّارة » وانكماش بالبرودة مماثل لما هو 


porcelain , glazing 


بالمعدن . 
حشوة خزفية مصبوية porcelain inlay‏ 
تاج ذو سترة خزفية porcelain jacket crown = PJC‏ 
انظر تاج (Cown)‏ . 


وجه قشری خزفى › porcelain laminate veneer‏ 
صفيحة وجهية خرفية 
صفيحة أو قشرة خزفية رقيقة تلصق على السطح الشفوي 
للأسنان الأمامية لتصحيح عيب في شكل أو لون السن . 


2 
لها سس كن 


جاسرة خزقية 
خزف ينصهر في درجات حرارة منخفضة يحتوي على 
أكاسيد معدنية متعددة » يوضع على سطح العمل الحزفي 
ويخبز لينتج لوناً مميزاً على سطح البورسلين . 
أسنان خَرَّفيّة 
أسنان صناعية مصنوعة من الَْرّف » تثبت بقاعدة البدلة 
ال برانيطة بان ؟ ا لن تقل بعل لها الأسنان 
الأكريلية بشكل كبير 
مواد خزفية مختلفة الأنواع تخبز في فرن مفرغ من الهواء من 
أجل خفض احتمال تشكل فُقاعات الهواء وإنتاج خزف 
صلب خال من فقاعات الهواء . 
تاج خَرَقِي الكسوة »تاج ذو 
قشرة خزفية 
تاج معدني مغطى بقشرة رقيقة من احرف . 


porcelain pontic 


porcelain , stain 


porcelain teeth 


porcelain و‎ vacuum-fired 


porcelain veneer crown 
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تلمة على السطح السفلي للعظم القذالي يوجد مابين اللقمة 
والثقبة العظمى . 
تاج مو تد » تاج ذو وتاد = تاج ذو post crown = pivot crown‏ 
مرتکز » ي 
تاج صناعي مُبّت مثبت بوتاد بجذر السن ؛ ويسمى أيضا تاج 
ذو مرتكز م (Pivot‏ . 
e 0‏ ا شاش 
تلم بطول الحافة الحتكية على النموذج المعد للبدلة السنية 
ينتج عنه ارتفاع أو حيد على الحافة الخلفية للبدلة السنية 
بعدالنهائية » ما يؤدي إلى إحكام السَّد الخلفي لقاعدة البدلة 
السنية على النسيج الرخو لحك مما يزيد من الثبات ومنع 
تراكم فضلات الطعام تحت قاعدة البدلة . انظر سد حتكي 
خلفي (Posterior palatal seal)‏ . 
منطقة السّد الخلفي post-dam zone‏ 
وتاد القناة الجذرية ية عالى الانصهار post , high fusing endo-‏ 
وتاد قناة الذر الذي ينصهر في درجة حرارة عالية : 
ختام الحتك ٬السد‏ الخلفي post-palatal seal‏ 
امتداد السّد الحيطي من الجهة الخلفية للبدلة السنية العلوية » 
ليصل إلى أقل الأماكن حركة من الك الرخو في منطقة 
قابلة للإزاحة بشكل كاف لإحكام السد ؛يمتد السَّد من 
الُلْمّة الجناحيّة الفكيّة العلويّة (الثُلمّة الشصيّة) على أحد 
جانبي الفك العلوي إلى الثلمة الجناحية الفكية على الجانب 
الآخر » وتدعم الحافة الأمامية من السَّد الحتَكي الخلفي 
بواسطة خط الاثثناء (خط النفخ (Blow line‏ ؟ وتتوضع 
3 اا عند خط الاهتزاز . 


011 


post-dam = post damming 


وتاد و 1 » وتد جاهز post , prefabricated‏ 
نازع الوتاد » ساحب الوتاد 

وتاد القناة الاعتيادي 

نازعات الوتاد 

وتاد قَناةالجذر 

و3 رادو لَبىّ » وتاد ملوب 
وتد مولت > يمكن أن یڈ 
تادمّحَلوّن 


post puller 
post , regular endo- 
post removers 
post , root canal 
post و‎ screw = screw post 
. يثبت بفتله داخل قناة الجذر المحضرة‎ 
post , threaded 
post , wooden 


posterior 


posterior-anterior projections 
(في ارا ا : أسلوب أو طريقة لإظهار‎ 
الجمجمة بوضوح في ا لمستوى التاجي وذلك بتوجية‎ 


المسم السمعي الغائر 
فتحة القناة الأذنية الداخلية داخل التجويف الرأسي 
و 


porus 2011511115 5 


مَوضع »متوضع »في وضع posed‏ 
تطلق على وضع السن 
وضعية ٬يستو‏ ضع position‏ 
وضعية مركز ية position , centric‏ 
س 5 5 
وضعية بعيدة عن المركز position , eccentric‏ 
وضع رر position , hinge‏ 
جهاز توجيه الو ضع position indicating device = PID‏ 


انظر أداة توجيه الأشعة (Beam guiding instrument)‏ . 
وضعية إطباقيّة 


.اع 


position , occlusal 
position , protrusive وضعية تبارزية‎ 
position , rest وضعية الراحة » وضعية الاسترخاء‎ 


522001 


ميضعة 

٠‏ طبيقة مثبتة لوضع السن تستعمل مباشرة بعد علاج تقويمي 
شامل ؛ مصممة لإحداث تحسن طفيف في وضع السن 
ولتعمل كمثبّت . 

تنضيد › استيضاع 
وضع الشيء في المكان الصحيح : 

وتد » ركيزة » دعامة .وتاد post = dowel‏ 
عمود معدني مستدق أو عمود معدني أسطواني أو مرتكز 
معدني يثبت في الجذر مكان جزء من حَشوة قناة الجذر 
ويستخدم كمثبّت لتاج صناعي » يسمى أيضاً ركيزة 


positioner 


positioning 


. (Dowel) 
post- (سابقة) بعد »مابعد » خلف »تال‎ 
عه‎ 8 
post , all-cast core and وتاد و لب مو نان بالكامل‎ 
post , anchor و تاد مُثيّت‎ 
ىو‎ 
post and core وتاد ولب‎ 


جرء من تاج ذو وتاد وهو وتاد للتثبيت داخل قناة الجذر 3 
وقلب محضر بشكل يشبه التاج ذو السترة الخزفية 4 


حف الشدق > خلف دهليز الفم postbuccal‏ 
خلف المنطقة الشدقية في الفم . 

post , cast و تادّالصٌب‎ 

post cibum = pc = after a meal بَعَدَتتاول الطّعام » بعد‎ 

الو جبة ( لانينية ) 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية واختصارها ©م . 

حف اللَقَمَةَ postcondylar‏ 
خلف لقمة الفك السفلي : 

ثلمة خلت اللَقْمَّة postcondylar notch‏ 
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فير ي خَلْفَى حاج ر فمو ي خلفى posterior oral seal‏ 
انظر سد » 0 ١ . (Seal)‏ 
إطباق خلفي زائد 
سد حَتَكي حلفي - 
سد حتكي = سد حَتكي خلفي 
سد بالحافة الخلفية للبدلة السنية . انظر سد » أو ختم 
(Seal)‏ . 
باحة ختام الحنك (باحة السَّدّ 
الخلفي) 
الأسجة الرضحوة يطول خدوه الك الصلب مع اتك الرغير 
التي تضغط عليها البدلة السنية في الحدود الفيزيولوجية 
لهذه الأنسجة . للمساعدة فى ثبات البدلة السنية الكاملة . 
الشّريان الحتَكى الخلفى؟ ` 
النفق الختكى ا ٠‏ 
الثّقبة الحتّكيّة الكبيرة » القبة 
الحتكيّة الخلفية 
الحقنة الحتَكبّة الخلفية 
الحم اى املف 
القبة المسّخيّة اللو 3 posterior superior alveolar frimên‏ 
الحلفية » الثقبة السنية العلوية الخلفية 
العقتصّب الدع العلو 8 posterior superior alveolar nerve‏ 
ا حلفي » العنَصّبّ السني العلوي الخلفي 
الخلفي : 


posterior 0712105101 
posterior palatal seal = palatal seal = 


postpalatal seal 


posterior palatal seal area 


posterior palatine artery 
posterior palatine canal 


posterior palatine foramen 


posterior palatine injection 


posterior palatine nerve 


posterior superior dental nerve 


انظر عصب (Nerve)‏ . 

posterior surface سَطح حلفي‎ 

أسنار خلفية posterior teeth‏ 
الضواحك والأرحاء . 

حلفي أمامي posteroanterior‏ 
متجه من الخلف إلى الأمام . 

(سابقة) حلفي postero-‏ 


posteroclusion = posterior occlusion 
posterolateral 


posterolateral zone 


جليدة تالية للبز 2 post-eruption cuticle‏ 
فشر 0 عفب البزوغ 
مضاعفات تالية للحقن post-injection complications‏ 


post-insertion 


الأشعة السينية من الاتجاه الخلفي للمريض باتجاه الأمام » 
انظر التصوير الإشعاعى (رطمةإعهاله۸) » انظر الملحق 5 
(Appendix 5)‏ . 1 
الرابط الخلفى للمفصل 
افك الضف 
اة NE‏ 
كتلة مسطحة من بلمر الأكريل مثبتة على صفيحة قاعدية » 
توضع فوق السطح الإطباقي للأسنان الخلفية . 
مستوى العضة الحلفي 
انظر ع شمع ا (Posterior bite block)‏ . 


posterior attachment, TMJ 


posterior border 


posterior bite block 


posterior bite plane 


posterior border jaw relation علاقة حدية فكية خلفية‎ 

دي حدية فكيّة خلفية في خلفية مع الفك العلوي عند أي علاقة عمودية 
محددة . 

posterior border movement حركة حدية خلفية‎ 


صر 


حركة الفك السفلية الجانبية بطول الحد الخلفي لحركة 
الغمد . 

وضعية الحافة الخلفية posterior border position‏ 
أقصى وضع خلفي للفك السفلي عند أي علاقة عمودية 
محددة ا للفك العلوى . 
انظر عضة 7 خلفية (Posterior bite block)‏ . 


posterior branches 
posterior bridge 


posterior capping 


posterior crown 
posterior dental canal 
posterior facial vein = ورد سكو جهى خَلْفَى = الوريد‎ 
خَلف الفك الغا"‎ 
posterior infraorbital injection حقتة خَلْفية تحت الحجاج‎ 
posterior nasal spine = 5 الشو كة الأنفيّة الختلفية‎ 
. طرف الشوكة الخلفية من العظم الحتكي‎ 
إطباق خَلْفي‎ 
الإطباق الناتم عند انطباق أسنان الفك السفلي خلف وضعها‎ 
. الطبيعي بالنسبة لأسنان الفك العلوي‎ 

ا مفتوحة 5 خلفيّة posterior open-bite‏ 
عضة مفتوحة تكون فيها الأسنان الخلفية على جانب واحد أو 
على الجانبين غير متلامسة . 

posterior opening movement حركة انفتاحية خلقة‎ 


حركة فتح الفك السفلي حول نهاية الحور البكري . 


vein retromandibularis 


posterior occlusion 


- 640 - 


بو ار ألنيو م سلفات « = potassium aluminium sulphate‏ 
شب البوتاسيو 0 الشب » 
شب قلئ البوتاس = 
البُوتاسيوم 
مادة كيميائية تستعمل في محلول مائي لتسريع تفاعل 
التصلب لنوا اچ الجبس . 
ُنائي فلورید البوتاسيوم 
مصطلح متروك لفلوريد هيدروجين البوتاسيوم . 
فلوريدالبو تاسيوم potassium fluoride‏ 
مادة كيميائية من المسيلات التي تستعمل في عملية لحام 
المعادن . 
فلوريد هيدروجين 
البوتاسيو 2 ثنائي فلوريد potassium hydrogendifluoride‏ 


alum = potash alum = 
aluminium potassiun شب‎ JO 


bis sulphate 


potassium bifluoride 


potassium hydrogen fluoride = 


98 وجين إن البو تاسيو 
طر 0 ات ا 00 م potassium sodium tartrate‏ 


والبوتاسيوم 
انظر طرطرات بوتاسيوم الصوديوم (Sodium potassium‏ 
tartrate)‏ . 
E‏ تاسيوم potassium sulphate‏ 


دة كيميائية تستعمل لتسريع زمن التصلب وتقليل تمدد 
ll‏ 1 
1 کامن » مکن » محتمل 
2- إمكانى » محتمل الاستعمال 
3- الجهد ( الكهربي) ويقاس بالفولت 
فرق الجهد 
الفرق في الضغط الكهربي بالقولت بين نقطتين في دارة 
كهربائية . إذا لم يوجد فرق فلا يكون هناك تيار كهربي بين 
هاتين النقطتين . 
الكمونية » الجهدية ٠‏ تأييد 
الكهربية » الكامنية 
تأثير شديد لأحد العقاقير على عقارآخر إلى حد أن تأثيرهم 
المشترك حينما يعطيان معا » يكون أكبر من مجموع تأثيرهما 
الكلي حينما يعطيان منفردين أو منفصلين . 
رافعة . 
أداة تشبه رافعة ميلر (61672]0 2111195'5) » ولكنها أصغر 
وأقل قوة . 
جيبة ر اتكة pouch , Rathke's‏ 
ردب ظهري من التجويف الفموي الجنيني ينشأ منه الفص 
الأمامي للجسم الصنوبري . 


potential 


potential difference 


potentiation = potentialization 


Pott's elevator 


خلف الخشاء post mastoid‏ 
خلف الصماخ post meatal‏ 
خلف الرحى post-molar‏ 
الحفر ولف الج post-molar fossa‏ 
المشغلث خلف ار post-molar triangle‏ 
الصفة التشريحية post mortem‏ 
تف اة بعد ارت اة برا ااي 
الأمراض . / 
المنخر الخلفى postnaris = posterior naris‏ 
خلف الأنفى postnasal‏ 
تالللو لادة postnatal‏ 
عاج تال (تالي ) للولادة postnatal dentine‏ 
ميناء تال (تالى) للولادة postnatal enamel‏ 
بعدالمنخر postnecrotic‏ 
بعد الحراحة »بعد المداخلة الحراحية › postoperative‏ 


تال للجراحة 
عقب إتمام العملية الجراحية . 
الرّعاية التالية للجراحة 


postoperative care 


مضاعفات تالية للجرا احة postoperative complications‏ 
خلف الفم postoral‏ 
خَلف الحجاج postorbital‏ 


عر ا ا تير 


postpalatal seal = palatal seal = السد الحتكي اقلم‎ 
posterior palatal seal الحتكي الخلفى”‎ ٠ السد الحتكي = السد‎ 


ندل بالحافة الخلفية للبدلة السنية . 


ص 


خلفالحتك postpalatine‏ 
خلف عظام الحنّك » وعادة مايطلق هذا المصطلح في الإشارة 
للحتك الرخو . 

تال للدو ائم postpermanent‏ 
الأسنان التي تبزغ أحيانا بعد الأسنان الدائمة أو الأسنان 
الثانية . 

إثغارٌتال للدو ائم postpermanent dentition‏ 

خلف البكعوم 1 postpharyngeal‏ 

بعدا لأكل »> عقبا لأكل postprandial‏ 


postresection filling = 


الحشو بعد الة 


retrograde root filling حشو الجذر الر اجع‎ 
posture وضعة > وضعية‎ 
posture , patient = patient posture وضعية المريض‎ 


شب قلي » شب كربونات البوتاسيوم 


انظر بوتاسيوم امن م سلفات (Potassium aluminium‏ 
sulphate)‏ . 


potash alum 
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إدارة عملية » إدارة العيادة 


practice administration =‏ 
practice management‏ 
تأسيس وتنظيم وإدارة أعمال مهنة طب الأسنان . 
عيادة خاصة private practice‏ 
عيادة يكون فيها جراح الأسنان مستقلاً بذاته وغير معتمد 
مالياعلى أي مصدر خارجى . 
ا ك 
متعلق بوجبة الطعام (Meal)‏ . 
(سابقة) سابق »قبل ٬مَقَدّم‏ » سليف pre-‏ 


pre-amalgamated 


prandial 


ا 
سبيكة تحتوي على مزيج من الأملغم عالي النحاس مضاف إليه 
جزيئات الفضة والنحاس الكروية وخليطة الأملغم الإعتيادية 


pre-amalgamated amalgam alloy 


والمقطعة بالخرطة . 
خليطة فضية مسبقة الإلغام pre-amalgamated silver alloy‏ 
الحا الأذان preauricular‏ 
محتمل التسرطن precancerous‏ 


و تتطور إلى سرطان أو لها القابلية لأن 


8 


E 
مايحدث قبل أو التسوس في المراحل المبكرة من تطور‎ 
التسكؤمن:..‎ 

تدابير وقائية ‏ احتياطات 

قُبَيل الملاط . ماقبل الملاط › 

طَليعةٌ الملآط = شبه الملاط 


precarious 


precautions 


precementum = cementoid 


precious 

precious metal 

precipitation 

وصلة محكمة . وصلة إحكام » 
وصلة الدقّة . مرتك ر دقيق = 

وصلة احتكاك › وصلة داخلية - وصلة internal attachment‏ 

= key and keyway attachment = الميزاب والمز لاج = وضلة‎ 


precision attachment = 


frictional attachment = 


ww 4 2 4 
parallel attachment = متوازية = وصلة مشقوقة‎ 


slotted attachment 
نوع من الوصلات سابقة التجهيز تستعمل لاستبق‎ - 1 
. جسر أو جهاز جزئي‎ 
متبتة مباشرة آلية الإحكام تستخدم عند تصنيع البدلة‎ -2 
السنية الجزئية الثابتة أو البدلة السنية الجزكية النزوعة‎ 


(المتحركة) وتشتمل على مستقبل معدني له شكل معين 


ع 
يصب » يسكب pour‏ 


راتين قاعدة البدلة السئيّة 


pourable denture base resin = 


القابل لَص » راتین من النوع الذى = pour-type resin‏ 
بض »راتين من النوع القابل pourable-type resin‏ 
ر 


مادة قاعدة البدلة السنى مكونة خصيصابحيث تنساب 

وشناذ الفا بل اة 
راتين قابلآلل صب 

انط افق قاعدة البدلة السنية القابل للصب (Pourable‏ 


. denture base resin) 


pourable resin 


س ت 


ثقب الصب 
مدخل أو فتحة في الممسحوق الكاسي أو أية مادة قالب 
أخرى » تؤدي إلى فراغ الجهاز التعويضي المراد صبة » 
تصب داخلها المادة التعويضية التي يصنع منها . 

راتين لصب 
انظر راتين قاعدة البدلة السنية القابلة للصب ءاطتعتاهم) 
denture base resin)‏ . 

راتين من النوع يصب 
انظر راتين قاعدة البدلة السنية القابلة للصب ءاطتقعتاهم) 


. denture base resin) 


pour hole 


pour resin 


pour-type resin 


صب »> سکب pouring‏ 
صب 'القالب » سكب المثال pouring , die‏ 
مو ق powder‏ 
مسحو ق ساحل 2 ساحج powder , abrasive‏ 
مسحو قَالطّباشير powder , chalk‏ 
مسحوق الصقل > مسحوق التلميع powder , polishing‏ 
مسحوق الخفان powder , pumice‏ 


powder , rouge 
powdered gold ذهب مسحو ف 2 مسحو ق الذهب‎ 
انظر خليطة كهربائية ((إ18:166158110) ؛ ذهب مسحوق معلب‎ 


محقنة ا بالقدرة 3 power-operated syringe‏ 
محقنة محقنة تنشط أو تعمل بواسطة ضاغط أو نابض أو بواسطة 
ضغط الغا : 
مختصر جز ءبالمليو ن ppm = parts per million‏ 


مارسة » مزاولة نمار 
1- يطبق عملياً ؛يتدرب على مهنة ما . 
2- استخدام أو تكريس المعلومات المكتسبة عند الشخص في 


مهنة أو حرفة بذاته ؛ تجارة أو فن . 


و 
» يزاول « عيادة practice = practise‏ 
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تاج إكريلى مسبق التشكيل preformed acrylic crown‏ 
يتوفر بأحجام وأشكال وألوان متعددة ويستعمل مؤقتاً 
للأسنان الأمامية والضواحك . ويسمى أيضاً . .تاج جاهز 
للاستعمال (Stock crown)‏ . 

5 الو منيو م مسبق کک preformed aluminum crown‏ 
مو قتاً . 

تاج ألو منيوم تشريحي مسبق التشكيل preformed anatomic‏ 


aluminum crown 
وہ ۶ م و‎ 


اتسر 

انظر طوق (0مة8) . 
تاج الومنيوم غير تشريحي 
مسبق التشكيل 


preformed band 


preformed non- anatomic 


aluminum crown 


تاج فو لاذي مقاو م preformed stainless steel crow‏ 
للصدأ مُسبق التشكيل 
انظر تاج (Crown)‏ . 

حمل حبل pregnancy‏ 

الور ر م اندو ي الحملي pregnancy epulis‏ 


و رم جن قيحي )Pyogenic granuloma)‏ ينمو على اللثة 
أثناء الحمل . 
التهاب اللّئة ا لحمل“ 
اليا بالل ييل انس تغيرات في الهرمونات تحدث 
خلال فترة الحمل ؛ ومن علاماته تضخم اللثة ونزف من 
اللئة وأحيانا انتفاخ للورم في اللثة » انظر التهاب اللثة 
(Gingivitis)‏ . 
مخاطر احمل 
إذا كانت المعالجة السنية ضرورية أثناء فترةالحمل » 
فيفضل أن يتم إجراؤها أثناء الثلاثة أشهر الوسطى ويفضل 
خصوصاً تجنب العلاج في الشهر الثالث ؛ يجب عدم وضع 
المريضة أفقيًا على كرسي الأسنان » ويجب تحاشي الصور 
الغعاضة ]ذا لم تكن ضوووية . وما كا TEE‏ 
فيجب في هذه الحالة أن تغطى المريضة بسترة واقية من 
الرصاص ؛ ينبغي على الحوامل تحاشي الأشخاص المصابين 
بالحصبة الألمانية » وعدم التعرض لبخار الهالوثان ولايجب 
أن يصف الطبيب لهن عقار التتراسيكلين » ويجب تحاشى 
مادة الأوكتوبريسين (ذوقع1م0010) في الخدر الموضعي . 1 
0 
تضخم لثوي أثناء الحمل » يحدث عادة في المنطقة مابين 


pregnancy gingivitis 


pregnancy hazards 


pregnancy tumor 


(وحدة أنثوية) وجزء ينطبق داخله بإحكام (وحدة ذكرية) ؛ 
يوضع الأول عادة على الحيط الطبيعي أو في الامتداد 
الحيطي لتاج السن الداعمة » ويثبت الثاني بالجاسرة أو 
بهيكل البدلة السنية ؛ تسمى أيضا وصلة تشاي 036) 


. attachment) 


9 عن ك 
جهيزةالدقة 


precision device 


جهاز مستقبل قابض يستخدم في إحكام توجيه الأشعة 
بواسطة درع معدني خارج القّم يوازي الأشعة السينية 


تعامديا . 
اد دقيقة 2 د 


precision rest 


بقة التجهيز لبدلة سنية جزئية نزوعة 


(متحركة) e‏ ثابتة تنطبق بإحكام داخل 
مستقر أو مرتكز صندوقي أو جزء ميزابي من وقكلة بىئ 


أنثى في ترميم مصبوب لسن . 


بل السّريري 


preclinical 


1- قبل حدوث المرض و قبل ظهور الأعراض السريرية له . 
2- فترة تدريب طلبة الطب أو طلبة طب الأسنان قبل 


ممارستهم العمل على المرضي . 


إثغار مبكر 


سلف طليعى » علامة سابقة » طليعة » نذير 


precocious dentition 


precursor 


علامة مسبقة أو أعراض سابقة للتحذير من مضاعفات 


إثغار سابق للرواضع » تسنين 


قبل السّواقط 


predeciduous dentition 


ظهور أسنان قبل بزوغ الأسنان اللبنية . 


طليعة العاج 


predentine 


عاج لم يتكلس بعد »يوجد على سطح العاج في فترة 
نشاط تكونه بين العاج المتكلس وأرومات العاج . 


خط a‏ ل 1 5 العاج 
خلائط ذات معادن قاعدية 
غالبة 


predentine zone 


predominantly base alloys 


خلائط تتكون من أقل من 25/ من المعادن النفيسة » والجزء 
الباقي من الخليطة يتكون من معادن قاعدية . 


وه م 


لاو » عة الوذمة 
بق الصنعٍ 


وصلة جاهزة وة فة 


جاهز .م 


pre-edema = preoedema 
prefabricated 


prefabricated attachment 


preformed 


عن مسار انغلاقه الطبيعى . انظر تماس زائد 


. (Supracontact) 
premaxilla قادمّةٌالفكًا| لعلو‎ 
1-العظم الجبهي بين الفك العلوي في الجنين » والعظم بين‎ 

الفكين . 


2-الجزء الأمامي من الوجه الحتكي للفك العلوي وينشأ من 
الشاخضة الأثثية المتوسطة ب ٠‏ 
3- ذلك الجزء من الفك العلوي الذي تنشأ فيه الأسنان 
القاطعة ثم تبزغ » ويعتبر جزءاً من الفك العلوي في 
الإنسان » وعظماً منفصلاً فى الثدييات . 

كيس قادمةالفك العلوي ٠‏ 


premaxilla-maxillary cyst 


أمام الفك العلو ي premaxillary‏ 
1 متعلق بطليعة الفك العلوي (Premaxilla)‏ . 
2- واقع أمام الفك العلوي(11128جة8/1) . 

تمهيد التّخدير »معالحة تمهيدية premedication‏ 


إعطاء أدوية مسكنة أو مهدئة قبل المعالجة لتهديء من روع 
المريض للمساعدة في التعامل مع المرضي خصوصا 
المرضى العصبيين » بحيث يسهل التعامل معه . 
ضاحك = سن ضاحكة 
إحدى سنين دائمتين » توجدان في الجهة الوحشية من 
الأنياب والجهة الإنسية من الأرحاء » في كل ربع من الفك 
العلوي والفك السفلي » بحيث يبلغ المجموع الكلي 
للضواحك في الفم ثمان أسنان . هذه الأسنان الضاحكة 
تخلف الرحى اللبنية الأولى والرحى اللبنية الثانية في كل 
ربع . وتسمى أيضاً ثنائية الحدبة (لتودده01) «ذات 
الحدبتين» .يكون لكل ضاحكة حدبتان » وتستعمل 
الضواحك في طحن الطعام ؛في أكثر من 170 من 
الحالات » يكون للضاحك الأول العلوي جذران واحد 
شدقي والآخر حتكي » ويقع مفترق جذوره في أي مكان 
بين العثق وذروة الجذر .تكون جذور الضواحك عادة 
متماثلة أحجامها ومنبسطة بالاتجاه الوحشي الإنسي » 
ويمكن أن يكون لها ثلاث جذور حيث يتشعب الجذر 
الشدقى إلى شعبتين ؛ الضواحك الأخرى عادة يكون لها 
فلوو اعد ؛ لايوجد ضواحك بين الأسنان اللبنية . 
ضاحك أول ضاحكة أولى 
ضاحك ثان ‏ ضاحكة ثانية 
أسنان ضاحكة = ضواحك 
توجد أمام الأرحاء وهما اثنتان في كل جهة من الفك في 
أسنان الإنسان الدائمة » وقدتسمى بثنائيةالحدبة 
(Bicuspid)‏ . 


premolar = premolar tooth 


premolar , first 
premolar , second 


premolar teeth = premolars 


الأسنان ويمكن أن يكون مفرداً أو متعدداً ويكون أحمر » 
رخواً » سهل التفتت ؛ تشريحياً تشبه هذه الإصابة الورم 
ال المتقيح (Pyogenic granuloma)‏ . 


مصطلح قديم لم يعد مستعملاً للورّم اللثوي الحملي 


. (Pregnancy epulis) 
pregonium أمام زاوية الفك‎ 
prehabilitation قبل المعالجحة »قبل التصحيح‎ 
prehension قَبض »إمساك » إدراك » التقاط »إطباق‎ 


تشخيص ماقبل الغرس السنى pre- implant diagnosis‏ 
تمهيدى »بادئ »إعدادى 
طبعة مبدئيّة » طبعة أولية 


preliminary 
preliminary impression = 
primary impression 
طبعة تجرى بغرض التشخيص أو من أجل عمل طابع‎ 
. خاص‎ 
تاج معدني مسبق الصنع‎ 
ما قبل التبائّة » سابق التسرطّن‎ 
أي تغير تطوري أو تغير مكتسب في النسيج يمكن أن يتحول‎ 
إلى اللخباثة..‎ 
قبل السرطانى » حالة سابقة‎ 
للسرطان » قبل الخبيث‎ 
ةر ار‎ 


آفدٌ مَحبَمَلَةٌالحَبائة 


. 


pre- made metal crown 


premalignancy 


premalignant = precancerous 


premalignant lesion 
premature خديج 2 مبتسر‎ 
. يحدث مبكراً » قبل الوقت المتوقع‎ 
ماس تمر + لاد ميكرة‎ 
تماس أولي » تلامس بدئي‎ 
تلامس أولي للأسنان قبيل إغلاق الفك السفلي مع الفك‎ 1 
(Deflective العلوي > انظر تماس إطباقي نجرف‎ 
(اعقاههه 10531[ء06 » وتماس إطباقي متداخل‎ 


premature contact = 


initial contact 


. (interceptive occlusal contact) 
-تماس إطباقي يحدث خلال مسار الإغلاق ال مركزي للفك‎ 2 
السفلي قبل إطباق بقية الحدبات . ويمكن أن يتسبب في‎ 
انزياح الفك السفلي أو تحرك السن التي في تماس أو‎ 
. كليهما معا‎ 
تماس إطباقي مبكر»‎ 
تلامس إطباقي مبكر‎ 
. انظر تماس زائد » تلامس زائد (اع12602]2م810)‎ 
بُزوغ مُبتسر . إثغار قبل الأوان‎ 
ابتسار » تبكير‎ 
حالة من تماس الأسنان تتسبب في انحراف الفك السفلي‎ 


premature occlusal contact 


premature eruption 


prematurity 
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3- الثبات والاستقرار . 
4- الشكل الملائم (الذي يحقق الحصول على منفذ لإدخال 
وانهاء الحشوة النهائية ) . 
5 إزالة النخر أو التسوس . 
6- إنهاء الجدران المينائية بحيث تصبح ملساء ومجلوفة 
| 
التحضير للتتور بجح preparation , crowning‏ 
تحضير حفرة من الصنف الثاني لحَشوة ذهبية مصبوبة » 
بحيث يقطع السطح الملاصق للسن بواسطة قرّص ساحل 
للحصول على حواف يمكن تنظيفها » ويتحقق الثبات 
والاستقرار بواسطة أثلام مقوية أو ميازيب مقوية تقطع في 
الشريحة (51166) (أصبح هذا النوع من التحضير نادراً مع 
انتشار السرعات العالية وتراجع استخدام القرص الساحل) . 
جراحة سابقة لتطبيق البدلة 


preparation , slice 


preprothetic surgery 


prepubertal = prepuberal 


prepuberty 


prescribe 


2-تعليمات لتحضير أو تركيب عقار » ولتوضيح طريقة 
تعاطى الدواء . 

وصفة طبيّة » تذكرة طبية » وّصف العلاج 
تعليمات مكتوبة بشأن المستحضر وتركيبه وكميته وطريقة 
إعطائه تكون موقّعة من شخص مؤهل ومتخصص . 

مبكر الشيخوخة » ذو شيخوخة مبُكرة » قبل 

الشيخى ؛صتم > كهل 

00 و 3 

ضمور كهلي 

كُهولة 

حافظ » مادة حافظة » صائن 
مادة كيميائية » (سلفات الصوديوم (Sodium sulfite‏ عادة 
توضع في مُْبّت الصور الشعاعية ومحاليل الإظهار لمنع 
تأكسد الحاليل . 


prescription 


presenile 


presenile atrophy 
presenility 


preservative 


محافظة . وقاية » حفظ » صيانة preservation‏ 
طليعة العظم الوتدى › مقدم العَظم الوتدي  presphenoid‏ 


يَضْغَط .ضاغط » مَضغط press‏ 
مضغط البوتقة » ضاغط البوتقة . مكبس الحوجلة 112515 , press‏ 


سابق للولادة 
يحدث أو يوجد قبل الولادة 4 


prenatal 


prenatal dentine عاج سابقللو لادة‎ 
prenatal enamel ميناءسابقللولادة‎ 


قبيل الوذمة » طليعة الوذمة preoedema = pre-edema‏ 
قبل إجراء العملية الجراحية » قبيل المداخلة 
الجراحية » سابق للجراحة 
قبل المعالجة ؛ بشكل عام تطلق للدلالة على العلاجات 
مثل تسكين الألم بإعطاء المريض المسكنات أو مهدئات 
الأعصاب » قبل إعطاء الخدر العام وإجراء العملية 
الجراحية . 
قال ب سابقّللعمليّة = 
قالب' تشخيصى- مثال للدراسة » 
نموذج للدراسة 
طبعة موجبة ممائثلة لجزء أو أجزاء من التجويف الفموي 
بغرض الدراسة وعمل خطة العلاج. 


preoperative 


preoperative cast = diagnostic 


cast = study cast 


سجلات ماقبل الجراحة preoperative records‏ 
أي سجل أو تسجيلات تدون بغرض الدراسة أو من أجل 
عمل خطة علاج 

أمام الفم preoral‏ 

أمام الحتك prepalatal‏ 

تحضير »تهيئة » مستحضر preparation‏ 


1- عملية التجهيز والتهيئة . 

2- تحضير وتهيئة الحفرة أو السن ». من إزالة للتسوس 

وللأنسجة التالفة من السن » ثم تشكيل الأنسجة السليمة 

لاحتواء وتثبيت الحشوة المؤقتة أو الحشوة الدائمة . 

3- علاج أودواء :1 
التحضير البيولوجي 
الميكانيكي 

وتشكيل حجرة لب السن وقناة الجذر بوسائل ميكانيكية أو 

آلية . 


preparation , access 


preparation , biomechanical 


preparation , cavity 

تجريف وتشكيل الحفرة فى السن » لاستقبال مادة الحشو 

زقدا كدي ارا الأمناسية لضي التق رة 

ج .ف .بلاك 6.7.8120 » وتشمل : 

1- شكل الحافة . 

2- الشكل المقاوم (الثخانة والشكل الذي يعطى للحشوة 
لمنع انكسارها مستقبليا) . 
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نسبةإلى ج .بريستلى ٠»‏ (ع1اوع1.2 »1733 -1804 » 
عالم إنجليزي . 
بقع ذات صبغة خضراء أو صبغة بنية على الأسنان الأمامية 
للشباب حيث تتبقى الظهارة المينائية الضامرة فوق ميناء 
السن . 

بريلوكائين 

هيدر وكلوريد = سیتانست 
مادة أقل سمية من الليجنوكايين (عLignocain(‏ أو 
البروكايين (2:000126) تستخدم في امحاليل الخدرة الموضعية 
» تتواجد في الأسواق باسم سيتانست (اقعمهانت) بتركيز3 / 
أو 4./ إما مع الأدرينالين بنسبة 1 :300,000 أو الفليبريسين 
بنسبة 1 : 200,000 ؛ تستعمل عندما لايكون انقباض 
الأوعية الدموية مستطباً » كما في بعض ال حالات القلبية ؛ لا 
ينصح باستعمالها خلال فترة الحمل . 

أولي »بدي » ابتدائي 
1- الأول على العديد » فى الوقت أو الترتيب . 
2- رئيسي » المسؤول الأول 2 
3- (فى طب الأسنان) : مجموعة الأسنان البدئية أو 
مجموعة الأسنان الأولية التى تستبدل بالأسنان الدائمة . 
4-(في التصوير الإشعاعي) : الإشعاع المنطلق مباشرة من 
المركز البؤري . 

خلية أولية » خلية بدئية 
أول خلية في الجسم تتكون بعد الحمل ؛ وتتكاثر وتتطور إلى 
خلايا متخصصة مكونة الأنسجة والأعضاء . 

غلق (إغلاق) أولي 
خياطة الخاطية أو الجلد بحيث تكون الحواف الظهارية 
متلاصقة تماما وبشكل مباشر » أي انغلاق مباشر لجرح أو 
قطع بواسطة الخياطة . 

| قطع بو £ 1 

جليدة أولية » قشيرة بدئية 
بنية تظهر بالمجهر الإلكتروني و تشتمل على أرومات مينائية 
من الظهارة المينائية الضامرة المتصلة بميناء السن بواسطة 


prilocaine hydrochloride = Citanest 


primary 


primary cell 


primary closure 


primary cuticle 


الصفيحة القاعدية . 
حافة قاطعة أولية primary cutting edge‏ 
الجزء من النصلة الذي يبدأ بالقطع . 
عاج أوا لي primary dentine‏ 


تسنين أو لی » إثغار أو ل primary dentition = primary teeth‏ 
بزوغ الأسنان الأولية » بزوغ الأسنان اللّبنية . انظر إثغار» 
بزوغ (Dentition)‏ « أسنان أولية (Deciduous teeth)‏ . 


بوتقةالضّغط 

خط 

منطقة ضغط . باحة الانضغاط 
منطقة انزياح زائد أو انزياح مفرط للنسيج . 

ضغط العض 


press flask 
pressure 


pressure area 


pressure , biting 


ضغط الدم pressure, blood‏ 
مؤشر الضغط »دليل الضغط pressure indicator‏ 
أية وسيلة كاشفة لمناطق الضغط . 
ضغط المضغ » ضغط مضغي pressure , masticatory‏ 
ضغط إطباقي pressure , occlusal‏ 


وعاء الضغط قدر الضغط 
سجل ما قبل العلاج 
السيرة المرضية السابقة للمريض والسجل التشخيصي أو 
تكله اا الي ري اا 1 
انتشار » مدى الانتشار 
عدد الحالات لمرض مافي وقت معين وفي مكان معين. 


pressure pot 


pretreatment records 


prevalence 


وقاية »منع prevention‏ 

وقائى › مانع »واق preventive‏ 
لصم لنع حدوث شي ءما. 

طب الأسنان الوقائى preventive dentistry‏ 


فرع من علوم طب لأسنان يهتم بالوقاية من أمراض الأسنان 
عن طريق التوعية وتقديم الوسائل الوقائية الصحية » مثل 
الإجراءات والوسائل التي تتخذ للمنع أو للوقاية من حدوث 
التسوس » وتشتمل على سد الشقوق على أسطح الأسنان ؛ 
والتطبيق الموّضعي للفلوريد بشكل محلول أو بشكل هلام ؛ 
والتعليمات التي تختص بصحة الفم . 
تقويم الأسنان الو قائي ؛ تقويم preventive orthodontics‏ 


الأسنان الواقى 
طب وقائى . ى واق preventive medicine‏ 
معالحةو قائية preventive treatment‏ 
خبير بالوقاية »أخصائى وقاية preventologist‏ 
الطب الوقائى preventology‏ 
خلية شائكة prickle cell‏ 


لان نات ؤوانة ينه ا وخاز رهاس و 
طبقة الخلايا الشائكة . طبقة الخلايا الحسكية prickle-cell layer‏ 
الطبقة الحرثومية (012ا01282)197ترعع صساهإ)5) للبشرة الجلدية 
أو الظهارة الحرشفية (Squamous epithelium)‏ « عدا 

الخلايا القاعدية (15[ع» ,8258[1) . 


Priestley's mass 
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مُبطن 
طبقة رقيقة من مادة توضع في الحفر لوقاية العاج قبل وضع 
مادة الحشو » مثل الراتين الإكريلي بدون مادة مالئة الذي 
يستخدم كمادة رابطة لإلصاق حشوة الراتين الأكريلي 
ان٠‏ 

مُبطن الحفرة 
بدائي ؛ بدئي » أصلي » بسيط 

0 بداد »حك بدائى primitive palate‏ 
ار N‏ ارام فون اشن ال تة 
منها الحتك الأولى والنشر ة (Philtrum)‏ راا الشفة 
العليا أوالميزاب الشفوي المتوسط) . 1 

أولي » بدني 

كيس بدئي . كيس أولي 
انطو لكين الفري 


. keratocyst) 


primer = liner 


primer , cavity = cavity liner 


primitive 


primordial 
primordial cyst 


الت المنشاً (odontogenic‏ 


البدء ابر عمة» مَنشّم primordium‏ 
1- أول علامة تميز تطور عضو أو جزء 
2-الخلايا البدثية المكونة لعضو فى الجنين . 

أساسى »> رئيسى principal‏ 


ألياف رئيسية principal fibres‏ 
امات ر ا الجا حول ا 
على النحوالتالي : ألياف عبر الحاجز » وألياف النتوء 
السنخي » وألياف أفقية » وألياف منحرفة » وألياف ذروية . 
انظر ألياف (Fibers)‏ . 

أساس 2 مبداً »قاعدة. جوهر principle‏ 

منشور › مو شور prism = prisma‏ 
شكل هندسى مصمت ذو جوانب متماثلة متساوية 
ومتوازية » مقطعه العرضي مثلثا أو متعدد الأضلاع . 

موشور الميناء » موشور مينائي prism , enamel‏ 
واحد من القضبان الموشورية التى تؤلف ميناء السن . 

prismata مواشير‎ 


prismata adamantina مواشير الميناء‎ 


منشوري » موشو ري prismatic‏ 
متعلق بالموشور (طءنا۴) . 
موشوري الشكل prismoid‏ 


prismos = bruxism = tooth grinding = سحل الأسنان‎ 
صريف الأسنان‎ 

حك الأسنان ببعضها البعض لاإرادياً . 
(سابقة) طليعة » مقدم » أمامي pro-‏ 


أفنية أولية » أقنية بدئية 
جليدة مينائية أولية » قشرة الميناء 
البدئية 
طبقة غير خلوية ملتصقة على سطح الميناء يعتقد أنها النتاج 
الأخير لأرومات الميناء . 
التئام أو لي 
انظر التئام (Healing)‏ . 
طبعة أولية = طبعة تمهيدية 


primary ducts 


primary enamel cuticle 


primary healing 


primary impression =‏ 
preliminary impression‏ 
طبعة تجرى لغرض التشخيص أو لتصنيع طابع خاص » 
انظر طبعة (1655100م2) . 


primary lesion آفةأولية‎ 
. (Lesi0n) انظر آفة‎ 
primary occlusal trauma رضح إطباقی أولى‎ 


أذية تحدث لسن أو لأسنان ذات نسج داعمة حول سنية 
طبيعية نتيجة لقوى إطباقية معاكسة غير ملائمة . 

حك أو لي » قبة الحتك البدئية primary palate‏ 
الحتك في الجنين وهو يقابل منطقة العظم الثنوي 


إشعاع أوا لي primary radiation‏ 
انظر إشعاع (Radiation)‏ . 

primary reticulum cell خلية شبكية أولية‎ 

منطقة تحمل الضغط الأولية primary stress-bearing area‏ 


منطقة تستخدم لمقاومة الضغط الشديد للبدلة السنية مثل 
التتوء الشدقى فى الفك السفلى . 
الزهري الأولي 


primary syphilis 
primary teeth = 
baby teeth 
. أي سن من الأسنان اللبنية العشرين‎ 
primate space حيز رئيسي » المسافة الرئيسية › الفراغ الرئيسي‎ 
في الإنسان ؛ المسافة الوحشية من الرباعية في القوس الفكية‎ 
العلوية والمسافة الوحشية من الناب في القوس الفكية‎ 
لتقل اله ناكم احيرا ا ا اناب كدر مكرايد‎ 
هذه المسافة كثيرا في الأسنان الأولية وتوجد بشكل دائم‎ 
عند الرئيسيات وهى رتبة من الثدييات تشمل الإنسان والقرد‎ 
ی الأياب الضخم ش‎ 
primate spacing › مباعدة رئيسية » حيز بيني را ئیسی‎ 
۰ مسافة بينية رئيسية‎ 
تفرق الأسنان أو فلج الأسنان بين بعض الأسنان الأبنية ما‎ 
بين الناب السفلي والرحى الأولى ؛ وما بين القاطع الجانبي‎ 
. العلوي والناب‎ 
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إجراء إكلينيكي (سريري) 


procedure , clinical 


إجراء مختبرى procedure , laboratory‏ 
مقعر من الأمام » مقعر السطح الأمامي procelous‏ 
مقعر الوجه الأمامي 
جبهى » متعلق بمقدم الر أس procephalic‏ 
متعلق بمقدم الوجه » أو مقدم الرأس 2 
بروسيرا procera‏ 


نوع من الخزف التاجي » وهو أحد أقوى خزف موجود في 
الوقت الحاضر لعمل تيجان كاملة من الخزف . يصنع هيكل 
البروسيرا بواسطة الكمبيوتر ثم يضاف إليه الخزف لعمل تاج 


السيق التشريحي : 
طويل أسطوانى »قصيف »هش . ناحل procerus‏ 
العضلة الطويلة › العضلة الناشئة » procerus muscle‏ 
العضلةالناحلة 


تجعد الجلد فوق الأنف . 
1-شاخصة . ناتىء نُتوء نروز process‏ 
قو أ واا زائدة عظمية رفيعة أو نُتوء نسيجي أو 

أي نمو خارجي من أي جزء في الجسم . 
بورك عات ول اليج 
عملية تقنية » لمعالجة النموذج الشمعي » كما يحدث حينما 
تتحول قاعدة الشمع التجريبية إلى قاعدة بدلة سنية صلبة 
من مادة أخرى » أو عندمايتبلمر أو يتصلب الراتين 
الأكريلي داخل القالّبٍ لتنتج قاعدة البدلة السنية الأكريلية . 


3- استطالة 
امتداد مجهري دقيق جدا من الخلية . 

الناتىئ السنخي process , alveolar‏ 
حيد عظمي في الفك العلوي أو الفك السفلي يحتوي على 
الأسناخ السنية . 

ناتۍ الخلية الأرومية المينائية process , ameloblastic‏ 


بُروزات من هيولى الخلية المينائية يحدث حولها التمعدن . 
ت أيضا نواتۍ تومس (5565عع0]م '101065) . 


الناتىئ شبه السريرى الأمامى process , anterior clinoid‏ 
توء بارزللخلف عند النهاية الوسطى للحافة الخلفية 


الناتئ شبه لُقمي 
أحد القواية القن للفك التتغلى : 
الناتئ الإكليلاني » النتوء المنقاري ٠‏ 
روز م زفق مج ال يفا ب الحافة العليا الأمامية 
للشعبة الصاعدة للفك السفلي تندغم أو تتصل به العضلة 
الصدغية . 


process , condyloid 


process , coronoid 


قدامي الحركة »متجه نحو الأمام proal‏ 
تحت المراقبة » تحت الاختبار 
إخضاع المريض للملاحظة الدقيقة خلال فترة مرضه أو 
خلال المرحلة الحرجة من مرضه حينما تستدعى حالته 
المرضيّة ذلك : ۰ 
مسبار » مجس 
- أداة رفيعة مرنة لاستكشاف جرح أو فجوة . 
2 - أداة تحري الخفرة أو الجرح أو الجيب وماشابه . 
3- أداة أسطوانية مرنة ذات نهاية كليلة ‏ تستخدم في 
الكشف أو التحري عن الحفرة أو اجرح أو الجيب أو 
التسوس والحواف البارزة للحشوات والعيوب الأخرى ؛ 
أداة مدرجة إلى ملليميترات تستعمل أساساً لقياس عمق 
الجيوب اللثوية والجيوب حول السنية . ويمكن أن تساعد 
في تقدير الحدود الخارجية للجيوب حول السنية وحالة 
النسيج الظهاري الميزابي . ويمكن أن تكون ذات نهاية 
واحدة أو مزدوجة النهاية . 
مسبار كليل » مسبار ذو نهاية غير حادة 
مسبار براكيت 
نسبة إلى س .أ . براكيت 1927-1850 » طبيب أسنان 


probation 


probe 


probe , blunt 
probe , Brackett's 


probe , fibre optic 


ي 
مسبار قا اليب اللثو يي probe , gum pocket measuring‏ 
مجس ليفى ضوئى . مسبار ليفى = probe , optical fib es‏ 

fibre optic probe 1 1 1‏ 
مسبار دوا اعم السن probe , periodontal‏ 
انظر الآأدو ات حول السنية (Periodontal instruments)‏ . 


probe , pocket measuring = = مسبار قياس الحيبة‎ 


مسبار الحيبة pocket probe‏ 
مسبار حول سني لتقدير وقياس عمق الجيب حول السني . 
مسبار الحيبة probe , pocket‏ 
مسبار كليل لقياس الجيوب اللثوية . 
بروكايين procaine‏ 


مادة تسوق تجاريا بشكل محلول 2/ تستخدم في التخدير 
الموضعي . وكمحلول 3/ مع 1 في 50,000 من 
الأدرينالين » وهو قليل الاستخدام . 


بنسلين البروكايين procaine penicillin‏ 
إجراءات » طرد بقة » خطة procedure‏ 
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الشاخصة الفكية العلوية » الثاتئ الفكى  process , maxillary‏ 
العلوي (في الجنين) 1 
الشاخصة الأفبة #الثائئ الأنفى 
اللساعية الاخ اادج جا 
الشاخصة الحتكية » الناتىئ الحتكى ١‏ 
الشاخصة شه السريرية 1 
الخلفية . الناتئ شبه السريري الخلفي 
ای الات عبد راي جائت فور ارم على جب 
العظم الوتدي . 
الشاخصة الصخرية »الناتئ الصخري 
نتوء صغير مدبب عند النهاية السفلي للعظم الوتدي › 
يتمفصل مع قمة الجزء الصخري للعظم الصدغي . 
الشاخصة الجناحية » الناتئ الجناحي process , pterygoid‏ 
أحد النتوآين النازلين من موضع جسم العظم الوتدي مع 
الجناحين الكبيرين . 
الناتئ الجناحى الشوكى 
كا على ا حافة الخلفية للصفيحة الجناحية 
الجانبية للعظم الوتدي يرتكز عليها الرباط الشوكي 
الحتاحى . 
الشاخصة خلف الفك السفقلى  process , retromandibular‏ 
النكفية » الناتئ خلف الفكى للغدة التكفية 
للد القت م اله اة ازروف الخ واف 
الفك السفلى . ۰ 
الشاخصة الو تدية » الناتئ الوتدي 
الشاخصة الإبرية . الناتئ الإبري 
الشاخصة الصدغية الناتئ الصدغى 
الزاوية الخلفية للعظم الوجني التي تعمقصل مع الشاخصة 
الوجنية للعظم الصدغي . 
الشاخصة الغمدية » الناتىئ الغمدي 
صفيحة عظمية تمتد للأسفل من قاعدة الصفيحة الجناحية 
المتوسطة من العظم الوتدي وحتى عظم الميكعة . 
الشاخصة الوجنية » الناتئ الوجني 
الشاخصة الفكية العلوية في الجنين 2 , process in the embryo‏ 
الناتئ الفكي العلوي في الجنين 
بروز من القوس الفكية السفلية في الجنين ومنه يتكون الفك 
اللو وا ا ج وا لع يله اليد لوی 


process , nasal 
process , orbital 
process , palatine 


process , posterior clinoid 


process , petrosal 


process , pterygospinous 


process , sphenoidal 
process , styloid 


process , temporal 


process , vaginal 


process , zygomatic 


maxillary 


وا الشفة 3 
الناتى الفكى العلوى process of the inferior nasal concha,‏ 
للمحارة الأنفية السفلية maxillary‏ 


الشاخصة السنية »الناتىئ السنى 
الشاخصة أو الناتى السنخي للفك العلوي . 
الشاخصة الغربالية » الناتّى الغربالى 


process , dental 


process , ethmoid =‏ 
ethmoidal process‏ 
بروز من الحافة العليا لقرين الأنف السفلى . 
الماخصة الحيهية «إلتان اي ٠‏ 
الشاخصة الأنفية الجبهية الناتئ ٠‏ 
الأنفي الجبهي 
الجزء الأمامي من عظام رأس الجنين الذي ينمو ويتطور إلى 
مقدمة الرأس « الجبين» وقصبة الأنف . 
الشاخصة الوتدية الجبهية » 
الناتئ الو تدي الجبهي = الناتئ الجبهي frontal process of the‏ 
لمكم لوحي 
الشاخصة الكروية » الناتئ الكروي 
أحد الامتدادين البصليين عند زاويتي الأنف في الجنين » 
اللذين يتحدان فيما بعد لتكوين الميزاب الشفوي المتوسط . 
الناتى الجناحى . الشاخصة الخطافية » 
الناتىء الشصى = الشص الجناحى 
زاوية معقوفة تشبه الخطاف أل ا نجل تنزل من اللوح الأوسبط 


للعظم الجناحي : 


process , frontal 


process , frontonasal 


process , frontosphenoidal = 
zygomatic bone 


process , globular 


process , hamular = 


pterygoid hamulus 


الناتئ تحت الححاجى process , infraorbital‏ 
بروز حاد مدبْب على السطح الأمامي للعظم الوجني 
يتمقصل مع الفك السفلي . 


الشاخصة الوداجية »الناتى الوداجى process , jugular‏ 
فة على اللنهة الداخلية من ثقمة الل القذالي 6 قرز 
جانبياً من الثقبة العظمى » وتتمّفصل مع الجزء الصخري 
من العظم الصدغي . 

الشاخصة الدمعية »الناتئ الدمعى 
امتداد عمودي على الحافة اة للقرين الأنفى السفلى › 
يكون جزءاً من لخداو لرسل 0 

الشاخصة الفكية السفلية » 

الناتئ الفكي السفلي (في الجنين) 
جرعي و الجنين ينشأمنه الفك 
ا بن 

الشاخصة الخشائية ٠‏ الناتئ الخشائي 
بروز عظمي قمعي خلف الصماخ السمعي الخارجي » على 
سطح العظم الصدغي مكان اتصال أو ارتباط العضلة 
الطويلة الرأسية » والعضلة الرحوية الرأسية » والعضلة 
القصية الترقوية . 


process , lacrimal 


process , mandibular 


process , mastoid 
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حيد صغير على حافة الجزء الصخري من العظم الصدغي » 
داخل الثلمة الوداجية » يقسم بالاشتراك مع النتوء الوداجي 
الداخلي للعظم القذالي الثقبة الوداجية . 
الناتئ الإبري للعظم 
الصدغي 
شوكة حادة تبرز للأسفل من السطح السفلي للجزء 
الصخري للعظم الصدغي . 
الناتئ الوجني للعظم 
الصدغي 
بروز طويل من الجزء الصّدفي السفلي للعظم الصدغي 
يتمفصل مع العظم الوجني : 
الناتئ الجبهى للعظم process of the zygomatic bone , frontal‏ 
الوجني 
العظم الجبهي وال تاح الكبير للعظم الوتدي . 
الناتئ الفكى العلوي 
للعظم الوجني 
العلوي ١‏ 
الناتى الحجاجى  process of the zygomatic bone,orbital‏ 
مح دار یوقم لر اجاج 
قاعدة البدلة السنية المصنعة 
ارق اله ارال المحويضي المي الد بل 
مخاطية الفم في الفك العلوي أو الفك السفلي » وتثبت 
عليه الأسنان الصناعية فى عملية التصليب . 
نواتىئ الأرومات السنية 
استطالات متفرعة من هيولى الخلايا المولدة للعاج تمتد 
داخل القنوات العاجية . تُسمى أيضا استطالات تومس 


. (Tomes' fibres) 


process of the temporal bone , 


styloid 


process of the temporal bone , 


zygomatic 


process of the zygomatic bone , 


maxillary 


processed denture base 


processes , odontoblastic 


نواتئ تومس = استطالات أرومات = processes , Tomes'‏ 


الميناء ameloblastic processes‏ 
تصنيع > معالحة processing‏ 
انظر تيجان وجسور (Crown and bridge)‏ . 
أحوا اض التظهير processing tanks‏ 


أوعية على شكل أحواض » تكون عادة من الفولاذ االمقاوم 
للصدأً ويمكن التحكم بدرجة حرارتها وتتم فيها عملية 
تظهير الصور الشعاعية . 


صفيحة رقيقة مثلثة من النتوء الغربالي » تكون جزءاً من 
الجدار الأوسط للجيب الفكي العلوي . 
الناتئ الوجني 
للعظم الجبهي 
بروز جانبي غليظ قوي للعظم الجبهي يتمفصل مع العظم 
الناتىئ الجبهى للفك العلوي process of the maxilla , frontal‏ 
بروز عظم الفك العلوي يتمقصل مع العظم الجبهي مكوناً 


جزءاً من جانب التجويف الأنفى والحافة الحجاجية . 


process of the frontal bone , zygomatic 


process of the maxilla , = الناتئ الأنفى للفك العلو ي‎ 
nasal = frontal process of the الناتئ ا للفك‎ 
maxilla العلوى‎ 

الناتئ ا متكي الفكي العلو ي , process of the maxilla‏ 


palatine 
صفيحة عظمية منبسطة على الفك العلوي تكون الجزء‎ 
الأمامي من سقف الفم «الحَنَك» » تتمّفصل مع عظم‎ 
. الحتك‎ 
process of the maxilla ,  ي الناتۍ الو جني لعظم الفك العلو‎ 
zygomatic 
توء مثلث خشن يتمّفصل مع النتوء الفكي العلوي للعظم‎ 
. الوجني‎ 
الناتئ الوداجى السفلى‎ 
0 للعظم القذالي‎ 
بروز عظمي مستدق على الشلمة الوداجية من العظم‎ 
القذالي » ويقسم بالاشتراك مع النتوء الوداجي الداخلي‎ 
. للعظم الصدغي الثقبة الوداجية‎ 
process of the palatine bone , الناتئ الفكي العلو ي‎ 
للعظم ال نكي‎ 
صفيحة رقيقة تبرز للأمام من الحافة الأمامية للعظم الحتكي‎ 
. لتغلق النهاية السفلية الخلفية لفتحة الجيب الفكي العلوي‎ 
€ الناتئ الحجاجي لعظم‎ 
orbital الحنك‎ 
. ناتيء عظمي من العظم الحتكي باتجاه الأعلى وللخارج‎ 


process of the palatine bone الناتئ الوتدى للعظم و‎ 


الحنكي 
صفيحةء د عظمية رقيقة تمتد للأعلى وللداخل من العظم 
الحتكي وتتمقصل مع العظم الوتدي وعظم الميكعة . 


process of the temporal bone , الناتئ الوداجى السفلى‎ 


للعظم الصدغي 


process of the occipital bone , 


infrajugular 


maxillary 


process of the palatine bone , 


sphenoidal 


infrajugular 
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profile record 


تسجيل صورة جانبية للمريض . 
المنظر الجانبى للوجه profile , facial‏ 
عمیق › شار profunda‏ 
الشريان اللسانى العميق profunda linguae artery‏ 
يعدي الط الل تان + تسمى افا الشريان 
الضفدعى (Ranine artery)‏ . 
كين : فقم الفك السفلى progenia = prognathism‏ 


عذبة اللسان »ذروة اللسان 
أفقم »ذو فك بارز 
توضع أمامي وبروز شاذ لأحد أو كلا الفكين بالنسبة 
للجمجمة «القحف» . كثيرا ما يستخدم لوصف التصنيف 
الثالث لآنجل للإطباق الشاذ المصاحب لبروز الذقن للأمام . 
فقم ء بروزالفك . بُروز الذقن للأمام 
حالة يكون فيها أحد الفكين أو كلاهما بارزاً . 
بروز الفك السفلى عن القاعدة القحفية » بمسافة أبعد من 
O‏ 


proglossis 


prognathic = prognathous 


prognathism 


مقياس الفقم » قائس 0 وزالفك prognathometer‏ 
أداة تستخدم لقياس درجة بروز الفك . 
فقمى . بارزالفك »متقدم الفك ؛ أفقم prognathous‏ 


علاقة فكية فقمية prognathous relation‏ 
المآل »علامة »تكهن »إنذار prognosis‏ 
التكهن أو التنبؤ بالنتيجة ا حتملة لمرض ما والفترة الزمنية له » 


وتوقعات الشفاء من المرض بناء على معرفة سابقة بطبيعة أو 
أعراض الحالة ؛ في حالة البدلات السنية التعويضية : التنبؤ 
أو التكهن بمدى نجاح هذا التعويض . 
إنذارسنى 
إنذار البدلة السنية prognosis , denture‏ 
البدلات السنية وفائدتها . 


prognosis , dental 


ورم تأسلي progonoma‏ 

progonoma , melanotic = ور م تأسلي = ورم الآديم‎ 
melanotic neuroectodermal  ىناليملا العصبى الظاهر‎ 
tumour of infancy ٠ ١ الطفلى‎ 

تطور ٬تقدم‏ »يتر فی progress‏ 

لدتو ء المركز: ي للشفة العلوية › prolabiu‏ 
الجزء الأحمر الشفوي » العرتمة 


1 الجزء الخارجى الأحمر من الشفة العلوية . 
2- النتوء الأوسط للشفة العليا . 


ناتئ » شاخصة 

الناتىئ السنخى (لاتينية) 

processus pyramidalis ossis palatini الناتئ الهر فى فى‎ 

العظم الحنكي ٠‏ 

بُروزالشفة 
حالة تكون فيها إحدى الشفتين متقدمة للأمام عن وضعها 
الطبيعى . 

الحدية الق العلوية . حد النثرة »الطرمة <رزملتعطءم م 
الجزء الأوسط على الحافة العليا للشفة العليا . 
النقطة المتوسطة الأكثر بروزا على الملتقى الجلدي الهامشي 


processus - 255 


processus 16012115 


procheilia 


للشفة العليا . 

الانحناء الشفو ي للأسنان proclination‏ 
ميل الأسنان الأمامية في الاتجاه الشفوي . 

إمالة أمامية .انحراف أمامى procline‏ 


إمالة سن » وبخاصة القاطع > مع زيادة زاوية الميل الشفوية 
القاطعة . 

منبطح » منکب على وجهه . مستلق على وجهه ۳e٤‏ 1٤٥۲م‏ 
ميل شفوي مفرط وإمالة جسمية للقواطع . 

ناب = سن نابية procynodontos = canine = canine tooth‏ 
السن النابية » وخصوصا حينماتكون بارزة . وهي السن 
الثالثة وتقع بعد القاطع الجانبي في الفك العلوي والفك 
السفلي ؛ مصطلح قديم بطل استعماله. 

سابق المرض »عرض متقدم » بادرة 

عر ضي متقدم » بادر ي (للمر ض) prodromal = prodromic‏ 

العلامات والأعراض المنذرة بحدوث المرض » مثل الصداع › 

والحمى » والفتور أو الإحساس العام بالمرض » أو الدوار . 

الأعراض المتقدمة ( للمرض) » بوادر 

تير المرضّ + ساق ارصن » بادرة 
أعراض قبل المرض » تدل على حدوث المرض . 

عرضي ؛ متقدم للمرض > عرضي متقدم » بادري عندره00دم 


prodroma 


prodromata 


prodrome 


إنتاج 2 نتاج production‏ 

production , dentine إنتاج العاج‎ 

منتج ؛ مولد » مقشع » مسبب » طارد للبلغم productive‏ 
حالة التهابية لآفة تؤدي إلى تكوين نسيج جديد . 

مهنى . حرفى professional‏ 

نزول اکا نرت profile‏ 


الحدود الخارجية للوجه كماترى من الجانب » خصوصا 
كماترى على الصورة الضوئية أو الصورة الشعاعية الحانبية 
السهمية » انظر أيضاً منظر جانبى للوجه (©051ئم 2121 . 
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اتقاء » توقية 
انظر اتقاء (دنحة[نجطمه2©) . 
وفائي 3 اتقائي 
1- متعلق بالوقاية »وسيلة منع للعلاج أو للمداواة . 
2- يختص بنع المرض . 
3-مادة تمنع نشوء المرض أو حدوث حالة مرضية . 
تعديل آلى للأخاديد الإطباقية للأسنان فى محاولة للوقاية من 
التسوس »آي إزالة الوهاد والحفر من ميناء السن لمنع 
التسوس . 
معجون واق (واقي) 
معجون صقل الأسنان الحاوي على الفلور أو مضادات 
العفونة ؛ مصطلح قديم لمعجون الصقل (Polishing paste)‏ . 
معالحة اتقائية prophylactic treatment‏ 
انظر معالحة (Treatment)‏ . 
طب الأسنان ‏ = prophylactodontia = prophylactodontics‏ 


prophy = prophylaxis 


prophylactic 


prophylactic odontotomy 


prophylactic paste 


الوقائى preventive dentistry‏ 
دراسة وتطبيق وسائل الوقاية والعلاج في أمراض الفم 
والأسنان والتشوهات . 


طبيب متخصص في طب الأسنان الوقائي : 
prophylaxis = prophy‏ 


prophylactodontist 


اتقاء »توقية 

1-فن أو أسلوب منع المرض . 
منع المرض عن طريق الوسائل الاحتياطية »باستخدام 

الوسائل الآلية والوسائل الطبية لمنع حدوث المرض . 

2-( في طب الأسنان) :استخدام وسائل لمنع حدوث 
أمراض الأسنان والأنسجة الرخوة » يستعمل هذا المصطلح 
بشكل عام لوصف تنظيف آلي لإزالة القلح واللويحة 
والمادة البيضاء والألوان عن أسطح الأسنان الظاهرة أو 
أسطح الأسنان المنطمرة لمنع التهيج الموضعي » وما يلي 


ذلك من صقل وتلميع الأسنان . 
اتقاءفعال prophylaxis , active‏ 
کوب واق prophylaxis cup‏ 
انظر کوب مطاطى (Rubber cup)‏ . 
الوقاية السنية prophylaxis , dental ١‏ 


1- معالحة وقائية من أمراض الأسنان . 
2-إزالة الرواسب الجيرية وتنظيف الأسنان وتلميع وصقل 
الأسنان. 
الوقاية الفموية 
معالجة وقائية من أمراض التجويف الفموي . 


prophylaxis , oral 


هبوط ٠.‏ سقوط دل اق prolapse‏ 
انزياح منحدر إلى الأسفل لعضو من مكانه الطبيعي . 

ذل اط لدبت 
بروز مخاطية الجيب من خلال ناسور فموي جيبي في 


prolapse of antral mucosa 


يتكاثر »یتوالد » يتشعب proliferate‏ 
تكاثّر 3 تشعب »نموءتوا الد proliferation‏ 
غو النسيج بمضاعفة خلاياه بالانقسام . 
تكاثر ي“ تشعبى » متكاثر proliferative‏ 
استطالة »مد إطالة »تطویل prolongation‏ 
طويل الأمد »مديد »مطول prolonged‏ 
تخدير مطول prolonged anaesthesia‏ 
ألم مطول prolonged pain‏ 
ت وز »شامخة prominence‏ 
ناتيء »بارز » شامخ prominent‏ 
يحسن وير في »يروج promote‏ 
محرض »مشجع > معزاز promoter‏ 
انظر مسرع (Accelerator)‏ . 
قمة الف pronasale‏ 
أقصى نقطة أمامية على قمة الأنف . 
منبطح »منکب »منحدر » مائل » مكبوب prone‏ 
جذرالسن »جسم مخروط » شوكة السن prong‏ 
مصطلح متروك . 
شو كی الشكل pronglike‏ 
1 -دعامة » سناد prop‏ 
2- میعد 


أداة تستعمل بشكل عام خلال عملية التخدير » للمحافظة 
على الفم في وضع مفتوح . توجد عادة في مجموعات من 
ثلاثة أحجام مختلفة متصلة معابواسطة سلسلة أمان مثل 
ل هيويت (Hewitt’s prop)‏ أو تغل ماك كيسون 
(McKesson’s prop)‏ . 
البعدالسني » المرتكز السني = 
اليد الفكى ۰ 

ا معد ال ا تكز الفكى » مسماك الفكين prop , jaw‏ 
طبيقة لا كن ساعد اء لاعن ارا 
في الفم تحت التخدير العام . 

مسماك الفم = مُبعْد فكي 

جاص 


prop , dental = jaw prop 


prop , mouth = jaw prop 


properties 
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شق وجهى خلقى منحرف prosopanoschisis‏ 
التهاب ا ب الو جهية prosopantritis‏ 
اتساع الوجه prosopectasia‏ 
وجه بارز من الأمام »وجهي prosopic‏ 
(سابقة)وجهى »وجه prosopo-‏ 
تراق (التطور E‏ يات أرقى وظيفياً) prosoplasia‏ 
شللَ وجهي مزدوج prosopodiplegia‏ 
١‏ لالم الو جهي 2 - prosopodynia‏ 
ضمور وجهى نصفى prosopodysmorphia‏ 
الألم الو جهي = prosoponeuralgia = prosopalgia‏ 
ألم ثلاثي التو ائم facial neuralgia‏ 


اللقوة » شلل وجهي 


prosopoplegia = facial paralysis 


فلح وجهى prosoposchisis‏ 

تشتج الوجه prosopospasm‏ 

متحد الوجهين والقصين prosopothoracopagus‏ 

وجه أذ فحج prosopus varus‏ 
عو 


ضمور خلقي نصفي للجمجمة «القحف» وعظام الوجه 2 
بروستاجلاندين 
1 -فئة سداسية من الأحماض الدهنية في الجسم . 
2- واحد من مجموعة مواد مشابهة للهرمون توجد في 
اماک غد من ونل زا : 1 
النقطة السنخية .القديمى 
عوض »استبدال »تبديل « prostheses (pl.of prosthesis)‏ 
تعويض › بدلات 
تعويض »استعاضة . بدلة . 
جهاز تعويضي » بدلة سنية 
العاف مانا نلك ووو ناكا أن عه اديت أن 
بسبب جراحي ليحل محل جزء طبيعي أو لإصلاح شذوذ 
خلقي في جسم الإنسان . 
بدلة الحنك المشقوق 
تعويض صناعي لتصليح عيوب خلقية في الحتك 


prostaglandins 


prostheon 


prosthesis 


prosthesis , cleft-palate 


والأنسجة المحيطة . 
بدلة سنية كاملة prosthesis , complete denture‏ 
تعويض تجميلى prosthesis , cosmetics‏ 
تعويض قحفى prosthesis , cranial‏ 
بديل صناعي لجحزء من الجمجمة . 
تعويض نهائي prosthesis , definitive‏ 


جهاز تعويضي صنع ليستخدم لفترة ممتدة من الزمن . 


معجون وقائى = prophylaxis paste = polishing paste‏ 
معحو ل الصقل 
وحدةالمعالجة الوقائية 


جهاز تنظيف الأسنان بالاهتزازات فوق الصوتية . 


prophylaxis unit 


معجون وقائى prophy paste‏ 
نوع من مادة ساحلة تستعمل لتنظيف الأسنان . 
حد التناسّب proportional limit‏ 
1-وحدة الضغط التى يبدأ عندها حدوث التشوهات بفعل 
الخال المطيقة: ٠‏ 
2-النقطة التي تصبح عندها العلاقة بين الضغط والإجهاد 


مان » أداة مار » منساب proportioner‏ 


مُعاير الملغم 
جهاز لمعايرة خليطة الأملغم والزئبق . 
تعيير ءتناسب 
تعيير الملغم 
معايرة خليطة الأملغم والزئبق . 
دواء مسجل الملكية 
(في علم الصيدلة) :الاسم التجاري لعقار . عادة يتبعه رمز 
.R‏ 


proportioner , amalgam 


proportioning 


proportioning , amalgam 


proprietary drug 


نهايات حسية عميقة proprioceptive endings‏ 


دو اعم السن » أنسحة سنية propriodentium‏ 
مستقبلات الو ضع « مستقبJ‏ الحس العميق  proprioreceptor‏ 


عضو حسي طرفي » يعطي معلومات عن حركة ووضع 
الجسم . يوجد بشكل رئيسي في العضلات » والأوتار» 
والمفاصل » والأذنين . 
دافع »متنشط propulsor‏ 
طبيقة تقويمية نزوعة مصتع من الأكريل والأسلاك › 
انظر طبيقة (ععصةتاممة) . 
حافز » دفعان . مشية تسارعية 
حسبما تقتضيه الظروف (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية وإختصارها .7.5.0 . 
الدماغ المقدم » الدماغ المتقدم 
الحويصلة الأمامية للدماغ في الجنين » والتي تنمو إلى 
نصفي المخ » والفصين الشميين » والأجسام المخططة › 
ومقدم المخ . 
ألم عصبي وجهي . الألم الوجهي 
مصاب بألم الوجه العصبي › 
مصاب بالألم الوجهي 


propulsion 


pro re nata = p.r.n. 


prosencephalon 


prosopalgia 


prosopalgic 
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بديلي 
ا بالتعويض ض(2205]6515) . 
طب الأسنان 
التعويضي 
فرع من علم وفن طب الأسنان يختص بترميم وتأمين 
وظيفة الفم بواسطة استبدال الأنسجة والأسنان المفقودة 
بأجهزة صناعية مفقودة أو أكثر . 
ترميم تعويضي . بدل تعويضي 
بديل صناعي لحزء مفقود من جسم الإنسان . 
مساعد نطق تعويضي 
جهاز تعويضي يستعمل لإغلاق عيب في الَنّك الصلّب أو 
ا لحك الرخو أو كليهما أو ليحل محل نسيج مفقود تعويضه 
ضروري من أجل الحصول على نطق واضح وجلي . 
تعويض . استعاضة »علم التعويض 2 
بديلي » بدلي 
فرع من دران طب الأغان بيع مشكل اماي انيدان 
الأجزاء السنية المفقودة » وتصميم وتصنيع وإحكام الأجهزة 


prosthetic 


prosthetic dentistry = prosthodontia = 


prosthodontics 


prosthetic restoration 


prosthetic speech aid 


prosthetics 


. التعويضية‎ 
prosthetics , complete denture = بدلة سنية تعويضية‎ 
full denture prosthetics كاملة‎ 


1 استبدال الأسنان الطبيعية فى القوس السنية والأجزاء 
الفباحة لها مدا اختطناعية: ... 
2- علم وفن التعويض السني للفم الأدرد . 
علم تعويض الأسنان 
فرع من العلوم السنية » يختص بالاستبدال الصناعي لسن 
طبيعية واحدة أو أكثر أو الأنسجة المصاحبة لها بواسطة بدلة 


prosthetics , dental 


سنية أو جسر . 
مبحث البدليات الوجهية prosthetics , facial‏ 
مبحث البدليات الوجهية prosthetics , maxillofacial‏ 
الفكية العلوية 


فرع من طب الأسنانيقدم أجهزة تعويضية لعلاج أو 
لتعويض أنسجة الجهاز الفموي الفكي المفقودة بسبب مرض 
أو حادث أو جراحة أو المصابة بعيب خلقى ¢ وذلك 
لتحقيق الناحية اللخجالية والوظيفية: : 


أخصائى التعويض prosthetist‏ 
شخص اختص بتصنيع البدائل الصناعية لتعويض أي جزء 
ج الان : 
9 0 و 
النقطة السنخية .النقطة الدردرية »القديمى prosthion‏ 


أكثر النقط تقدما على الثتوء السنخى فى طليعة الفك 


تعويض سنى prosthesis , dental‏ 
انوي مداع انين ار اكراقع O‏ 
2- بدلة سنية جزئية أو بدلة سنية كاملة » أو تاج أو جسرء 
أو أي طبيقة لترميم فلح الحنك . 
بدلةثابتة 
تعويض يثبت بأسنان طبيعية أو جذور أسنان أو زرعات » 
بواسطة إسمنت إلصاق . 
بدلة مرشدةللفك 
السفلي 
جهاز تعويضي ذو بروز مصمم لتوجيه فك سفلي مستأصل 
في علاقة تلامس إطباقية مع الفك العلوي . 
بدلة فكية علوية وجهية 
بديل صناعي لبعض البنى الوجهية من عظام الوجه والفكين 
تالفة بعد إصابة أو جراحة بحيث لايمكن إصلاحها بواسطة 
الجراحة لترميم الشكل الخارجي للوجه أو الفك أو كليهما . 


prosthesis , partial 


prosthesis , fixed 


prosthesis , mandibular guide-plane 


prosthesis , maxillofacial 


بدلة بعد الجراحة prosthesis , postsurgical‏ 
بديل اصطناعي لحزء مفقود أو أجزاء مفقودة بعد العمل 
الجراحي . 

بدلة مرحلية prosthesis , provisional‏ 
تعويض لفترة مؤقتة » صمم للاستعمال لفترات مختلفة من 
الزمن . 


بدلة نزوعة (متحر كة) prosthesis , removable‏ 
جهاز تعويضي صناعي يمكن نزعة بواسطة المريض . 

بدلة مساعدة للكلام 
جهاز تعويضي للمساعدة على التغلب على إعتلال النطق 


2 


الحتك . 
تعويض فوقي 

طبقة من أسنان صناعية تضاف لأسطح الأسنان الطبيعية 

لتحسين الإطباق أو شكل القوس الفكية أو للناحية 


prosthesis , speech-aid 


prosthesis , superimposed 


الحمالية . 
بدلة جراحية prosthesis , surgical‏ 
جهاز تعويضي مصمم للمساعدة في العمليات الحراحية . 
بدلةمق قتة prosthesis , temporary‏ 
بدلةعلاجية prosthesis , therapeutic‏ 
جهاز تعويضي يستعمل لنقل وتثبيت بعض لمواد 
لأغراض علاجية » مثل حامل عنصر الراديوم ستطفة#) 
carrier)‏ . 
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والبوتاسيوم » والنيتروجين » والكبريت » والّبروتينات 
ضرورية للأنسجة ووظائف الجسم . 
تحسين بروتيني » تخليق البروتين 
بروتينات الميناء 
البروتينات المصنعة بواسطة أرومات الميناء خلال عملية 
تشكيل الميناء وتكون جزءاً من مطرس الميناء ؛ تسمى 
بروتينات الميناء المفرزة حديكاً بروتينات الميناء الفقية > أما 
بروتينات الميناء الموجودة فى ميناء السن الكاملة النمو 
فتُسمى بروتينات الميناء الناضجة . 
تحنل البروتين » تحلل الآحين 
هضم البروتين وتحوله بواسطة الإنزيمات إلى مكوناته 
البسيطة مثل الببتونات (265]10265) » والبروتيوزس 
(Proteoses)‏ إلخ 
حال للُبروتبن » حال للآحين 
1- متعلق ب » أو يؤثر على إنحلال البروتين . 
2 أية مادة تؤدي إلى تحلل البروتين : 


protein synthesis 


proteins , enamel 


proteolysis 


proteolytic 


إنز يم حال لبر وتين proteolytic enzyme‏ 
عضويات حالة لثبروتين proteolytic organisms‏ 
نظرية انحلال البروتين proteolytic theory‏ 
المتقلبة proteus‏ 


جنس فصيلة الجراثيم عصوية الشكل » سالّبة الجرام » 
القادرة على تسريع انحلال السكريات والبروتينات . 

تعويضى ٠‏ إستعاضة »عمل prothesis = prosthesis‏ 
تعويضي » بدلة تعويضية 


تعويضى › جهاز تعويضى prothetic = prosthetic‏ 


(سابقة) أول » أولى » بدئى »البدء - proto‏ 

المخروطة البدئية 1 protocone‏ 

المخروطانية البدئية protoconid‏ 

النصف الشدقى لعضو الميناء للسن protomere‏ 
(في طب الأسنان) : النصف الشدقي« الخدي» لعضو الميناء 
للسن . 

protoplasm جبلة‎ 


مادة حبيبية شفافة شبه مائعة تشبه الهلام تحيط بنواة الخلية 
ومحاطة من الخارج بجدار الخلية . 
تعلق بالجبلة (البروتوبلازم) (Protoplasm)‏ . 
أوالى حيوانى . أحادية الخلية .الأوليّات 
كات A as‏ حليقة N‏ 
استطالة مد » بُروز الفك للأمام » مطل 
تحرك الأسنان كليا للأمام ضمن حدود الفكين . 


protoplasmic 


protozoa 


protraction 


العلوي » وتقع عادة بين القواطع المركزية , وهي علامة 


لقياس الجمجمة . 
تعويض الأسنان = = prosthodontia = prosthodontics‏ 
مبحث البدليات السنية = طب الأسنان prosthetic dentistry‏ 
التعويضي 


فرع من طب الأسنان يختص بترميم وصيانة وظيفة الفم » 
بتعويض الأنسجة والأسنان المفقودة بأجهزة اصطناعية » 
مثل البدلات السنية الصناعية الكاملة والتيجان والجسور » 
لتعويض الوظيفة » المظهر » الراحة » وصحة المريض . 
مبحث البدليات 
السنية - طب الأسنان التعويضى 
1- فرع من رة طني الاين بترميم الأجزاء 
السنية المفقودة . 
2-فرع من العلوم السنية يختص بالتعويضات السنية 
النزوعة . ويطبق هذا التعريف فى المملكة المتحدة فقط » 
أما فى البلاد الأخرى فيشمل ا 
من الطبائق التعويضية النزوعة والطبائق التعويضية الثابتة 
مثل التيجان والجسور . 
مختص بتعويض الأسنان » تقنى البدليات السنية 7210501000)154 
طبيب الأسئان الذي بمارس طب الأستان التغويضى :+ 
أخصائي في طب الأسنان يختص في المقام الأو ل باستبدال 


prosthodontics = prosthetic dentistry 


الأجزاء السنية المفقودة . 
تحصين » حفظ protection‏ 
حماية اللثة protection , gingival‏ 
وقاية الأب protection , pulp‏ 
محصن protective = protectant‏ 
حائل و قائي protective barrier‏ 


(في التصوير الإشعاعي) : واقي (واق) من مادة مثل 
الرصاص أو الزجاج الواقي » يوضع بين من يقوم بالتقاط 
الصور الشعاعية والنقطة البؤرية لخفض امتصاص الأشعة 
إلى المستوى المسموح به . 
طبقة واقية 
بروتين 
للنيتروجين الذي يحتاجه الجسم » ويمكن الحصول عليه من 
اللحوم » والطيور الداجنة » والسمك » والبيض . والجبن » 
واللبن ¢ والبازلاء ¢ والبقول ؟ وتحتوي عادة على 
الْبروتينات والكربون » والهيدروجين » والأكسجين › 


protective eyewear 
protective layer 


protein 
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تسجيل البر وز بين الإطباقى « ecordثڵ protrusive interocclusal‏ 
تسجيل إطباقي تبارزي 
اك التسميل بن الإطباقي لوقبعية فك فل مار بواسطة 
رقائق شمعية رقيقة . 
2-تسجيل وضع فكي منحرف بارز . 
علاقة فكية متبارزة 
علاقة الفكين الناتجة عن بروز الفك السفلى 
إطباق متبارز »إطباق متقدم 
إطباق الأسنان حينما يكون الفك السفلي بارز للأمام . 
تسجيل تبارزي » تسجيل متقدم 
1- تسجيل وضع متقد للفك السفلي بالنسبة للفك 
العلوي . 
جل عالق قرية تاك الستقلى جات نفك 
العلوي . 
علاقة متبارزة » علاقة أمامية 
1- علاقة الفك السفلى بالفك العلوي عندما يكون الفك 
العلوي . 


protrusive jaw relation 


protrusive occlusion 


protrusive record 


protrusive relation 


ناشزة protuberance = protuberantia‏ 
عقدة من النسيج ٠.‏ 
ناشزة الفك العلوى protuberance , maxillary‏ 


أحد النتوءات التى تشكل الأعضاء البدئية الجنينية للفكين . 
ناتۍ ذقنى › شامخة ذقنية » protuberance , mental‏ 
ناشزة ذقنية 
توء على جسم الفك السفلي عند خط الوسط للوجه . 
مؤقت » وقتي » شرطي . احتياطي 


provisional 


provisional appliance طبيقة مؤقتة‎ 
provisional bridg جسرمؤقت‎ 
provisional denture = interim denture = بدلة مرحلية‎ 


temporary denture 
تعويض سني يستعمل لفترة زمنية قصيرة من أجل تأمين‎ 
الناحية الجمالية أو للمضغ وطحن الطعام أو لدعم إطباق‎ 
الأسنان أو تجهيز وإعداد المريض لتقبل بديل صنعي عن‎ 
الأسنان الطبيعية المفقودة لحين الانتهاء من عمل ا‎ 
. التعويضية النهائية والمصممة لحالته بالتحديد‎ 
provisional prosthesis = < تعويض مؤٌ قت »بدلة مرحلية‎ 
عمل تعويضي مؤقّت‎ 
تعويض موفّت صمم للاستعمال لفترات مختلفة من‎ 


interim prosthesis 


مطل »بروزفکی أمامى »تبارز protraction of the jaws‏ 
جالة يكو دكم الف مسوم عن وزشعة الو اة 
للمستوى الحجاجي ؛ ويمكن أن يكون بُروزا أماميا للفك 
السفلي أو بروزاً أمامياً للفك العلوي . 

و 


بارز » بروز protruding‏ 
فقم 2 رو 2 تقدم ¢ اندفاع للأمام »تبارز protrusion‏ 


بروز الفك أو الفكين أو بروز الأسنان الأمامية . 
2- اندفاع متقدم للأسنان » (القواطع عادة) . 


protrusion , bimaxillary تبارزالفكين‎ 
01 5 ۰ ٠ 0 ۰ 3 
1, الحدود الطبيعية‎ 

تبار زمزدوج protrusion , double‏ 
٠ 55 01 . 4 £‏ 
بروز الفكين معا أو فقم الفكين . 

protrusion , forward تبارز قدمانى‎ 


بروز متقدم عن الوضع المركزي . 
بروز فكي = فقم ء بروز = protrusion , jaw = prognathism‏ 
الفك = بروزآمامى للفك 
النفلي : 
تبارز جانبي 
بروز في اتجاه الحصلة الجانبية . 
تبارزالفك السفلى 
تبارزالفك العلوي 
بروز شاذ للفك العلوي . 
تبارز حتكي - 
حيد قبة الحتك 
بروز عظمي في قبة الحتك . 
فقم .تبارز الفكين 


بارز »مندفع » متقدم » متبارز 


mandibular protraction 


protrusion , lateral 


protrusion , mandibular 


protrusion ,maxillary 


protrusion , palatine = torus palatinus 


protrusion of jaws 


protrusive 


توازن متبارز protrusive balance‏ 
توازن إطباقي متقدم أمامي خلفي . 
صفيحة فحص الإطباق المتقدم protrusive checkbite‏ 


1- عضة تسجيل العلاقة المتقدمة بين الفكين . 
2-تسجيل » بمادة التسجيل » لوضع الفك المتقدم » حينما 
تكون الأسنان القاطعة العلوية والأسنان القاطعة السفلية 
فى علاقة حد لحد. 
بو جار زې »انزلاق متقدم protrusive excursion‏ 
مسار الفك السفلي الناتم عن حركة الفك للأمام أو 
للخلف مابين العلاقة الإطباقية المركزية وعلاقة حد لحد 
للأسنان الأمامية . 
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(سابقة) كاذب › مز یف pseud- , pseudo-‏ 


جيب كاذب pseud-pocket‏ 
مصطلح قديم للجيب حول السني . 

سرطان الخلايا القاعدية الغدية الكاذبة pseudoadenomatous‏ 

basal cell carcinoma 
pseudoalveolar سنخي كاذب »دردري كاذب‎ 
(Alveolar أو النسيج السنخي‎ (Alveolus) بماثل السنخ‎ 1 

. tissue) 

درد كاذب »غيبة الأسنان الكاذب 
حالة عدم بزوغ الأسنان على الرغم من تكونها . 


pseudoarthrosis = pseudarthrosis = false « فُصال كاذب‎ 


pseudoanodontia 


مقصل مر ضی joint‏ 
غر وأنى کات pseudocolloid‏ 
ماده تحني ولك الاتوسجني الاكبادن السهدية رفن رن 
فوردايس . 
غروانية الشفاه الكاذبة = بقع = pseudocolloid of the lips‏ 
فوردايس Fordyce's spots‏ 
انكشاف كاذب pseudoexposure‏ 


حالة سنية » يتقدم فيها التسوس خلال العاج حتى يصل 
إلى اللب دون انكشافه بشكل واضح . 
غشاء كاذب 
طرق ة تخارية لبالا تكو من نهد انديس ری علن 
خلايا الدم البيضاء والجراثيم تشاهد عادة في التهاب اللثة 
الناخر القرحي الحاد (4۸06) . 
الزوائف (جنس من الفطور المجرأة) 
طائفة من الكائنات الدقيقة » عصوية الشكل » سالبة الجرام » 
هوائية . 
الزائفة 
جنس من الزوائف سالبة الجرام الهوائية وا متحركة . 
pseudopocket = false periodontal pocket‏ 
الجيب حول السنى الكاذب 
انظر جيب لثو ي (Gingival pocket)‏ . 
أقدام كاذبة 


ورا ام ليفى ساركومى  pseudosarcomatous fibromatosis‏ 


pseudomembrane = false membrane 


pseudomonadaceae 


Pseudomonas 


جيبة كاذبة » 


pseudopodia 


كاذب 

pseudostratified columnar epithelium  ةيناوطسأ ظهارة‎ 
مطبقة كاذبة‎ 

ظهارة مطبقة كاذية pseudostratified epithelium‏ 


جبيرة مرحلية provisional splint‏ 
انظر جبيرة 0هنام5) . 
ملاصق » مجاور . متقارب ؛. دان proximal = approximal‏ 


سطح سن مجاورة لسطح سن أخرى ؛ مصطلح لم يعد 


حفرةسنية دانية 
حفرة فى أحد السطحين الإنسى أو الوحشى كمافى 
حشوات الصنف الثالث . 1 ال 
انظر أيضا حفر ة جانبية (Approximal cavity)‏ . 
نقطة تماس دانية 
إنهاء دان (داني) 
إنهاء وصقل سطح ملاصق . 
السطح الداني . سطح مجاور 
انظر سطح ملاصق (Approximal surface)‏ . 
الأسطح الدانية للأسنان 
أسطح الأسنان التي تتجاور في نفس القوس السنية . 
جدار دان (دانی) » جدار مجاور 
المباشر المداني » مجاور » ملاصق 
السطح المداني » سطح ملاصق 
خدي ملاصق . دان شدقي 3 دهليزي داني 
متعلق بالأسطح الجانبية والأسطح الشدقية للأسنان 
الخلفية . 
قاطع ملاصق »دان (داني) قاطعي 
متعلق بالسطح الجحانبي وألحد القاطع لسن أمامي . 
حفرةقاطعةدانية 
حفرة في سطح إنسي أو وحشي وتشمل الحد القاطع لسن 
أمامية » كما في حشوات الصنف الرابع . 
شفوي ملاصق . شفوي جانبي » دان (داني) proximolabial‏ 
شفوي 
متعلق بالأسطح الحانبية والأسطح الشفوية لأسنان أمامية . 
لسانى ملاصق » دان (دانى) لسانى 
تعلق بالأسطع ا اة والاسطح اللسنانية لتق 
إطباقي ملاصق » دان (داني) إطباقي 
تماق بالأسطح الائ والأسطح الإطباقية «الطاحنة » 
للأسنان الخلفية . 
حفرة طاحنة دانية 
حفرة في السطح الإطباقي والسطح الوحشي أو السطح الإنسي 
لسن خلفية » كما فى حشوات الصنف الثانى . 
اها 1 1 
حك أو هرش ينتج عن تخريش موضعي . 


proximal cavity 


proximal contact point 


proximal finishing 


proximal surface 


proximal surfaces of the teeth 


proximal wall 


proximate 


proximate surface 


proximobuccal 


proximo-incisal 


proximo-incisal cavity 


proximolingual 


proximo-occlusal 


proximo-occlusal cavity 


pruritius 
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النقطة الجناحية . الجنيحى 
نقطة تمفصل الجناح الكبير للعظم الوتدي عند اتصال 
لعظم الجبهي والعظم الجداري والعظم الصدغي. 


ا 


pterion 


جناحى pterygoid‏ 
جناحي الشكل أو متعلق بالجناح . 

الشريان الجناحى pterygoid artery‏ 
فرع من الشريان الفكي العلوي يغذي العضلات الجناحية . 
انظر مدخل جناحى (501063 yإم)۴)‏ . 


قناة جَناحية » النفق 
الجناحي = شريان القناة الجناحية artery of pterygoid canal‏ 
انظر قناة جناحية (Canalis pterygoidei)‏ . 
عصب القناة ا لجناحية 
يعصب الغدد الدمعية وغدد الأنف والحتك .انظر مدخل 
قناة جناحية (Canalis pterygoidei)‏ . 


pterygoid canal al , artery of = 


pterygoid canal , nerve of 


الشق الجناحى pterygoid fissure‏ 
شق مائل بين النواتى الجناحية للعظم الوتدي . 
الحفر 5 الجناحية » النقرة ا لجناحية pterygoid fossa‏ 


أخدود بين الصفيحتين الداخلية والخارجية للنتوء ا لجناحي 
للعظم الوتدي : 
العضلة الجناحية 
إحدى عضلتين على كل جانب من الوجه ؛ العضلة 
الجناحية الجانبية : قصيرة قمعية الشكل ذات رأسين ترتكز 
على العظم الوتدي » وتمتد إلى الخلف حيث تتناقص في 
الحجم وترتكز على الوجه الأمامي للقمة الفك السفلي 
ومحفظة الَقصل الفكي الصدغي وقرص الفصل الفكي 
الصدغي . تساعد العضلة الجتاحية الجانبية على قتح الفك 
السفلي ودفعه للأمام ودفعه باتجاه الجانب المقابل أو 
العكس ؛ العضلة الجناحية الإنسية : مربعة الشكل سميكة » 
ترتكز على الوجه الداخلى للشعبة الصاعدة للفك السفلى 
إلى الأسفل قليلا بين زاو الك الال وة لفك 
السفلي » الطرف الآخر من العضلة ذو رأسين » يرتكز 
الرأس الأكبر على العظم الوتدي » والرأس الأصغر على 
إغلاق السطح الخلفي للفك العلوي . ووظيفتها إغلاق الفك 
السفلي » ودفعه للأمام » ودفع الفك السفلي إلى الجانب 
المقابل أو العكس . يعصب العضلات الجناحية الفرع 
الفكي السفلي من العصب مثلث التوائم ويغذيها الشريان 
السباتى الحارجى . انظر مدخل عضلة جناحية 
ا : 1 


pterygoid muscle 





psilosis = sprue 


داء الصدف » الصداف » الصدفية psoriasis‏ 
مرض جلدي . 
صدفية شدقية » صدفية الشدق = = psoriasis buccalis‏ 
طلوان الفم leukoplakia (buccalis)‏ 
صدفية لسانية » صدفية اللسان = = psoriasis linguae‏ 
طلاوة اللسان leukoplakia (linguae)‏ 


ألم نفسي المنشاً > وجع نفسي psychalgia‏ 


ألم مصدرة العقل كمافي حالات السوداوية 


. (Melancholia) 
psychiatric متعلق بالطب النفسى‎ 
psychiatric disorders اضطرابات نفسية‎ 


طبيب نفسانى » طبيب نفسى psychiatrist‏ 


طا خن في دراسة الل أو الامنط راب العمل 


وكيفية علاجه . 
طب نفسي psychiatry‏ 
ظواهر نفسية psychic phenomena‏ 


منبه نفسى . إثارة نفسية psychic stimulus‏ 


أي منبه » غير وجود الطعام في الفم » يسبب زيادة إفراز 


م 


اللعاب. 
المرض الفمو ي نفسى المنشاً psychogenic oral disease‏ 
اختصاصي علم التفسن عالم نفساني psychologist‏ 
الشخص الذي يدرس العمليات العقلية الطبيعية والشاذة 
وتطورها . 
علم النفس › علم الحالات النفسانية psychology‏ 
علم النفس الشواذ psychology , abnormal‏ 
علم النفس الطفلي psychology , child‏ 
علم النفس التحرد يبي psychology , experimental‏ 
علم النفس الاجتماعي psychology , social‏ 


تفسي جسدي » عقلي جسماني psychosomatic‏ 
متعلق بالعقل والجسم . خصوصاً في الطب : متعلق 
بالتأثيرات المتبادلة بين العمليات العقلية والوظائف الجسمية 
أي العلاقة الجسمانية العقلية ؛ أعراض جسمية أصلها 
نفسي أو إنفعالي أو عقلي . 

طب الأسنان النفسى البدنى 
طب الأسنان الذي يهتم بالعلاقة النفسية البدنية . 
مرض له أعراض جسمية » ذات أصل عقلى أو انفعالى . 

معالحة نفسية therapy‏ 


psychosomatic dentistry 


psychosomatic illness 


psychotherapy 
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1-ثلم أو شق تكون عند إلتقاء الفك العلوي مع النتوء 
الشصي أو الناتئة الجتاحية من العظم الإسفيني . 
2- ذلك التفرض خلف الحدبة المتكون من التقاء الفك 
العلوي والنتوء الجناحي للعظم الوتدي . 
شريان جَناحي سحائي 
فرع من الشريان الفكي العلوي يغذي عقدة العصب مثلث 
التوائم . أيضا يُسمى شريان سحائي ملحق «إضافي» 
)Accessory meningeal artery)‏ .انر مدخل (Arteries-)‏ 


pterygomeningeal artery 


جناحي سحائي (Pterygomeningea)‏ . 
متعلق بالّتوء ا لجناحي والعظم الحتكي . 
النفق الجناحي الحنكي 

هي القناة لقي الصغرئ أو القناة الحتكية الخلفية . 
شق صغير بين النتوء الجناحي للعظم الوتدي والعظم 
الحتكى والفك العلوي . 
العقدة الخناحة الحتكية = 
عقدة ميكيل 
التلم الجناحي الحتكي ٠‏ الميزاب 
الجناحي ا حتكي 
أخدود على الجهة البطنية للنتوء ا لجناحي للعظم الوتدي . 
العصب الجناحى الحتكى 
دمحي ا ننه 1 EE ONE‏ 
جناحي حتکي (Pterygopalatinus)‏ . 
العضلة الجناحية البلعومية 
جزء من العضلة مضيقة البلعوم العليا . انظر مدخل جناحي 
بلعو مى (pterygopharyngeUus)‏ . 
فد اج وريد : 
شبكة الأوردة ا لجناحية 


pterygopalatine 


pterygopalatine canal 


pterygopalatine fossa 


pterygopalatine ganglion 


pterygopalatine groove 


pterygopalatine nerve 


pterygopharyngeal 


pterygopharyngeal muscle 


pterygo-plexus of veins 


جناحى صدغى pterygotemporal‏ 
انخساف جناحى صدغى pterygotemporal depression‏ 


[مختصر] جناحى فكي علوي PTM = pterygo-maxillare‏ 

مُتسّدل ارخ اف » متدل 

انسّدال »هبوط »استرخاء » إطراق » تدل 
هبوط الجفن العلوي أو الجفن السفلي بسبب ضعف في قوة 
العضلة . 

(سابقة) لُعاب » لُعابي 


ptosed 


ptosis 


ptyal- و‎ ptyalo- 


pterygoid nerves أعصاب جناحية‎ 
pterygoid notch الثلمة الجناحية‎ 


ثلمة بشكل حرف 7 توجد على الناتئ الهرمي للعظم 
الحنكي بين النواتى الجناحية وحدبة الفك العلوي . 
(في الغرس السني) : تستخدم كعلامة » كحد وحشي 


الضفيرة ا لحناحية = الضفيرة الوريدية - pterygoid p1exus‏ 
الحناحية pterygoid venous plexus‏ 


رة وريه ما رمان الك العلوي غد 
العضلات الجناحية .انظر مدخل ضفيرة وريدية جناحية 
(Plexus venosus pterygoideus)‏ . 

ناتئ جناحي » شاخصة جناحية 
أحد اثنين من النواتئ النازلة من موضع اتصال العظم الوتدي 
وجناحه الكبير . 


pterygoid process 


تَر حة جناحية pterygoid ulcer‏ 

ضفير ةوريدية جناحية pterygoid venous plexus‏ 
ضفيرة وريدية توجد فى النقرة تحت الصدغية بين العضلات 
الجناحية . 

العضلة الحناحية pterygoideus‏ 

جناحي فكي سفلي pterygomandibular‏ 


متعلق بالنتوء ا لجتاحى والفك السفلى . 


حر اج جناحى فکی pterygomandibular abscess‏ 
رباط جناحى فکی pterygomandibular ligament‏ 
رفاء جناحى فکی pterygomandibular raphe‏ 


رباط وتري يفصل العضلة المبوقة عن العضلة مضيقة 
البلعوم 


العليا . 
ال حيز الجناحى الفكى pterygomandibular space‏ 
خرا اج الحيز الجناحى pterygomandibular space abscess‏ 


الفكى 
ا فكى علوى = pterygomaxillary‏ 
pterygo-maxillare = PTM ١ ١‏ 
متعلق بالناتے الجناحى )Pterygoid process)‏ والفك العلوي 
(Maxilla)‏ . 1 

النقطة الأقل إنخفاضا بحدود الشق الجناحى الفكي العلوي. 
الشق الجناحي الفكي xillary‏ 
العم الموجود عند اتصال الفك العلوي مع الشاخصة 

الجتاحية للعظم الوتدي . 
تلمة جناحية pterygomaxillary notch = hamular notch‏ 
فكية علوية = ثلمة شصية 


pterygomaxillary fissure 
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و 


لعاب ptysma = saliva‏ 
مدر للُعاب 1 مسيل اللعاب ptysmagogue‏ 
نل غى » حلمی puberal = pubertal‏ 
متعلق بالبلوغ (Puberty)‏ . 
البلوغ الحلم puberty‏ 
سن البلوغ puberty age‏ 
طبيب أسنان متخصص فى الصحة public health dentist‏ 
العابية 
يختص بالصحة السنية للمرضى ويصمم ويشرف على 
البرامج الصحية والوقائية وعمل الإحصاءات والعمل على 
التوعية بالصحة الفموية لأفراد الجتمع . 


مرض بيونت = الالتهاب الشفوى الغدى = ءوهء5ذل Puente's‏ 
cheilitis glandularis‏ 
متلازمة بلومر-فنسون Pulmmer- Vinson syndrome‏ 


(سابقة) رئة »رئوي pulmo- , pulmono-‏ 


رئو ي pulmonary‏ 
متعلق بالرئتين أو يؤثر على الرتتين . 

الشريان الر ئوي pulmonary artery‏ 
الشريان الذي ينقل الدم غير المؤكسد من البطين الأيمن في 
القلب إلى الرئتين . 

وهط ركو ي pulmonary collapse‏ 
هبوط أو قصور جزء أو كل الرئة نتيجة انسّداد مجرى 
الهواء . 

pulmonary embolism انصمام رئوي‎ 


صمّة تتكون في الوعاء الدموي وتدورفي مجرى الدم 
وخلال دورانها تزداد في الحجم » حتى تنحشرفي الأوعية 
الدموية الأفل حجماً . يسبب انحشار الصمامة الكبيرة 
ا موت الفوري أو في خلال ساعات . 

الوريدالرئوي 
أحد الأوعية الدموية الغليظة والقصيرة التي تنقل الدم 
لمؤكسد من الرتتين إلى الأذين الأبسر في القلب . 

الى انو ا رمات ات pulp‏ 
اللب السني الذي يملا الحفرة اللبية في السن » وهو نسيج 
رخو يقع داخل عاج السن ويحتوي على ألياف » وخلايا » 
وأنسجة مثل الأوعية الدموية » والأعصاب الحسية » 
والأوعية اللمفية ؛ تمر هذه الأوعية من خلال الثقبة الذروية 
للسن أو من خلال القنوات الإضافية 

خراج الأب = خراج لبي ون 
التهاب حاد أو التهاب مزمن للب السن مصاحب لنسيج 


pulmonary vein 


pulp abscess = pulpal abscess 


مسيل اللعاب » ملعب » 
مدر اللعاب 


ptyalagogue = sialogogue 


توسع القناة اللعابية »توسع المسال اللعابي ptyalectasis‏ 
إنزيم التيالين » خميرة لعابية ptyalin‏ 


مصطلح قديم لاز يم الأميلاز (Amylase)‏ . 
السيل اللُعابي . روال = 
فرط إفراز اللعاب » كثرة اللعاب . إلعاب 

حالة من زيادة اللعاب في الفم » نتيجة زيادة الإفراز أو عدم 

القدرة على البلع » زيادة في إفراز اللعاب إلى ما يصل إلى 

5 جالون يومياً في حين أن المعدل الطبيعي هو 0.25 - 0.4 


ptyalism = hypersalivation 


جالون يومياً . 
حصاة لُعابية ptyalith = ptyalolith = salivary calculus‏ 
حصاة أو حصى تتكون فى القنوات أو الحويصلات اللعابية . 
لیت > يستعلب | ptyalize‏ 
(سابقة) تعاب أعابى اللات ptyalo-‏ 
قيلة لعَاضَةٌ ptyalocele ١‏ 


قيلة لُعابية تحت الأسان » - = ptyalocele , sublingual‏ 


ضفيدعة ranula‏ 
لُعابى المنشاً ptyalogogue‏ 
ملعب .مسيل لتُعاب ptyalogenic = sialogogue‏ 

و 

مدر اللعاب 
ت ير الأفنية اللعابية ptyalography = sialography‏ 
حصاة لعابية = ptyalolith = ptyalith‏ 


salivary calculus 
ptyalolithiasis تحص (نخصى) لُعابى »تكو نالحصاة‎ 
0 اللا‎ 
تكون الحصى فى المسالك اللُعابية ؛ الحصويّة اللعابية ؛‎ 
الإصابة با اللعابية .حالة تكون حصى لُعابية‎ 


متعددة . 


خزع الغدة اللعابية »شق القناة اللعابية ptyalolithotomy ٠‏ 
استخراج الحصاة اللُعابية 
تفاعل تُعابى ptyaloreaction‏ 


وا = إلعاب «فرط = ptyalorrhoea = ptyalorrhea‏ 
سيلان التُعاب »إلعاب 
سيّلان الأعاب »تلعّب ‏ إِنُعاب 
ذو طواحن عديدة الطيات »ذو أرحاء متعددة 
الطيّات 
حيوان تتكون تيجان أضراسه الطاحنة من طيات عديدة . 


hypersalivation 
ptyalosis = salivation 


ptychodont 
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قرن الأب »قرن لبي 
استطالة بشكل قرن تمتد من حجرة اللّب باتجاه الحدبة أو 
الحواف القاطعة للسن . 
أب التاج 
ا لجزء من لب السن الذي يوجد داخل تاج السن . 
أب سنى » نواة السن » اللب السنى 
الل ل قلب السن . 
تغير مرضي مترق في اللب السني يؤدي إلى ضعف 
وتدهور النشاط الوظيى . 
حصةة لبية 
تكلس مع كثافة شعاعية لعاج متكون داخل الحجرة اللبية 
أو ملتصق بأحد جدرانها . 


pulp cornu = pulp horn 


pulp , coronal 


pulp , dental 


pulp , degeneration of 


pulp denticle = pulp stone 


pulp devitalization 
pulp , devitalized 


pulp , enamel = stellate reticulum 


استتضيال الأب pulp , extirpation of = pulpectomy‏ 
نزع محتويات الحجرة اللّبية وقناة الجذر بالكامل . 
أب متليف pulp , fibrotic‏ 


لاست تتتافضى خلاياه ويزين جم ه بزيادة أنسحية 
الليفية »إما نتيجة حالات مرضية » أو نتيجة التقدم في 
العمر. 
غنغرينة الأب 
قرن لبي 
بروز أو امتداد من حجرة اللّب يتجه مباشرة تحت الحدبة أو 
تحت فص نام للسن . 
فرط تنسج الأب »فرط ضخامة الأب 
نسيج لبي نتاجي يتكون نتيجة لالتهاب الب المزمن , 
يشاهد سريريا ككتلة لحمية حمراء معنقة أو بدون عنق تبرز 


pulp gangrene 


pulp horn = pulp cornu 


pulp hyperplasia 


من تاج سن ذو أب مصاب بانكشاف واسع عند مريض 


يافع . 


pulp capping , indirect › تغطية الأب اللامباشرة‎ 


تقبيع اللب غيرالمباشر 
يقة لتغطية الأب » حينما يكون الأب غير منكشف بشكل 
ا 
عدوى الأب »تعفن الأب pulp infection‏ 
التهاب الأب pulp inflammation = pulpitis‏ 
تحنيط الأب pulp mummification‏ 


متموت وصديد ؛ يمكن أن يحدث فى مرحلة مبكرة من 
الشهات السو اا 

بتر الأب » استئصال أب 

السن 
استئصال الجزء التاجى من لَب السن . 

ا 
شكل من أشكال الاسستحالة الأبية تلاحظ عادة في كبار 
السن » وتتميز بتقلص حجم الأب وانخفاض عناصره 
الخلوية . 

تكلس الاب 
ترسب أملاح الكالسيوم في أنسجة لَب السن » ممايؤدي 
إلى تمعدنه وتصلبه وصغر حجم الحجرة اللبية » ويمكن أن 
ينتج عن تقدم السن »أو التسوس » أو الرضح . 

تكلس الأب المنتشر 
تكلس لب السن مع تراكمه في أعمدة أو شرائط تشمل كل 
الس : 

اا 
1- قناة في جذر السن تحتوي على الأعصاب والأوعية 
الذفريةوالقسجحة الداع . القدرات اللية ام 
للحجرة اللّبية الموجودة في تاج السن . 1 
2 - (فى التصوير الشعاعى) : مساحات طولية منفذة للأشعة 
نقاهد كي خان 

قلتبيوة لبن pulp cap‏ 
قرص محدب من المعدن أو الُبلاستيك يغطى به الأب 


pulp amputation = pulpotomy 


pulp degeneration , atrophic 


pulp calcification 


pulp calcification , diffuse 


pulp canal = root canal 


pulp capping تغطية الأب‎ 


عملية تغطية اللّبٍ المكشوف أو القريب من الانكشاف 

بضمادة واقية لحمايتة من التخريش وإحداث تأثير طبى 

مسكن ومهديء للآلم ومطهر » مثل وضع هيدر وكسيد 
r‏ الذي يشجع على إنتاج عاج مرمم . 
حفرة الب » تجويف اللّب 

حفرة في قلب السن داخل العاج تحتوي على لب السن 

وتتألف من حجرة اللب وقناة الجذر . 
حجرة الأب 

حفرة داخل قلّب تاج السن » محاطة بالعاج وتحتوي على 

الأب السني . مساحة منفذة للأشعة السينية داخل تاج 

السن » تحتوي على أنسجة ضامة » وأوعية دموية » 
احتقان الأب 


pulp cavity 


pulp chamber 


pulp congestion 
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ب حی pulp , vital‏ 
أب يحتوي على أوعية دموية سليمة . وتختبر الحيوية 
بواسطة تنبيه النهايات العصبية للب التى تكون موجودة 

طالما كانت الأوعية الدموية سليمة 1 1 

الل »لب السن pulpa = pulp‏ 

pulpa dentis 


pulpa radicularis 


pulpal لبى‎ 


pulpal exudate نضحة ل‎ 

قرنل pulpal horn‏ 
م و 

تبيغ لبى pulpal hyperaemia‏ 
زيادة دموية تؤدى للاحتقان . 

pulpal irritation تھ لن‎ 

تهيج لبي 

pulpal necrosis نخراللب‎ 

pulpal pain ألم لر‎ 

pulpal vitality test اختبار حيوية اللب‎ 

pulpal wall جدار لني‎ 


الجدار الذي يغطي الأب في حفرة إطباقية أو قاطعية ويكون 


أفقياً بالنسبة للسطح المحوري . 


ألم الأب pulpalgia‏ 
ألم عور يعني اللب الس 

استتصال الأب pulpectomy‏ 
نزع كامل لذب السن . 
انظر استئصال الت (Pulp extirpation)‏ . 

استتصال الأب بالكامل( التام ( pulpectomy , complete‏ 

استئصال الأب الجز تي pulpectomy , partial‏ 


مصطلح قديم لاستئصال الأب الجزئي . 

لبن الشكل 

التهاب اللب pulpitis‏ 
التهاب الأب أو التهاب لب السن ؛ عندما يكون الأب 
مكشوفاً ما يكفي لإفراغ أي نتح للخارج يسمى التهاب 
الت المفتوح (Open pulpitis)‏ + أما عند عدم وجود تصريف 
للنتح للخارج تمي التهاب الأب المغلق 0ء105©) 
(isاام‏ ام . يسبب التهاب اللب الحاد ألا نابضاً شديداً . 

التهاب اللُب الحاد 
حالة مرضية لأب » تتميز بعلامات وأعراض الالتهاب 
الحادء مثل : الألم » وتمدد الأوعية الدموية » نضحة 
التهابية » وتجمع الخلايا البيض متعددة النوى : 


pulpiform 


pulpitis , acute 


تطبيق دواء على بقايا الب لجعلها فى حالة خاملة 
وحفظها في حالة طاهرة . 
لپ نخر لب معموت 
لَب سني فقد لأي سبب الأوعية الدموية والأعصاب المغذية 


pulp , necrotic 


له » وأصبح غير حي . 
مُوات الأب » تنخر اللب 
عقيدة أبية = حصاة لّبية 
أب غير حي »لب متموت 
سليلة لبية 3 التهاب الأب مفرط التنسج pulp polyp‏ 

(Hyperplasia of the pulp = انظر فرط ضخامة الأب‎ 

. pulpal hyperplasia) 
pulp protection وقاية الأب »> حماية الأب‎ 

وضع طبقة واقية في حفرة سنية » تعمل كطبقة عازلة بين 

الحشوة ولب السن »ل منع توصيل الحرارة أو الّبرودة إلى 

الأب من خلال مادة الحشو. 
أب متفسّخ »لب متنخر 

أب متحلل بتأثير إنزمى وعدوى كائنات دقيقة رمامة ما 

يؤدي إلى مركبات ذات رائحة نفاذة مثل سلفيد الهيدروجين 

و الأمو نيا (Ammonia)‏ « مركابتان (Mercaptans)‏ . 


pulp necrosis 
pulp nodule = denticle 


pulp , non-vital 


pulp , putrescent 


لَب جذري 

ا لجزء من لب السن الذي يوجد داخل جذرالسن . 
نزع الأب »استخصال الأب 
حصاة لبية (سنية) 

1 - منطقة متكلّسة داخل نسيج الأب السني . 

2- رواسب متكلسة داخل لب السن » تتشكل في سياق 

تغيرات تنكسية #وتستى Denil az A‏ 
سطح الأب 

سطح الحفرة السنية التي تغطي الب . 
اختبار الأب pulp test‏ 

اختبار كهربي أو حراري للتحقق من حيوية السن ؛ وسيلة 

تشخيصية تشتمل على تطبيق منبه كهربي أو حراري أو 

آلي على تاج السن لمعرفة مدى تهيج الأب . والاختبار 

ليس دليلاً قطعياً على حيوية الأب . 
فاحص الأب » فاحص حيوية الب 


pulp , radicular 


pulp removal 


pulp stone = denticle 


pulp surface 


pulp tester 


جهاز لفحص حيوية اللب 
فحص الف ء تحري حيويةاللب pulp testing‏ 
نسيج اللب pulp tissue‏ 
معالجةاللب pulp treatment‏ 
تقرح الا pulp ulceration‏ 


وحشى ل pulpodistal‏ 
متعلق. بالجدار الوحشي » والخداراللبي في الجزء الدرجي 
زع الشترة القاطية لكاب ب ١‏ 

زاوية وحشية لبية 


الزاوية المتكونة بالتقاء الجدار الوحشى » والجداراللبى . 
وهى زاوية خطية (عاعصة عهن) . 


pulpodistal angle 


طب الأسنان اللبى pulpodontics = pulpodontia‏ 
فرع من علم مداواة الأسنان اللّبية يختص بلب السن . 
شفوي لَبى pulpolabial‏ 


متعلق بالجدار الشفوي . والجدار البي في الجزء الدرجي 
من الحفرة الجانبية القاطعة . ڪڪ 1 
زاوية شفوية لبية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار الشفوي » والجدار ابي . 
وهى زاوية خطية (عاعصة عهن) . 
ف 
متعلق بالجدار اللسانى » والجدار اللبى فى الجزء الدرجى 
من الخُفرة الجانبية الإطباقية ٠‏ 00000 ْ 
زاوية لسانية لبية pulpolingual angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار اللساني » والجداراللبي . 
وهي زاوية خطية (عاعصة عصنآ) . 
محوري لساني لبي 
متعلق بالجدار ا حوري ٠‏ والجدار اللساني » والجدار اللي 
في الجزء الدرجي من الُفرة الجانبية الإطباقية في ضرس 
طاحن او داه | 
زاوية محورية لسانية لُبية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار المحوري » والجدار اللساني » 
والجدار اللي . هي زاوية نقطية (عاعمة غصذه2) . 1 


pulpolabial angle 


pulpolingual 


pulpolinguoaxial 


pulpolinguoaxial angle 


إنسى ل pulpomesial‏ 
متعلق بالجدار اللبى » والجدار الإنسى للحفرة السنية . 
زاوية إنسية لبية pulpomesial angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار الإنسي » والجدار اللبي 
وهى زاوية خطية (عاعصة م«نا) . 
ضع الل الحى = 
بضع اللب الحي 1 
نزع أو استشصال الجزء التاجي من اللْب الحي المكشوف 
للحفاظ على الجزء الجذري المتبقى من الأب . يفضل 
استعمال مصطلح بضع الأب عن استصال جزئي لأب . 
بضع الب الدوائى pulpotomy , therapeutic‏ 
و 
يبدي ضربات إيقاعية مثل ضربات القلب . 


pulpotomy = partial pulpectomy 


pulsate 


التهاب الب الصاعد 

التهاب الأب المزمن 
حالة مرضية للب » تتميز بعلامات وأعراض الالتهاب 
المزمن » مثل : الألم > النضح الالتهابي » وتجمع الخلايا 
اللمفية » وخلايا البلازما » والتنخر . 


pulpitis , ascending 


pulpitis , chronic 


التهاب الأب المفرط = pulpitis , chronic hyperplastic‏ 
التنسج المزمن ا تصنع أو التشكل = hyperplastic pulpitijs‏ 
الأب 0 أو التصنع 

التهاب الب المغلق pulpitis , closed‏ 

التهاب الب الْبؤ ري pulpitis , focal‏ 

التهاب الأب المفرط التنسج pulpitis , hyperplastic‏ 


التهاب مزمن في لب السن 3 يكون عادة مصاحباً لنخر 
كبير » ويلاحظ بكثرةعند الأطفال والشباب ؛ ويتميز بتكاثر 


أنسجة الأب لتكون كتلة لحمية معَنّقة فى الخفرة اللبية 
المكشوفة . انظر التهاب الب مفرط التصنع أو التشكل 


. (Hyperplasia of pulp) 
pulpitis , simple التهاب الب البسيط‎ 
pulpitis , suppurative التهاب الأب القيحى‎ 
التهاب الأب الناتم عن امتداد إصابة نخرية إلى داخل أب‎ 
. السن‎ 

التهاب الأب الشامل pulpitis , total‏ 
التهاب منتشر في أب السن . 

التهاب الأب التقر خت pulpitis , ulcerative‏ 

عديم الأب pulpless ١‏ 
سن ذات لب مستأصل أو متحلل . 

سن عديمة الب pulpless tooth‏ 

محوري ا pulpoaxial‏ 


چ 

متعلق بالجدار اللّبي والجدار ا موري للجزء الدرجي من 
الحفرة الجانبية القاطعة أو الحفرة الجانبية الإطباقية . 

زاوية محورية لبية pulpoaxial angle‏ 
الزاوية التي تتكون من التقاء الجدار الأبيمع الجدار الحوري » 
وهى زاوية خطية (عاعمة عصن) . 

محورى شدفى ع > محوری pulpobuccoaxial‏ 

دهليزي لبي 

متعلق بالجدار اللبيى » والجدار الشدقي » والجدار ال حوري 
في الجزء الدرجي من الحفرة الجانبية الإطباقية في الرحى أو 
الضاحك . 

زاوية محورية شدقية لبية 
الزاوية التي تتكون عند إلتقاء الجدار المحوري » والجدار 
الشدقى » والجدار اللْبى . وهى زاوية نقطية (عاعمة غصذه©) . 


pulpobuccoaxial angle 
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فرفرية.بربوريك purpura = peliosis‏ 
1- مرض يتميز بوجود بقع أرجوانية على الجلد والأغشية 
ال خاطية نتيجة نزف تحت الجلد . 

2- حالة مرضية تتميز بطفح جلدي نات عن نزف الأوعية 
الدموية الصغيرة تحت الحلد . 
فُرفْري » مصاب بالفرفرية » بربوريك 
متعلق بالفرفرية » أو مصاب بها. 


purpuric 


لثة نر فرب ية purpuric gingiva‏ 
تقيح purulence = purulency‏ 
وجود قبح أو صديد . 


قيحي »متقيح » صديدي purulent‏ 
متعلق بالقيح أو الصديد أو مكون له . 
متعلق بتكون القيح الذى يحتوي على كريات الدم 
اأبيضاء » وخلايا متنخرة وأنسجة متحللة (صديد كا۲) . 

شبيه القيح » نظير القيح »قيحى الشكل 

قيح pus‏ 
مادة شبه سائلة صفراء غليظة القوام تتكون نتيجة تفاعل 
التهابي وتحتوي على دم » وسائل نسيجي » وجراثيم ميتة 
وأخرى حية » وخلايا الدم البيضاء » وخلايا نسيج ميتة ؛ أو 
هي بقايا الكائنات الدقيقة المسؤولة عن تكون القيح . 


puruloid 


pus pocket جيب قيحى‎ 
push scaler مقلحة دافعة‎ 


َ انظر مقلح أو مقلحة #علمء8) . 

دافع الشريط 
أداة يدوية تستخدم في المساعدة على استقرار وإنطباق 
الأطواق التقوكية . 

لكر 0 pustula = pustule‏ 
ااي يحري القع 

pustula , malignant = malignant anthrax 


pusher , band 


ثرة 1 بيثة = 


بُثري » ذو بشور 
متعلق بالبثرات أو يتميز بها . 
بَثرة pustule = pustula‏ 
ارتفاع صغير محدد على سطح الجلد » يحتوي على قيح أو 
لف. 


pustular 


2 
ا . 


ح 
1- تحلل المواد العضوية بفعل الكائنات الحية الدقيقة » وينتج 


putrefaction 


ذات رائحة كريهة . 
2-تعفن أو تحلل الأنسجة المترافق برائحة كريهة . 
بفسخ » يتفسّخ putrefy‏ 


47 0 ان 2 2 E‏ ان » فت 
ضربات إيقاعية أو رجفات إيقاعية كما يحدث في ضربات 


pulsation 


القذّب 
منبض . منابض » منباض pulsator‏ 
نيض pulse‏ 


موجة من زيادة الضغط تنتشر خلال الجهاز الدموي 
الشرياني بسبب انقباض البطين الأبسر للقلب . ويمكن أن 
تجس في أي شريان سطحي » مثل الشريان الكعبري 
(Radial ratery)‏ في المعصم . 
إذرار » سحق 
مذرار 


pulverization 

pulverizator 

مسحوق ( لانينية ) pulvis = pulv. = powder‏ 
مصطلح لاتيني لمسحوق ؛ تستعمل في كتابة الوصفة 
الطبية » واختصارها (.17ناط) . 

خفان pumice‏ 
مادة صلبة بركانية المصدر تحتوي على 60-57 / سيليكا 
(511168) » غير ذوابة فى الماء أو الحمض » تستعمل فى طب 
الأسنان كمادة ساحلة وكمادة صاقلة لتلميع وصقل الأجهزة 
النضية + 

معجون الخفاف . معجونالخفان 

مسحوق الخفاف » مسحوق الخفان 


pumice paste 
pumice powder 


pumice stone 


5-5 


حجرالخفاف > حجرالخفان 
ضح pump‏ 
pump , dental‏ 
punch‏ 

. أداة تستعمل للتثقيب أو التعليم‎ 1 ٠ 


انظر مثقّب حاجز المطاط (Rubber dam punch)‏ . 


2- أداة تستخدم لقلع جذر السن . 


04 


خرامة دبوسية punch , pin‏ 
مثقَّب لتحضير بئر للدبوس أو الوتد . 
74 3 

punch , rubber dam خرامة السد المطاطى‎ 


أداة تشبه الملقط تستخدم لعمل ثقوب مستديرة ذات أحجام 
المطاطي ؛ الطرف العامل من الأداة يشتمل على رأس تثقيب 


من جهة وسطح دوار فيه 6-5 ثقوب من جهة أخرى . 


تقب .تقب »بزل »وخز puncture‏ 
قيحي »بوريني puric‏ 


مخاطى قيحى . مخاطى 2 puromucous = mucopurulent‏ 
صديدي 


هدف » غاية purpose‏ 
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ديات ي في الدب حول 
السنية » تقيح النسج الداعمة السنية 
التهاب الأنسجة حول السنية مع تكون جيوب عميقة 
وإفرازات قيحية » حتى في غيابة المسببات الموضعية . 
تقيح دواعم السن بحسب شموتز 
التهاب الأسناخ القيحي نتيجة إهمال نظافة الفم . 
قبح + تكون منديدي 
التهاب الفم القيحي 
التهاب الفم القيحي النبتي 
حالة فموية تتميز بتكون نتوءات حليمية صغيرة ومتعددة 
في مجموعات متقاربة وفي مساحة واسعة » مع التهاب 
مزمن » يعقب نمو بثرات دقيقة على الأورام الحليمية . 


pyorrhoea , paradental 


pyorrhoea , Schmutz 


pyosis = suppuration 
pyostomatitis 


pyostomatitis vegetans 


pyramid هرم‎ 


هرمي pyramidal‏ 
على شكل الهرم . 
EE‏ 
الصنف الثانى 
انظر تصنيف رق رت (Le Fort’s classification)‏ . 


pyramidal fracture = 


Le Fort’s 11 fracture 


حموي . محموم pyretic‏ 
متعلق با حمى 016767 . 

حمى . سخونة › ارتفاع درجة الحرارة pyrexia = pyrexy‏ 

حمى » حموي pyrexial‏ 
متعلق بالحمى أو متأثربها . 

كُمَّثْرِي الشكل 

حفرة كُمُثربة » نقرة كُمُثرية 

حرق »حرقة »حرارة »نار حمى pyro-‏ 


pyriform = piriform 


pyriform fossa 


مولدالحرارة »مولدالحمى pyrogen‏ 
مادة تسبب الحمى . 

مسبب ال حمى › مولد للحمى pyrogenic‏ 
متعلق بمسبب الحمى . 

خر قةاللسان pyroglossia‏ 
الإلحماس اة ف اللسان : 

pythogenic مفسح‎ 


متفسخ »متعفن putrescent‏ 
عملية التعفن المؤدية إلى التفسخ أو العفونة . 
لب متعقن »أب متفسخ »لب نخري 
انظر لب (ملنا) . 
عقن »نتن »مته متفسخ 


بحالة متعفنة أو متفسخة . 


putrescent pulp 
putrid = rotten 


(سابقة) صديد فيح »تقيح 
تقيح الدم »تسمم دموي قيحي 

تسمم دموي جرثومي عام تسببه كائنات دقيقة مولدة للقيح 
في مجرى الدم ؛ ويتميز بتكون العديد من الأخرجة في 


Py- , pyo- 
pyaemia = pyemia 


أماكن مختلفة . 
دم قیحی »تقيح الدم »تسمم دموي pyemia = pyaemia‏ 
متقيح » قيحى »صديدي pyic‏ 


(سابقة) قيح »صديد py-‏ و Pyo0-‏ 
مكور 5 مقيحة pyococcus‏ 
كيسة قيحية » كيس صديدى pyocyst‏ 
مو لد للقبح مقیح pyogenic‏ 


مادة أو عامل مولد للقيح أو منتج للصديد 


pyogenic arthritis 


ورم حبيبي مقيح pyogenic granuloma‏ 
تقيح دو اعم | 9 pyorrhea = pyorrhoea‏ 


مصطلح قديم مهمل لوصف حالة انسياب رشح قيحي أو 

نضح صديدي من آفة حول السنية . 
تقيح اللثة » تقيح دواعم السن 

1- إفراز قيحي . 

1-2 في طب الأسنان) : مصطلح عامي للدلالة على أي 

شكل من أشكال المرض حول السني . 

مصطلح قديم لالتهاب مزمن حول سني زط0 طC)‏ 

. periodontitis) 
تقيح دواعم السن والأسناخ‎ 

مصطلح يطلق عادة على الحالات المتقدمة من الالتهابات 

المزمنة حول السنية حيث ينبشق القيح من الجيوب حول 

السنية » وقد أصبحت الآن نادرة الحدوث . 


pyorrhoea = pyorrhea 


pyorrhoea alveolaris 
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عظممر بع quadrate bone‏ 
الفك العلوي للحيوانات الفقرية غير الثديية . 


quadratum bone 


مربع quadratus‏ 
العضلة المربعة للشفة السفلية = quadratus labii inferioris‏ 
العضلة السفلية muscle = muscle depressor labii‏ 
خافضة الشفة » العضلة الذقنية المربعة inferioris‏ 
العضلة المر بعة = quadratus 1211 5112110115 muscle‏ 
للشفة العلوية = muscle levator labii superioris‏ 
العضلة العليا رافعة الشفة 
العضلة المربعة للشفة السفلية = quadratus menti = muscle‏ 
عضلة سفلية خافضة الشفة depressor labii inferioris‏ 
عضلة مربعة quadratus muscle‏ 
(سابقة) أربعة » رباعى quadri-‏ 
رباعی الحدبات »ر ناض الشرف quadricuspid‏ 
ر باعي الأضلاع quadrilateral‏ 
رباعى الحدبات quadritubercular‏ 
ا رعشة quake‏ 
كيفى qualitative‏ 
quality E EE.‏ 


نوعية الأشعة المتأينة quality of ionizing radiation‏ 
(فى التصوير الشعاعى) : تقدير الطاقة النسبية للأشعة على 
اسا فة راتيا 

سلامة النوعية » ضمان الجودة 
مجموعة اختيارات منتظمة واجراءات للتأكد من أن كل 
وحدات جهاز التصوير الإشعاعي تعمل بمستوي جيد بحيث 
تؤمن الحصول على صور شعاعية جيدة عند تعريض المريض 


quality assurance 


ضبط النوعية » ضبط الحودة » مراقبة الجودة 
انظ ر ضمان الجودة (Quality assurance)‏ . 


quality control 


كميةء كم 2 كمى (لانينية) quantitative‏ 
كمية. مقدار» کم quantity‏ 
مقدار الإشعاع quantity , radiation‏ 


كمة الأشعة المطبقة على النسيج أو العضو في المرة الواحدة . 
كمية »كم (لاتينية) 

وحدة الطاقة المصاحبة للأشعة الكهرومغناطيسية 
كمية بحسب الرغبة (لاتينية) 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


quantum 


quantum libet = q.1. 


آر بع مرات يوميا q.d.s = q.i.d = quater aumendum die‏ 
(لاتينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
كل ساعة (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
كل ساعتين (لاتينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
كل ثلاث سفاعات (لاتينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
أربع مرات يوميا (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
حسب الرغبة (لانينية) 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


q.h. = qq.h. = quaque hora 


q.2h. = quaque secunda hora 


q.3h. = quaque tertia hora 


q.i.d. = quater in die 


q.1. = quantum libet 


دجال » نصاب quack‏ 
مدعى المعرفة بالطب . 

دجل › فاخت طب التدجيل quackery‏ 

quad helix موسّع حلزوني‎ 


طبيقة تقويية علوية ثابتة تشبه حرف ۷ » أو طبيقة قوسية 
حمالة تشتمل على أربع عرى حلزونية » واحدة عند كل 


نقطة انثناء . 
رباعى الزوايا (للأداة) quadrangle (of an instrument)‏ 
أداة ذات عثق بأربع زوايا » مصطلح أدخله ج .ف . بلاك 
G.V.Black‏ . 
رباعى الزوايا quadrangular‏ 
1-ربع الدائرة quadrant‏ 


2- نصف القوس السنية 
ربع الإسنان الكلي » ويشمل كل الأسنان التي في نصف 
أحد الفكين » ويمتد من الخط المنصف للقوس السنية في أحد 
الفكين حتى الرحى الأخيرة .الأرباع الأربعة هي : ربع 
الفك العلوي الأيمن » ربع الفك العلوي الأيسر » ربع الفك 
السفلي الأيسر » ربع الفك السفلي . الأيمن .في مسميات 
النظام العالمي للمعايرة أطلق على أنصاف الأقواس السنية 
المسميات التالية : الربع العلوي الأمن » والربع العلوي 
الأيسر » والربع السفلي الأيسر » والربع السفلي الأيمن ويرمز 
بها على التوالي بالأرقام 1 2 4232 . 
مي 
مربع ؛ له أربعة جوانب متساوية وأربع زوايا متساوية . 


quadrate 
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استبيان » استفتاء 
أسئلة توجة إلى عدد من الناس استطلاعاً لآرائهم في قضايا 
(فى طب الأسنان) : ورقة عليها أسئلة يجيب عنها المريض 
E‏ 
التنسج الأحمر بحسب كيرا 
نسبة إلى ل .أ . كيرا ۲3ر 1.۸.Qu‏ »1933-1856 » طبيب 
جلد فرنسي . 
حالة قبل سرطانية » تتميز بتكون حطاطات حمراء حوافها 
غير محددة عند التقاء الغشاء الخاطي مع النسيج الظهاري ؛ 
حدوثها في الغشاء المخاطي الفموي يمكن أن يكون علامة 
لسرطان مبكر . 
سريع 
راتين «أكريل» سريع التصلب- 
الراتين المنشط = راتين 
ذاتی التماثر = راتين متصلّب = resin = cold-curing resin‏ 
بالبرودة = راتين متصلّب ذاتيا 
راتين «أكريل» يمكن أن يتماثر بإضافة منشط وحافز » دون 
استخدام حرارة خارجية . 
جير حي » الكلس الحي ‏ أكسيد الكالسيوم 
جير أو كلس غير مطفاً ؛ انظر كلس » جير (©تنانآ) . 


questionnaire 


queyrat's erythroplasia 


quick 
quick-cure resin = 


activated resin = autopolymer 


self-curing resin 


quicklime 


إصلاح سريع quick-repairing‏ 
0 

إسمنت سريع التصلب quick-setting cement‏ 

quicksilver = mercury زكبق‎ 


هدوء > سکون 
ساكن .هاديء .هامد 
متعلق بالمرض ٠‏ قبل أن يكشف فيها أو في فترة غير نشطة . 


quiescence 


quiescent 


quiescent interval فترةالهدوء‎ 
quiet هادئ »ساکن‎ 
quiet running engine محرك هادئ الدوران‎ 


(سابقة) خمسة › خماسی quino- , quinqu-‏ و quin-‏ 


و و 
ملغم خماسي 
حل خليطة الأملغم تحتوي على الزئبق وأربعة معادن مختلفة . 
ورم كوينك- الورم الوعائي العصبي 
وذمة كوينكه 
نسبة إلى ه .! .كوينكة « H.1.Quincke‏ 2 1922-1842 « 
طبيب ألماني . 
كيناء كينين 
مادة كيميائية تستعمل كدواء 5 


quinary amalgam 


Quincke's oedema = 


angioneurotic oedema 


quinine = quinia 


كمية مرقشة quantum mottle‏ 
صورة شعاعية مرقشة بسبب التفاوت فى شدة الأشعة الممتصة 
بالستار المكثف . 


1- راجعه في انظر إلى 
2-بالكمية التي ترغبها ‏ بحسب الرغبة (لاتينية) 
كل ساعة (لأنينية ( quaque hora = q.h. or qq.h.‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
الحجر المّحي مححر 
عزلة إلزامية لفترة من الزمن لشخص قد يكون حاملاً رض 
معد لتحاشي انتشار عدوى مرضية : 
کوارتز (معدن) 
مادة متبلرة » توجد فى الطبيعة وبشكل السيليكا (#عللز5) . 
وتلاغل في تصنيم مواد حش والسيليكات » وفي مواذ 
المسحوق الكاسي » كمادة تتحمل الحرارة » وفي بعض مواد 
ار من ارهن الراك وف يعض تصادرالضرة 
قضيب كوارتز 
قضيب من معدن شفاف (بلور صخري 541لتك (Rock‏ 
يستعمل في بعض الأنظمة الضوئية كوسيط لتوصيل الأشعة 
دوق اک ج من جاح ی دوسي و ورات 
للمساعدة على بلمرة مواد الحشو غير المتبلمرة . 
(سابقة) مايقارب أو ما يشابه 1 
مائل » على تخو مشابه . 
أربع مرات يوميا (لاتينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
مُلغم رباعي 
خليطة من الأملغم تحتوي على الزئبق وثلاثة معادن أخرى . 
زاوية كاتر فاج = Quatrefages' angle = parietal angle‏ 
الزاوية الجدارية 
نسبة إلى ج ب . كاترفاج دي برو ».010215612865 J.1.A.‏ 
Bre‏ 06 1892-1810 » عالم أجناس فرنسي . 
المعدنالملكى 
خليطة مكرنة من القصدير والأنتيمون (الإثمد) 
(Antimony)‏ . 


quantum vis = quod vide = q.v. 


quarantine 


quartz 


quartz rod 


quasi- 
quater in die = q.i.d. و‎ q.d . 


quaternary amalgam 


queen's metal 


يسقی » يستخمد 


quench 
تقسية المعدن بتبريده فجأة وذلك بغمسه أو طمره فى الماء أو‎ 
۰ . الزيت مباشرة بعد إحمائه‎ 

فولاذمسقی 

تسقية »سقاية »إخماد »إسقاء . استخماد 
عملية التبريد الفجائي لمعدن ساخن في سائل بارد من أجل 


quenched steel 


quenching 
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1-راجعه فى « انظر إليه فى .0.97 = quod vide = quantum Vis‏ 


2- بحسب الرغبة ( لاتينية ) 


اقتباس quotation‏ 
يومي » معاود كل يوم »الورد quotidian‏ 


حم الورد»› حم يومية quotidian fever‏ 
1-را اجعه فى « انظر إليه فى q.v. = quod vide = quantum vis‏ 


2- بحسب الرغبة ( لانينية ) 


0 0 
حماس الشرف quinquecuspid‏ 
حماسو الحدبات » خماسى الدرينات quinquetubercular‏ 


عاذور » خر اج محاورات quinsy = peritonsillar abscess‏ 
اللوزة 
التهاب حاد باللوزتين والأنسجة الحيطة » يسبب عسر البلع » 
وتورم أو انتفاخ الحنك الرخو » وألم في الحنجرة وسخونة أو 
ةك 
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الأشعة السينية أو أشعة جاما . يسبب الإشعاع تلفاً للأنسجة 
الحية . 

ت عة الإشعاع الممتص-ر اد radiation absorbed dose = rad‏ 
وحدة قياس للجرعة الممتصة من الأشعة المتأينة » وهى الطاقة 
الإشعاعية الممتصة من 100 إرجس/ 100 جرام من النسيج أو 
أي مادة أخرى . 

مادة تمتص الإشعاع الإشعاع « radiation absorbing matrial‏ 

الخلفي . إشعاع الخلفية 

الإشعاع المتأين الذي يوجد بشكل مستمر في البيئة الحيطة ؛ 
ومصادره هى الأشعة الكونية » والمواد ذات النشاط 
الإشعاعي » والنفايات النووية » والغبار الذري المتساقط . 

حرق إشعاعي 
الب نادي المدا سني ترق ة لاني كارن يدك درف 
كبيرة من الأشعة لفترة قصيرة أو جرعة صغيرة لفترة طويلة 
من الزمن . 

تسوس إشعاعي 
نوع من التسوس السريع » يصيب محيط السن عادة عند خط 
العنق » ويشاهد عند المرضى الذين يتلقون علاجاً بالأشعة 
للرأس والرقبة عندما تكون الغدد اللعابية فى مجال الأشعة . 
انظر أيضاً تسوس سني ١ . (Dental caries)‏ 


radiation,backgroun 


radiation burn 


radiation caries 


radiation dose meter مقياس الجرعة الشعاعية‎ 

radiation energy طاقة إشعاعية‎ 

التعرض للأشعة radiation exposure‏ 
التعرض للأشعة لفترة من الزمن » إما الأشعة الأولية أو 
الأشعة الثانوية . 


مصدر خطر الإشعاع » مخاطر الإشعاع radiation hazard‏ 
التعرض للإشعاع المتأين بجرعات كبيرة قد يسبب تَلفاً 
لأنسجة الجسم (تلف بدني (Somatic damage‏ « أما 
التعرض للإشعاع المتأين بجرعات أقل » وخاصة تعرض 
العايد للدي , O‏ اقاق العفات الورائة ف 
اينات الوراثية (تلآف ا EDE damage‏ 
الإجراءات الوقائية تشتمل على : الانتظار خارج الحجرة 
أثناء التصوير الإشّعاعي وتغطية المريض بمئزر رصاصي 
مغطى بالمطاط أو مئزر رصاصي مغطى بالبلاستيك أثناء 
التععرّض للأشعة السينية .00 
تأثيرا ات إشعاعية غير مباشرة  radiation,indirect effec‏ 
عندما تتلف وظيفة الأنسجة التى تعرّضت للأشعة » ينعكس 
ارا ملاعل الاس اللخرى امم 


خذ (لانينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
يكرر (لاتينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
عرق سلالة 
عنقودي الشكل › علقي 
التهاب السيساء - رخد 
سلالي »عرقي 
متعلق بالعرق أو السلالة . 
مناعة عرقية » مناعة السلالة 
التصبغ العرقي 
رفرف »رف 
وعاء ذو أقسام . 
رفرف الأدوات 


راد (وحدة الامتصاص الإشعاعى)- 
جرعة الأشعة الممتصة . الجرعة الممتصة 


من الأشعة 


Rx = recipe 


rep. = repetatur 


race 
racemose 
rachitis = rickets 


racial 


racial immunity 
racial pigmentation 


rack 


rack, instruments 
rad = radiation 


absorbed dose 


وحدة آيلة إلى الإهمال لقياس كمية الطاقة الممتصة بواسطة 
الأنسجة من مصدر نشط إشعاعياً . وحدة القياس التى 
يفضل استخدامها في النظام العالمي للوحدات وانصںu‏ 51 
حاليا هي الجراي هع (1 راد 120 = 0.01 جراي 28ع) . 


بتر الجذر »قطع الجذر 4 
استئصال الحذر 
استئصال جذر السن أو جزء منه . 


قابلية الإشعاع » قابلية النفوذ للأشعة » نفوذية 


2- كعبري 


نسبة إلى عظم الكعبرة (Radius)‏ . 


۶ 
نبض كعبري 


radectomy = radiectomy 


radiability 


radial 


radial artery 


radial pulse 


نبض الشريان الكُعبري في الرسغ الذي يمكن أن يجس 


بواسطة أطراف الأصابع . 
إشعاع » تشعع 


radiation 


انطلاق وانتشار الطاقة بشكل موجات أو ذرات أكثر أشكالها 
شيوعاً هو الفوتونات (0001005) والموجات الإشعاعية أو 
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قد يسبب الصداع » والغثيان » والقيء » وانحفاض الشهية 
للطعام ‏ أو الإسهال ؛التعرض للأشعة لفترة طويلة قد 
يسبب العقم » وأذية الجنين عند المرأة الحامل وسرطان الدم أو 
نوع آخر من السرطان وتساقط الشعر . انظر إصابة إشعاعية 
(Radiation injury)‏ . 

مُعالجة إشعاعية » العلاج بالأشعة 
مُعالجة مبكرة للأورام السرطانية وبعض الأمراض الجلدية 
بالراديوم أو الأشعة السينية أوالنظائر النشطة إشعاعياً . 

الإشعاع فوق ق البنفسجي 
نوع من الأشعة المغناطيسية الكهربية طول موجته أقصر قليلاً 
من طول موجة الضوء المرئي . 

إشعاع أبيض 

اح كي مسيم 
تعرض الجسم كله للأشعة . 

1 - جوهري » أساسي » أصلي 

2 - خلقي » تُطري 

3- اس »جذر» جذري 
متعلق بالعلاج الذي يحقق الشفاء بواسطة الاستعصال 
الكامل للسبب . 


radiation therapy 


radiation,ultraviolet 


radiation, white 


radiation, whole-body 


radical 


جذر ي الشكل radiciform‏ 
في شكل الجذر » خصوصاً جذر السن . 

radictomy الجذر‎ 0 

0 جذر صغير radicula‏ 

ألم جذر ي radiculalgia‏ 

جذر ي radicular‏ 


متعلق بجذر أو جذرالسن . 
عظم جذري 
انظر عظم (Bone)‏ 
كيس جذري 
كيس يحيط بجذر السن ذو جدار من نسيج ليفي ضام 
مبطن بالظهارة الرصفية المطبقّة ويكون متصلاً بذروة جذر 
سن ذات لب ميت أو حَشوة قناة جذر ناقصة ؛ انظر كيس 
(CysD‏ . 
کسر جذري 
كسر لحذر أو جذور السن . 
أب جڏري 


radicular bone 


radicular cyst 


radicular fracture 


radicular pulp 
radicular retainer مشبات جذر ي‎ 
» نوع من المشبتات توضع في جسم السن » في الجذر عادة‎ 


أذى إشعاعي » إصابة إشعاعية 
إصابة تحدث نتيجة إشعاع متأين » قد تكون جسدية » تصيب 
أنسجة الجسم بشكل حروق » أو فقد لواحد أو أكثر من 
الأطراف » أو إغماء أو قىء ؛ وقد تكون وراثية » تصيب نسل 
الآباء الذين تعرّضت خلاياهم التناسلية إلى جرعات 


radiation injury 


إشعاعية صغيرة . 

إشعاع مۇر ين radiaion,ionizing‏ 
س من ا تج أيونات (5 (Ions)‏ بتفاعله و مادة (مثال 
تتعرض له . 


radiation mucositis 


التهاب الغشاء المخاطي الإشعاعي 


الإشعاعية. 

ا إشعاعي radiation necrosis‏ 
موات النسيج نتيجة للتعرض للأشعة . 

radiation ,particulate إشعاع جسيمائي‎ 


الجزيئات الأصغر من الذرة التى تسير فى مجالات مختلفة 

بسرعات متفاوتة ؛ مثل الإلكترونات (Electrons)‏ « 

والبروتونات (2:0]085) » وا أجسام ألفا (Alpha particles)‏ . 
إشعاع أولي 2 إشعاع بدئي »إشعاع أصلي radiation,primary‏ 
من الهدف في أنبوب الأشعة . 


أشعة تنبعث مباشرة 


مئزرواق من الأشعة radiation protective apron‏ 
غطاء للصدروالبطن يرتديه المريض أثناء التصوير 
الإشعاعى : 
كمية الإشعاع radiation quantity‏ 
إشعاع مبعثر 2 إشعاع متناثر radiation,scatterd‏ 
إشعاع متشتت de‏ متشتت 


انحراف اتجاه الأشعة أثناء مرورها خلال المادة » وقد يحدث 

ذلك أيضاً بسبب تغيّرفي طول الموجة » وهو نوع من الإشعاع 

الثانو يي (Secondary radiation)‏ . 
إشعاع ثانوي 

إشعاع ينبعث من أي مادة يرتطم بها الإشعاع الأولى . 

الأشعة السينية الثانوية تكون أقل اختراقاً من الأشعة السينية 


radiation,secondary 


الأولية . 
فلم حساس للأشعة radiation- sensitive film‏ 
م ض إشعاعى radiation sickness‏ 


حالة شاذة تنتج عن التعرض للأشعة المتأينة . تعتمد شدة 
الحالة على حجم الأشعة » وزمن التعرض للأشعة » والمنطقة 
من الجسم التي تعرضت للأشعة . التعرض لأشعة متوسطة 
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التشخيص(هذه بعض المصطلحات الإضافية لمصطلح 


صورة شعاعية . 
صورة إشعاعية إدارية radiograph,administrative‏ 
صور شسّعاعية تؤخذ لأغراض أخرى غير الأغراض 
خط ظليل على الصورة 025 radiograph,airway shadow‏ 
الشعاعية 
انظرخط ظليل 50820017 yرھwنA)‏ . 
صورة شعاعية أمامية radio graph,anteropsterior‏ 
خلفة 


صورة العضة المجنحة 
صورة شعاعية داخل الفم تبين تيجان الأسنان والمسافات بين 
السنية في كل من الفك العلوي والفك السفلي » تلتقط بفلم 
أشعة خاص يثبت في الفم بواسطة جناح مركزي أو لسان 
صغير تعض عليه الأسنان . 

ظل العضلة المبوقة 

على الصورة الشعاعية 
انظر ظل العضلة المبوقة .(Buccinator shadow)‏ 

صورة شعاعية لقياسات الرأس 
صورة نسّعاعية للرأس بواسطة راسم الرأس 
)ometerاCepha)‏ » حيث تثبت الرس على مسافة ثابتة من 
المستوى السهمي المنصف أو المستوى عبر الصماخ وتمرر 
خلالها الأشعة المركزية بغرض تحليل قياسات الجمجمة » 
وتستخدم هذه الصورة في تقويم الأسنان والجراحة الفموية . 

الاحتراق العنقي على الصورة الشعاعية radiograph,cervical‏ 


burnout on 


radiograph,bite-wing 


radiograph,buccinator shadow on 


radiograph,cephalometic 


انظر الاحتراق العنقى (Cervical burnout)‏ . 
تار ل ال ال اة 

انظر تطاول » مط » تطویل («منادعه810) . 
قصر الصورة الشعاعية 

انظر قصر (Foreshortening)‏ . 
صورة شعاعية قاطعية 

صورة للأسنان القاطعة (Incisor teeth)‏ . 


radiograph,elongation 
radiograph,foreshortening 
radiograph,incisal 


صورة شعاعية تلاصقية radiograph, interproximal‏ 


صورة شعاعية داخل الفم 
صورة شعاعية بأسلو ب القمع الطويل radiograph,long - tube‏ 


radiograph, intraoral 


صورة شعاعية إطباقية radiograph,occlusal‏ 
صورة شعاعية فموية radiograph,oral‏ 


أية صورة شعاعية للأسنان والفكين والأنسجة المحيطة 


امتداد الوتد داخل قناة ا لجذر في السن . انظر تثبيت جذري 

, . (Radicular retention) 
radicular retention تثبيت جذر ي‎ 
يتحقق التثبيت بواسطة وضع واد معدني داخل قتوات الجذر‎ 
فى الأسنان عديمة اللب (طاءه) وووم1نا) . انظر مثبتة جذرية‎ 
. (Radicular Be 


radicular stump 


radicular surface 
radiectomy = radectomy 
. الإزالة الكاملة لجذر السن أو جزء منه جراحياً‎ 
(سابقة) شعاء » مشع . الاشعا‎ 
E yy 
(Radioactive سابقة بمعنى إشعاعى أو مواد نشطة شعاعيا‎ 


radio- 


. substance) 
radioactivegڏ مشع »ذو نشاط إشعاعي‎ 
. قوة نشاط إشعاعى‎ 
radioactive element عنصر مشع‎ 
radioactive isotopes النظائر المشعة‎ 


النشاط الإشعاعى »الإشعاعية 


تحرير أحد أنواع الأشعة أو أكثر خلال الانحلال المستمر 
لبعض النويدات es(‏ 1ا .)N‏ 


radioactivity 


تصويرالا شّعاع الذاتى = radioautography‏ 
autoradiography‏ 
البيولوجياالإشعاعية radiobiology‏ 


علم تأثير الأشعة على الأحياء » وهو فرع من علم الأحياء 
يختص بتأثير الأشعة على الأنظمة الحيوية عزعه8101) 


. systems) 
radiodense ظليل للأشعة‎ 
radiodense shield حاجز ظليل للأشعة‎ 


مبحث التصوير الشعاعى السنى « radiodontia = radiodontics‏ 


تصوير الأسنان بالأشعة dental radiology‏ 
طب الأسنان الاشعاعى radiodontics‏ 
اختصاصى بتصوير الأسنان الاشعاعى radiodontist‏ 


radiogram = radiograph = صورة شعاعية‎ 


roentgenogram = roentgenograph 
تسجيل صورة على فلم حساس بأشعة رونتجن.‎ 
radiograph = radiogram صورة شعاعية‎ 
صورة تتكون على الطبقة الحساسة للضوء من الفلم‎ 
الشعاعي بفعل الأشعة » تستخام عادة في أغراض‎ 
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شفاء إشعاعى 
مراقبة ترميم الأنُسجة بواسطة الصور الشعاعية التي تؤخذ 
على فترات زمنية . 

شفاء إشعاعى كامل 
عمل الصورالشعاعية للتحقق من الترميم الكامل 
للأسجة » مثل تجدد الصفيحة القاسية أو العظم حول 
الذروي أو كليهما . 

شفاء إشعاعى غير كامل radiographic repair,incomplete‏ 
عَمل الصورة الشعاعية للدلالة على الالتعام الجزئي 
للأنسجة » مثل انخفاض حجم الآفة حول الذروية بعد 
المعالجة الّبية دون اختفاء الآفة كلياً (كما تشاهد في الصور 


radiographic repair 


radiographic repair,complete 


الشعاعية بعد المعالجة) . 
مسح إشعاعى radiographic survey‏ 
طريقة التصوير الشعاعى radiographic technique‏ 


يقة التصوير 
الشعاعي حول الذروي 
طرية ال 2 
الشعاعي القطم 
مرتسم الور الشعاعية 
صور شعاعية 
وسائل تساعد طبيب الأسنان على كشف وتحديد بداية 
التسوس » خاصة بين الأسطح الملاصقة صقة للأسنان » والتيقد 
يكون من الصعب اكتشافها بالعين الجردة » وكذلك أمراض 
اللثة . 
تصوير شعاعى » التصوير بالأشعة radiography‏ 
التصوير باستخدام الأشعة السينية قد كر التصوير هق 
داخل العم أو من خارج الفم . 
تصوير شعاعي radiography ,anterior-posterior‏ 
بإسقاط أمامى خلفى 
أسلوب تصوير إشعاعي خارج الفم بوضع الفلم في الخلف 
وتمرير الأشعة السينية من خلال الجمجمة من الأمام إلى 
الخلف . 
تصوير شعاعي بطريقة 
تنصيف الزاوية 
طريقة التصوير الشعاعي حول الذروي داخل الفم بوضع 
الفلم قريباً من السن بقدر الإمكان وتوجيه الأشعة المركزية 
عمودياً على خط وهمي ينصف الزاوية المتكونة بين المحور 
اوي للسن وام 
تصوير شعاعي لقطع = radiography. body-section‏ 
جسمي جسمى- التصوير الطبقي » التصويرالر صفي tomography ٠‏ 
التصوير المقطعي 


radiographic techique, periapical 


radiographic tomographic technique 


radiographic tracing 


radiographs 


projection 


radiography,bisecting angle 


technique 


تؤخذ بوضع الفلم في الفم (تسمى صورة داخل الفم 
(Intraoral‏ أو بوضع الفلم خارج الفم (تسمن صورة خارج 
الفم (Extraoral‏ . 
صورة شعاعية بانورامية radiograph,panoramic‏ 
نوع من الصور الشعاعية تعطى صورة متواصلة لكامل 
E‏ قربي سار EEE‏ 
بأسلوب الأشعة ذات الزاوية الواسعة » أو بطريقة الأشعة من 
خلال فتحة ضيقة أو التصوير الطبقي . 
انظر فلم بانورا امي Panoramic film)‏ . 
صورة شّعاعية لمحاورات القمة » 
ورا شا فرزية 
فلم داخل الفم يُظهر صورة السن والأنسجة العظمية 
أمحيطة . 
صورة الجذر الشعاعية 
صورة بأسلوب القمع القصير 
صورة شعاعية لتاون 


radiograph,periapical 


radiograph, root 
radiograph,short tube 
radiograph, Towne’ s 
. (Towne’ s projection) انظر مرتسم تاون‎ 
radiograph,underdevloped صورة شعاعية ناقصة التظهير‎ 
صورة شعاعية ترمّب الفضة فيها غير كاف ننيجة قصور‎ 
. التأثير للكيمياويات المظهرة‎ 
صورة شعاعية ناقصة التعرض‎ 
صورة شعاعية » ترسب الفضة فيها غير كاف نتيجة لقصور‎ 
في التعرض للأشعة‎ 
مصور شعاعي » أخصائي التصوير الشعاعي‎ 
شخص متمرس في تعريض المرضى للأشعة و‎ 
من أجل إجراء صور سا عكية‎ )Localized radiation) 


radiograph,underexposure 


radiographer 


للأغراض التشخيصية . 
متعلق بالتصوير الشعاعى . إشعاعى . شعاعیى radiographic‏ 
متعلق بالتصوير بالأشعة .000 
خط قاعدي إشعاعى = مستوى ‏ = radiographic baseline‏ 
مر جعى إشعاعى . radiographic reference plane‏ 
في الور الا اناالا 
الأفقي (ineا‏ 2181عدرم0:1) . وفى التصوير الإشعاعي 
داخل الفم »هو المستوى الإطباقي لقا 
نسخ للصورة الشعاعية radiographic duplication‏ 
عملية إنتاج نسخ ضوئية للصور الشعاعية . 
فلم 0 radiographic film‏ 
15 شر إشعاعى » دليل شعاعی radiographic guide‏ 
خط قاعدي إشعاعى 2 = radiographic reference plane‏ 
مستوى مرجعي إشعاعي radiographic base line‏ 
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أسلوب أو طريقة لعمل صور شعاعية بانورامية باستخدام 
شعاع ضيق يتحرك دائرياً » بينما يظل الفلم والغرض 
أوالمريض ساكناً لايتحرك . 1 
تصوير شّعاعي بالإسقاط 
تحت الصماخي القمي 
تصويوس تجار ا بويع ع عند قمّة الرأس 
وتوجه الأشعة المركزية من تحت الذقن . 
صورة تاون الإسقاطية 
الشعاعية 
تصوير من خارج الفم » بتوجيه الأشعة المركزية عبر العظم 
الجبهي بزاوية 30 درجة بالنسبة إلى الخط الصماخي الموقي ؛ 
يستخدم لتصوير اللقمة وعنق اللقمة في المستوى 
| 
التصود يرالشعاعي radiography,transcranial projection‏ 
عبر الجمجمي ٠‏ التصوير الشعاعي عبر القحفي 
تصويرمن خارج الفم يستخدم لتصوير المفصل الفكي 
الصدغي في المستوى السهمي في وضع فتح أو غلق للفك 
السفلي . حيث تمرر الأشعة المركزية عبر الجمجمة › 
وتدخل من الجانب المقابل في نقطة تقع على بعد 1/4 2 
بوصة تقريباً فوق مجرى السمع الظاهر . 
التصوير الشعاعى radiography,transorbital projection‏ 
عبرا حجاجي ٠‏ 
تصوير من خارج الفم يستخدم لتصوير المفصل الفكي 
الصدغي في المستوى الجبهي . تمرر الأشعة المركزية من 
خلال الحجاج عند زاوية أفقية مقدارها 20 درجة . 
طريقة التصوير الشعاعي radiography,tube shift technique‏ 


radiography,submeatal 


vertex projection 


radiography, Towne’s projection 


بإزاحة الأبوب 
التمركز الإشعاعي على الغرض المراد تصويره في المستوى 
الثالث » ويستلزم التقاط صورتين شعاعيتين بزاويتين أفقيتين 
أو عموديتين مختلفتين ومقارنة حركة الغرض النسبية على 
الفلم لكل منهما . 
تصوير شعاعي بإسقاط radiography ,Water’s projection‏ 
واتر 
تصوير إشعاعي من خارج الفم يستخدم أساساً للحصول 
على صورة أمامية خلفية للجيوب الفكية العلوية. 
تصوير شعاعي بشعاع عريض radiography,wide- beam‏ 
يقة لعمل صور شعاعية بانورامية باستخدام حزم 
شعاعية متباعدة بأسلوب يشبه التصوير الشعاعي الاعتيادي 
داخل الفم ؛ مصدر الأشعة قد يكون داخخل الفم أو خارج 
الفم 1 


قاعدة الغرض الشدقى 
الشعاعى . 
انظر قاعدة الغرض الشدقى (ء1نت (Buccal object‏ . 
التصوير الشعاعى radiography,Caldwell’s PEGG‏ 
بإسقاط كولدويل 
تصوير شعاعى أمامى خلفى للجمجمة تدخل فيه الأشعة 
الركزية من كلك یا و عل تلظ 


radiography, buccal object rule 


الجا المرقية.: 
تصوير شُعاعى ذو قطع radiography, cone cutting‏ 
مخروطي 
و 
تصوير شعاعى سنى radiography,dental‏ 
التصوير الشعاعى الرقمى radiography, digital‏ 


تصوير شعاعي من خارج الفم radiography,extra - oral‏ 
تصوير شعاعي من داخل الفم 
تصوير شعاعی radiography,lateraloblique projection‏ 
خان 1 3 
صورة شعاعية من خارج الفم » حيث يوضع الفلم بجوار 
جسم الفك السفلي أو الشعبة الصاعدة وتوجه الأشعة 
المركزية متجهة إلى الأعلى من أسفل الجانب المقابل للفلم . 
تصوير شعاعي radiography,lateral skull projection‏ 
جانبي للرأس 
صورة شعاعية من خارج الفم » حيث يوضع الفلم موازياً 
للمستوى السهمي للرأس » ثم توجه الأشعة المركزية عمودياً 


radiography,intra- oral 


على المستوى السهمي والفلم » فتشاهد كل الجمجمة . 
تصوير طبقي > radiography,layer = tomography‏ 
تصوير رصفي 
تصوير شعاعی ذو بؤرة دقيقة radiography ,microfocus‏ 
طريقة التصود الشعاعي radiography,paralleling technque‏ 
بالتوازي 


أسلوب أو طريقة تستخدم للصور الشعاعية حول الذروية 
داخل الفم باستخدام فلم ذو بعد بؤري 16 بوصة ؛ يوضع 
الفلم موازياً للمحور الطولي للسن وتوجه الأشعة المركزية 
عمودياً على كل من السن والفلم . 

التصوير 

الشعاعي بإسقاط خلفي أمامي 

تصوير إشعاعي من خارج الفم » حيث يوضع العلم 0 
الجزء الأمامى للجمجمة وتمر الأشعة السينية من الخلف إلى 
الأمام في موازاة الخط الصماخي الموقي . 

تصوير شعاعي بشعاع ضيق radiography,slit- beam‏ 


radiography,posterior- anterior projection 
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لمرور الأشعة السينية . مثال الحشوة المعدنية فى السن تظهر 
بيضاء بالتسبة لا يحيط بها في الصورة الشعاعية السنية : 
مادة قاعدة البدلة لقا radio - opaque denture base‏ 
السنية الظليلة للأشعة 
تضاف إلى مادة قاعدة البدلة السنية مادة ظليلة للأشعة من 
أجل تسهيل تحديد موضع أو مكان الجهاز بواسطة التصوير 
الشعاعي إذا ابتلعه أو استنشقه المريض أو إذا زرع في 


عِِ 


الأنسجة . 
صبغة ظليلة للأشعة radio - opaque dye‏ 
حشوة ظليلة للأشعة radio - opaque filling‏ 
مادة الحشو التى لاتنفذ من خلالها الأشعة . 
معجون ظليل للأشعة radio - opaque paste‏ 
خط ظليل شعاعياً radio - opaque line‏ 
مادة ظليلة للأشعة radio-opaque material‏ 
جراحة إشعاعية radio surgery‏ 


طريقة جراحية باستخدام الموجات الإشعاعية لعمل قطع أو 
شق في النسيج الرخو بدون ضغط أو نزف . 


radio surgical knife ت‎ 
radiotherapy المعالحة الإ شعاعية‎ 


علاج الآورام السرطانية الخبيثة بالأشعة المتأينة . 
انظر المعالحة بالأشعة (Radiation therapy)‏ . 


radisectomy = root amputation بشو الجذر‎ 

راديو 4 radium‏ 
عنصر فلزي مُشع يستخدم في علاج الأورام السرطانية 
وبعض القرح الأكالة. 

radium needles 1 إبرالراديو‎ 

معالحة بالراديوم , العلاج بالراديوم radium treatment‏ 

radon seed بذرةالرادون‎ 


صندوق صغير محكم الإغلاق يحتوي على الرادون »وهو 
عنصر غازي نشط شعاعياً » يدخل في النسيج من أجل 


1- الكعبرة عظم الكعبرة radius‏ 
2- نصف القطر ( شعاع 
مقَلَحة > كاحت الجير radula‏ 


أية أداة لإزالة الرواسب الجيرية مثل المقلحة (62لة56) التى 
تستخدم لإزالة القلّح السني عن أسطح الأسنان . 


خرقّة » أسمال بالية » قطعة rag‏ 
فر ص ذو قَطع rag wheel‏ 
رقع raising‏ 


نظائر مشعة radioisotopes‏ 
اختصاصى الأشعة radiologist‏ 


شخص مؤهل يتخصص في تفسير الصور الشعاعية . 

علم الأشعة radiology‏ 
علم الطاقة الإشعاعية ؛ وهو علم يختص بتطبيقات الطاقة 
الإشعاعية في مجال التشخيص والعلاج الطبي . 

علم الأشعة السني علم أشعة الأسنان radiology,dental‏ 
التصوير الشعاعي وتفسير وشرح الأفلام الشعاعية للأسنان 
والأنسجة المحيطة . 

علم الأشعة التشخيصي 
يشمل دراسة الأفلام الشعاعية والفحص البصري للرسم 
الشعاعي لأنسجة الجسم على ستار تألقي » أو إظهار بعض 
أجهزة الجسم بإدخال مواد كيميائية ظليلة للأشعة قبل 
التحقق التشخيصى الإشعاعى . 

إشفاف للأشعة , الشفافية للأشعة 
تَخَلْخْل أوترقق منطقة تقل كثافة العظم فيها (ويسمى 
التخلخل العظمى أو الترقق العظمى (Bone rarefaction‏ 
فان الا ف ا 
السينية . 


radiology,diagnostic 


radiolucency 


شفيف للأشعة radiolucent‏ 
قليل المقاومة لمرور أشعة التصوير الإشعاعي ؛ شفيف للأشعة 
يسمح بمرور جزئي للأشعة السينية فيظهر على الصورة 
الشعاعية بشكل مناطق منفذة للأشعة تظهر أكثر سواداً من 
المناطق غير المنفذة للأشعة . 


سوه اله سم 5 3 ٠.‏ 
مساحة شفيفة للأشعة radiolucent area‏ 


مساحة طولية شفيفة للأشعة radiolucent linear‏ 
منطقة شفيفة للأشعة radiolucent zone‏ 
تسیار »> مسجس radiolus‏ 
اأتصور يرالإشعاعى للمعادن radiometallography‏ 
تتخر شعاعي 2 6 إشعاعي radionecrosis‏ 


تلف الأنسجة أو تقرحها بسبب تعرضها للأشعة . 
عتامة شعاعية » عتامة شعاعية radiopacity = radio-opacity‏ 
ظليلية شعاعية عديم النفوذ للأشعة 
منطقة زائدة الكثافة فى الصورة الشعاعية بسبب مقاومة 
لاختراق الأشعة .2 
ظلالية شعاعية »انعدام النفوذ radio-opacity = radiopacity‏ 
للأشعة » عتامة شعاعية 
للأشعة » عتيم الأشعة 


مناطق بيضاء على الصورة الشعاعية » بسبب مقاوم النسيج 


radio - opaque = radiopaque 
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رأد الفك السفلى »الشعبة 
الصاعدة للفك السفلى 
الجزء من الفك السفلي » الذي يشكّل زاوية مع جسم الفك 
السفلي » ويحتوي النتوء المنقاري واللقمة (وهي جزء من 
المفصل الفكي الصدغي) وتتعصب العضلة الماضغة بسطحه 


ramus of the mandible 


الخارجى . 
عينة عشو ائبة random sample‏ 
مدى » محال range‏ 
محال الانصهار range,melting‏ 
لجال من بدء الانصهار حتى تمامه . 
مجال الانصهار » مجال الالتحام » range,fusion‏ 
مجال الاندماج 
1 - ضفدعى 2- نسبة لما أسفل اللسان ranine‏ 


الشريآن تحت اللسانى = الشريان اللسانى ‏ = ranine artery‏ 
العميق » الشريان الضفدعى : 

زاوية رانكه 4 Ranke’s angle‏ 
نسبة إلى ج . رانكه » ٤ة‏ ۸.ز »1916-1836 » طبيب وعالم 
أجناس ألماني . 
الزاوية المتكونة من الخط المار بين مركز الدرز الأنفي الجبهي 
ومركز النتوء السنخي للفك العلوي مع المستوى الأفقي 
كن استاس فن الد اللغابية تحت اللسانية بكرن كف 
اللسان عند انسداة قناة الغذة اللعابية تخت اللسائية . 

ضفيدعي 
متعلق بالكيس الضفدعي .(Ranula)‏ 

درز حتكي متوسط 

دَرْرْء التحام »ملتقى » رباط . رفاء 
ذرز أو ارتفاع أو تغضن يحدد خط الالتحام بين نصفين 
متمائلين . 

رفاء اللسان » درزلسانی raphe of tongue‏ 
كدر ننم عقن علا لكام وى 0 والفاتت 
ا 


A.profunda linguae 


ranula 


ranular 


raphae, midpalatine 


raphe 


رفاء خدى درز خدى raphe,buccal‏ 
الخط الذي يحدد التحام أجزاء الخد المشتقة من نتوء الفك 
العلوي والآجزاء المشتقة من نتوء الفك السفلي . 

درز لسانى = رفاء لسانى raphe,lingual raphe of tongue‏ 
الأعدوه على طول عط الوسط للسطح الظهري من 
اللسان » ويطابق الحاجز الليفي الذي يقسم اللسان إلى 
جزئين . جدار ليفي يشكّل خط الالتحام بين الجانب الأيمن 
والأيسر للسان . 


رفع العضة raising,bite‏ 
1-المدمة 2- ميل »انحدار » مشط rake‏ 


مصطلح في طب الأسنان يستخام عادة لوصف 
الأسنان كثيرة التباعد . 
أسنان متباعدة »أسنان بمشطية rake teeth‏ 
لوصف الأسنان كثيرة التباعد أي تفرق الأسنان وتباعدها . 
منسب رامفحورد »> مّشر رامفحورد = = Ramfjord’s index‏ 


منسب حول السنى periodontal index‏ 
نسبة إلى س 2 . رامفجورد » 10هققتصة 5.5.1 » طبيب 
أسنان أمريكي . 
1- جمع رأد 2 - أغصان , تُروع . شَعَب rami‏ 
المفرد شعبة » فرع .(Ramus)‏ 
تَعْصن 2 تفرع » تشعب ramification‏ 


ramify 

تسو س سريع » تسوس منتشر rampant caries‏ 

شوز جرا 

متراس الفك العلوي 
ارتفاع من الخلايا الظهارية يوجد في الجنين في الفك 
العلوي » يتطور لاحقاً إلى الحافة السنخية . 

متلازمة رامسي هانت 


rampart 


rampart ,maxillary 


Ramsay Hunt’s syndrome 
» James Ramsay un) نسبة إلى جيمس رامسي هانت‎ 
. قبل 1874 » أخصائى أعصاب أمريكى‎ 

حالة عصبية ناتجة عن عدوى العقد العصبية للعصب السابع 
بواسطة فيروس عقبولة الحماق . تتصف بألم شديد في 
الآذن » وشلل للعصب الوجهي » ودوخة » وفقد السمع . 
تزول الدوخة بعد بضعة أيام أو أسابيع . أما الشلل الوجهي 
فقد يستمر » ونادراً ما قد يصبح الصمم الكلي أو الجزئي . 
العلاج يكون كام ا تورات 
(Corticosteroid)‏ . سمي أيضاً : الحلا المنطقى الأذنى 
(Herpes zoster oticus)‏ . 1 


1- الرأد . الشعبة الصاعدة من عظم الفك السفلي 
ولو 

2- فرع » شعبة » غصن 
الفرع الأذني للعصب المبهم 
الفرع الرقبي للعصب الوجهي 
غرسة هيكلية لشعبة الفك السفلى إاہھاimp ramus frame‏ 
ر ری کا او ي للخل ر و ن 
عارضة أفقية رابطة فوق لثوية ذات ثلاث قوائم داخل العظم 
بشعبتى الفك السفلى ومنطقة الارتفاق الذقنى . 

غرسة شعبة الفك السفلي = غرسة أفقية 2 - 


ضمن العظم 


ramus 


ramus auricularis nervi vagi 


ramus colli nervi facialis 


ramus implant = 


horizontal endosteal implant 
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هذه العناصر الأرضية النادرة تسمح استخدام جرعات 

إشعاعية منخفضة مع الأفلام الشعاعية . 
خا | أ فق 

أقل كثافة وليس أقل في الحجم لأي مادة . 

ترقق النسيج العظمي با يكافي ليسبب انخفاضاً في ظلالية 

العظم بالنسبة للأشعة وبالتالي يبدو كمنطقة مظلمة على 


rarefaction 


2 
الفلم الشعاعي 
- 2 
تخلخل العظم rarefaction,bone‏ 
ضفيرة راشكوف Raschkow’s plexus‏ 


نسبة إلى أ . راشكوق › /01كلاء228-آ 2 1872-1811 . 
ضفيرة عصبية دقيقة تحت أرومات العاج في الحليمة 
السنية » توجد أثناء تكون العاج . 
فح rash‏ 
اندفاع جلدي مؤقت . 
آفة جلدية التهابية غالباً ما تكون مصاحبة للأمراض المعدية . 
طفْح اللّئة = طفْح حطاطي 
احمراري 
صفح دوائي 
طفْح المصل 
ع بع شير طا 
طَفْح متنقل = اللسان الجغرافي 


rash ,gum = strophulus 


rash,medicinal 
rash,serum 
rash,tooth = strophulus 
rash ,wandering = 
geographic tongue 
rasp یبرد 2 ت 2 يقشط‎ -1 
و‎ 


2- مبرد محبب 


انظر مبرد العظم (Bone file)‏ . 


مسحال raspatory‏ 
مسحال السمحاق raspatory,periosteal‏ 
س عة » معدل » نسبة rate‏ 
سرعة التتقل rate,sedimentation‏ 
جيبة راتکه Rathke s pouch‏ 


نسبة إلى م . ه . راتكه M.H.R ٤1)‏ »1860-1793 مشرح 


ناك 
ي 
ردب ظهري من التجويف الفموي الجنيني يتطور إلى الفص 
الأمامي للجسم النخامي . 
نسبة #تناسب 2 درجة ratio‏ 


علاقة كمية أو علاقة عددية بين مواد أو بين مجموعات » 


وان 1 5 
يعبر عنها بصورة بسيطة . 
مبرد ذيل الفأر لقناة الجذر rat tail root canal file‏ 
تحام ra‏ 


رفاء حتَكى › درز حنكى raphe,palatine‏ 
الارتفاع المخاطي الضيق على خط وسط الحنك الصلب . 

رفاء فكي سفلي جناحي 
العليا . 


raphe« pterygomandibular 


سريع rapid‏ 
مظهر سريع 

مظهر سريع للأفلام الشعاعية 0 
1- تثبيت سريع (تثبيت الأفلام الشعاعية) 


rapid developer 


rapid fix 
مثبت سريع‎ - 2 
توسيع حنكي سريع = توسيع‎ 
(RPE) = rapid maxillary expansion gı فكي علو ي‎ 
(RME) 
» (في تقويم الأسنان) : توسيع تقويمي للقوس السني العلوي‎ 
. عادة باستخدام قوة كبيرة في فترة زمنية قصيرة‎ 
0 
العناصر الترابية النادرة‎ 
عنصر معدني له عدد ذري بين 57 إلى 71 . تقسم هذه‎ 
: العناصر إلى ثلاث مجموعات‎ 
مثل لنثينيوم‎ : )€erium metals) معادن سيريوم‎ 
براسيودايميو مم‎ » )em( سيريوم‎ » (Lanthanum) 
برومثيو م‎ » )Ne0dymium( 6 نیودا ميو‎ » )Prase0dymim( 


rapid palatal expansion 


rapid pulse 


rare earth element 


. (Samarium) وسمارد يوم‎ » )Promethium( 
وهي إيروبيوم‎ (Terbium metals) معادن تربيوم‎ 
»وتربيوم‎ (Gadolinium) جادولنيو م‎ » )Europium( 

. (Terbium) 
ومعادن إتريو )0صYttriu( وهي ديسبروسيوم‎ 
وإر بيوم‎ » )Holmium( 6 وهو ل‎ » )Dysprosium) 
« (Yttriam) (متناذط:) » وثيليو م (iumاhu) » وإتر يوم‎ 
أيضاً‎ 0: . (Lutetium) نطا) » وليتتيو م‎ um ( وإتر بيوم‎ 

. (Rare earth meta) المعادن الأرضية النادرة‎ 

rare earth screen دريئة أرضية نادرة‎ 

1 -ستار كثيف يتكون من البلورات الأرضية النادرة ويحتاج 
إشعاعاً أقل لتنتج صورة على الفلم . 

2-مادة تألقية مثل :تنجستيت الكالسيوم (Calcium‏ 
(85]81لاا تستخدم كقاعدة لتكثيف ستار الأشعة 
السينية . في السنوات الحديثة بدأ استخدام مواد جديدة من 
العناصر الأرضية النادرة مثل مادة إيترويم (ستتشهنالا) 
وجادولنيوم (تسنائهنا6200) في بعض الأجهزة . 
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تشكل ألياف رباطية حول سنية جديدة » تنطمر فى ملاط 
جديد على طول اتصال الظهارة اللثوية بالسن تاجياً . 
إعادة تثبيت اتصال النسيج حول السني بجذر السن بعد 


العمليات حول السنية . 
إعادة الارتباط الظهاري reattachment,epithelial‏ 
إعادة القاعدة » يعيد القاعدة = rebase = rebasing‏ 
تبديل القاعدة 


أسلوب لإعادة انطباق البدلة السنية بواسطة استبدال مادة 
قاعدة البدلة السنية الاصطناعية بدون تغيير أو تبديل العلاقة 
الإطباقية للأسنان الصناعية . 
تكلس تال إعادة التكلس 
نظام استدعاء 
يقة لتنظيم استدعاء المرضى للفحص الدوري للأسنان . 
زيارة استدعائية » استدعاء للزيارة 
زيارة دورية لطبيب الأسنان للمحافظة على الصحة 
الفموية . 
انحسار لشوي . تراجع لشوي ‏ تقهقر لثوي 
فقد غير طبيعي للنسيج اللثوي نتيجة للالتهاب وفقدان 
العظم . 


recalcification 


recall system 


recall visit 


receded gums 


1- آخذ » جهاز استقبال receiver‏ 
2- إناء » مستودع 

مستقبلة الفضلات receiver,waste‏ 
وعاء » إناء receptacle‏ 
إناء الفضلات » وعاء الفضلات receptacle,waste‏ 
مستقبلة » متقبلة » متلقية › متقبّل receptor‏ 


1- مادة (فلم أو شريحة فلمية أو صفيحة التصوير الشعاعي 
الجاف) تتأثر بالأشعة لتكوين صورة مرئية . 

2- عضو غاية فى الدقة فى نهايات الأعصاب الحسية قادر 
على استشعار المنبهات الختلفة مثل الضغط » واللمس » 
والتذوق » والتغيرات الحرارية. 

حامل المستقبل » ماسك المستقبل 

أداة لحمل ووضع المستقبل (مثل الفلم) في فم المريض . 

نهاية العصب المستقبلة receptor nerve ending‏ 
منطقة استقبال » مكان استقبال 
(في الزرع السني) : منطقة في العظم أو النسيج الرخو تجهز 

لاستقبال الغرسة السنية . 

مشكل منطقة استقبال الغرسة 
(في الزرع السني) : شكل مطابق لجسم جذر السن أو 
للغرسة السنية صمم ليشكل مكان في العظم لاستقبال 

الغرسة . 


receptor holder 


receptor site 


receptor site former 


مطاط خام raw rubber‏ 
شعاع ray‏ 
جمعها : أشعة (sره‌R)‏ . 
فُطر الشعية ray fungus = actinomycosis‏ 
أشعة رونتحن rays,Roentgen‏ 


[مختصر] معالحة قناة الجذر 
استئصال عصب السن وإزالته من قناة الجذر وإحلال مادة 
حاشية فى قناة الجذر . 


R.C.T. = root canal therapy 


(سابقة) تكرار »إرجاع »عودة »رد re-‏ 
يعيد الامتصاص reabsorb‏ 
إعادة امتصاص . إعادة تشرب reabsorption‏ 
مفاعلة › تجاوب reactance‏ 
تفاعل »ارتكاس »رد فعل reaction‏ 
اك اتشجابة ليه 
2- تفاعل مواد ينتج عنه تغير كيميائي : 
تفاعل ار جى reaction,allergic‏ 
تفاعل داعم reaction ,support‏ 
تفاعل نسيجى reaction,tissue‏ 
تفاعل فاسر مان reaction, Wassermann’s‏ 


يستخدم في تشخيص مرض الزهري . 


. (Forceps) انظرملقط‎ 7 


Read’s forceps 


ready - made جاهز نق الصنع‎ 
ready- made wax shapes أشكال شمعية جاهزة‎ 


مقوار (موسع قناة الجذر) reamer‏ 
أداة شبيهة باللولب الرفيع » تستخدم يدوياً أو بال حرك السني 
لتوسيع قنوات الجذر . 
انظرموسعة قناة اذز (Root canal reamer)‏ . 
إعادة البتر 
وضع جلي 
إعادة الاتصال إعادة الارتباط 2( 
إعادة اللأصق . إعادة المرتكز 
1 - إعادة التحام لجزأين منفصلين . 
2-(في طب الأسنان) : العملية التي يعاد بها التحام سن 
مقلقلة أو سن معاد غرسها في العظم السنخي . 
3- (في طب الأسنان التعويضي) : عملية إعادة تثبيت تاج 
4- (في علم أمراض الأنسجة الداعمة) : العملية التي تثبت 
بها ألياف الأنسجة الداعمية السنية ثانية بالملاط أو العظم 
السنخى أو كليهما معاً بعد المعالحة لتقليل عمق الجيب . 


reamputation 
rear position 


reattachment 
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عن جميع تخصصات طب الأسنان . تشمل معالجة المريض 
عادة الخلع وعلاج الْجَدُور والجراحات حول السنية وتقويم 
الأسنان وزرع الأسنان » بحيث يتمتع المريض بعد المعالجة 
بابتسامة جديدة وقدرة تامة على مضغ الطعام . 
جراحة استبنائية 
نوع من الجراحة لتعويض أو إعادة بناء الجزء الأصلي أو لبناء 
ضبط الحواف » إعادة الهندمة 
عملية لإعادة تشكيل سطح السن لاستقبال أفضل احشوة » 
أو تاج أو مشبكة بدلة سنية جزئية نزوعة أو لتقليل وتضييق 
السطح الإطباقي من أجل الحصول على أقل جهد على 
الأنسجة الداعمة . 
1- تسجيل تدوين 2- سجل 3- يسجل 


قاعدة تسحيلية = صفيحة قاعدية- = record base = baseplate‏ 


reconstructive surgery 


recontouring 


record 


قاعدةمؤقتة- قاعدة 
التجربة 
مادة مؤقتة تمثل قاعدة البدلة السنية تستعمل لتسجيل علاقة 
الفكين العلوي والسفلى من أجل تنضيد الأسنان » انظر 
صفيحة قاعدية BAA‏ 1 
بطاقة التسجيل » بطاقة السجل 
مشاهدة » سجل الحالة 
سجل التحققَ = سجل الإطباق  record,check = checkbite‏ 
طبعة بشمع صلب أو مركب تشكيل تجرى لتسجيل 
الأوضاع الإطباقية المختلفة للأسنان في الفم » للتحقق من 
هذه الأوضاع في البدلة السنية الصنعية على المفصلة . 
تسجيل المضغ 
أداة تسجيل 
تسجيل بالقوس الوجهية 
تسجيل حركات المضغ الوظيفية 
تسجيل إطباقي 
تسجيل علاقة الفكين 
تسجيل علاقة الفك record,maxillomandibular relation‏ 
السفلي بالفك العلوي 
تسجيل العلاقة الإطباقية record „occluding centric relation‏ 
المركزية 
تسجيل العلاقة الوضعية 
(بين الفكين) 
تسبل قبل القلع 


temporary base = trial base 


record card 


record,case 


record ,chew- in 

record device 
record,face-bow 
record,functional chew-i 
record,interocclusal 
record,jaw relation 


record,maxillomandibular 


record,positional relation 


record,pre- extraction 


انحسار . ترا اجع »تقهقر recession‏ 
انحسار اللثة التدريجي تاركاً عنق السن وجزءاً من الجذر 
عارياً ؛ هجرة الحافة اللثوية بالاتجاه الجذري بحيث يتعرى 


سطح جذر السن . 


انحسار العظم recession,bone‏ 
انحسار لثوى recession,gingival‏ 
خسار اللثة recession,gum‏ 


انحسار طولى شبيه بالشق recession,slit like‏ 
تكاس 2 مار 
خذ . تناول . وصفة (لاتينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية واختصارها رمز × . 
متبادل » تبادلي ؛ عكسي 
ذراع متبادلة » ذراع تبادلية. 
ذراع مشبكة أو امتدادات أخرى تستخدم في البدلة السنية 
ا لجزئية النزوعة لمقابلة بعض أجزاء الجهاز التعويضي . 
حركة ترددية » حركة تباذلية 1 
ذراع تبادلية » ذراع التعادل 
ذراع المشبكة التعادلية 
ذراع المشبكة التي تعادل القوى الجانبية الواقعة على السن 
الداعمة بواسطة ذراع التقيئنت ذراع الكناف (Bracing‏ 


. arm) 


recidivation = relapse 


recipe = take 


reciprocal 


reciprocal arm 


receprocating action 
reciprocating arm 


reciprocating clasp arm 


قبضة ترددية 2 قبضة ذات حركة reciprocating handpiece‏ 
تبادلية 
انظرقبضة and piece)‏ 8) . 
تحقيق التعادل » التوازن » تبادل 
وسيلة لجعل جزء من الجهاز السني التعويضي الجزئي مقاوماً 
للضغط الذي يحدثه الجزء الآخر المقابل من الجهاز . 
مرض ركلينجهاوزن » داء 
كلينجهاوزن= داء الأورام العصبية 
الليفية 
نسبة إلى ف .د .فونركلينجهوزن »1.10.7000 
Recklinghausen‏ » 1919-1833 » عالم أمراض لاني . 


reciprocation 


Recklinghausen’s disease = 


neuro fibromatosis 


1- يز 5 2 يقدم بتوصية recommend‏ 
2- يفوض إلى » يعهد إلى 

3- يتصح 

توصيات › نصائح » إرشادات recommendations‏ 
استبناء reconstruction‏ 


reconstructive dentistry 


طب الأسنان الاستبنائى 
فرع متقدم من فروع طب الأسنان يحتاج إلى معلومات وفيرة 


- 680 - 


قرحة الفم القلاعية الراجعة 


0 


recurrent aphthous ulcer 
recurrent aphthous ulcers زحات قلاعية راجعة‎ 
recurrent dental caries تسوس سني ر اجع‎ 
عدوى الهر بس البسيط الر جيع‎ 


recurrent herpes simplex 


infection 


الهربس داخل الفموي الر recurrent intraoral herpes ga‏ 
العصب الراجع- العصب الحنجري 


N.laryngeus recurrens = recurrent العائد‎ 


recurrent nerve = 


laryngeal nerve 


كرية الدمالحمراء 
المنطقة الحمراء من الشفة 


red blood cell = erythrocyte 


red zone of the lip 


مُختزل » مردود » منضمر reduced‏ 

reduced dental epithelium ظهارة سنية منضمرة‎ 

ظهارة مينائية منضمرة reduced enamel epithelium‏ 
طكة لوف من يتاي عر اا د ماف عن م 
الميناء عند بزوع السن . 


قصرالمسافة بين القوسين reduced interarch distance =  »‏ 
البعد المختزل ما بين القوسين = زيادة الإغلاق 
زيادة البعد العمودي ما بين الإطباقي في وضع الراحة » 
ونقص المسافة بين الحافتين السنخيتين عندما تكون الأسنان 


overclosure 


في حالة إطباق أو تماس . 
قصرالمسافة بين الحافتين reduced interridge distance‏ 
السنخيتين 
عامل مختز ل reducing agen‏ 


رد » إعادة »إرجاع 2 تحويل » إختزال »إنقاص reduction‏ 
إعادة وضع أو إرجاع شظية العظم المزاحة إلى مكانها 
الصحيح قبل تثبيتها بواسطة المسامير والجبائر والأسلاك . 

رد الكسر » إعادة الكسر 
إرجاع نهايات العظم المزاح أو الشظايا إلى وضعها 
تشم الرد المغلق (Closed reduction)‏ أما التصحيح 
الجراحى ف الرد المفتوح (Open reduction)‏ . 

رد مغلق 
إعادة وضع أجزاء العظم المكسور والمزاح بدون رؤية مباشرة 
لمكان الكسر عن غير طريق الحراحة . 

رد مفتوح 
إعادة ترتيب أجزاء العظم المكسور المزاح عن مكانه الصحيح 
عن طريق الرؤية المباشرة إما من خلال الجراحة داخل الفم أو 
الجراحة خارج الفم . 

رد الخلوع 


reduction of a fracture 


reduction,closed 


reduction,open 


reduction of dislocations 


record,pre-operative 


سجل قبل الجراحة 


تسجيل المنظر الجانبى للوجه record,profile‏ 
تسجيل اندفاعى » تسجيل تبارزي record,protrusive‏ 
حافة التسجيل = الحافة الإطباقية › = record rim‏ 


الار تفاع الإطباقي » الحتار الإطباقي occlusion rim‏ 
أسطح إطباقية على قاعدة البدلة السنية المؤقتة أو قاعدة البدلة 
السنية الدائمة لغرض تسجيل العلاقة الفكية العلوية والسفلية 
وتنضيد الأسنان . 

تسجيل العلاقة النهائية 


record ,sectional 


record,terminal jaw relation 


record,wax 
recovery شفاء »إفاقة » معافاة‎ 


غرفةالإفاقة 
معاودة »نکس » أيبوبة 
عودة الأعراض المرضية بعد اختفاء ها أو عودة المرض بعد 


recovery room 


recrudescence = recurrence 


الشفاء المؤقت . 
يبو بی » معاود recrudescent = recurrent‏ 
مر E‏ بی » مرض معاود recrudescentdisease‏ 
مستطيل rectangle ١‏ 
مستطيل الشكل rectangular‏ 


(في التصوير الإشعاعي) : فتحة مستطيلة لتحديد مسار 
الحزمة الشعاعية . 

شق مستطيل 
لك تطيز 


rectangular aperture 


rectangular slot 


rectangular wire 


عضلة مستقيمة rectus muscle‏ 
انظ رجدول العضلات (esاMugsc)‏ . 
استعادة » تعاف recuperation‏ 


استعادة العافية والصحة . 
رجعة , نُكّسة » انتكاس 
عودة الأعراض أو المرض بعد فترة شفاء أو عودة ورم 
سرطاني بعد إزالته جراحياً أو بعد معالجة أخرى . 
عائد »ناكس اغود » راجع 
1 -يعود على فترات أو يعود ثانية بعد فترة من الزمن . 
2- يرتد على نفسه أو يرتد على مساره ٠.‏ 
قلاع معاود قلاع راجع 
التهاب الفم القلاعي 
الراجع 


recurrence = recrudescence 


recurrent = recrudescent 


recurrent aphthae 


recurrent aphthous stomatitis 
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reflex arch قوس المنعكس‎ 

مركز انعكاسي 
أي جزء من الجهاز العصبي يستقبل نبضات واردة فيطلق 
نبضات صادرة تؤدي إلى تغيير في فعل العضلة أو الغدة . 

منعکس الذقن = منعكّس فكي 
انغلاق الفم بسبب ضربة على الذقن . 

متعکس شر طي reflex,conditional = conditioned reflex‏ 
منْعَكس غير طبيعي وغريزي ولكنه يتطور نتيجة التكرار 
المتوافق . 


reflex,Bekhterev’s 


reflex center 


reflex,chin = jaw- reflex 


منعكس دفاعی reflex,defense‏ 
منعكس آجل reflex,delayed ١‏ 
متعكس حلقي reflex,faucial‏ 


التقيؤ أو الشعور بإثارة الحلقوم . 
متعكس العضلة القايبضة reflex ,flexor= flexion reflex = ٠»‏ 
منُعكّس العضلة الثانية = 
منْعكّس الثني » المنْعَكّس الانعطافي 
مُتْعَك سالتهوع » منعكس reflex,gag = pharyngeal reflex‏ 


nociceptive reflex 


reflex,indirect 


منعكس فکی تشنحی reflex,jaw clanus = jaw jerk reflex ٠‏ 
منعكس اختلاجي فكي 
متمكن الك متك فكي سفلي 
منعكس نفضة الفك - منعكس فكي تشنجى  reflex, jaw-jerk‏ 
انقباض رجفي لعضلات المضع مع تّفضة الفك السفلي 
للأعلى » عندما تصدم الفك المفتوح والمسترخي ضربة 
متجهة للأسفل . 


reflex,jaw 


رجفان فکی » نفضة الفك reflex,jerk‏ 

منعكس المتسحر relfex,laryngeal‏ 
سعال يتسبب عن تهيج الحنجرة والبلعوم 

معكّس موضعى reflex,local‏ 

المنعك الفكى السفلى = متعكيين = reflex,mandibular‏ 


jaw jerk reflex نفضة الفك‎ 

منعکس جسیم reflex,mass‏ 
وه و وه و 0 

منعكس العضلة الماضغة reflex, massteric‏ 


reflex,nasal = Bekhterev's reflex 


reflex,nasomental 
انقباض العضلة الذقنية مسبباً ارتفاع الشفة السفلية نتيجة‎ 
. للقرع جانب الآنف بمطرقة‎ 


reduction,subluxation 


رد الخلع 


انقاص الأحدوبة reduction,tuberosity‏ 
سند » مرجع reference‏ 
مستوى مرجعى reference plane‏ 


انظر خط قاعدي إشعاعى (Radiographic baseline)‏ . 
بحيل إلى » إحالة 

إحالة مريض من طبيب أسنان إلى آخر مختص في فرع من 

فروع طب الأسنان للعلاج أو الاستشارة . 
نقطة مرجعية 


referral 


reference point 

ألم مصاحب = ألم رجaع referred pain = synalgia = telalgia‏ 
ألم يظهر في مكان معين بينما يكون منشؤه من مكان آخر ؛ 
تحدث مثل هذه الحالة عادة بين فروع العصب القحفي 
الخامس . 

اعادة حشوة » إعادة الحشو 
استبدال حشوة فى حفرة سنية بحشوة جديدة . 

كاربوهيدرات منقاة refined carbohydrate‏ 
السكر ونام الدقيق الأبيض الذي تعمل عليه جرائيم الملبنة 
(1105أعةاماءة.]) لتكوين حمض اللاكتيك .توجد 
الكربوهيدرات الدقيقة في البسكويت › والكعك › 
والحلويات . والمربيات » والطعام المكون من الحبوب مع 
السكر . 


و 


يعكس 


وه للد 
منعكس 
وه للد 


ألم نکس 


refilling 


reflect 
reflected 


reflected pain 


انعكاس reflection‏ 
1- عودة أو انثناء الشىء على نفسه إلى الخلف . 
3 الصورة الى تظهر قي المراة:: 

reflex منعكس‎ 


رد فعل لاإرادي يحدث آلياً وآنياً » استجابة لفعل أو منبه أو 
كمافى فة الركبة (Knee jerk)‏ « أو غَمز الجفن 
اللاإرا ادي أوا التهوع (Retching)‏ . 

مُنعكس مكتسب - 

متعكس شرطي 

فعل منکن reflex action‏ 
فعل أو حركة لاإرادية من أي عضو أو جزء ذف في الجسم 
استجابة لتنبيه معين . بحدث الفعل أو الحركة مباشرة بدون 
تدخل الإرادة أوال الوعي . 

مَنْعَكّس متضائر (مرتبط ببعضه البعض) 

منعكس مضاد » متعكس 


مقاوم » منعكسات متناهضة 


reflex,acquired = conditional reflex 


reflex , allied 


reflex „antagonistic 
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refractory flask = casting flask = = حوجلة مقاومة للحرارة‎ 


بوتقة الصب = حلقة الصب casting ring‏ 
او 
السنية المعدنية . 
مسحوق للكساء صامد للحرارة refractory investment‏ 


مادة المسحوق الكاسي التي تقاوم درجات الحرارة العالية 
وتستخدم في اللحام أو الصب . 
مادة مسحوق الكساء 
الصامد للحرارة 
قالب مُقاوم للحرارة 
فترة عدم الاستجابة » دوران الحران 


refractory investment material 


refractory mold 


refractory period 


ت د > خافض الحرارة refrigerant‏ 
دواء أو مادة مبردة 1 

تبره يد » ا للحرارة refrigeration‏ 

معو رض 2 مُششغيفل »مر جاع regainer‏ 


(في تقويم الأسنان) : طبيقة تستعمل للتعويض عن مسافة 
أو نقص في الحيط القوسي نتيجة قلع الأسنان أو لتعديل 
مرجاع المسافة 
نوع من حافظة المسافة يستعمل لتعويض المسافة بين الأسنان 
التي قد تميل بعد قلع السن . 
تجدد , تجديد »ترميم 
تكاثر خلايا نسيج الجسم الخاصة لإنجاز الترميم . 


regainer, space 


regeneration 


ناحية » منطقة regio = region‏ 
ناحية جبهية regio frontalis‏ 
ناحية قذالية regio occipitalis‏ 
ناحية فموية regio oralis‏ 
ناحية صدغية regio temporalis‏ 
ناحية » منطقة region‏ 
منطقة استناد البدلة السنية region,denture bearing‏ 
الناحية الضرسية اللامية region,mylohyoid‏ 
ناحى » ناحیوی regional‏ 


regional anaesthesia 


regional analgesia 

انظر تسكين (12وء42218) . 
تسجيل » تدوين 

تسجيل علاقة الفكين لنقل هذه العلاقة إلى المفصلة . انظر 


registration 


منعکس ألمي مستقبلة الأذية reflex,nociceptive‏ 
5 م 
المنعك اللعاي المر 2 = reflex,oesophagosalivary‏ 


منع کس روجر 
تنبيه المريء الذي يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب » ويسمى 
متكت رgجر)reflex (Roger’s‏ . 
المنعكس الحنكى 
البلع الناتم عن استثارة الحنك . 
المْكّس الراحى-الذقنى = 
العكس الذقنى الر 08 (راحة نيد( palmomental reflex‏ 
انان غق اذك ا ا 
٤ 5-6‏ ۰ 
منْعكّس ڏني راحي- مِنْعَكّس الذقن 
والكف 
منعکس مرضي 


وه سدس سد 


أي منعكّس ينتج عن حالة مرضية وليست طبيعية رقي 


Roger’s reflex 


reflex „palatal 


reflex „palm - chin= 


reflex,palmomental = 
palm - chin reflex 


reflex,pathologic 


reflex,pharyngeal = gag reflex 
انقباض العضلات البلعومية العاصرة نتيجة تنبيه جدار‎ 


reflex,pilomotor 


منعكّس روجر 
(الألعاب عند تهيج المرئ )= المنعكس اللعابي المريئي reflex‏ 
تنبيه المريء الذي يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب يسمى 
وه سے 1 9 
منعكس روجر (Roger’s reflex)‏ . 
وه - 
منعگس لاشرطي 


وه سد 


مُنْسَككّس إزالة ا 


و اس 


جح ع ساي الك اا اا لذي يعدت فيد فرع 

الوجنة بالمطرقة . 
حرون “مغك » مقاوم 

1- ليس لديه استعداد للخضوع للعلاج : 

2- مقاومة المادة للحرارة . 

3- معدن مناسب لتبطين الأفران والمواد الكاسية لعمل 

قوالب الصب . 
قالب معند > قالب 
حرون » قالب مقاوم 00 قالب المسحوق الكاسي 

قالب مصنوع من مادة تقاوم درجات الحرارة العالية بدون أن 


:حا أو :: 


reflex ,Roger’s = oesophagosalivary 


reflex, unconditioned 
reflex, unloading 


reflex, zygomatic 


refractory 


refractory cast = investment cast 
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الأسنان »عيوب الأجهزة التعويضية النزوعة (المتحركة أو 
الثابتة) بالإجراءات السنية الضرورية . 


خط ريد القاعدى Reid’s base line‏ 
نسبة إلى » ر .ي . ريد » 1ء۸.۷.R‏ » 1939-1851 » مشرح 
أسكتلندى . 


لزلا لي > خط افتراضى يمتد من النقطة أسفل 
الحجاج إلى الحافة العلوية لجرى السمع الظاهر متهن 
أيضاً : خط القاعدة الوصفى (Anthropologic base line)‏ « 
خط فرانکفورت (06مذآ FE‏ 1 

إعادة عرس »إعادة زرع 
إعادة وضع جزء تشريحي في مكانه الذي سبق إزالته منه في 
الجسم . (في طب الأسنان) :إعادة وضع السن في السنخ 
الذي سبق أن اقتلع منه جزئياً أو كلياً نتيجة لإصابة رضحية 
غير مقصودة . الصطلح المفضل هو (Replantation)‏ . 


reimplantation = replantation 


عودةالعدوى reinfection‏ 
قوی يدعم 2 عر 2 يتقو ی ۰ يتعز ر reinforce‏ 


يزيد الدعم » كمافي وضع دبابيس أو إضافة مادة جديدة 
للسن أو التاج أو للبدلة السنية الصنعية لتقوية نقطة ضعف 
فيها . 
E,‏ و 3 53 
مقوى »مدعم » معزر 
و 5 
ملعي رر 


و 5 


reinforced 
reinforced amalgam 
reinforced cement 

إسمنت مقوى بالياف الزجاج . 


reinforced zinc oxide- eugenol cement إاسمنت‎ 


أكسيد الزنك واليوجينول المعزز 
إسمنت أكسيد الزنك واليوجينول المدعم أو المقوى بإضافة 
مادة مالئة متبلرة أو مالئة غير عضوي ةأو كليهما معاً إلى 
المسحوق » مثل إسمنت 884 » أو بإضافة محلول مبلمر في 


تَقَور ية» دعم تعز يز reinforcement‏ 
مُتلازمة رايتر Reiter’s syndrome‏ 


نسبة إلى ه .س .ج رايتر « H.C.J. Reiter‏ 1969-1881 « 
طبيب ألماني . 

اعتلال روماتويدي يصيب الذكور البالغين نتيجة عدوى 
فيروس مخاطي أو فُطور مصورية . تصيب المتلازمة الرسغ 
دائماً » والقدمين والمفاصل العجزية الحرقفية ويصاحبها 
عادة التهاب ملتحمة العين والتهاب مجرى البول 
الإحليلي ؛ يبدأ المرض بإسهال غير معروف السبب مع حمى 


يصلح . يُعيد تأهيل 


أيضاً تسجيل فكى علوي سفلي (Maxillomandibular‏ 
(0:0عه: . انظر أيضاً تسجيل الإطباق 581[ءء0) 


. registration) 
registration, bite تسجيل العضة‎ 
registration, jaw movements تسجيل خر كات الفك‎ 


مادة تسجيل العضة registration material,bite‏ 
تسجيل علاقة الفكين 
تسجيل الإطباق 
تسجيل العلاقة الوضعية 
طبعة النسيج » تسجيل شكل النسيج 
غيل الا العمودي 


registration, maxillomandibular 
registration,occlusal 
registration,positional relation 


registration,tissue 


registration,vertical dimension 


1- ترا اج » رجوع » تحوف regression‏ 

0 1 -2 

3- انحسار الداء أو الحمى تدريجياً 

ار تدادي 2 متقهقر متدرا اجع منحسر regressive‏ 
متعلق بالارتداد أو الانحسار (150أووع2ع22) . 

اعتيادي » نظامي منتظم regular‏ 


خلبطة منتظمة »خليطة اعتيادية 


باج مت a‏ 


regluar alloy 
regular amalgam = 
regular alloy 


regular dentine 


regulation تنظيم‎ 

و 
منظم regulator‏ 
قلس regurgitation‏ 


رجوع الطعام غير المهضوم أو الطعام المهضوم جزئياً من 
المعدة أو المريء إلى الفم أو رجوع السوائل أو أشباه السوائل 
إلى الأنف . 

تاهيل rehabilitation‏ 
إعادة وظيفة العضو وشكله إلى الطبيعي بعد الإصابة . 

تأهيل الفم ١:‏ 

تأهيل الإطباق › تأهيل إطباقى  rehabilitation, occlusal‏ 
إملاخ الكفاءة الوظيفية لرن السنعين بادا 
الحشوات المصبوبة أو التيجان أو الجسور أو البدلات السنية 
الجزئية . 

تأهيل الفّم 


rehabilitation,mouth 


rehabilitaion,oral 
rehabilitate 
يقوم بعملية ترميم للأسنان بإزالة أو تصحيح الحالات المرضية‎ 
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علاقة أفقية relation,horizontal‏ 
علاقة قاطعية relation,incisor‏ 
العلاقة بين عظمى الفك العلو ي  relation,intermaxillary‏ 
العلاقة بين الفكين relation,jaw‏ 
علاقة حركة الفكين relation,jaw movement‏ 


أية علاقة بين الفك السفلي والفك العلوي 
العلاقة بين الفكين بحالة الراحة 
علاقة وحشية »علاقة جانبية 


relation, jaw rest 


relation,lateral 


علاقة الفكين المتوسطة relation ,median jaw‏ 
علاقة تقاعس الفكين . علاقة أقصى relation,most reruded‏ 
تراجع 
علاقة الفكين الوضعية relation,positional‏ 
علاقة متبارزة › relation,protrusive‏ 


علاقة الفكين البارزة 

علاقة فكية مرتاحة ‏ علاقة الراحة 

علاقة متقاعسة . علاقة متراجعة 

علاقة الفكين المتقاعسة 
علاقة الفكين حينما تكون لأقمتي الفك السفلي في الوضع 
المتراجع غير المتوتر في الجوف العنابي ويتحرك الفك 
حركات جانبية انزلاقية . في الفم الأدرد تنطبق على وضع 
النوات السنخية حينما يكون الفكان في وضع الراحة . 

علاقة تقاعس الفكين للأنسى  relation,retruded median‏ 

علاقة حرفيّة » علاقة الحواف السنخية 


relation ,rest 
relation ,retruded 


relation,retruded jaw 


relation,ridge 


علاقة عمودية نوعية relation ,specific vertical‏ 
علاقة ساكنة relation,static‏ 
علاقة سنية relation,tooth‏ 


علاقة غيرمتكلفة للفكين » 
علاقة فكية غير محهدة 3 


relation, unstrained 


علاقة غير متوترة للفكين 
علاقة عمودية relation, vertical‏ 
علاقة العضة العاملة relation, working bite‏ 
علاقة relationship‏ 
علاقة أمامية خلفية relationship, anterior - posterior‏ 
علاقة القاعدة النسحية relationship, base tissue‏ 
علاقة شدقية لسانية relationship, bucco lingnal‏ 
علاقة إطباقية مركزية relationship, centric occlusion‏ 
علافة تلامس relationship, contct‏ 
علاقة حد لحد relationship, edge - to- edge‏ 
علاقة إطباقية relationship, occlusal‏ 


ذات درجة حرارة عالية . يتبعها بعد 4-2 أسابيع التهاب 
ملتحمة العين . الآفات التي تتحول إلى فرح قد تتكون على 
راحة الأيدي وأخمص الأقدام ؛ يستمر التهاب المفصل 
(الروماتيزم) بعد زوال التهاب ملتحمة العين والتهاب 
الإحليل . العلاج يشمل دواء تيتراسيكلين (عصناءلإعهماه1) 
لمعالجة العدوى ودواء فينيل بيتازون (Pheny1Ibutazone)‏ 
لتخفيف الألم والتهاب المفصل . الشفاء متوقّع »لكن 
الأعراض الرثوية المعاودة قد تستمر لعدة سنوات . 


طرد تك طرح »رفض rejection‏ 
رفض الجسم للأجسام الغريبة . 

طرد السن »رفض السن rejection,tooth‏ 

نكس > معاودة الداء relapse‏ 


عودة المرض إلى حالته الأولى قبل العلاج . في تقويم 
الأسنان : العودة إلى الحالة الأصلية من سوء الأطباق بعد 


علاقة › ر بى » نسبة relation‏ 
وضع أو حالة لغرض بالنسبة لغرض آخر . 
علاقة لامركزية relation,acentric‏ 
علاقة مر كزية مكتسبة relation,acquired centric‏ 
علاقة لا مر كزية مكتسبة ralation,acquired eccentric‏ 
علاقة أمامية خلفية relation,anterior- posterior‏ 
علاقة مركزية = relation,centric = retruded jaw‏ 
علاقة الفكين المتراجعة relation‏ 


العلاقة بين الفكين عندما تكون لقمة الفك السفلى فى أقصى 
وضع متراجع غير متوتر في النقرة الوقبية » ويمكن للفك أن 
يتحرك من هذا الوضع حركة جانبية » وفي حالة الفم الأدرد 
تعرف العلاقة المركزية بالعلاقة بين النتوء السنخي في كل من 
الفكين عند وضع الراحة للفك السفلي . 


علاقة إطباقية مركزية relation ,centric occlusion‏ 
علاقة ملائمة للفكين relation,convenience jaw‏ 
علاقة حدبة بحفرة relation ,cusp - fossa‏ 
علاقة حدبة بحدبة « علاقة حَدبة relation,cusp - to - cusp‏ 
إن در 
علاقة سنية وجهية relation dentafacial‏ 
علاقة ديناميكية » علاقة حركية ‏ علاقة ‏ عتصسقم9ل,صمنهاءم 
فعالة 
علاقة لامركزية relation,eccentric‏ 
علاقة فكية لامركزية relation,eccentric jaw‏ 
أية علاقة بين الفكين السفلى والعلوي عندما تكون متقدمة أو 
بارزة أو جانبية أو متراجعة 1 
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يعيد التََّطين »طن reline‏ 
1- اضافة مادة إلى قاعدة البدلة السنية من ناحية النسيج 
التووي دل البيلة لبد عطي وشكل نام علي الاتسجة 
الفموية » وذلك بوذ ضع أكريل مرمم على قاعدة البدلة 
السنية لمعادلة أو لتعويض العظم المفقود » ويتم ذلك في 
العيادة على كرسى المعالحة أو بطريقة غير مباشرة بمعاونة 
الختبرالسني ٠.‏ 
2- وضع مبطن داخل الحفرة ا حضرة بالسن . 

مادة مبطئّة » مادة التبطين 

relining تبطين‎ 


reliner 


1-علاج › مداواة remedy‏ 
2- دواء 
إعادة التكلس »عودة التمعدن remineralization‏ 


عودة الأملاح المعدنية إلى أنسجة الجسم » مثل عودة أملاح 
الكالسيوم إلى ميناء السن أو العظم . 
فترة خمود الأعراض »هدأة 
تناقص حدة أعراض المرض مؤقتاً » إما تلقائياً أو نتيجة 
للعلاج . 
متردد » ذو قترات » مهادن مُهاود 2 متقطع متفتر remittent‏ 
يزداد أو ينقص لفترات متقطعة . 
و 


remission 


حن مترددة remittent fever‏ 
فضلة بقية remnant‏ 
تركيب . إعادة تنضيد remounting‏ 
نزوع »سهل التزع removable‏ 


طبيقة نزوعة » جهاز متحرك 
أي جهاز قد يكون طبيقة : تقوبمية أو بدلة سنية كامة أو بدلة 
سنية جزئية ة »يمكن نزعه أو إخراجه من الفم بواسطة 


removable appliance 


المريض . 
جسر نز وع removable bridge‏ 
جسرتعويضي يمكن نزعه من الفم لتنظيفه وإعادته إلى 
مكانه . 
بدلة سنية كاملة نزوعة removable complete denture‏ 
طبيقة وظيفية تزوعة removable functional appliance‏ 
قوس لسانية نزوع removable lingual arch‏ 


قوس سلكية تقويمية صممت لتنطبق على السطح اللساني 
للأسنان وللمساعدة في حركة الأسنان التقويمية . يلحم 
وتدان في نهايتي القوس السلكية لينطبقا بإحكام داخل 
أنبوبين مثبتين على الأطواق المركبة على الأرحاء 1 

removable orthodontic appliance » طبيقة تقويمية نزوعة‎ 


جهاز تقويمي متحرك 


علاقة وضعية relationship, positional‏ 
علاقة ثلاثية الأبعاد 


relationship, three - dimentional 


relationship, tooth 


relationship, two - dimentional علاقة ذات بعدين‎ 
relative analgesia تسكين نسبى‎ 


انظر تسكين الألم (Analgesia)‏ . 

relative biologic effectiveness = RBE الفعالية البيولوجية‎ 

ات 

عامل يستخدم لمقارنة التأثيرات الحيوية مختلف أنواع الأشعة 
المتأينة على نسيج بعينه . وحدة التأثير الحيوي النسبي R۸8۴‏ 
هي رم (rem)‏ . 

عم السن النسبي 
انظر الجيب حول السنى (Peridental pocket)‏ . 

1- ير تخي relax‏ 


relative peridontal pocket جيب دوا‎ 


مرخ » مریح » مخفف التوتر relaxant‏ 
عقار أو أي مادة أخرى تحدث استرخاء للعضلة أو إزالة 
التوتر . 


مرخ للعضلة زه عضي 
استرخاء »إرخاء » استراحة » رخاوة 


relaxant, muscle 


relaxation 


إرتخاء إسوى القياس relaxtion, isometric‏ 
1- راحة تفریج »إراحة relief‏ 


تخفيف الألم أو التوتر . 

2- إزالة الضغط عن مناطق محددة تحت قاعدة البدلة السنية 
تحديد الحواف الخارجية وإزالة مناطق معينة من قاعدة البدلة 
السنية أو من هيكل القالب لتقليل الضغط على هذه المناطق . 

باحة التفريج 
الجزء من سطح الفم تحت جهاز تعويضي مصمم بحيث لا 
يحدث ضغطاً على هذا الجزء ؛ منطقة تحدد على القالب 
ا لجبسى لتخفيف الضغط عن الأنسجة التى تحتها . تُطرّق 
رقاقة قصدير على المنطقة المراد تخفيف الضغط عنها ثم تزال 
بعد الانتهاء من طبخ البدلة السنية وقبل تلميعها وإنهاءها » 
وذلك لإيجاد مسافة بين مخاطية الفم والبدلة السنية 
الصنعي . 

غرفة التفريج » حجرة التفريج 
تجويف مخففة الضغط على السطح الإطباقي لقاعدة البدلة 
السنية تحضر باستخدام محددة فراغ من رقاقة قصدير » 
وذلك لتقليل أو تخفيف الضغط على منطقة محددة في 


الهم . 


relief area 


relief chamber 
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تر ميم نسيجي repair,histologic‏ 
1- إنقاص أو إزالة الارتشاح الالتهابي . 
2-تكون ملاط ثانوي على سطح ال جذر ليحل محل ملاط 
متآكل . 

3- إعادة تجديد أو ترميم العظم السنخي الذي كان قد 
تعرض للامتصاص أو امتلاء عيوب عظمية بالك ولاجين . 
ترميم النسيج المحيط بالذروة 

ترميم حيوي للأنسجة الداعمة السنية الجذرية 1 
ترميم إشعاعي 
ترم جراج ۾ اح براحي 
e‏ تصايسي 


repair,periapical tissue 


repair,radiographic 
repair,surgical 


repair tissue 


عاج تر ميمي reparative dentine‏ 
يشبه العاج الثانوي » ولكنه يترسب بسرعة أكبر في فترة 
محددة من الزمن . 

reparative secondary dentine عاج ترميمي ثانوي‎ 

يكرر(لانينية) repetatur = rep‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية » واختصارها (م©) . 

قابل للاستبدال 2 مُستعاض replaceable‏ 

replaced flap سديلة مستعاضة‎ 

استعاضة »استبدال »إعاضة replacement‏ 

استعاضة مباشرة replacement,immediate‏ 


إعادة رع »إعادة عر replantation = reimplantation‏ 
إعادة زرع سن انخلعت عفوياً بفعل رضح حاد إلى داخل 
إعادة الزرع المتعمد , 
إعادة الزرع المقصود 
القلع المتعمد لسن وإعادة إدخالها داخل نفس السنخ بعد 
اوا اللبية خارج الفم : 


replantation, intentional 


نسخة مطابقة » طبعة مكررة replica‏ 
مكررءيكررءيضاعف replicate‏ 
1- إعادة » تكرر replication‏ 
2- نسخة مطابقة » استخراج نسخة مطابقة 

1- يُصحح الو ضع reposition‏ 


2- تصحيح الوضع » يعيد التوضع 
يتغير المكان التشريحي » كما في إعادة وضع مرتكزات 


العضلة . 
تعديل » إعادة التو ضيع repositioning‏ 
تصحبح و ضع الفك repositioning,jaw‏ 
تصحيح و ضع مر تکز repositioning,muscle attachment‏ 
العضلة 


جهاز يوضع داخل الفم لتصحيح أو تعديل سوء الإطباق وقد 
صمم بحيث يستطيع المريض إزالته ووضعه في الفم بنفسه . 


removable orthodontic retainer مثبتة تقويمية نزوعة‎ 


بدلة سنية جزئية نزوعة « = removable partial denture‏ 
بدلة جزئية نزوعة RPD‏ 


بدلة سنية جزئية يمكن نزعها من الفم وإعادتها إلى مكانها 
في الفم بواسطة المريض . انظر بدلة سنية جزئية [هناتةط) 
denture)‏ . 

هيكل البدلة 

السنية الحزئية النزوعة 

بدلة سنية تعويضية نز وعة removable prosthodontic denture‏ 

التعويضات السنية النزوعة 
فرع من فروع طب الأسنان يختص بإحلال الأسنان المفقودة 
بتعويضي سني إصطناعي » يمكن للمريض نزعه وإعادته في 
الفم بنفسه . يوجد نوعين رئيسين : أجهزة سنية جزئية 
نزوعة » أجهزة سنية كاملة نزوعة . 


removable partial denture framework 


removable prosthodontics 


حافظة مسافة تزوعة removable space maintainer‏ 
تزع » إزالة removal‏ 
نازعة remover‏ 
أداة نزع أو أداة إزالة . 
نازعة التاج remover,crown‏ 
نازعة الطوق remover,band‏ 


کو ی renal‏ 
متعلق بالكلية (y«ل)‏ . 
داء ریندو-أوسلر-ویبر= 

توسع الشعيرات النزفي الوراثي 


haemorrhagic telangiectasia 


Rendu - Osler - Weber’s 


disease = hereditary 


أوسلر- قيبر 
انظر متلازمة ريندو أوسلر- قيبر (Rendu - Osler - Weber‏ 


Rendu - Osler - Weber’s syndrome 


. syndrome) 

(سايقة) كُلية : كُلوة reni - , reno-‏ 
سابقة تعنى كلية (وم«لن)) . 

1- إصلاح تضاخ 2 يصلح repair‏ 


(في تعويض الأسنان) :إصلاح جهاز تعويضي . 
2- تندب 
عملية طبيعية لتعويض أو ترميم وظيفة الأنسجة الطبيعية ؛ 
كما في التئام الكسور » والتئام الأنسجة المريضة المتنخرة . 
إصلاح البدلة السنية 


repair,denture 
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الجزء من الارتفاع السنخي والنسيج الرخو المغطي له الذي 
يظل بعد خلع أو إزالة الأسنان . 
منطقة الحرف المتبقى 


جذر متبقّ » جذر ثمالي 


residual ridge area 


residual root 


ثمالة » متبق residue‏ 
مایتبقی بعد إزالة جزء . 
1- رخو عية resilience = resiliency‏ 


العودة إلى الشكل والحجم الأصلي بعد التشوه . 
2- مرونة كدانة » مطاطية 
كمية الطاقة الممتصة بواسطة مركب حينما يضغط با يزيد 


مر ن»كدن »قابل للمط resilient‏ 
ر اتن resin = resina‏ 
اسع الانتشار يستخدم للدلالة اد عضوية » 
بصطلك o‏ انان يعدم الزلالة على كوا د n‏ 


غا +ذوانة فى الكير وفع وا فن الماع سمي 
بحسب مكوناتها الكيميائية » وتركيبها الطبيعي » ووسائل 
تنشيطها أو طبخها . مثل :الراتين الأكر يلكى (Acrylic‏ 
(صذوء: » والراتين ذاتى التبلمر (12و16 ل 2 
والراتين التخليقى 506 عتاعطام99) » والراتين الإستيرينى) 
Styrene resin)‏ والر اتين القانيلى («اوءإ 1نإهذ؟) . مادة ف 
ا اة لامتحال ن أصل ماق مل من الانات 
الاجا ع هها فقا هة ل اة 
0 للذوياة تن اا وات لا أر ا رت 
الطبارة . بلمر غير مركب يستخدم في تصنيع البلاستيك » 
زي ادت ر د ر م و وات ا ين 
IE)‏ ا 01 2 
راتین أ كرد يليكي = لمر resin, acrylic = acrylic polymer‏ 
أكربليكي 
مصطلح عام يطلق على المواد الراتينية لختلف إسترات 
حمض الأكريليك . استعمالها الرئيسي في تصنيع البدلات 
السنية والأسنان الراتينية الصنعية . 
راتين منشط 
كحول راتيني 
راتين ذاتى التبلمر » 
راقن ذاتى التصلب- 
راتين منشط- راتين يتصلب بالبرودة » 
راتين ذو تصاب بارّد- راتين سريع 
البلمرة- راتين ذاتى البلمرة » راتين ذاتى التصلب 
راتين يمكن أن يتمائر بواسطة منشّط أو محفر أو وسيظ بدون 
استخدام حرارة خارجية . 


resin „activated 

resin alcohol 

resin,autopolymer = activated 
resin = cold- curing resin = 
quick-cure resin = 


self-curing resin 


repositioning,tooth 


1- إعادة توضيع السن 
2- تصحيح وضع السن 


reproduction توالدءانتجاب‎ 

إنتاج موجب reproduction,positive‏ 
و 2 

reproductive cells خلايا منحبة‎ 

إعادة تلاصق reproximation‏ 


(في تقويم الأسنان) : علم أو فن تصغير القطر الإنسي 
الوحشي للأسنان باستخدام مادة ساحلة مثل ورق السنفرة 
لتقليل الازدحام أو التناقض في حجم الأسنان . 


زواحف reptiles‏ 
هندمة الحو افی re - rim‏ 
هندمة حوا افی البدلة السنية re-rim, denture‏ 
يَقطع 2 بقع resect‏ 
إزالة جزء ين سيج اوعض . 
قطع » استئصال جرئي resection‏ 


لقطع نهايات العظم التي تكون المفصل . 


استصال جزئى للحذر resection., root‏ 
قطع الجزء الذروي من جذر السن » عادة لإزالة عدوى 
ذروية . 

reserve cells خلايا احتياطية‎ 


خرّان » احتياطي > حجرة احتياطية ؛ مستودع reservoir‏ 
بعد الانتهاء من تشميع حشوة مصبوية أو تاج وتثبيت وتد 
الصب ٠‏ تلصق قطعة كُروية الشكل من الشمع بوتد الصّب 
على بعد 1/16 بوصة من النموذج الشمعي . يتم وضع هذا 
الخزان كوسيلة احتياطية لتقليل احتمال حدوث انكماش 
موضعي يؤمن هذا الخزن كمية احتياطية من المعدن للتعويض 
عن أي انكماش يحدث داخل القالب 

مُستودع الصب 

ثمالي » متبقي 
نجية ]كر الاشايهي اوالقم لس أو انق وو هاي د 


reservoir in casting 


residual 


إزالة نسيج أو عضو . 

residual alveolar ridge الحرف السنخى المتبقى‎ 

كيسة متبقة residual cyst‏ 
كيس سني المنشأ يتبقّى في الفك بعد قلع السن . انظر كيسة 
(Cys‏ . 

residual dental caries ا سني متبقً‎ 


تسوس مادة نخرة تتبقّى بعد تحضير الحفرة بالسن . 
زكتبق متبق residual mercury‏ 


ارتفاع متبق »احرف المتبقي 


residual ridge 
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بخشتو ة راتينية resin filling‏ 


راتين صاقل resin, glazing‏ 
نوع من الراتين يستعمل لطلاء سطح الراتين المليء : 
راتین صمغى resin, gum‏ 
راتين يتبلمر ا ارة » راتين متصلّب resin,heat- curing‏ 
بالتسخين 


م 


راتين تملوء بذرات دقيقة 
راتين مركب يحتوي على جَزئيات مالئة من مرتبة 0,5 


ميكروميتر في الحجم . 


resin,microfilled 


راتين عضوى resin,organic‏ 
راتين متبلمر resin,polymer‏ 


راتين سريع البلمرة راتين سريع التصلب resin, quick- cure‏ 
أكريل يتصلب بسرعة دون الحاجة إلى الحرارة . (أي تماثر 
ذاتى (Autopolymerizing‏ . 


مواد حشو راتينية resin restorative materials‏ 
راتين ذاتى التمأثر = resin,self - curing‏ 
راتين ذاتى التصلب autopolymerizing resin‏ 


انظر راتين ذاتي التماثر (Autopolymerizing resin)‏ . 
راتين تر كيبي » راتين تخليقي 
أي نوع صناعي من الراتين يستعمل في تصنيع البدلات 
الشمة ؛إلخ ١‏ 
راتين متلدن با حرارة » راتين متلين 
با حرارة 
سن راتينية أكريليكية 
سن مصنوعة من الراتين الأكريليكي . 
طبع رادي اكريليكي 
طابع مصنوع من الراتين الأكريليكي . 


resin,synthetic 


resin,thermoplastic 


resin tooth,acrylic 


resin tray,acrylic 


راتين فاينيلى resin,vinyl‏ 
راتينى 1 resinous‏ 
تعلق بالراتين . 
حشو ة راتينية resinous filling‏ 
مواد حشو راتينية resinous filling materials‏ 


resinous material مادة راتينية‎ 


resinous restorations حشوات راتينية‎ 

مقاومة 

شكل تارم 
تصميم لشكل حفرة محضرة في السن يعطي للحشوة 
والسن مقاومة ضد القوة الإطباقية . 


resistance 


resistance form 


راتين ذاتى التبلمر › راتين ذاتي = resin,autopolymerizing‏ 
الل سريع التصلب » سريع البلمرة 
راتين يتصلب بدون استخدام حرارة . 
قاعدة راتينية أكريليكية 
قاعدة البدلة السنية البلاستيكية المصنعة من الراتين الأكريلى . 
مادة حاشية ذات ساس ر اتيني RÎ based filling material‏ 


quick cure 


resin base,acrylic 


مادةذات أساس راتينى resin - based material‏ 
راتين رابط resin,bonding‏ 


راتين غير ممتليء يستخدم للمساعدة في ربط وإلصاق 
الإسمنت الراتيني بالميناء ال خرش . 
ملاط راتيني 
أي من مجموعة مواد الحشو أو مواد الإلصاق التي قد تحتوي 
أو لاتحتوي على مواد مالئة وتسوق في شكل مجموعة 
متعددة المركّب أو نظام ثنائي المركّب أو نظام وحيد المركّب 
تعرف بالمركّبات أو الراتين المركّب إذا كانت تحتوي على نسبة 
عالية من المواد المائلة . 
راتين يتبلمر بالبرودة » راتين ذو بلمرة 
بارّدة » راتين متصلب بالبرودة 
راتين مركّب 
راتين صناعي يحتوي على نسبة عالية من المواد المالئة غير 
العضوية ؛ راتين ممتلى قوي صلب عالي المقاومة يستعمل 
للحشوات الملونة بلون الأسنان . قد تشتمل المواد المالئة على 
الزجاج المسحوق أو بلورات الكوارتز . 
مخروط راتيني 
راتين البوليمرالمشترك 
راتين صناعي ناتج عن إثنين أو أكثر من مختلف بلمرات 
راتين البدلة السنية 
بدلة سنية راتينية أكريليكية 
بدلة سنية مصنوعة من الراتين الأكريلي . 


resin cement 


resin,cold curing 


resin,composite 


resin cone 


resin,copolymer 


resin, denture 


resin denture,acrylic 


راتين سسنى resin, dental‏ 
راتين إيب و کسی resin, epoxy‏ 


نوع من الراتين الصناعي يحتوي على مادة تصليب ؛ 

E ES 

مقاوم للحرارة والكيماويات . 
راتين نمتلئ 

نوع من مادة ذات قاعدة راتينية تحتوي على نسبة من مواد 

غير عضوية مثل الكوارتز ؛ تصبح شفافة عندما تتصلب . 


resin, filled 
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السن » لتشاهد كبقعة وردية فى السن » ويطلق على هذه 
الحالة (سن وردية طامه) علصتط» . 
الارتشاف الداخلى للأسنان 
يرافق التنسج اللبى الالتهابى (Inflammatory pulp‏ 
ı ¢ hyperplasia‏ ن تاج السن وردياً لأن الأوعية 
(13518منعملاط ؛ يصبح لون تاج السن ا 
الدموية تنتشر وتتمدد داخل المنطقة الممتصة ؛ تسمى أيضا 
«النقطة الوردية أو البقعة الوردية 04م؟ علصذط» . 


resorption lacuna = absorption lacuna . جوبة ارتشافية‎ 


resorption,internal tooth 


جوبة امتصاصية 
إحدى فجوات أو فراغات الامتصاص تحت السمحاق ؛ 
فراغات نصف هلالية تحتوي على الخلايا ناقضات العظم . 

ارتشاف الحذر » امتصاص الحذر 
امتصاص يصيب الملاط أو العاج أو كليهما في جذر السن 
في منطقة نشأة الامتصاص »يكن أن يكون (امتصاصاً 
داخلياً) أو (امتصاصاً خارجياً) أو (امتصاصاً ذروياً) . 

ارتشاف نهاية الجذر »امتصاص نهاية resorption,root end‏ 

الجذر 


3 
ل 


تنفس respiration‏ 
عملية التنفس باستنشاق الهواء داخل الرئتين وتبادل غازي 
بين خلايا النسيج في الرئتين (الأسناخ) والجو المحيط ؛ 
بامتصاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون لإنتاج 


resorption, root 


الطاقة . 
تفن اصطناعی respiration, artificial‏ 
1- كمامة respirator ١‏ 
قناع مانع لاستنشاق الغازات الضارة أو السامة . 
2- منفاس 


جهاز التنفس الاصطناعي يتصل بالمريض لتهوية الرئتين عن 
طريق ستار واقي ينطبق فوق الفم والأنف . 


respiratory 


respiratory arrest 
توقف للتنفس في أعقاب فشل تنفسي »قد يكون نتيجة‎ 
تفن الأسدجين ا رشلل الدقتلات اة )بحي إفظاء‎ 
الهواء الغنى بالأكسجين مباشرة بعد إزالة أي انسداد في الممر‎ 
١ . . الهوائي‎ 
مركز التنفس‎ 
منطقة في الدماغ تتحكّم في الشهيق والزفير لتأمين تنفس‎ 


متتظم , 


respitatory centre 


شكل الحفرة المقاوم 
شكل الحفرة المصمم لمقاومة الإجهاد أو الضغط الواقع على 
الحشوة أثناء المضغ . 

1- انصراف .2 - خمود الالتهاب »3 - انحلال 
عملية الرجوع للطبيعي أي خمود الأعراض بعد الالتهاب . 


resistance form of a cavity 


resolution 


انصراف الخر اج resolution, abscess‏ 

يبرا »ييز »ينصرف resolve‏ 
يسبب خمود الالتهاب . 

طنين › رين resonance‏ 

يرتشف . بتص ثانية resorb‏ 

قابل للارتشاف resorbable‏ 


مواد تستعمل بحيث يمكن امتصاصها ثانية في الجسم . 

معجون حشو الجذر الممنص resorbable root-filling paste‏ 

امتصاص . ارتشاف (زوال المادة) 
عملية طبيعية أو عملية مرضية تسبب فقدان المادة النسيجية 
مثل العاج أوالملاط أوالعظم السنخي . في طب الأسنان : 
إعادة الامتصاص الطبيعية للأنسجة امتصاص جذور الأسنان 
اللبنية » والنتوء السنخي بعد خلع السن » مما يؤدي إلى نقص 
حجم الجزء السنخي من الفك السفلي أو الفك العلوي . 
زوال الأجزاء المتكلسة من الأسنان والفكين . 


resorption 


ارتشاف سنخى »ارتشاف السّنخ resorption,alveolar‏ 
ارتشاف العظم resorption,bone‏ 


فقد العظم نتيجة نشاط الخلايا ناقضة العظم . 
ازاف ار ٠‏ القضاص ارج 
اض قرخ الالسحة الداع اة يضدب الاد 
الخارجية أو الجانبية للسن . 
2-امتصاص جذري ذاتى يشاهد في الصور الشعاعية تحت 
مستوى الحافة السنخية . 1 


ارتشاف السن الخارجي ¢ 


resorption,external 


resorption,external tooth 


افتضاضن السن الخارجى 
امتصاض جد اسن من البنطب کار ی أو وروت الخد رقن 
تكون عملية طبيعية أو بسبب مرضي . 
ارتشاف محهول السبب resorption ,idiopathic‏ 
امتصاص بدون سبب واضح . 


ارتشاف داخلى » امتصاص داخلى resorption,internal‏ 

1 غهلية ذاتبة ينض بها السيج اللي جدران قتاةاللب وقد 
تسبب انثقاباً . 

2- نوع من امتصاص السن ينشأ داخل الحفرة اللبية . تحدث 
عملية الامتصاص داخل تاج السن وتصل حتى ميناء 
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مهماز الدحيلة » سناد الدحيلة 
مهمازان طاحنان متجاوران متصلان » يستقران على السطح 
الإطباقي الملاصق لسنين متجاورتين . 


rest ,61125111© 


فضالة جنينية rest „embryonic‏ 
بقايا من النسيج ال جنيني التبقية داخل كائن كامل النمو . 
فضالة ظهارية = rest, epithlial = embryonic rest‏ 


فضالة الخلايا الظهارية 
بقية غمد الجذرالظهاري (غمد هيرتقيج Hertwig’'s‏ 
للةعدلة) » توجد في الرباط حول السني » وتدخل في تكوين 
الأكياس السنية و ملاسيه (كاوع1 Es‏ : 1 
ارتفاع الوجه 
عند الراحة = البعد العمودي عند الراحة 
انظرالبعد العمودي عند الراحة (Rest vertical‏ 


. dimension) 


rests „epithelial cell 


rest face height = rest vertical dimension 


سنادةإصبعية rest ,finger‏ 
فضالة جنينية 
مهمازقاطع » سناد قاطعية 
امتداد أو بروز من بدلة سنية جزكة ترتكز على الحد القاطع 
الملاصق لسن أمامية أو يتشابك معها » وخاصة الحد القاطع 
الإنسي للناب السفلي والحد القاطع الوحشي للناب 
السفلى . 
EY‏ 
”امدق تعدا فيلت لبر E ES‏ وليه 
جزئية نزوعة » يرتكز على حشوة مصبوبة في تحضير داخل 
التاج . 
علاقة فكيةمرتاحة 
علاقة الفك الاعتيادية حينما يكون المريض في وضع 
منتصب مريح ولقمتا الفك السفلي في وضع متعادل غير 
ميد في الجوف العنابي » أي علاقة الفك السفلي بالفك 
العلوي حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة . 
مهماز لسانى » سنادة لسانية 
E‏ وار معدني من هيكل البدلة السنية الجزئية 
النزوعة ينطبق على السطح اللساني لسن أمامية أو يرتكز 
عليها » ويقدم دعما للبدلة السنية وتثبيتاً غير مباشر . 
شكيمة السنادة » مستقر المهماز 


rest, foetal = embryonic rest 


rest,incisal 


rest,internal 


rest jaw relation 


rest „lingual 


rest lug 


تيتحاد 0 قة rest, milled‏ 
ل ا 0 


الجهازالتنفسي respiratory system‏ 
جهاز في الجسم يتم عن طريقه مرور الهواء داخل وخارج 
الرئتين » ويسمح للدم بامتصاص الأكسجين وطرد ثاني 
اک الكرؤزة امهب 

السبيل التَتضّسى » المسالك التنفسية 
مسلك أو قناة يدخل عن طريقها الهواء ا محمّل بالأكسجين 
مداخل EE E‏ 
على الأنك والتجتويف الأنفي + والقنم » واللنجزة والرغامئ 


respiratory tract 


والشعب الهوائية التي تصل إلى الرئتين . الوظائف الثانوية 
للمجرى التنفسي انبعاث الكلام في الحنجرة والإحساس 
لشي 

استجابة » جواب ٠‏ تلبية response‏ 
رد فعل لمنبه . 

1- راحة - استراحة rest‏ 
حالة طبيعية من الاسترخاء . 

2- مستند » مقر 

3- استناد 


4- سنادة » مهماز 
(قَى البدلات السنية الجزئية النزوعة) : امتداد صلب من 
المشبكة ينطبق على الناحية الإطباقية أو الناحية اللسانية أو 
الناحية القاطعة أو على الارتفاع اللساني اللوي لسطح 
السن » يسمح بمقاومة القوى العمودية والأفقية ويساعد في 
توازن واستقرار البدلة أو الطبيقة . 
5 - بايا جنينية 
زاوية السناد 
انظر زآوية السناد الإطباقى . 
منطقة الارتكاز = باحة الاستقر ار 
جزء من السن الطبيعية أو الْحَشوة المصبوبة في السن يحضر 
لاستقبال مهماز إطباقي أو مهماز قاطعي أو بماد ساني أو 
مهماز داخلّي أو مهماز نصف محكم . 


rest angle 


rest area = rest seat 


إطباق الراحة rest bite‏ 
العلاقة بين القوسين السنيتين حينما يكون الفكان في وضع 
الراحة, 

مهمازالخر ف اللثوي اللساني rest,cingulum‏ 

سناد احرف اللثوي اللساني 


سناد يستقر على الارتفاع اللساني اللثوي للناب . يستخدم 
أساساً في القوس الفكية العلوية بسبب ثخانة ميناء الارتفاع 
اللساني اللثوي ما يسمح بتحضير مقر بعمق كاف . يستخدم 
في القوس الفكية السفلية حينما لايكون الارتفّاع اللساني 
اللثوي شديد الانحدار ويكون ذا ثخانة كافية لتحضير المقر . 
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انظر البعد العمو دي (Vertical dimension)‏ . 
انظر أيضاً المسافة الفاصلة بين الإطباقية ا1nteroccIusa(‏ 
distance)‏ . 
انسياب الراحة 
انسياب لُعابي يحدث بشكل طبيعي في غياب التنبيه 
خارجى المنشأ . نا 
بقايامالاسيه - 
بقايا الخلايا الظهارية 
بقايا غمد هیر تفیج الظهار ي (Epithelial Hertwig’s sheath)‏ 
الموجود في غشاء سمحاق السنخ » ولها علاقة بتكون 
الأكياس السنية . 


resting flow 


rests of Malassez = epithelial cell rests 


restoration 


منتشرعام ينطبق على أية حشوة مصبوبة أو تاج أو 
بدلة سنية جزئية ثابتة أو بدلة سنية جزئية نزوعة أو بدلة سنية 
كاملة » تعوض أو تحل محل بنية السن أو الأسنان أو الأنسجة 
الفموية المفقودة . انظر أيضاً ترميم تعويضي عنأ205)06) 
restoration)‏ . 
1-عملية إحلال أو تعويض سن أو أسنان مفقودة أو جزء 
مريض أو جزء نخر بوسائل صناعية . 
2-مادة بديلة أو طبيقة تستعمل لتحل محل الجزء المفقود مثل 
نسيج سني مفقود (حشوة أوتاج) أو سن أو أسنان مفقودة 
(جسر أو بدلات سنية جزئية أو كاملة) . 
3- النتيجة النهائية للعمليات السنية التي تجري لتعويض 
شكل ووظيفة ومظهر الأسنان . 
ترميم أكريليكي 
حشوة ملغمية 
حشوة ذات دبابيس مصبوبة 
حَشوة مركبة 
كفاف الحشوة 
السطح الجانبي 


restoration, acrylic 
restoration, amalgam 
restoration, cast - pin 
restoration, composite 


restoration contour 


للحشوة بعد وضعها في الحفرة المحضرة . 


restoration, disto - occlusal حشوة وحشية طاحنية‎ 
resroration, facial dimensions ترميم الأبعاد الوجهية‎ 


(للسن) 

1- حشوة خاطئة 
2- ترميم خاطۍ 
حشوة ثابتة 


restoration, faulty 


restoration, fixed 


rest, occlusal 


مهماز طاحن » سنادة إطباقية 
EE‏ 
TS‏ 

سناد الراصعة › 

سناد الحشوة المصبوبة المغطية 

1- وضعية الراحة 
العلاقة الموضعية بين الفك السفلي والفك العلوي حينما 
يكون المريض في وضع منتصب مريح وتكون لقمتا الفك في 
للفكين حيث تكون الأسنان متباعدة والعضلات فى حالة 
استرخاء مكونة مسافة حرة 5 

2- - موضع المهماز » موضع الستادة 

وضع الراحة للفك السفلي 
الوضع الطبيعي للفك السفلي حينما تكون عضلات الفك 
السفلي في حالة استرخائية ويكون المريض في وضع 

مهماز مُحكم » سنادة دقيقة 

مهماز معدني أو امتداد معدني صلب مسبق الصنع لبدلة 
سنية جزئية نزوعة (المتحركة) أو بدلة سنية جزئية ثابتة » 
ينطبق تماماً في مقر المهماز الذي يكون صندوقي الشكل 
(الأنثى) معد كجزء من الوصلة المحكمة في الحشوة المصبوبة 
بالسن . 


rest, onlay 


rest position 


rest position of the mandible 


rest „precision 


مهماز مدمج » سنادة E‏ ة rest,recessed‏ 

مقر المهماز . مقعد السناد rest seat‏ 
ا لجزء من السن الحضرة لاستقبال المهماز . 

rest seat area منطقة مقعدالسناد‎ 


الجزء من الس ن أو الحشوة المصبوبة المحضّر ليرتكز عليه 
المهماز . 

الهماز شبه 2 ا نصف محكمة rest,semi - e‏ 
ا 
داخل تاج السن . 
سناد يتم تصنيفه ليرتكز داخل حشوة مصبوبة مثبتة في 


تحضير داخل التاج . 
سنادة سطحية » مهماز خارجى rest, surface‏ 
البعد العمودى عند الراحة rest vertical dimension‏ 


طول الوجه حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة ؛ 
البعد العمودي حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة 
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يئعش » يعود للحياة أو الوعى بعد إغماء resuscitate‏ 
إنعاش resuscitation‏ 
1- يحيى الشخص من موت ظاهر أو من إغماء . 
درك التق والنبشن إلى الطبيعي : 
جهاز الإنعاش . منعاش resuscitator‏ 


جهاز يستخدم لدفع الهواء أو الهواء الغني بالأكسجين أو 
كليهما معا داخل الرئتين . يستخدم للإنقاذ من الاختناق . 
طب الأسنان بالتحزئة » طب الأسنان 
التجاري 
مارسة تقديم خدمة طب الأسنان في مكان تجاري مثل مركز 
التسوق مع جذب رواد السوق للعلاج حيث يكون الأجر 


retail dentistry 


مقابله المعالحة السنية . 
يَحَفَظ ء يَثْبّت retain‏ 
1 - متدمج ؛ متطمر ؛ منشبت retained‏ 
و 
2 - محتبس 
3- باق » مستمر 
4 - متت 


جذور متبقية retained roots‏ 
أجزاء من جذور تظل في الفك بعد القلع أوبعد كسرالسن 
الطبيعية . 


retained teeth 
أسنان لبنية تبقى في الفم إلى ما بعد وقت تساقطها‎ 
. الطبيعى‎ 


ع و 0 


مثبات retainer‏ 
1- أداة للحفاظ على الجسم أو مجموعة من الأجسام ذ 
0 على الجسم من الاجسام في 
وص مین 


2- (فى الاستعاضة السنية) : وصلة مثل المشبكة المثبتة 
لبدلة سنية جزئية لمقاومة قوى الإزاحة . 

3- (في تقويم الأسنان) : طبيقة متحركة سلبية أو طبيقة 
تلصق على الأسنان للحفاظ على وضعها بعد المعالحة 
التقويمية النشطة ريثما يتكلس العظم الحيط بالأسنان في 
الوضع الجديد بعد التقويم . 

4-(في التعويض السني الثابت) : تعويض يلصق على سن 
داعمة يستخدم كوسيلة تثبيت لجسر . 

1-(في تعويض الأسنان) : أية وصلة مرتبطة بتعويض سن 


داعمة . 
2- (في تقويم الأسنان) : أية طبيقة تحافظ على وضع الأسنان 
التي تم تحريكها . 


retainer ,retaining appliance 


حَشوة مغطية للشرفات الأربع = 


restoration, four cusp= 


بناء التاج crown build - up‏ 
تر ميم بتاج کامل restoration,full crown‏ 
حشو ةإنسية طاحنية restoration, mesio - occlusal‏ 
حشوة إنسية طاحنة restoration, mesio-occluso-distal‏ 
وحشية 
شتو ةطاحنية restoration, occusal‏ 
ترميم الحدبات restoration of cups‏ 


تحضير حفرة في السن تشتمل على الحدبات وتعويضها بمادة 
حشو سنية صناعية لتعويض السطح الإطباقي الوظيفي 
للسئن. : 

حشوة دائمة 

ترميم بدلي 

حشوة إسمنت السيليكات 


restoration ,permanent 
restoration,prosthetic 


restoration,silicate cement 


حشو ة مؤقتة restoration,temporary‏ 
حشو ة مغطية لحديتين restoration,two - cusp‏ 
1- منشط 2 0 » ترميمى restorative‏ 
2 - معيد للصحة ١‏ 

3 - مَرمُم » معوض 


نسبة إلى عملية تعويض وترميم جزء مفقود من الأسنان . 
طب الأسنان المرمم » طب الأسنان 
التعويضي » طب الأسنان الترميمي 
مصطلح عام في علاج الأسنان يعمل على التحقق من ثبات 
وكفاءة وظائف الأسنان . ويشمل المعالجات التحفظية » 
وحول السنية » والتعويضية » والتقويمية » واللبية» 
والعمليات الجراحية . 
مادة الحشو التعويضية » مادة 
الحشوة الترميمية 


مادة تعويضية » مادة ترميمية 2 


restorative dentistry 


restorative filling material 


restorative material 
ا‎ 2 
مادة مرځه‎ 
3 مادة تستخدم لترميم شكل ووظيفة السن‎ 


1 ير مم : يحدد restore‏ 
2- يعيد »يرجح 
3- يعوض 
يكبح امد یکت restrain‏ 
دعامة مقيدة restrained beam‏ 


محفظة الإنقاذ » حقيبةالانعاش resusci bag‏ 
حقيبة قابلة للطى ذات قطعة للوجه تستعمل للمساعدة فى 
الإنعاش بطريقة فم إلى فم معدل 20-15 مرة كل دقيقة . انظر 
أيضاً حقيبة أمبو (Ambu bag)‏ . 
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سوء التغذية أو سوء وضع الأسنان أو عامل وراثي أو 

اضطراب استقلابي كما في نقص نشاط الغدة الدرقية ؟ قارن 

مع الإتغار المبكر (Precocious dentition)‏ . 
كابح “معوق > مۇخر ›معواق retarder‏ 
مادة تبط التفاعل الكيميائي مثل تصلّب جبس باريس أو 


مواد الطبع الألجينات . 
مؤخر التصلّب retarder ,setting‏ 
تهوع retching‏ 


تقلّص لاإرادي عند محاولة القيء » قد تكون نتيجة لتنبيه أو 
إثارة الحنك الرخو أو الثلث الخلفى من اللسان . 


1 - تثبيت ۰ ثبات » استقرار retention‏ 
2= احتباس 
1-الاحتفاظ الدائم بالشيء في مكان » كما في حالة البدلات 
السنية في الهم . 


(في التعويض السني) : مقاومة جهاز تعويضي للإزاحة في 
الاتجاه العمودي ؛ خاصية البدلة السنية التعويضية لمقاومة 
قوى الجاذبية أو التصاقات الطعام أو القوى المصاحبة لفتح 
الفكين . انظر أيضاً ثبات البدلة السنية عنتنمء) 
retention)‏ . 
- الاحتفاظ داخل الجسم بأشياء يفترض أن تفرز عادة إلى 
خارجه » كما فى حالة البول فى المثانة . 
تشبيت بالتخريش لطي 
تثبيت لبعض مواد الحَشُو تتم بواسطة تخريش 
سطح ميناء السن باستعمال أحماض مخففة . 
ذراع التثبيت »ذراع حابسة 
امتداد جزء من بدلة سنية جزئية نزوعة للمساعدة في تثبيت 
الجهاز التعويضي » وهو جزء من المشبكة . 
كريات التثبيت 
تثبيت خَدَي » تشبيت شدقي 


كيسة احتباسية » كيس الاحتباس 
كيس يتكون باحتباس الإفراز الغدي . 


etch‏ اا 


retention appliance 


retention arm 


retention beeds 
retention ,buccal 


retention cyst 


تثبيت البدلة السنية retention,denture‏ 
- و 
تثبيت مباشر retention,direct‏ 


1-تثبيت بواسطة استخدام المشبكات أو وصلات بالبدلة 
السنية الجزئية النزوعة التي تقاوم رفع البدلة عن الأسنان 
الداعمة . 

2- تشبيت البدلة السنية الجزئية باستخدام المشبكات أو 
الوصلات لمقاومة الإزاحة . 


إعاقة عقلية › 


مثبات العارضة المستمرة 
قضيب معدني يرتكز على الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية 
للمساعدة فى تثبيت واستقرار الامتداد الوحشى لبدلة سنية 
جرفي ب سهد ف طب الأنندان اللعويسي ليت 
ويستخدم كمثبتة غير مباشرة لجسر أو لبدلة سنية جزئية . 

جات retainer, direct‏ 
وصلة أو مشبكة ؛ وهي جزء من البدلة السنية المجزئية 
الا وام اتروع 
انزياح الامتداد الوحشي للقاعدة ووظيفته الثانوية هي منع 
الوصلات الرئيسية من التحرك باتجاه الأنسجة . 


retainer, continuous bar 


مثبات داخل التاج retainer,intra coronal‏ 
مثبات داخل الجذر retainer,intraradicular‏ 
مثبات عارضة كندى retainer,kennedy’s bar‏ 


عارضة معدنية ترتكز على الجهة اللسانية للأسنان القاطعة 
السفلية » وتعمل كمثبّتة أفقية للجهاز التعويضي وأيضاً 


كمثبنة غير مباشرة . 
مثبات المسندة »حامل المسندة retainer,matrix‏ 
مثبات المسندة الشريطية retainer,matrix band‏ 


1 انظر مسندة شريطية (لصهط (Matrix‏ . 

مثبات وظيفي 

جني اليد له نوقية تلنودية ا وساف على يفيف 
القاعدة الراتينية ويعوض الأسنان . 

مثبات تقويمي نزوع 


4. E 
مثبتة ثانوية-‎ 


retainer,physical 


retainer,removable orthodontic 


retainer,secondary = 


indirect retainer مثبات ثانوى‎ 
retainer,space = space maintainer = شبات حيزى‎ 
حافظة المسافة‎ 
و س‎ 
retaining مثبت »تثبيت‎ 
O 0 6ه‎ « 
retaining appliance يقة مثبتة‎ 
GG ٠. ٠. 2 4 me * 
retaining orthodontic appliance طبيقة تقويمية مثبتة‎ 


طبيقة تقويمية مثبتة تحفظ الأسنان في مكانها بعد التحريك 
التقوبمي للسن ريثما يستقر الإطباق . 


ا ی ECR‏ 
حلقة مثبتة retaining ring‏ 
ع س 
تولب مثبت retaining screw‏ 


إعاقة »تأخرء تأخير » تخلف 
اع لكر ا 
تخل 0 


retardation 


retardation mental 
retarded dentition تسنيناجل‎ 


تأخر شاذ في بزوغ الأسنان اللبنية أو الأسنان الدائمة نتيجة 
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جزء مرن من المشبكة بالبدلة السنية الجزئية النزوعة » يشغل 
مناطق الغؤور فى الأسنان الداعمة لتثبيت البدلة السنية » 
وللحفاظ عليها في الوضع الصحيح على السن بمقاومة 


القوى الإزاحية . 
نهاية الذرا اع الحاسة retentive arm tip‏ 
کر قات الحية retentive beeds‏ 
الذراع المشبتة للمشبكة retentive circumferential clasp arm‏ 
الكفافية 


ذراع المشبكة الكفافية والمرنة التي تشغل منطقة التقارب 
العنقي للسن الداعمة عند نهاية الذراع الطرفية . 


retentive clasp مشبكة مشبّتة‎ 
retentive fulcrum line خط مرتكز الاحتباس‎ 


خط وهمي يصل النقاط النبتة لأذرع المشبكة على الأسنان 
الداعمة الجاورة لقواعد البدلة السنية المحمولة على الخاطية » 
تدور حوله البدلة السنية حينما تتعرض للقوى » مثل قوى 
الشد أو الجذب بواسطة الطعام اللّزج . 


شبكة مشبتة retentive mesh work‏ 
إبطة احتباسية retentive undercut‏ 
انظرغؤور 30ه1[2061) . 


reticular 


متعلق بالشبكة أو البنية التي تشبه الشبكية . 

ضُمور شبكي 

تشبك » تشبيك reticulation‏ 
صورة شعاعية تظهر مجعَدة ؛ بسبب الاختلاف الكبير فى 
درجة الحرارة بين الحلولين الْمظهر والمتبّت . ١‏ 

خلية شبكية › کر ية شبكية reticulocyte‏ 
المرحلة الأولية في تطور خلية الدم في الدورة الدموية » تكون 
1 من خلايا الدم الحمراء خلايا شبكية . 

الجهاز الشبكي البطاني 
جما اوا من یری لان الم ارا 
القديمة التي لم تعد تقوم بوظيفتها على أكمل وجه » وتخزين 
المواد الدهنية وهو جزء من وسائل الدفاع في الحالات 
الالتهابية والمناعية » يتميز بأن خلايا الجهاز بلعمية وتوجد 
بأعداد كبيرة في الغدد اللمفية » والكبد والطحال والنخاع 
العظمي . تحتوي الأوعية الدموية على شبكة من ألياف 
شبكية تضم خلايا تلتهم الكائنات الدقيقة » وجزيئات 
الغبار » والمستضدات وتحث الخلايا اللمفية على الاستجابة 
المناعية .الصطلح البديل هو جملة البلاعم (Macrophage‏ 


. system) 


reticular atrophy 


reticuloendothelial system 


شکل احتباسى » شكل تثبيتى retention form‏ 
شكل الحفرة التي تُصمم هنع إزاحة الحشوة بواسطة القوة التي 
تعمل على رفعها أو إمالتها . 
أي تصميم للحفرة المحضرة بمنع إزاحة الحشوة . 

ميزاب تثبيت » تلم تثبيت retention groove‏ 
ثلم في الجدارين ا محوريين المتقابلين في السن المحضرة يعمل 
لتحسين ثبات التعويض السني . 

تتبن لعي اط شر اعات 
مؤشرعلى قدرة أسطح السن على الاحتفاظ بفضلات 
الطعام ؛ يتم تسجيل النقاط حول الحافة اللثوية لكل سن في 
أربع مناطق بمقياس من صفر إلى 3 » تقدر النقاط اعتماداً 
على على وجود القلح وحفر التسوس النخرة وحالة حواف 
الحشوات ؛ مجموع كل النقاط يقسم على 4 وا جموع الكلي 
للنقاط يقسم على عدد الأسنان الموجودة . 

بيت لآ نار 
تثبيت للبدلة السنية الجزئية النزوعة باستخدام مثبّتات غير 
مباشرة .أي التثبيت بواسطة امتداد قاعدة البدلة السنية الجزئية 
لتعمل كرافعة من الدرجة الثانية . انظرمئبتة غير مباشرة 


. (Indirect retainer) 


retention index 


retention,indirect 


(في تقويم الأسنان) : استخدام مثبتة متحركة أو مثبتة ثابتة ؛ 
مصطلح اختياري تش للت 


تثبيت شفوي retention „labial‏ 
تثبيت لسانى retention ,lingual‏ 
قيلة مخاطية احتباسية retention mucocele‏ 


تجمّع مرضي من الخاط داخل الأنسجة الرخوة ينشأ من الغدة 
اللعابية » قد يحدث نتيجة نضح أو تسرب من الغدة أو القناة 
أو الاحتباس داخل القناة . 


retention of denture ثبّات البدلة السنية‎ 
E E E اوم‎ 

تثبيت طاحنى retention,occlusal‏ 

retention pin دبوس خاس‎ 


بروز معدني صغير يمتد من الحشوة المصبوبة السنية المعدنية 
داخل العاج لتحسين ثبات الحشوة المصبوبة في السن . 

تل : 3 37 كي 
1_قاعدة السدادة . 


retention „palatal 


retention plate 


تيت مؤقت retention,temporary‏ 
مثبت retentive‏ 


ذرا اع حابسة retentive arm‏ 
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خيط يتوفر فى ثخانات مختلفة » ويستعمل لتبعيد اللثة آلياً 
لتوسيع الدهليز اللثوي مؤقتاً لأخذ طبعة دقيقة للسن المحضر 
في فم المريض . يتوفر كخيط غير مفتول (خيط أملس) أو 
كخيط مفتول أو مجدول » إما أن يكون مشبعاً بمادة قابضة 


للثة أو خال منها . 
خيط تبعيد اللثة المشبع retraction cord, impregnated‏ 


خيط رفيع مشبع بمادة قابضة للأوعية الدموية » يوضع في 
الميزاب اللثوي لتسهيل إجراء طبعة دقيقة لتحضير تاج أو 
حشوة مصبوبة . 
خيط تبعيد اللثة غير retraction cord,non- impregnated‏ 
المشبع 
خيط لايحتوي علي مواد كيميائية » ويعمل على تبعيد اللثة 
بواسطة الفعل الميكانيكي فقط . 
أداة دك خبط تبعيد retraction cord, packing instrument‏ 
اللثة 
أداة ذات نصل غير حاد لوضع خيط تبعيد اللثة داخل الميزاب 
اللثوي دون أن تؤذي اللثة . 
انحسار لثوي » انكماش لثوي 
انكماش الفك . تقهقر الفك 
إرجاع الفكين . تراجع الفكين 
1- الحالة التي يتراجع فيها الفك السفلي من وضعه الطبيعي 
إلى الخلف بالنسبة إلى المستوى الحجاجي . 
2 عملية إرجاع الفك السفلي . 1 
انكماش الفك السفلي 


retraction,gingival 
retraction,jaw 


retraction of the jaws 


retraction,mandibular = 

jaw retraction 

ل مرجع » أداة تبعيد » مبعاد » عة retractor‏ 

1-أداة جراحية لتبعيد حافتي الجرح أثناء العملية الجراحية 
لتسهيل الوصول إلى أنسجة أعمق أو للإمساك بأنسجة 
أخرى أو أعضاء . 

2 أداة تستخدم لتبعيد الخدين جانباً أو للخلف أو كليهما معاً 
لتسهيل التقاط صور فوتوغرافية داخل الفم . 

3 - أداة تستخدم للإمساك بالخدين واللسان أو الأنسجة 
الرخوة وتبعيدها عن مكان العملية الجراحية من أجل 
وضوح الرؤية والمداخلة وحماية الأنسجة أثناء العمليات 
الجراحية » مثل مُبعد الخد ومبعداللسان » ومبعد 
السديلة » ومبعد النسيج » مبعد الشفة . 


مرجع آنجل للذقن retractor,Angle’s chin‏ 
مبعاد عرد يض retractor,broad‏ 


مبعاد الشدق » مبعاد الخد retractor ,buccal‏ 


بطانة شبكية 
النسيج الذي يكون الجهاز الشبكي البطاني . 
شبكة » شبكية يت بيكة 


reticulo - endothelium 


reticulum 


خلية شبكية reticulum cell‏ 
سار كومة الخلايا الشبكية reticulum cell sarcoma‏ 


نسيج جمی شبكى reticulum,stellate‏ 
النسيج بين الظهارة السنية الخارجية والظهارة السنية الداخلية 


من عضو الميناء قبل بدء تكون الميناء : 


الشبكية » شبكية العين retina‏ 
شريان الشبكية المركزى retina,central artery of the‏ 


انظر مدخل شبكى مركزي )غ4 (Centralis rei‏ . 
ريتينول = فبتامین۸ retinol = vitamin A‏ 
يقوي النظر في الظلام » ويساعد في تكوين العظم ؟ يوجد 
فى كثير من النباتات الخضراء » وخصوصاً الجزر . 


تبعيد »يبعد retract‏ 
1- سحب »ارجاع retraction‏ 


عملية إرجاع جدران الجرح أو الشريحة . 

2- تراجع 

3- انكماش » انقباض 
انكماش أو تقصير النسيج . 

4- تبعيد 
(أ) عملية تعرية خط الإنهاء اللثوي للتحضير من أجل أخذ 
طبعة للمنطقة » إما بالكي الكهربائي أو الآلي أو الكيميائي 
باستخدام خيط خاص مشبع لانقباض أو تبعيد اللثة المحيطة . 
(ب) (في تقويم الأسنان) : تحريك سن واحدة أو أكثر إلى 
الخلف باستخدام طبيقة تقويمية » الحركة اللسانية للقواطع أو 
الحركة الوحشية للأنياب . 

حبل التبعيد » خيط الأدرينالين لتبعيد اللثة 
خيط » عادة يكون من خيط قطن خالص أو خيط غير 
مشمع » ذو ثخانة 20 تقريباً يوضع في الميزاب اللثوي لتبعيد 
النسيج من أجل أخذ الطبعة لخط إنهاء تحضير السن .قد 
يكون الخیط خالياً أو مشبعاً بالشبه 100./ (متتنآاى 100/) » أو 
0 الأبينفرين (عصتتطامعمام5 1/1000) » أو 5 / كلوريد 
الالو منيوم YJ) )/5 Aluminum chloride)‏ يستخدم 8/ 


retraction cord 


كلوريد الزنك Zinc chloride‏ 8/ : حيث ينتج عنه ار 
ر 0 


retraction cord, gingival 
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حالة يكون فيها أحد الفكين أو كلاهما متقهقراً بالنسبة 
القن اح يي تسرف مرا ن هو 
اللتتفيييف قاد (class ID)‏ أوإطباق وجشئ 
(Distoclusion)‏ ¢ 0 أبضاً التوضع الحلفي CE‏ 
(العلو ي أو السغلى) [Mandibular (or maxillary)‏ 
[160505102 تقهقر الفك (العلو ي) السغفلى2ة1ناانلصة]/3] 
(or maxillary) retrusion]‏ . 1 
متقهقر الفك › متراجع الفك . متعلق بتراجع الفك retrognathic‏ 
وضع ارتدادي للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي 
يتعلق فهر الفك أو تبره : 
تقهقر فكي »ترا اجع الفك retrognathia‏ = 0 
شاود وجي حيث يكون أخد أوكلاالفكين- 
السفلي عادة - متَفّهقر عن وضعه الوجهي الطبيعي » تُسمى 
أيضاً سحنة ة تراجع الفك (Bird- e EE‏ 
retrognathism)‏ . 
تراجع الفك ذو السحنة الطيرية 
تراجع فكي شبيه بشكل العصفور أو الطير . 
تراجع » رجوعي » بالطريق الراجع 
حشوة رجوعية 
سد قناة الجذر بتحضيرها وحَّشوها من ذروة الجذر بعد إتمام 
استئصال ذروة الجذر . 
شتو ةرجوعية ]200 retrograde root filling = reverse‏ 
للجذر - حَشوالجذر 
العكسى = الحشو عقب الاستئصال الجزئى 
امال حي اقل العا كني اموس فرق 
استئصال الذروة . 
تقهقرءتراجع 
ل راج 
(في تقويم الأسنان) :ميل حنكي للأسنان العلوية وميل 
لساني للأسنان السفلية 


اه 
م 


retrognathism,bird- face 


retrograde 


retrograde filling 


filling = post resection filling 


retrogression 


retroinclination 


عدوى بالطريق الرا اجع retroinfection‏ 
تنتقل من الجنين إلى الأم . 

خلف اللسان » خلف اللسانى retrolingual‏ 

خلف الفك السفلى » خلف الفكى retromandibular‏ 


(السفلى) 
متعلق بمنطقة الفم خلف الفك السفلي . 

الخفرة خلف الفك السفلى 

الان خف انك الى 
الجزء الرفيع من الغدة النكفية الموجود في الحفرة خلف الفك 
ا 


retromandibular fossa 


retromandibular process 


مبعاد الخد retractor,cheek‏ 
مبعاد الخد والشفة retractor,cheek and lip‏ 
مبعاد السديلة retractor, flap‏ 
مبعاداللثة retractor,gum‏ 
مبعاد الشفة retractor, lip‏ 
مرجع مورهيد » مبعاد مورهيد retractor, Moorehead’s‏ 
مبعادالحنك retractor,palatal‏ 
مبعاد السمحاق retractor,periosteal‏ 
نابض عة retractor spring‏ 


(في تقويم الأسنان) : نابض يُستخدم لتحريك الأسنان 
وحشياً . انظر نابض الإصبع (Finger spring)‏ . 


مبعاد النسيج 


مبعاد اللسان 3 خانض اللسان 


retractor tissue 


retractor, tongue 


(سابقة) 1- خلف » وراء retro-‏ 
2- ترا تراجع 2 تقهقر 

خلف الشدق . خلف الخد . خلف الفم retrobuccal‏ 

خلف المقلة » خلف البصلة retrobulbar‏ 

تر اجع » ارتداد للخلف retrocession‏ 

ت اجع الشفة .2 تفَهثْر الشفة retrocheilia‏ 


حالة تكون فيهاإحدى الشفتين متراجعة عن وضعها 
الطبيعي . 
تراجع مائل » ميلان خلفي 
ميل لساني أو ميل حَنكي للأسنان الأمامية . 
ميل خَلفي » ميل تَراجُّعي » انحدار للخلف 
خلف اللقمى 
راسف ا ا 
مائل للخلف . بارز للخلف 
ميل باتجاه الخلف لسن قاطعة » يقدر عادة بواسطة التحليل 
السيفالوميتري . انظرانحراف » ميل (002)صنتاعهل) . 
انحراف خلفى 
أنسجة خلف قرصية 
إنزياح خلفي 
حشوراجع . حشو خلفي 
إغلاق ذروة ا جذر بحَشوة راجعة أثناء جراحة قطع الذروة : 
حشوة راجعة . حشو خلفي retrofilling‏ 
انعطاف خلفى . انثناء خلفى 
تقهقر الفك › تر اجع الفك 0 = retrognathia‏ 
1- نقص فو الفك السفلي أو الفك العلوي أو كليهما معاً . 
2- حالة من ارتداد الفك السفلي . 


retroclination فی‎ 


retrocline 
retrocondylar 
retrocondylar fossa 


retroclined 


retrodeviation 
retrodiscal tissues 
retrodisplacement 


retrofill 


retroflexion 
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اللسانى » ومن الخلف بالحجاب خلف الضرسى اللامى 3 
ومن الأسفل بقاع الميزاب السنخي اللساني »ومن ناحية 
اللسان بالقاعدة اللوزية الأمامية . انظر مسافة (2©6م5) . 


خلف الف retronasal‏ 
خلف العين retro- ocular‏ 
خلف النكفية retroparotid‏ 
خلف البلعو م retropharyngeal‏ 
الحيزالبلعو مي الخلفي retropharyngeal space‏ 
الحيز احتوي على النسيج اللَهوي (اللهاة) خلف البلعوم . 
البلعو م الخلفي retropharynx‏ 
مُنتقل للخلف 2 منزاح للخلف › متوضع في الخلف retroposed‏ 
انزد ياح خلفي retroposition‏ 
اندفاع خلفي تر اجع retropulsion‏ 
انقلاب للخلف . انقلاب خلفى › retroversion‏ 
ارتداد »وضع خلفي ١‏ 
يتقاعس retrude‏ 
حر كة جسمية للأسنان القاطعة باتجاه الناحية اللسانية . 
خلفي مترا اجع retruded‏ 
قوس الإغلاق المترا اجع retruded arc of closure‏ 
قوس تتكون من حركة مفصل الفك السفلي » حينما تكون 
اللقمتان في أقصى وضع خلفي . 
محور مترا اجع retruded axis‏ 


محور بكري في العلاقة الفكية المتراجعة . 
و ضع تماس مثّرا اجع retruded contact position‏ 


وضع تلامس متراجع 
وضع الفك السفلي عند أول تلامس للأسنان في قوس 
الإغلاق المتراجع . 
محوررزي متدرا اجع retruded hingeaxis‏ 


انظر محور مترا اجع .(Retruded axis)‏ 
علاقة فكية متراجعة = 
علاقة الفك المر كزية 

وضع الفك السفلي في قوس الإغلاق المتراجع حينما تكون 

لقمتا الفك السفلي في أقصى وضع خلفي . 
تأخر ‏ تَقَهفّر » كوص فكي » توضع خلفي 

ا- وضع خخلفي عن الوضع الطبيعي » كما في سوء توضع 

ار موه خط رطان 

2- حركة خلفية أو وضع خلفي للفك السفلي أقصى وضع 

انظرار: تداد انقلاب خلفي (Retroversion)‏ . 


retruded jaw relation = 


centric jaw relation 


retrusion 


الور يد خلف الفك السفلى retromandibular vein‏ 
يتصل بالوريد الوجهي العام ويصرف في الوريد الوداجي 


الظاهر . انظر جدول الأوردة (قطاء7) » مدخل فكى سفلى 


خلفى (Retromandibularis)‏ . 
خلف الفك العلو ي retromaxillary‏ 
خلف الفك العلوي » منتسب لتلك المنطقة من الفم التي تقع 

خلف الفك العلوي . 
خلف الر حوي > خلف الرحى retromolar‏ 


يقع خلف الأسنان الطاحنة . 
الباحة خلف الأرحاء 
الطية خلف الرحى » الثنية خلف الأرحاء 


retromolar glands = molar glands = الغغدهد خلف الرحى‎ 


retromolar area 


retromolar fold 


الغدد رحوية 

الوسادة خلف الأرحاء 
كتلة من النسيج الرخو »كمثرية الشكل عادة » توجد خلف 
الأسنان أو في النهاية الوحشية للارتفاع المتبقي السفلي »› 
تتكون من ألياف من العضلة المبوقة » والرفاء الجناحى الفكى 
اللي وا القلرية العاميرة + ولوس دفي + 


retromolar pad 


والغدد المخاطية . 
منطقة الوسادة خلف الأرحاء retromolar pad area‏ 
الثلث خلف الأرحاء retromolar triangle‏ 
خلف الضرسية اللامية retromylohyoid‏ 


a DESC ESR SOE 
اوماد ات الرحوية تمتد لسانياً تحت قاع الفم » وخلفياً‎ 
. إلى الستار خلف الضرسى اللامى‎ 
retromylohyoid area الباحة خلف العضلة ال س اللامية‎ 
منطقة في الميزاب السنخي اللساني تقع في الجهة اللسانية‎ 
مباشرة من الوسادة خلف الرّحوية » تمتد لسانياً إلى أسفل‎ 
. قاع الفم باتجاه الخلف إلى الحجاب خلف الضرسي اللامي‎ 
يحدها من الأمام الناتىئ اللساني (النهاية الوحشية للحيد‎ 
. الضرسى اللامى)‎ 
RE EEE 
اا ب ات ل ا‎ 
retromylo hyoid eminence « الناتئ خلف الضرسى اللامى‎ 
البارزة خلف الضرسية اللامية‎ 
retromylohyoid الحيز خلف الضرسية اللامية , المسافة عع502‎ 
الضرسية اللامية الخلفية‎ 
SS متاق الاب الست الات‎ 
مباشرة 7 الوسادة خلف ا اط من الأمام بالناتۍ‎ 


retromylohyoid curtain 
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علاقة سنية »في الإطباق الحدبي المتداخل » حيث تقع 
الحدبات الشدقية العلوية أو القواطع العلوية أو جميعها معاً » 
في الناحية اللسانية من الحدبات الشدقية السفلية أو القواطع 
السفلية أو جميعها معاً . 
تجار کسی ر و زعكسى = reverse overjet = reverse‏ 
تجاوز أفقى وک »ترا کت أفقى عكسى horizontal overlap‏ 
العلاقة ما بين الأسنان الأمامية عندما تكون القواطع العليا في 
وضع لساني بالنسبة للقواطع السفلية كمافي حالات 
الصنف الثالث من تصنيف آنجل لسوء الإطباق . انظر تراكب 
أفقى عكسى (Reverse horizontal overlap)‏ . 
الوجه 8 الان العكسية reverse pin facing‏ 
وجه من المخزف يثبّت عن طريق دبابيس متبتة في التاج . 
أداة الخشو العكسية » مدك عكسى 
انظر أداة حشو (Plugger)‏ : 1 
حزام الرأس ذو شد عكسي = 
حزام الرأس للاستطالة 
جهاز تقويمي خارج الفم ينقل القوة إلى الأسنان البارزة 


reverse plugger 


reverse- pull headgear = 


protraction headgear 


للأمام . 
حشوالجذر العكسى = = reverse root filling‏ 
حشو الحذر الر اجع retrograde root filling‏ 


انظرحشو الجذر الرا اجع (Retrograde root filling)‏ . 
مرتسم تاون العكسي 3 
إسقاط تاون المعكوس 

الصور الشعاعية السنية لتوضيح لُقمتي الفك السفلى في 
قابل للعكس أو للقلب فى كلا الاتجاهين . 
غرواتى مائي عكوس 
فل ل کو خالة إن ا 
غروى مائي من الآجار- آجار (41عة -هع.ة) ذو حالة طبيعية 
تصبح سائلة با حرارة وهلامية مرنة بالبرودة . انظر آجار 
ضدعة) » وغروى مائى (Hydrocolloid)‏ . 
طبعة غروية مائية 
عكوسة 
انظر مادة الطبع (Impression material)‏ . 


reversed Towne’s projection 


reversible 


reversible hydrocolloid 


reversible hydro colloid impression 


تراجع » ارتكاس » ارتداد إلى حالة سابقة . reversion‏ 
انعكاس 
الرجوع إلى الوضع السابق . 


تقاعس الفك السفلى retrusion,mandibular‏ 

رجوع الفكين 2 تقاعس 
الفكين 

تَقَهقر الأسنان »تقاعس الأسنان 
سوء توضع الأسنان خلف خط القوس السنية الطبيعية . 

تر اجع » مَتَفَهقر retrusive = recumbent‏ 
وضع مُتَفَهقر لسن قاطعة » يعين عادة بواسطة التحليل 


retrusion of the jaws = 
retraction of the jaws 


retrusion of the teeth 


ا 
حركةمتر اجعة retrusive movement‏ 
إطباق مثّرا اجع retrusive occlusion‏ 
إطباق مُصاحب لفك سفلي متّراجع . 


تسجيل متراجع retrusive record‏ 
علاقة مرا اجعة . علاقة خلفية 
خطوط ريتزيوس - 
خطوط النمو 
خطوط ريتزيوس - خطوط ريتزيوس في 
ميناء السن 2 خطوط التكلس 
فى الميناء 


retrusive relation 


Retzius’ lines = accretion lines 


Retzius’? lines = 


enamel striae of Retzius 


نسبة إلى م .ج . ريتزيوس Re†z1u5›‏ .81.0 »1842 - 1919 › 


خطوط مجهرية تحدد توالى طبقات التكلس فى ميناء السن . 


قابل للاستعمال ثانية أو بتكرار » قابل لإعادة reusable‏ 
الاستعمال 

الاسطوانة ذات التهوية القابلة reusable ventilated drum‏ 
لإعادة الاستعمال 


خط اعتكاسي الخط المعكوس 
يَعكس 0 عكسي 
انظر جلفة معاكسة (Contra beve1)‏ . 
شق ذو جلفة عكسية »شق ذو 
جلفة معكوسة 
انظر شف ذو جلفة معكوسة (Inverse bevel incision)‏ . 
منحنى عكسي = reverse curve = anti- Monson’s curve‏ 
عكس منحنى مونسون 
1- منحنى إطباقي مقطعه العرضي يتطابق مع خط محدب 
للأعلى . 
2 خط وهمي للأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية » يتحداب 
للأعلى ويقع في المستوى التاجي . انظرمنحنی (276ل0) . 
تجاوز فقي عكسى . ترا کب = reverse horizontal overlap‏ 


reversal line 
reverse 


reverse bevel 


reverse bevel incision = 


inverse bevel incision 


reverse overject 
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التهاب الأف rhinitis‏ 
التهاب الغشاء المخاطى المبطن للتجويف الأنفى . 

التهاب الأف الجاف ١ ٠‏ 
التهاب وتلف الأغشية الخاطية للأنف بدون إفراز » وهو جزء 
من متلازمة جو جرین (۴ 1۲٥‏ رء ”ع ةز؟) . 

(سابقة) أنف 

التهاب الأنف والغار 

تصنيع الآنف والشفة › را أب الف والشفة rhinocheiloplasty‏ 
جراحة تجميلية للأنف والشفة العلوية . 

ألم الأنف 


0 
58 2 7 
۰ ۰ 


rhinitis sicca 


rhino-, rhin- 


rhino - antritis 


rhinodynia 
rhinolalia 


نغمة أنفية بسبب عيب أو مرض في المسالك الانفية . 


التهاب الف والحنحرة rhinolaryngitis‏ 

حصاة أنفية rhinolith‏ 
حصوة أو ترسبات كلسية توجد في الأنف . 

طب الأنف rhinology‏ 

التهاب البلعو م الأنفي الجادع = rhinopharyngitis mutilans‏ 
تقرح الأنف والحلق gangosa‏ 


داء استوائي تتآكل فيه غضاريف وعظام الأنف وهو مرحلة 
متأخرة من الداء العليقى وم أيضاً جنجوزا (0908052) . 
تصنيع الأنف عر أب الأئف rhinoplasty‏ 
جراحة تجميلية للأئف . 
رُعاف » تزف الأنف rhinorrhagia = nosebleed‏ 
rhinorrhoea = rhinorrhea‏ 


سّيلان الأنف » ثر أنفى 
إفراز مخاطي مائي دائم من الأنف . كما في حالة الزكام أو 


نزلة البرد الحادة . 
انشقاق الآنف الو لادي = rhinoschisis‏ 
انشقاق الآنف الخلقى congenital nasal cleft‏ 
تنظير الأنف rhinoscopy ٤‏ 
فحص المسالك الأنفية بالمنظار . 
انسداد المسالك الأنفية » انسداد الأنف rhinostegnosis‏ 
نازعةالحذور.نازعةالجذر rhizagra‏ 


أداة قديمة كانت تستخدم لقلع جذور الأسنان . 


تخدير جذر العصب rhizanaesthesia = rhizoanaesthesia‏ 

(سابقة) جذر - rhizo‏ 

ترميم بتاج ذو وتد »تدوير جذرالسن rhizodontropy‏ 
تثبيت تاج صناعي بجذر سن بواسطة ود داخل الجذر . 

ثقّب الحذر rhizodontrypy‏ 
الثقب الجراحي لَذر السن للسماح ببزل السوائل في حالات 
وجود خراج حاد . 


يعودءيرجعءيَرتّد revert‏ 
يعود إلى حالته السابقة أو إلى طبيعته الأولى . 
تنقيح »إعادة نَظر » مراجعة review‏ 


دورات فى الدقيقة revolution per minute = rpm‏ 
عصو ي الشكل rhabditiform‏ 
ورم عضلي مخطط rhabdomyoma‏ 
ورم حميد نادر مكون من خلايا عضلية مخططة . 
سار كومة عضلية مخططة rhabdomyosarcoma‏ 


ورم خبيث النسيج الضام تظهر فيه عضلات مخططة شاذة : 
شق الجلد » شُقوق جلدية » صدوع 
شقوق أو سّحجات على الجلد . تكون آفات زهرية 
(Syphilitic lesions)‏ غالباً » تظهر على الشفاه وحول الفم . 
rhaphe = raphe‏ 


rhagades 


رفاء » رفاية » درز 

مقاومة متغيرة » منظمة التيار الكهربائي 
أداة لتنظيم قوة التيار الكهربائي بواسطة مقاومة داخل الدارة 
الكهربائية . 

العامل الريسوسي 
عامل مستضد يوجد في خلايا الدم عند حوالي 85/ من 
الأشخاص الذين يطلق عليهم موجب العامل الريسوسي 
(Rhesus positive)‏ أما نسبة 15/ الباقية الذين ينقص لديهم 
هذا العامل فيطلق عليهم سالب العامل الريسوسي كuوهط۸)‏ 


rheostat 


Rhesus factor = Rh factor 


. negative) 
rheumatic روماتزمی‎ 
rheumatic arthritis التهاب الا الروماتزمى‎ 
rheumatic endocarditis التهاب الشغاف الرو ماتز می‎ 

الات ف ا اف لامي ارا 
حمّی روماتزمية rheumatic fever‏ 


حالة حادة تتظاهر بشكل حمى والتهاب وألم في المفاصل » 
وقد تسبب تلفاً لبطانة القلب الرقيقة وتؤدي إلى التهاب بطانة 


القلب (Endocarditis)‏ . 
داء القلب الروماتزمى rheumatic heart disease‏ 
روماتز م rheumatism‏ 


مصطلح عام لأية حالة تسبب الألم والتصلب للعضلات 

والمفاصل بدون معرفة السبب . 
التهاب المفصل الروماتويدي 
العامل الروماتويدي 
(سابقة) أنف . أنفى 
نقظة البخرة الف 

الطرف السفلي للدرز ما بين العظام الأنفية . 


rheumatoid arthritis 
rheumatoid factor 
rhin-,rhino - 


rhinion 
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نسبة إلى س .م . ريتشموند « CM Richmond‏ « 
1902-5 » طبيب أسنان أمريكي . 
تاج ذهبي ذو وجه خزفي مثبت بود في جذر السن . 
كُساح »داء الكساح »رحد 
نقصص تمّعدّن الهيكل العظمي في الطفولة المرافق لعوز 
الفيتامين 2 ؛ وتشمل أعراضه : عيوب فموية » ونمو فكي 
ماخر وت احير إثغار الأستان:ء:وسوء توضم الألستان يؤدي 
إلى تَشوّهات في العظم وقُصور تكس الأسنان » يعالج 
بجرعات كافية من الفيتامين 7 والضوء فوق البنفسجي أو 
قدوة ا 
الريكتسيات (زمرة E‏ دقيقة) › الريكتسية Rickettsia‏ 
نسبة إلى ه .ت . ركتس H.T. Ricketts«‏ «1910-1871 « 
أخصائى أمراض أمريكى . 
جراثيم من فصيلة الركتسيات » تشاهد كعصي قصيرة غير 
متحركة » سالبة الجرام هوائية ؛ جرثومة طفيلية دقيقة تسبب 
التيفوس (كنانام/19) والحمى البقعاء (Spotted fever)‏ . 
1-شقى » شقاقى (متعلق بالشق عننا1155) rictal‏ 
2- ر (متعلق بالشرج (Rictus‏ . 
1- شق » انشقّاق » شقاق 
2 - فرجة » فتحة 


فلح الحنك » شقاق أرنبي 


rickets 


rictus 


rictus lupinus = cleft palate 


(شق قبة الحنك) 
1- حافة ؛ مرتفع » ارتفاع ridge‏ 
2 - حيد » حرف 
التتوء السنخي المتبقي والأنسجة الرخوة المغطية له بعد قلع 
الاسيتان 


ridge,alveolar 


الحافة السنخية الارتفاع السنخي الحرف 
السنخى» الحيد السنخى ١‏ 

1- الارتفاع العظمي (النتوء السنخي) في الفك العلوي أو 
الفك السفلي الذي يشتمل على الأسناخ (أسناخ 


الأسنان) . 
2- الجزء المتبقي من النتوء السنخي والنسيج الرخو المغطي له 
بعد خلع الأسنان . 


زيادة الحرف »ازديادالحرف 
زيادة ارتفاع وعرض الارتفاع السنخي أو الحيد السنخي 
بواسطة استخدام العظم أوبدائل العظم . 
حافة قاعدية » حرف قاعدي = ridge,basal = cingulum‏ 
ارتفاع لساني لثوي 
حرف عنقي شدقي > ار تفاع عنقي خدي ridge,buccocervical‏ 
ارتفاع على السطح الخدي لرحى لبنية قرب عتق السن . 


ridge augmentation 


شبه الجذر . جذرى . جذرور « جذرانى rhizoid = rhizoidal‏ 
مماثل للجذر أو شبيه با لجذر . 
بضع الجذر » قطع الجذرء بّترالجذر 
1 أسلوب جراحي لقطع جذر العصب عند العقدة العصبية 
من أجل تخفيف الألم الشديد أو الشلل التشنجي الذي 
ينتج عنه تقلص الوجه المؤلم والمستمر : 
2-قطع جراحي أو فصل جراحي لجذرالسن أو جذر 
العصب . 
بضع الجذر خلف عقدة غاسر rhizotomy,retrogasserian ٠‏ 
9 0 ك2 
ولع جد اي م التوائم 
معين » شبه المعيّن 
المادة البيضاء (فى النسيج العصبى) rhyparia = materia alba‏ 


rhizotomy 


rhomboid = rhomboidal 


نَظْم »إيقاع منتظم سق rhythm‏ 
تَظُم القل . إيقاء القلب 
000 ب » إيقاع القلب 
طن الضلع 
طعم عظمي يؤخذ من القفص الصدري للمريض » وعادة ما 
يكون ذاتي المنشأفي طبيعته . 


rhythm, heart 
rib graft 


شريط ribbon‏ 
قوس شريطية 
طبيقة تقويمية من سلك منبسط متوافق مع القوس السنية » 
يستخدم لتثبيت حركة الأسنان ؛ نوع من القوس الموسعة 


. (Expansion arch) 


ribbon arch 


طبيقة شريطية مقوسة ribbon arch appliance‏ 
انظر طبيقة (ععصهناممه) . 
مواصفات القوس الشريطية ribbon arch configuration‏ 


ribbon band طوق شريطي‎ 

ريبوفلاقين = فيتامين82 
مسمی صيدلاني بريطاني كما كان سابقاً فيتامين 82 » وهو 
مسحوق بلوري أصفر يتدخل باستقلاب الخلايا الحية . 
يوجد في اللبن » والكبد » والجبن » والبيض » والشعير 
وأطعمة أخرى ؛يستعمل في علاج حالات عوز 
الريبوفلافين . 

الحمض النووي الريبي - الرنا 

جسیم ريباسي » ريباسة » ريبوسوم 
مكون حبيبي للخلية يحتوي على الحمض الريبي النووي 


riboflavin = vitamin B> 


ribonucleic acid = RNA 


ribosome 


Richmond’s crown تاج ريتشموند‎ 
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شريط عريض ظليل غير متفذ للضوء أو الأشعة يشاهد فى 
جره الأباي لفك انف م اعا على اة الشفوية 
حرف غشائي مُخاطي = 
الطبّة تحت اللسان ٠‏ 
الحرف الضرسى اللامى » اليد الضرسى لاهرطهارص,ridge‏ 
اللامى ۰ 
اع قي العف على الم تداعا لفك الق من 
الناحية اللسانية من جسم الفك السفلي في منطقة الأرحاء » 
يعمل كمرتكز لألياف العضلة الضرسية اللامية . 
حرف مائل .الحيد المائل ridge,oblique‏ 
ارتفاع يسير مائلاً عبر السطح الإطباقي لرحى علوي وهو 
ارتفاع متغير أو بروز مائل يمتد عبر السطح الإطباقي للأرحاء 
العلوية هو نات عن التقاء الارتفاعين المثلثين من الحدبة 
الوحشية الشدقية والحدبة الإنسية اللسانية . 
ارتفاع حنكي › حرف حنكي 
الدرزالمتوسط والتغضنات الخاطية الجانبية على الحنك 


ridge,mucous membrane = 


sublingual fold 


ridge,palatine 


الصلب . 
حرف پاسافان (الحرف البلعومى = ridge,Passavant’s‏ 
البلعمى)- عارضة پاسافان = Passavant’s bar‏ 
وسادة ياسافان Passavant’s pad‏ 
بروز أو انتفاخ الجدار البلعومي الخلفي المكون من الجزء 
العلوي للعضلة القابضة العلوية للبلعوم أثناء عملية البلع أو 
إخراج الصوت . 


ridge,residual = 


الحيد المتبقي » الحرف المتبقي = حرف سنخي 


متبق » حيد سنخی متبق aleveolar residual ridge‏ 


الجرّء من الارتفاع السئّخي والنسيج الرخو المغطي له الذي 
يتبقى بعد قلع الأسنان . 
المنحدر الأمامى الخلفى للفك ridge slope,mandibular‏ 


الل 
مُتحدر قمة الارتفاع المتبقي السفلي من منطقة الرحى الثالثة 
إلى أقصى جهة أمامية على الحافة السفلية للفك السفلى كما 
يشاهد من الجانب : ا 

ارق تحت اللساي -الطية تحت 
اللسانية = اللجام اللساني 


anteroposterior 


ridge,sublingual =‏ 
sublingual fold =‏ 
frenulum linguae‏ 
حرف إضافي »حيد إضافي ridge,supplemental‏ 
ارتفاع مينائي ليس من الطبيعي وجوده على سطح السن . 
أي ارتفاع شاذ أو ارتفاع زائد على سطح السن . 


الحرف اللثوى الشدقى = ridge,buccogingival‏ 
الحرف العنقى الشدقى bucco cervical ridge‏ 


بروز لثوي خدي أو ارتفاع لثوي شدقي على السطح الوجهي 
فوق الملتقى المينائي الملاطي في الأرحاء اللبنية . 
مركز الحرف » مركز الارتفاع 
ا لخط المنصف اللسانى الشدقى للحرف المتبقى . 
CER ENO‏ 


ridge,center of 


ridge crest 


يكون في مركز الحرف . 
حرف سنى » حافة سنية ridge ,dental‏ 


أي ارتفاع على السن يكون حدبة أو حافة . 
حرف أدرد »حرف بلا أسنان- 
خرف سحي وار سي 
تو سيع الحرف . امتداد ridge extension = vestibuloplasty‏ 
الحرف- تصنيع الدهليز » تقويم الدهليز 
عملية جراحية داخل الفم لتعميق الدهليز الشفوي أو الدهليز 
الشدقي أو الدهليز اللساني . 
احرف الظاهر انحرف 
حرف ليفي 
نسيح ليفى يحل محل العظم عند قمة الحافة السنخية . 
هَل ridge,flabby‏ 
نسيج مترهل يحل محل العظم عند قمة الحيد . 
حرف مُسطح » حَيد مُسطح 
تراکب الحرف 
1 الجزء من السن الصناعية المتاخمة أو المجاورة للحيد 
المتبقى . 
2- جزء من السن الصناعية يرتكز على الحيد المتبقي عند عدم 
استخدام جناح . 


ridge,edentulous 


= alveolar ridge 


ridge,external oblique 


ridge,fibrous 


ridge,flat 
ridge lap 


حرف عنقی لسانى »حيد عنقى لسانى  ridge,linguocervical‏ 
خر على السطع اللساتي لن أمامية »قريب من العنق . 
ار لكوي لاي حرف ري 
لساني- ارتفاع عنقي لساني 
حرف حافوي 
أي من الحواف المينائية الثخينة التى تكون الحافة الوحشية 
الإطباقية أو الحافة الإنسية الإطباقية للأسنان الخلفية وحواف 
السطح اللساني للأسنان الأمامية . 
حرف فكي علوي- 


صفيحة سنية 


ridge,linguogingival = 
linguocervical ridge 


ridge,marginal 


ridge „maxillary = dental lamina 


حافة ذقنية › ارتفاع ذقنى » حرف ذقنی ridge,mental‏ 
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right maxilla 

صلب .قاس rigid‏ 

تثبيت 1 rigid fixation‏ 
تثبيت جزئين من العظم باستخدام صفيحة معدنية أو مسامير 
لمنع حركتهما . 

قساوة » صلابة » قسوة » صمل 

صمل rigor‏ 
نوبة حادة من الرعشة > تكون عادة مصاحبة للحمى الحادة . 

حافة مرتفعة . حتار » حافة » ارتفاع rim‏ 
انظر أيضاً حتار إطباقى (ا] لة5نااءء0) . 
نسبة إلى ج . بيكل 6.Bicke1l«‏ » القرن التاسع عشر > طبيب 

ألماني 
منطقة من النسيج اللمفاوي تتكون من اللوزتين البلعومية 
واللسانية والنسيج اللمفاوي للحنك الرخو . 

حافة العضّة . حتار العضة = 

حافة إطباقية »عضّة الشمع 

حتار إطباقى . حافة إطباقية = حتار العضة ‏ = لوكساءه0 rim,‏ 

bite rim 1‏ 
ارتفاع من الشمع يركب على قاعدة البدلة السنية ؛ يستخدم 
لتسجيل العلاقة بين الفكين . 

حتار التسجيل . حافة التسجيل ( حافة الإطباق) 60010 ترستمر 


rigidity 


rim,Bickel’s 


rim,bite = occlusal rim 


حرف شمعى rim, wax‏ 
مه عن ف 
شق »فتحة »مشق rima‏ 


مشق المزمار = مزمار rima glottidis = glottis‏ 
الفرجة بين الأوتار الصوتية . 
تش الثم 
شفى » مشقی rimal‏ 
متعلق بالشق أو الفتحة : 


rima oris 


rimose = rimous 


حَلْقَة > دائرة ring‏ 

حَلْقَة الصب ring,casting‏ 
انظر صب (Casting)‏ . 

مشبكة حلقية ring clasp‏ 
انظر مشبكة (م0135©) . 

حَلْقَة الرضوعية ring ,infancy‏ 
الخط المحدد لتوقف تكلس ميناء السن في حوالي الشهر الثاني 
عشر من العمر . 

حَلْقَة الترصية ring,inlay‏ 


تدعيم الحرف » تدعيم الحفاف ridge support‏ 
الحرف المستعر ض .> الحيد المستعرض ridge,transverse‏ 


ارتفاع أو بروز يتكون من التحام ارتفاعين مثلثين مستعرضين 
على السطح الإطباقي للضواحك السفلية (الارتفاع الخدي 
والارتفاع اللساني للحدبات) . 
ارتفاع يوجد على الرحى العلوية يمتد من السطح الخدي إلى 
السطح اللساني . 
الحرف المثشلث 
ارتفاع أو بُروز على السطح الإطباقي للأرحاء الخلفية الذي 
يمتد من نقطة على الحدبة إلى قرب مركز التاج . 
علاقة حرفية 
العلاقة الموضعية للحيد العلوي مع الحيد السفلي . 
ثلاع ريجاء بثرات ريجا 
نسبة إلى أ . ريجا .2182 .۸ » 1919-1832 . طبيب 
إيطالي . 
قلاع مميز على اللسان » والأغشية المخاطية بالفم » ومجرى 
القناة الهضمية . 
داء ريجا ء مرض ريجا 
(الورم الحيبى للجيم اللسان) ٠‏ مرض فيد = 06”5ع"1 - Riga‏ 
0 ل ريجا 
داء ريجز = التهاب دواعم السن 
المركب » رعال » قبح سنخي سني 
نسبة إلى ج م . ريجز » 101885 .1.11 » 1885-1810 » طبيب 
أسنان أمريكى . 
1- قائم right‏ 


ridge,triangular 


ridge relation 


Riga’s aphthae 


Riga’s disease = Fede’s disease 


disease = Riga’s aphthae 
Riggs’ disease = 


pyorrhoea alveolaris 


2- امن 

زاوية قائمة 

القبضة ذات الزاوية القائمة 

طريقة الزاوية القائمة » أسلوب 

الزاوية القائمة 
انظر التصوير الإإشعاعى)Radiography(‏ » وأسلوب التوازي 
N technique)‏ : 

الشريان السباتى الأصلى الأيمن right common carotid artery‏ 
اتر اتر ان الاين الأمنلبية تان الجلة 
العضدي الرأسي » وبمتد مائلاً من مستوى التمفصل القصى 
الترقوي إلى الحافة القحفية للغضروف الدرقي ليتفرع إلى 
الشرايين السباتية اليمنى . قارن مع الشريان السباتي الأصلي 


. (Left common carotid artery) الأيسر‎ 


right angle 
right angle handpiece 


right angle technique 


حر كة جانبية نی right lateral movement‏ 


- 703 - 


[مختصر] توسيع  RME = rapid maxillary expansion‏ 
نكي علوي سرع 
انظر توسيع حنكي سريع (Palatal rapid expansion)‏ . 
[مختصر ] الحمض النووي الريبي  RNA = ribonucleic acid‏ 
مادة توجد في كل الخلايا الحية تنظم تصنيع البروتين الخلوي . 
مشابهه في تركيبها لمادة ا لحمض النووي الريبي منقوص 
الأكسجين (Deoxyribonucleic acid = DNA)‏ . 
Roach’s clasp‏ 
مشبكة بأذرع ذات امتدادات بشكل العارضة من الوصلات 
الرئيسية أو من داخل قاعدة البدلة السنية » تمر الأذرع بمحاذاة 
الأنسجة الرخوة وتصل نقطة التلامس أو منطقة التلامس 
على السن من اتجاه الإطباقي اللثوي . 
انظ رمشبكة (م0125) . 1 


وصلة روتش Roach’s attachment‏ 
نسبة إلى ف .! . روتش ۴.8.۸٥4٥1‏ . 1960-1868 » طبيب 


وصلة للبدلات السنية الجزئية النزوعة » تتكون من كرة 

وتجويف لهاء يكونان مفصلاً . ويحضر التجويف داخل 

التاج أو الَشوة المصبوبة 
مُقاوم »قوي . صامد 
بناءصامد 


5 


ملح روشيل - 


robust 
robust construction 


Rochelle’s salt = sodium postassium 


طرطرات البوتاسيوم والصوديوم tartrate‏ 
جسر روشيت Rochette’s bridge‏ 


جسر ثابت تلصق الجاسرات فيه بالأسنان الداعمة بواسطة 
التخريش الحمضي » وتحتاج إلى حد أدنى من التحضير » 
وتثقّب الجاسرات فيه لزيادة الثبات الآلي 

ر قم الصلابة بحسب روكويل Rockwell’s BARES nii bêr‏ 
انظر صلابة (ئes« ard‏ 8) . 


اختبارروكويل للصلابة Rockwell’s hardness test‏ 
انظر صلابة (ووعمل2ة81) . 

1- عمود » قضيب » عود rod‏ 

2- مزلاج 


قضيب ألمنيو م »عو د الألمنيو م rod, aluminum‏ 
عمود التحليل ‏ عود التحليل 
أداة أسطوانية تستخدم في العمليات المسحية لتحديد موضع 
قمة الأسنان أو المحيط الأكبر للسن أو موضع الغؤور . انظر 
١‏ ماسح » ميخطط (Surveyor)‏ . 
عود فحم التعليم 


واسم من القحم يستخدم متعامداً على صفيحة معدنية في 


rod, analyzing 


rod,carbon marking 


حَلْقَة الكسوة 
حَلْقَة وليدية = خط ولادي ring,neonatal =neonatal line‏ 
محلول رينجر ١‏ 
نسبةإلى س . رينجر 5.8186 » 1835 - 1910 » عالم 
وظائف الأعضاء إنجليزي . 
محلول فيزيولوجي إسوي التوتر يحتوي على كلوريد 
الصوديوم (الملح الشائع) »وكلوريد الكالسيوم » وكلوريد 
رئيسي لعناصر محلول التخدير ال موضعي 1 


ring,investment 


Ringer’s solution 


يغسل . بمضمض »يشطف rinse‏ 
عسل »سول ) مَضمَضة » مضامض rinsing‏ 
سول فمّوى » مَضْمّضة قّموية rinsing,mouth‏ 


اقتراب رزدون » منتفذ رزدون Risdon’s approach‏ 
أسلوب جراحى لتعرية زاوية الفك السفلى أو الشعبة 
الصاعدة للفك السفلى عن طريق شق تحت وخلف زاوية 


مخاطرة » مُجازفة ‏ اختطار risk‏ 
العضلة الضاحكة . العضلة الضحكية » risorius muscle‏ 


العضلة المضحكة 
تسحب زاوية الفم جانبياً . 
تضاحك ساخر » تكشيرة سردونية 
(لاتينية 
تشتج عضي وجهي يؤدي إلى سحنة متجهمة ذات ضحكة 
صفراوية » تشاهد فى حالات الكزاز (قتاصهاة1) . 
مَرض ريقالتا عذاك و ا 
الشعاعى 
Be‏ س . ريفالتا »5.819818 1893-1852 » طبيب 
بيطري إيطالي . 
برشمة » تثبيت بإحكام 
قة البرشمة 
زاوية ريفيت 
زاوية مثلثية تتكون من تلاقي نقطة القاعدة والنقطة السنخية 
والنقطة الأنفية » وتقاس عند النقطة السنخية («0نطاءهإ۴) . 


Rivinus’ gland = sublingual gland 


risus sardonicus 


Rivalta’s disease = 


actinomycosis 


riveting 
riveting hammer 


Rivet’s angle 


نسبة إلى أ .ك . ريشينوس » 1191215 .@.۸ »1723-1652 » 


مشرح ألماني . 
و 3 


متموج rivulose‏ 
رذّى الشكل riziform‏ 
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و 5 
صورة شعاعية roentgenograph = radiograph‏ 


انظر صورة شعاعية (Radiograph)‏ . 

تصوير شعاعی roentgenography = radiography‏ 
عمل القاظ ENN‏ 

roentgenography = rontgenography تصوير شعاعي‎ 


تصوير شعاعي لطبقات roentgenography ,body- section=‏ 
الجسم - تصوير طبقي 
تصوير شعاعي من خارج 
الفم 
تصوير شعاعي من داخل roentgenography,intra - oral‏ 


الفم 


tomography 


roentgenography,extra-oral 


اختصاصى الأشعة roentgenologist‏ 
علم الأشعة roentgenology‏ 


علم استخدام الأشعة في تشخيص الأمراض وعلاجها . 
التثبيت بدبوس روجر Roger Anderson’s pin fixation‏ 
أندرسون 
جهاز ذو عارضة معدنية ولولب خارج الفم يستخدم لتقريب 
وتثبيت العظام المكسورة للوجه والفكين . 
منعكس روجيه- 
المنعكس اللعابى المريئى 
نسبة إلى ج 54 ا « G.H Roger‏ » 1946-1860 « عالم 
وظائف الأعضاء فرنسى . 
لفافةءلفة : roll‏ 
نَغافة القُطن الطبى 
1 لقافة صغيرة من القطن تسعخدم فى الفم لامنتصاض 
اللعاب » وتساعد على جفاف منطقة العمل . 
مرقاق 
جهاز لتحويل كُتلة المعدن إلى رقائق . 
ملقط قطع العظم 
نوع من الملاقط السميكة والقوية يستخدم لقطع العظم . 
ملقط العظم = ملقط = rongeurs = bone- nibbling forceps‏ 


0 


سقف الفم ٬فَبّة‏ الحنك 
a‏ 

غرفة الفحص . غرفة المعاينة 
عُرفة المختبر . غُرفة المخبر 
غرفة المعالجة ‏ غرفة العمليات 


Roger’s reflex = 


oesophagosalivary reflex 


roll,cotton = cotton wool roll 


roll,cotton wool 


rolling mill 


rongeur forceps 


bone- cutting forceps 
roof 
roof of the mouth 
room 
room,examination 
room, laboratory 


room, operating 


الماسح أو الخطط يستخدم لتحديد أكبر محيط للأسنان . انظر 
ماسح « nخbطbط (Surveyor)‏ . 


عو دالقمة rod,condyle‏ 
عو د الآذن مد لاج الآذن rod,ear‏ 


قضيب اليناء = نبابيت مينائية rod,enamel = enamel prism‏ 
ضبان متوازية متقاربة أو مواشير متوازية متقاربة تكون ميناء 


ال + 


نبابيت موشوريه rods,prismatic‏ 
عيدان الكوارتز rods,quartz‏ 
عيدان السيليكات rods,silicate‏ 
عيدان ثلاثي فوسفات rods ,tri - calcium phosphate‏ 


الكالسيوم 
القّرحة القارضة- 
سرطانة الخلايا القاعدية 
سرطانة الخلايا القاعدية الجلدية ذات المنشأ السطحى » تنشأ 
وك اونا اشر وتادزة المروية قزل ) ارم یت 
عادة الوجه » خصوصاً عند الأشخاص ذوي الجلد الأشقر 
الذين يتعرضون للشمس لفترة طويلة .يكون العلاج بواسطة 
الاستئصال أو المعالجة الإشعاع . انظر أيضاً سرطانة الخلايا 


. (Basal cell carcinoma) القاعدية‎ 


rodent ulcer = basal cell carcinoma 


رئتجن » رونتجين » وحدة قياس الإشعاع roentgen‏ 
وحدة أساسية لقياس الأشعة المتأينة في الجو » وهي كمية 
الإشحاع اللازمة رام فة قريب ماك فى شمر 
مُكعّب من الهواء ؛ الملليرونتجين(R۸«)‏ يساوي 1000/امن 
الرونتجين (۸) . وهي وحدة قياس قديمة للتعرض الإشعاعي 
حل محلها اليوم كرما (مصعه>) : ١‏ 

أشعة رونتجن » الأشعة السينية 
فلهم كونرادرونتجين « 002120 Roentgen, Wilhelm‏ 
أشعة رونتجن لوليم كونراد . 
عالم بالطبيعيات ألماني » مكتشف الأشعة السينية في سنة 
5 » حاز جائزة نوبل سنة 1901 . 


roentgen rays 


جرعة شعاعية roentgen equivalent man = rem‏ 
جرعة الإشعاع التي تحدث نفس التأثيرات الحيوية في الإنسان 
مثل واحد رونتجن من الأشعة السينية أو أشعة جاما . 


(سابقة) شعاعى - roentgeno‏ 
صورة شعاعية = roentgenogram = roentgenograph‏ 


radiogram = radiograph 
« W.K. von Roentgen» نسبة إلى و .ك فون رونتجين‎ 
. فيزيائي ألماني‎ » 1923-5 
صورة تؤخذ باستخدام أشعة رونتجين أو الأشعة السينية‎ 
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بالإبرالشائكة وتستخدم للإمساك باللب السني لنزعه 
واستئصاله » وتعرف الإبر عديمة الأشواك بالإير الملساء 
وتستخدم لجس قنوات الجّذر . تصنع كل من الإبر الشائكة 
والإبر الملساء بأقطار وأحجام مختلفة وأنصال ذات أطوال 


مختلفة ومتنوعة . 
إسمنت قناة الجذر root canal cement‏ 


مستنبت قناة الجذر . مزرعة قناة الجذر 
وسط استنباتي لقناة الجذر يطعم بمادة من قناة الجذر أثناء 
العلاج من أجل تحديد وجود كائنات دقيقة حيةوذلك 
باستنبات الكائنات الحية فى وسّط صناعى عند درجة حرارة 
با اللكموو الها ا ا فس ا سرك 
الوسط الاستنباتى إلى وسط عكر عند وجود كائنات دقيقة 
حية .هذه الطريقة للتحقّق من عدوى قناة الجذر بالكائنات 
الدقيقة » يوضع قمع ورقي في قناة الجَذر بسحب ويستخدم 
فى طرق الاستنبات واختبار الأحياء المجهرية . 
وسط استنباتي لقناة الجذر 
وسط صناعي صالح لنمو الزمر الجرثومية لعدوى قنوات 
الجذر » مثل وسط حساء نقيع القلب و الدماغ » وسط مرق 
فول الصويا بالتربيتكاز » وسط جلوكوز أسيت » وسط 
الآجار (نهعة) (0.1 - 0.3/) تحضر استنبتات بمستويات 
مختلفة من الضغط الجزئى للأكسجين لتحديد حاجة 
الكائنات الدقيقة للأكسجين . 
اختبار استنبات قناة الجذر 
يقة لتحديد الحالة الجرثومية لقناة الجذر . يطعم وسّط 
استنباتي مناسب لقناة الجذر بطعم من قناة الجذر ثم يوضع 
فى حاضن جرثومى لمدة 72-48 ساعة . يستدل على نمو 
الكائنات الدقيقة ا الوسط بعد الحضانة . 
تنظيف قناةالجذر 
إزالة المواد العضوية والمواد غير العضوية والكائنات الحية 
الدقيقة من قناة ا لجذر بواسطة الوسائل الميكانيكية أو 


root canal culture 


root canal culture medium 


root canal culture test 


root canal debridement 


الكيميائية أو كليهمامعاً . 
ضماد قناةالجذر root canal dressing‏ 
أدوية توضع في قناة الجذر . 
تجفيف القناة الجذرية root canal drying‏ 
مبر دقناةالجذر root canal explorer‏ 
انظر إبرة (اعه810) . 
مسبر قناةالجذر root canal file‏ 
1-أداة تستعمل داخل القناة ذات ساق صلب مُوؤْنّف مرن » 


ع "ابت 


وهي أدوات لبرد وتوسيع وتشكيل قنوات الجذر . تصنع 


غرفة الاستقبال 

غُرفة الانتظار 

جذر root‏ 
الجزء من السن المنطمر فى اللثة والمغطى بالملاط » والمتصّل 
لاط حول امیت با ؛ الجذر من الحافة العنقية إلى 
الذروة . لايمكن مشاهدة الجذر عادة في التجويف الفموي 
ويوجد بكامله في النتوء السنخي متصلاً بالأربطة حول 
السنية . الأسنان الأمامية لها جذر واحد (الناب والقواطع) » 
أما الأسنان الخلفية فقد يكون لها جَذران (الضاحك الأول 
العلوي » الرحى الأولى السفلية » الرحى الثانية السفلية) أو 
جذر واحد (الضاحك الثاني العلوي وكل الضواحك 
السفلية) » أو ثلاثة دون ا العلوية) . 


root abscess = apical granuloma 


room ,reception 


room,waiting 


خراج الجذر- 
الورم الحبيبي الذروي 

جذرإضافي .جذرمّلحق 
جذرإضافي » يختلف في الحجم والشكل والاتجاه عن ا جذر 
الرئيسي أو الجذور الرئيسية 

1- راان 

2- جراحة قَطْع الجذر 
الفصل الجراحي وإزالة أحد الجذور من سن متعددة الجذور 
مع الإبقاء على الحَذر أو الجذور المتبقية . 


root,accessory 


root amputation = 


radisectomy 


جذر تشريحى root,anatomical‏ 
الجزء من السن المغطاة بالملاط . 

قمةالجذر ادرو الجذر root apex‏ 

نهاية الجذر . 

root canal قناة جذرالسن‎ 


قناة تحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية والأوعية اللمفية 
في السن . تجري من حجرة اللب إلى ذروةالجذر وتكون 
محاطة بالعاج . القنوات الإضافية أو القنوات الجانبية هي 
تفرعات من القناة الرئيسية تمتد إلى سطح الجذر . مصطلح 
عامى يقصد به معالجحة قناة الجَذر (Root canal therapy)‏ . 

مدخل قناةالجذر root canal access‏ 
حفرة في تاج السن تحضر من أجل الحصول على منفذ مباشر 
لتنظيف » وتوسيع وتشكيل » وحشو قنوات الجذر . 

القناة الإضافية للجذر 
فرع من القناة الرئيسية عند أي نقطة من الجذر . 

إبرةقناةالجذر root canal broach‏ 
أداة تستعمل داخل القناة ذات تصل مؤنْف من الصلب 


المرن » بأشواك أو بدون أشواك . تعرف الإبر ذات الأشواك 


root canal,accessory 
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التاجي للقناة بعد ذلك » بواسطة تكثيف أقماع الكوتابركا 


الإضافية . 
طريقة جونسو ن المعدلة root canal filling, Johnson’s‏ 
لشو قناة الجذر = = modification method‏ 


يقة الانتشار diffusion method‏ 
تعديل لطريقة كالاهان لشو قنوات الجذر حيث تغمر القناة 
أولاً بالكحول . ينتشر عنصر الكلوروفورم المكون محلول 
الكلوروفورم والراتين بعمق داخل قنيات العاج نتيجة وجود 
الكحول للاستفادة من الراتين في السد المحكم للعاج وقنيات 
العاج . 
التكثيف الجانبى لحشو قناة الجذر- root canal filling, lateral‏ 
يقة الأفماع المتعددة condensation = multiple cone‏ 
method‏ 
يقة لجشو قناة الجذر بقمع أولي من الكوتاب ركا أو العضة 
تنطبق بإحكام بصحبة الإسَّمنت الساد أو المعجون الساد » ثم 
يسد بقية الفراغ في القناة بأقماع الكوتابركا الإضافية . 
تستخدم ناثرات قناة ا لجذر أو مكثفات قناة ا لجذر لرص أقماع 
الكوتابركا داخل القناة جانبياً » وأحياناً رأسياً لتكثيفها ولخلق 
فراغ لمزيد من أقماع الكوتابركا الإضافية . 
طريقة الحشوة root canal filling, retrofilling method‏ 
الراجعة لحشو قناة الجذر 
يقة لسد قناة ا لجذر بواسطة حشوة عن طريق ذروة الجذر » 
بعد قطع الذروة . تستعمل طريقة الحشوة الراجعة حينما 
يتعذر علاج قناة ال جذر » ولأسباب مختلفة » من خلال 
التاج . يطلق عليها أيضاً حَشو نهاية الجذر 0مع00) 
filing)‏ أو الحشو العكسى (Reverse filling)‏ . 
يقة الحشو الجن ئی root canal filling, sectional method‏ 
لقناة الجذر 1 
طريقة لشو قنوات الجذر » بأقماع مختارة مسبقاً من 
الكوتابركا تقطع إلى قطع من 3-2 ملم »ثم تملا القناة بهذه 
القطع (بعد تسخينها قليلا) حتى تزداد في الحجم داخل 
القناة . يسخن ويلصق الجزء العلوي من قمع الكوتابركا 
بقمة الطرف الساخن للراص » ويحمل إلى الحزء الذروي من 
القناة . تسخن القطع الأخرى قليلآثم تكتّف أو تدك » واحدة 
كل مرة » مع القطع الأخرى السابقة من الكوتاب ركا . تستمر 
هذه العملية حتى تملى قناة ا جذر تماماً . 
يقة القمع الواحد لشو 
قناة الجذر cone method‏ 
يقة لحشو قناة الجذر بقمع مفرد من الكوتابركا أو الفضة 
ينطبق بإحكام داخل قناة الجذر بمصاحبة إسمنت ساد أو 
معجون ساد . 


rootcanal filling ,single 


ثلاثة أنواع من مبارد قناة الجذر حسب نوع النصل : مبرد 
لولبي » أو مبّرد مفتول ؛ ومبْرّد ذيل الفأر والمبرد الشائك أو 
مبرد هدستروم . ١ ١‏ 
2-أداة تمسك باليد تثبت على القبضة ذات طرف عامل شبيه 
بالمبرد » تستخدم لتنعيم وتوسيع أقنية الجذر عن طريق 
حركة ترددية وليس عن طريق الدوران . 


root canal file, barbed مبرد شائك لقناة الجذر‎ 
root canal file, Hedstrom’ s  رذجلاةانقل مبرد هدستروم‎ 
root canal file, rat tail مبردذيل الفأرلقناةالجذر‎ 
root canal file, spiral مبرد لولبى لقناة الجذر‎ 
root canal file, twist مبرد مفتوا ب لقناةالجذر‎ 


حشوةقناة الجذر root canal filling‏ 
أية مادة أو مجموعة مواد توضع داخل قناة الجذر بغرض 
سدها . توجد العديد من طرق وأساليب سد قناة الجذر . 
أداة تكثيف حشوة قناة |k>ذر‏ « root canal filling condenser‏ 
مكثف حشوة قناة الجحذر 
أداة يدوية رفيعة مؤنفة ذات طرف مسطح » مقطعها العرضي 
دائري مصممة لتكثيف أو رص ال مواد الحاشية في قنوات 


الجذر . 
مكف حشوة قناة الجذر = = root canal filling compactor‏ 
مكف ماك سبادن McSpadden’s compactor‏ 
أداة يدوية لتكثيف الكوتابركا فى قناة الجذر . 
مواد حشوة قناة الجذر 1 root canal filling materials‏ 


قمع حشو ةقناة الجذر root canal filling point‏ 
قمع مؤنّف دقيق يستخدم لسد قناة الجذر . 
قناةالجذرالمبطن بالذهب 
حامل المعجون الحاشي لقناة 
الجذر= الحاشي الدوار للمعجون- 
حاشي قناةالجذر - حاشي 
قناة الجذر الحلزوني 
أداة دوارة تركب على القبضة لنقل المواد إلى قناة ا لجذر بفعل 
الدفع المركزي . طرفها العامل من السلك الحلزوني الدقيق . 


root canal ,gold - lined 

root canal paste carrier = 
rotary paste filler = 
lentulo filler = spiral root 


canal filler 


يقة كالاهان لحشو root canal filling,Callahan’s‏ 
قناة الجذر method‏ 


يقة لشو قناة الجّذر وضعها لأول مرة ج .ر . كالاهان 
(هشطهال1.8.0) في سنة 1914 . تمقف القناة أولاًثم تمّلاً 
بمحلول كلوروفورم يحتوي على راتين خاص »ثم يدفع 
قمع الكوتابركا داخل القناة حتى يصل إلى الذروة حيث 
يكون مذاباً في المحلول . تسد أي فراغات تظل في الجزء 
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علاج آلي وحيوي كيميائي للجملة القنوية الجذرية »من 
أجل معالجة الأمراض اللبية أو الأمراض حول الذروية أو 
كليهما معاً » والمساعدة على التئام وإصلاح الأنسجة حول 
الذروية . 

تښتوسن الجذر root caries‏ 
تسوس في الملاط » ينتشر بسرعة إلى العاج ويحتمل وصوله 
إلى لب السن . 

ملاط الجذر 

الجذر الإكلينيكي »الجذر الطبيعي 
جزء من ال جذر التشريحي يتصل بالعظم السنخي بواسطة 
الرباط حول السنى . 

كشط جذري 1 
إزالة النفايات وتسوية الجذر ليصبح ذا سطح أملس 
للمساعدة على شفاء النسيج اللثوي . 

تفرزالجذر »انفلاق الجذر» تفتح الجذر 
انكشاف السطح الدهليزي لجذرالسن على التجويف 
الفموي 1 

حاجزالجذر 
الجزء من غمد الجَذر الظهاري الذي ينزوي تحت الحليمة 
السنية في بداية النمو السني . 

جذر وحشي 

رافعة الجذر 
أداة لقلع الجذر . 

كيسة نهاية الجذر 
أنظر کین جذر يي (Radicular cyst)‏ . 

حَشونهاية الجذر = طريقة 


root cementum 


root, clinical 


root curettage 


root dehiscence 


root diaphragm 


root,distal 


root elevator 


root end cyst 


root - end filling = retro filling 


الخحشوالر اجع لقناةالجذر method root canal filling‏ 
ارتشاف نهاية ‌الجذر root - end resorption‏ 
وجه الجذر » سطح الجذر root face‏ 
حشوة الجذر . حشوالجذر . حشوة القناة root filling‏ 


1- إدخال مادة فى قناة الجذر لملئها وسدها . 

2- مادة امبر عن الوا سيط انج سر اد : 
مادة حشوالجذر root filling material‏ 
مادة تستخدم لملء وسد قنوات الجذر » مؤلفة من أقماع 
الكوتابركا أو أقماع الفضة مع الإسمنت الساد أو المعجون 

الستاد:: 

الحشوالراجع للجذر 
إدخال حشوة الجذر من ذروة جذر السن لسد نهاية قناة ا لجذر 
بعد عملية قطع ال جذر » وليس من خلال حجرة اللب . 


root filling ,retrograde 


طريقة حشوة قناةالجذر 
بالتكثيف العمودي لقمع 
الكوتابركا الساخن 
يقة تستخدم لملء الجملة القنوية الجذرية بأبعادها الثلاثة 
بواسطة التسخين والتكثيف العمودي المتبادل للكوتابركا 
حتى يمتلء الثلث الذروي من القناة . يملا بعد ذلك الجزء 
التاجي من القناة بأجزاء ساخنة من أقماع الكوتابر كا بأطوال 
من 4-2 ملم . الطريقة تؤمن إذا أجرت بشكل صحيح الحشو 
المتناسق وامحكم لقناة الجذر . 


root canal filling,vertical 
condensation with warm 


gutta - percha method 


أداة قناةالجذر root canal instrument‏ 
أية أداة تستخدم داخل الجملة القنوية الجذرية أثناء معالجة 
أقنية الجذر . 

دواء لقناة ا لجذر root canal medicament‏ 


مادة دوائية تستخدم داخل قناة الجذر مصاحبة للعلاج 
للمساعدة فى إتلاف الكائنات الدقيقة بالإضافة إلى تنظيف 
مدك قناة ا لجذر » مكثّف قناة الجذر 
أداة ذات أقطار مختلفة صممت لرص أو تكثيف الكوتابركا 
أو مواد ا لشو البلاستيكية الأخرى داخل قناة ا لجذر . 
مُوسّعة قناة الجذر 
أداة مُؤْنّفة من الصلب المرن تثبت على القبضة أو تمسك 
باليد » تصنع عادة من مقبض مثلثي » وطرف عامل عليه تلم 
سحب » وتعمل بالإضافة إلى برد جدران قناة الجذر على 
إزالة الانسدادات » والعاج ال شور داخل قنوات الجذر . 
تتوفر بأطوال وأقطار متنوعة 
الإسمنت الخاتم لقناة الجذر 
إسمنت سني يستخدم بمصاحبة مادة صلبة مثل الكوتابركا » 
بغرض سد الفراغات فى سد نوات الجذر . 
فارشة قناةالجذر > ناشر قناة الجذر 
أداة يدوية مستدقة رقيقة ذات أقطار مختلفة » مقطعها 
العرضي دائري » ذات نهاية مؤنفة » مصمّمة لتوزيع ونشر 
مواد ا لحشو السادة في الاتجاه الجانبي داخل قتوات الجذر . 
أدوات قناةالجذر 
المعيارية 
أدوات لعلاج قناة ا جذر تخضع في حجم القطر » والتأنف » 
وطول النصل القاطع لمعايبر تمت الموافقة عليها في المؤتمر 
العا مى الثانى لأفنية الجذور المنعقد فى فيلادلفيا سنة 1958. 


root canal plugger 


root canal reamer 


root canal sealer cement 


root canal spreader 


root canal standardized instrument 


root canal system الجملةالقنويةالجذرية‎ 
root canal therapy = RCT معالحة قناة الجذر‎ 
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حساسية الجذر 
غرسة شبيهة بجذر السن 
غمدالجذرءغلاف الجذر= 
غمد الجذر الظهاري 
ً1 -غلاف ظهاري يحيط بجذر السن أثناء نوها . 
2 غمد أوغلاف العصب . 
ملقط قصل الجذر . ملقط شطر الجذر root splitting forceps‏ 
اتطمار الجذرء جذر مُنطمر 
زيادة ثبات الجذر بإزالة جزء منه لينخفض مستواه عن 
مستوى النتوء السنخي ما يسمح بتغطيته بالنسيج الرخو » 
تستخدم هذه الطريقة لتقليل امتصاص الحَيد المتبقي . 


root sensitivity 
root- shaped implant 
root sheath = epithelial root 


sheath 


root submersion 


جر احةالجذر root surgery‏ 
جذع الجذر root trunk‏ 
الجزء من السن متعددة الجذور الواقع بين الخط العثقي وتفرع 
الجذور . 


زج ropy‏ 
شبيه بكتلة دبقة غروية (مصطلح يستخدم لوصف نوعية 
اللعاب) 8 
روزين (القلفونية) 
بقايا بعد تقطير خام التربنتين (Turpentine)‏ » تستخدم فی 


rosin (Colophony) 


الورنيش . 
منقاري » شبه‌المنقار rostral‏ 
1- متعلق بالمنقار . 
2-متعلق بمقدمة الجسم » عكس ذب . 
ذو منقار rostrate‏ 
منقار ي الشكل rostriform‏ 
مُنقار rostrum‏ 
منقار أو شبه المنقار » ملحق أو إضافي . 
دوار rotary‏ 
حركة أداة مثبتة على الحرك السنى فى المعالحة السنية . 
ساحل دوار rotary abrasive‏ 
أداة ساحلة دوارة rotary abrasive instrument‏ 
فرشاة دوار ة rotary brush‏ 


أداة دوارة 
أداة تدار يَدوياً أو آلياً لتؤدي وظيفة مثل المثبت . 

ساق معدنية دوارة 

حاشي المعجون الدوار - 
حامل معجون قناة ا لجذر 


rotary instrument 


rotary metal shank 
rotary paste filler = root canal 


paste carrier 


حشوالجذر العكسى = 
الحشو الراجع للجذر 
غرسة بشكل جذرالسن 


تشعب الجذر 


root filling ,reverse= 
retrograde root filling 
root form implant 
root furcation 
. منطقة تشريحية تتفرع عندهاجذور السن متعددة الجذور‎ 
الخذر اللساني‎ 
. جذر لسن سفلية متعددة الجذور يوجد قريباً من اللسان‎ 


root, lingual 


0 


root, mesial جذ ر إنسی‎ 
root movement حركةالجذر‎ 
root of the tongue جذراللسان‎ 


ا لجزء البلعومي الثابت للسان 
جذر لسن علوية متعددة الجذور يوجد قريباً من الحنك . 
جذر وظيفي , جذر 
طبيعي - جذر سريري 
سحل الجذر(كشط الجذر) 
1- إزالة القلح » وتنعيم أسطح ملاط ال جذر الخشن بعد إزالة 
القلح تحت اللثوي . 
2 - إزالة الملاط المتسوس وتسوية أسطح الجذر لتصحيح 
ملساء مستوية كعلاج للأنسجة حول السنية . 
تقارب الجذور 
وضع سريري » يتميز بجذرين متقاربين لسنين متجاورتين » 
بحيث يكون عظم التلاصق بين ال جذرين رقيقاً . 
قطع الجذر» بترالجذر 
استئصال جراحى لحذر أو أكثر لسن متعددة الجذور من أجل 
السفناظة ف انون تعر اسع عمال ا 
(Apicoectomy)‏ . 


root, palatal 


root,physiological = 
clinical root 


root planing 


root proximity 


root resection 


جَذرمتبق » جذرثمالي 
تآكل الخذر » امتصاص الحذر 
ارتشاف جذر الأسنان 
تخرب الملاط أو العاج أو العظم بفعل نشاط الخلايا ناقضة 
الملاط » أو الخلايا ناقضة العظم ما قد يجعل الجذر قصيراً 
وكليلاً إذا حدث التآكل فى منطقة الذروة . قد يحدث التآكل 
في منتصف الْحَذْرَء وتكون النعيجة انغقاب قناةالجثر 
واتكقناف الث الس : 
قطع الجذر « الاستئصال root resection = root amputation‏ 
الجزئي للجذر = استئصال الجذر 5 بتر الجذر 
يفضل استعمال مصطلح (Root amputation)‏ . 
جذر محتبس . جذر منطمر root, retained‏ 
تثبيت جذري 


root, residual 
root resorption 


root resorption of teeth 


root retention 
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حقة) النزف » زيادة الإفراز . فرط السّيلان rrhagia‏ - 
حقة) خياطة »تدريز »رفو rrhaphy‏ - 


لاحقة تعنى خياطة (عہSutur1)‏ . 
(لاحقة) الثر 3 سيلان 3 دفقان 
حقة تعني سيلان (Discharge)‏ أو انسياب (W٥ا۴)‏ من 


- 111062 , rrhea , rrh(o)ea 


عضو . 
يحك »احتكاك rub‏ 
مطاط rubber‏ 
الأساس المطاطي rubber base‏ 


مصطلح عام لمادة طبع سنية مرنة . 
مادة الطبعة المطاطية rubber base impression material‏ 
مادة الأساس المطاطى 
قتطاء فاط قعدمطاط: 
إصبع مطاطي ۰ 
قمع مطاطي = قمع وقائي 
لفان » أو ذرور من الطباشير الأبيض أو أكسيد القصدير 
لتنظيف وتلميع الأسنان أو البدلات الصناعية أو الحشوات . 
سد مطاطى » حاجز المطاط ˆ 


قطعة رقيقة من المطاط تثقب بواسطة المثقب ثم تثبت 
على السن أو الأسنان المراد معالجتها E‏ 
الفم ا ل 
الإطار لحفظها بعيداً عن السن والحفاظ على منطقة العمل 
جافة معزولة عن اللعاب » ومنع الأجسام الغريبة أو 
الفضلات » والأدوية المركّزة من التسرب إلى الفم » وبالتالي 
الحيلولة دون استنشاقها أو بلعها » ومنع تلوث منطقة العمل 
باللعاب أو بالجراثيم 

ملقاط السد المطاطى لفريور rubber dam clamp, Ferrior’s‏ 
مشبك نابض يمسك بالمنطقة العثقية من السن لتثبيت الحاجز 
اللطاطي وفي بعض الحالات لتثبيت لفافات القطن الطبية . 
توجد أحجام مختلفة من المشابك لتلائم الأرحاء 6 
والضواحك والقواطع . 

ملقط ملقاط السد المطاطى 
أداة ذاتية الانغلاق تستخدم لعشبيت ورفع مشابك الحاجز 
المطاطى على الأسنان . 

إطار السد المطاطى 
إطار مرن يستخدم لتثبيت الحاجز المطاطي في حالة شد بعيداً 
عن منطقة العمل » قد يكون من المعدن أو البلاستيك . 

ماسك السد المطاطى rubber dam holder‏ 
أداة لتثبيت الحاجز المطاطي في وضعه على الفم وإبعاد حوافه 
عن منطقة العمل » قد تكون من المعدن أو البلاستيك . 


rubber base material 


rubber cot 


rubber cup = prophylaxis cup 


rubber dam 


تت بمشبك 


rubber dam clamp forceps 


rubber dam frame 


يدور : چن rotate‏ 
2 
مرتسم جانبى مائل دائري rotated oblique lateral‏ 


projection 

تعديل للصورة الجانبية المائلة حيث يدور الفك السفلى فى 
وضع مائل بالنسبة لحفظة الفيلم الشعاعي » تستخدم لإظهار 
مناطق القاطع » والناب » والضاحك . 

1- دوران » تدوير » استدارة 

2 - تعاب » تتاوب 
حركة دائرية لجسم صلب حول محور الدوران . 
(فى طب الأسنان) : أول حركة للقمة الفك السفلى فى 
الحفرة الفكية الصدغية عند فتح الفك انطلاقاً من وضعه 


rotation 


الإطباقي المركزي . 
(في تقويم الأسنان) “دوران السن خول مسخورها المركزي 
لتصحيح سوء وضع السن » أو التواء تدريجي لسن طبيعية 
في حالة سوء وضع . 
محورالاستدارة rotation axis‏ 
مر كزالتدوير rotation center‏ 


نقطة أو خط تتحرك حوله كل النقط الأخرى في جسم ما . 


حر كة دورانية rotational movement‏ 
تصوير شعاعي طبقي دورا اني rotational tomography‏ 
تصوير شعاعي طبقي تتحرك فيه النقطة البؤرية والفيلم في 
غط دائري 
الدوار rotor‏ 
عفن » فاسد rotten‏ 
أحمر الصقل = أحمر الصقل rouge = jeweller’s rouge‏ 
للمجوهرات 
مركب أكسيد الحديد » وهو مسحوق أحمر يستخدم لتلميع 
وصقل المعادن مثل الذهب . 
أحمر الصقل الممخضر rouge,green‏ 
خشن rough‏ 
خشن rough surface‏ 
2 تَضيدة rouleau‏ 
0 : قطع نقدية ملفوفة بغلاف ورقي) ؛ تجمع من 
خلايا الدم الحمراء المتراكمة على بعضها مثل القطع النقدية . 
مدور » دائر round‏ 
مثقب مستدير » سنبلة مستديرة round bur‏ 


round cell sarcoma 


الساركومة مستديرة الخلايا 


الرباط المدور round ligament‏ 
[مختصر] لفة كل دقيقية « rpm = revolution per minute‏ 
دورة كل دقيقة 
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للأسنان من أجل التحكمّم في اللويحة الجرثومية وتدليك اللثة 
بين الأسنان . 
عجلة مطاطية , دولاب مطاطي 
فرص إنهاء الحُشوات ٠.‏ 
محمّر 
مادة تسبب احمراراً موضعياً بالجلد . 
اا ا 
- آي مادة تسبب احمراراً أو حمامى بالجلد . 


rubber wheel 


rubefacient 


rubella = German measles حميراء = حصبة ألمانية‎ 


انظر . .حصبة ألمانية (German measles)‏ . 
0 الوا عضو بدي 


rudiment 


الأولى من التطو ۳ 
رديمى ۰ بدثئى rudimental‏ 
ر دهي = متخلف rudimentary = rudimental‏ 

ناقص التطور أو غير مكتمل التطور أو عضو جزئي التطور . 
متخاو ر للرحى رديمى rudimentary paramolar‏ 
عضن ruga‏ 
غضن حنكى = طبة حنكية ruga palatinae = palatine fold‏ 
غضون rugae ١‏ 


جمع طية ‏ ثنية (عا) . 
ارتفاعات متعرجة على الغشاء اللخاطى توجد فى الثلث 
الأمامى من الحنك الصلب . 


باحة الغضو ن في الحنك rugae area of the palate‏ 
َع ت حنكية › rugae palatine = rugae palatina‏ 
تجعدات حنكية 
ارتفاعات في الغشاء الخاطي توجد على سطح الحنك 
الصلب . 
الحليمة المركزية للتغضنات عط) rugae „central papilla of‏ 
الحنكية 
® تق »انشقاق rupture‏ 
تمزق الغشاء rupture of the membrane‏ 


rupture of the wound 


تمزق الجرح »قتق الجرح 
و 
منسب راسل - مؤشر 


Russell’s index = periodontal المرض‎ 


حول السنى disease index‏ 
عن | .ل . راسل P Rue)‏ .۸.1 » طبيب أسنان أمريكى 
ا ١‏ 
صدا rust‏ 
صدثئى 2 صدى rusty‏ 
ات بالصّدأ 


أدوا ات السد المطاطى rubber dam instruments‏ 

rubber dam ligature ١ رباط السد المطاطى‎ 

خيط حسريري ا بإحكام خول عتق السو شيت الاجر 
المطاطي . 

rubber dam mask السد المطاطي‎ 0 


حاجز مطاط ذو شكل مختلف مكون من قطعة مربعة من 
الحاجز المطاط متصلة بمربع م نورق مقوى مزود بعروتين 
مرنتين تثبتان حول أذني المريض . 


خرامة السد المطاطى rubber dam punch‏ 
أداة تُستخدم لتثقيب تقوب بأقطار مختلفة في قطعة الحاجز 
المطاطى . 

أثقال السد المطاطي rubber dam weights‏ 
قل معدني صغير يثبت بالحافة السفلى من الحاجز المطاطي 
لتثبيته وشده . 

أصابع مطاطية › تفار الأصبع المطاطي rubber fingers‏ 

مادة الطبع المطاطية rubber impression material‏ 
مادة المي ركابتان أو مادة السيليكون المصئعة بشكل معجونين 
وموزعة في أنبوب للمحقنة والآخر للطابع . من شروط 
استعمالها : 


1- يجب أن تكون ثخانة المادة بين الطابع والحفرة المحضرة 
أقل من 2 مللم » نما يستلزم استخدام طابع أكريلي مصنع 
خصيصاً للمريض . 

2- تحتاج إلى وقت كاف للبلمرة يصل إلى 12 دقيقة من بدء 
E SS‏ لزمن التصلب » كمايجب 
صب الطبعة خلال 30 د قيقة بعد نزعها من الفم » وذلك 
لتقليل تشوه الطبعة بسبب البلمرة المستمرة للمادة . 

3- تصعب إزالة مادة الطبع بالطابع من الهم بسبب قساوة 
المطاط المتصلب » وأحسن طريقة لرفعها من الفم هي نزعها 
بسرعة في حركة موازية للمحور الطولي للأسنان . 

4 -يمكن عمل نماذج عديدة من الطبعة الواحدة وهي إحدى 
ميزات مواد الطبع المطاطية المصنعة , التي لاتتوافر في مواد 
الطبع الغروية بسبب قساوة المطاط المتصلب . 


rubber glove قازر مطاطي‎ 

rubber mould قالب مطاطى‎ 

ذروة مطاطية › قميعة مطاطية rubber point‏ 
رأس إنهاء الحشوات . 

rubber polishing cup كوب الصقل المطاطى‎ 

کشتبان مطاطي rubber thumbstall‏ 
كثبتان يستعمل في تدليك الأملغم من أجل مزجه 

rubber tip stimulator رأس مطاطى منبه‎ 


أداة مطاطية مخروطية الشكل تستخدم بين الأسطح الملاصقة 
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كيس ليفى خلو ي sac, fibrocelluar‏ 
نتان کر 
سابقة تعنى سكر (51835) . 
مركب بكري » سكريد 
احد الكروهيدرات (البتكرياة) ونس إن و 
أحادي وثنائى وثلاثى . 
زم ةالسكرياف و :التكاريد 
0 
سُكارين 
مركب أبيض حلاوته أشد مائة مرة من السكروز يستخدم 
كمادة للتحلية منخفضة السعرات الحرارية . 
فُطر سكري » سكيراء 
ر شم ال ون ارا الف النطر ي 
الأبيض (Saccharomyces albicans)‏ . 
جرابي » كيسي 
شبيه لشكل الجراب أو الكيس . 
عَصب الكييس 0 عصّب كيسي 
يعصب البقعة الكيسية . اا جرابي (Saccularis)‏ . 


sacchar-,saccharo - 


saccharide 


saccharide group 
sacchariferous 


saccharin = saccharinol 


Saccharomyces 


saccular 


saccular nerve 


تكسن »ذو أكياس »ذو أجر به sacculated‏ 
کربت کیش saccule‏ 
كيس أو جراب صغير . 
ل ا ا دو 
(سابقة) عجز » عجزى - sacro‏ 
سرج رج ١‏ ت وج ( saddle‏ 


قاعدة البدلة السنية التى تستقر على الخاطية الفموية وتثبت 
عليها الأسنان . 


saddle area الباحة السرجية‎ 

saddleback nose = saddle nose أنف سر جی‎ 

سرج م تبط saddle, bounded‏ 
سرج محدد بوجود سن طبيعية عند نهايتيه أو عند كل من 
نهايتيه . 

saddle, denture base سرج قاعدة الأسنان‎ 


الجزء من البدلة السنية الكاملة أو البدلة السنية الجزئية الذي 
يستقر مرتكزه القاعدي على الخاطية الفموية وتثبّت عليه 
الأسنان . 

سرج ذو طرف حر » سرج طليق النهاية 
سرج لاتوجد عند نهايته الوحشية سن طبيعية . 


مفصل سرجي 


saddle, free-end 


saddle joint 


النقطة 5 . النقطة السنية "S'"" point = sella turcica‏ 
مركز السرج التركي 
مركز السَرج التركي في الصور الشّعاعية الجانبية 
للجمجمة ٠.‏ 
شارة ¢ دليل 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
بن كل 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


sig. = signature 


Sing. = singulorum 


رمز القصدير Sn. = tin‏ 
الرمز الكيميائى للقصدير (110) . 
الزاوية 5114 SNA‏ 


(فى قياسات الجمجمة) : الزاوية المتكونة بين خط متد من 
النقطة السينية "5" إلى النقطة الأثفية "21" (المستوى 5-27) . 
وخط بمتد من النقطة تحت الشوكية "۸" أصتهم) علمصامطناد 
("8" إلى النقطة الأنفية "27" . 
المستوى 57115 SNB‏ 
( فى قياسات الجمجمة) :الزاوية المتكونة بين خط يمتد من 
النقطة السينية "9" إلى النقطة الأثفية "21" » (المستوى 5-2) 
وخط يمتد من النقطة فوق الذقن "8" إلى النقطة الأنفية "١"‏ . 
المستوى 5-11 
(في قياسات الجمجمة) : المستوى الذي يمر خلال مركز 
ال التركي )Se11a turcica(‏ (نقطة 5) والنقطة الأفقية 
(013510) (النقطة ۸) ويكون عمودياً على المستوى السهمى 
١ . (Sagittal plane)‏ 
طرامة 
عفونة ورائحة كريهة للفم والأسنان أو المعدة نتيجة تَخَمَّر 
قَضللات الطعام : 
طراني 
كيس » جراب » جیب sac‏ 
تمد الخشاء حول الستى المتصل بقمة جذ ر السن:وامتلاءه 
بالسائل المتقيّح الا 1 
جراب سنخي » كيس سنخي 
كيس سني » جراب مني 
النسيج الوعائي الذي يطوق عضو الميناء . 
جراب مينائي » كيس الميناء 
نسيج ضام وعائى يُغلّف عضو ا ميناء الجنيني أثناء تطور 
السن . 


N plane‏ - م 


saburra 


saburral 


sac, alveolar 


sac, dental 


sac, enamel 
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(1326م » مستوى متوسط(1806م 3160182) » مستوى 
مستعرض (Transverse pla1e)‏ انظر مستوى (عطتهاط) . 


المستوى السهمي للر أس sagittal plane of head‏ 
مستوى طولي عمودي متوسط يقسم الرأس إلى نصفين » 


الجيب السّهمى »غار سهمى sagittal sinus‏ 
أحد الْجَيبِين الوريديين في الأم الجافية »اجيب الوريدي 
العلوي الذي يبدأ قريباً من عرف الديك ويصرف داخل 
تجمع الجيوب قرب المنطقة القذالية » والجيب الوريدي 
السفلي الذي يبدأ من الحافة السفلية لمنجل أو الخيخ ويتبع 
ا لجيب الوريدي العلوي » ليفرغ في اجيب المستقيم . 

الجيب السّهمي السفلي sagittal sinus, inferior‏ 
جيب وريدي يتصل بالوريد الدماغي الكبير ليكون الجيب 
المستقيم .انظر جيب سهّمي سفلي5081]]2115 „(Sinus‏ 
inferior)‏ 

اجيب السهمي العلوي 
جيب وريدي يصرف في ا جيب المستعرض . انظر جيب 
سهمى علو ي (Sinus sagittalis SUDE)‏ . 

شق العظم السهمي 3 قَطع العظم sagittal split osteotomy‏ 

بالشطر سهمي 

عدا حراج ي البروز فكي سفلي والعضة المفتوحة 
الأمامية : تشّق الشعبة الصاعدة للفك السفلي عمودياً بين 
قطعين في القشر اللحائى » القطع الأول خلال اللحاء 
الداخلي أفقياً فوق ثقبة ة الفك السفلي » والقطع الثاني خلال 
اللحاء الخارجي في أماكن مختلفة تحت ثقبة 3 الفك السفلي . 


انظر قطع العظم (Osteotomy)‏ . 


sagittal sinus, superior 


الدرز السهمى sagittal suture‏ 
الالتحام المسنن بين العظمين الجداريين للجمجمة »الذي يمر 
أسفل خط آلوسط من الدرز الاكليلي إلى الجزء العلوي من 
الدرز اللامى . 
مرض اة Saint Apollonia’s disease = toothache‏ 
أبولونيا - ألم السن » وجع السن 
sal‏ 
ساليسيلات » صّفصافات salicylate‏ 
واد 


يملح 2 ينملح salify‏ 


ملحي ينملح saline‏ 
متعلق بالملح . 
چ طبيعي ملح نظامي saline, normal‏ 
الحلو ل الملحي افير يولو جي saline, physiological ١‏ 
ملح يري 
محلول ملحي متساوي التوتر . 


أنف سرجی saddle - nose‏ 
دمية سرجية 2 جاسرة سرجية 


E E E 


saddle pontic 


saddle retention areas باحات التثبيت السّرجى‎ 

سرج مستند على الأنسحة saddle, tissue-borne‏ 

سرج محمول على السن › سرج سني saddle,tooth-borıe‏ 
الإسناد 


ضوء مأمون » مصباح الأمان safe light‏ 
ضوء يستخدم في غرفة مظلمة أثناء عملية تظهير الأفلام 


الشعاعية » عندما يتم نزع الغلاف عن الأفلام ووضعها في 


محلول إظهار الصورة الشعاعية حيث لاتؤثر في طبقة الفلم 
اساي : ١‏ 
وجه مأمون safeside‏ 


مصطلح يستخدم لوصف مبرد أو أداة أوفُرص ساحل أو 
شريط ساحل » يكون لها جانب واحد ناعم غير ضار 
وبالتالي يستخدم بين سنين متجاورتين دون الإضرار بسطح 


السن المجاوةر للسن المراد علاجها . 

نظارات مأمونة تظارة واقبة العين safety - eye glasse‏ 

مقاومة التشوه sag resistance‏ 
قدرة الخليطة على مقاومة التشوه عند درجات الحرارة 
العالية . 

sagittal= sagittalis سّهمي‎ 


1- شبيه بشكل السهم أو متعلق بالسهم . 

2-(في التشريح) : في الاتجاه من الأمام إلى الخلف أو في 
خط الوسط .يقع في نفس مستوى الدرز السهمي . 

المستوى الذي يقسم الجسم بالاتجاه الآما مي الخلفي إلى 

نصفين متماثلين متساويين ؛ المستوى المتوسط الأمامى 

1 . (Anteroposterior median plane) الخلفي‎ 


محورسهمي 
خط وهمى يمر خلال لقمة الفك السفلى يدور حوله الفك 
السفلي في حركة التثاؤب . ٠‏ 

البافوخ ل sagittal fontanel‏ 
منطقة لينة تقع على الدرز السهمي في الوسط بين اليافوح 
الأمامي واليافوخ خ الخلفى » قد توجد عند بعض المواليد الجدد 
و الدين E‏ من متلازمة داون 100172*5) 


sagittal axis 


. syndrome) 
sagittal plane المستوى السّهمى‎ 
مستوى طولي عمودي وهمي يقسم الرأس أو الفم إلى‎ 
)15100181 نصفي (أيمن وأيسر) . قارن مع . . مستوى جبهي‎ 
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أميلازلعابية 
انظر تيالين » خميرة لُعابية («اةرا . 
حصيّات لعابية » حصى لُعابى 
حصة لُعابية 1 
1- حصاة تتكون فى الغدة اللُعابية أو القناة اللعابية . 
2- ا على الأسطح اللسانية من الأسنان 
السفلية الأمامية أو الأسنان الأخرى فوق اللثة مباشرة . 
قُنّية لُعابية salivary cannula‏ 
فنية معدنية أو فُنية بلاستيك تدخل في قناة الغدة لتجميع 
اللعاب . 
قناة لُعابية salivary duct‏ 
قناة تنقل اللُعاب من الغدة اللّعابية إلى الفم » تتكون من ثلاثة 
أجزاء : 
أ- الجزء الذي يصل الغدة بالجزء الخطط . 
ب - والجزء المخطط الذي يعدّل تر كيب اللُعاب . 
ج - والقناة المفرزة التي تنقل اللُعاب المعدل إلى الفم . 
أنواع القنوات اللّعابية : 
قناة بارثولين (Bartholin’s duct)‏ . 


salivary amylase 


salivary calculi 


salivary calculus 


قناة ریقینو س ( du‏ s”ئRivinu)‏ . 
القتاة النكفية (Parotid duct)‏ . 
القناة تحت الفكية (Submandibular duct)‏ . 
ناسور عابي 
منفذ شاذ من الغدة اللّعابية أو القناة اللُعابية ينفتح في الفم أو 
على جلد الوجه أو الرقبة . 
غُدة لُعابية salivary gland‏ 
واحدة من ثلاثة أزواج من الغدد التي تفرز اللُعاب داخل 
الفم » تساعد في عملية الهضم . الغدد اللّعابية الرئيسية هي 
الغدة النكفية والغدة تحت اللسانية والغدة تحت الفكية . 
الغدد اللُعابية تراكيب عنقودية تحتوي على العديد من 
الفصوص التي تنقسم إلى فصيصات صغيرة متصلة معاً 
بواسطة نسيج خلالي كثيف » وأوعية دموية وقنوات . 
يتكون القُصيص من أسناخ تفرز السائل اللزج الذي يحتوي 
على الموسين . أو حويصلات تفرز السائل اكصلي . 
الغدة تحت اللسانية تفرز الخاط » والغدة النكفية تفرز السائل 
اكَصلى » والغدة تحت الفكية تفرز كل من السائل اكَصلى 
E TI TE‏ 
والضفائر العصبية الدقيقة . تحتوي نقير الغدة تحت الفكية 
على عقدة آنجل من الخلايا العصبية . 
سرطان الغدة اللُعابية 


salivary fistula 


salivary gland cancer 


محلول ملحي فيزيولوجي . محلول ملحي saline solution‏ 
رل كار يه او يوه قن الما كد د تافص اوا 
متساوي التوتر أو مفرط التوتر بالنسبة إلى سوائل الجسم 
بحسب الغرض من استعماله . 
محلول ملحي مُفرط التوتر 
الأسموري 
محلول ملحي ناقص التوتر 
الأسموزي 
محلول ملحى طبيعى . محلول = saline solution, normal‏ 
نظامي أو عادي ا ل ملحي isotonic saline solution‏ 
عياري - محلول ملحي مساوي التوتر 
محلول فيزيولوجي 0,9./ متعادل مع الدم » قد يُعطى داخل 
الوريد لتعويض الأملاح السوائل عند فقد الدم . 
لُعاب »ريق »ريالة 
سائل شفاف مزلق بميل إلى القلوية تفرزه داخل الفم الغدد 
اللُعابية : الغدة النكفية » والعّدة تحت الفكية » والغدة تحت 
اللسانية » ويحتوي على ماء وإنزيمات وجراثيم ومخاط 
وفيروسات وخلايا دموية وجزيئات طعام غير مهضوم » 
يساعد على مضغ وهضم الطعام بواسطة إنزيم الأميلاز 
(Amylase)‏ . اللعاب يحفظ الفم رطباً» ويزلق الطعام 
للمساعدة على بلعه » ويلعب دوراً في الكلام » والتذوق » 
والتنظيف الطبيعي للفم والنسيج الفموي »وله دور في 
حماية الأسنان واللثة وا مخاطية الفموية . بالإضافة إلى أنزيم 
الأميلاز الموجود في اللُعاب توجد المعادن مثل الصوديوم 
والبوتاسيوم والكالسيوم » والعديد من البروتينات » 
والميوسين وهو المكون الرئيسي للمخاط » واليوريا » وخلايا 
الدم البيض » وبقايا من بطانة الفم . 
ماص اللُعاب 
شافطة اعاب > ماصة اللعاب قاذفة اللعاب saliva ejector‏ 
جهاز لشفط اللّعاب من الفم أثناء المداخلة السنية » يجعل 
منطقة العمل خالية من السوائل . 
رأس قاذفة اللُعاب » نهاية ماصة اللُعاب 


saline solution, hypertonic 


saline solution, hypotonic 


saliva 


saliva absorbent 


saliva ejector tip =‏ 
saliva ejector end‏ 
أنبوب ذو رأس متنوع مصنوع من البلاستيك أو المعدن . انظر 
تعاب صناعى (531108 اھزcناA)‏ . 
ثعاب لزج 
مدر اللعاب » مسيّل للُعاب 
لماي 
متلق باللعابة ع والقدة المنسية للعات وقتواتها... 


saliva, viscid 
salivant 


salivary = salivatory 
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جراثيم عصوية الشكل تلوث الطعام وتسبب تسممه . تحمل 
للحوم المطبوخة الباردة التي تسخن دائماً هذه الجراثيم 
الممرضة . 

فير ي حتکی بو فى salpingopalatal = salpingopalatine‏ 

حَتكي » الأنبوب البلعومي الطبلي 

متعلق بالأنبوب اا مى الظيلن (Pharyngotympanic‏ 
(»طنة والحنك . متعلق ا و الحنك . 

فير ي حَتكي بو قي salpingopalatine = salpingopalatal‏ 


حتكي 


نفير ي لعو می salpingopharyngeal‏ 
متعلق بالقناة الطبلية البلعومية والبلعوم »أو متعلق بنفير 
أوستاك والبلعوم . 
عضلة نفيرية بلعومية › = salpingopharyngeal muscle‏ 
عضلة بوقية بلعومية M.palatopharyngeus‏ 
جزء من العضلة الحتّكية البلعومية (Pharyngopa1atine‏ 
muscle)‏ . 


ملح salt‏ 
2 كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام 
معقم ملحي 
عو 
انظر معقمة (۲٥111zإه)S)‏ . 
خطوط سالتر - 
خطوط أوين المحيطية 
نسبة إلى سير صامويلج امتا « sir Samuel‏ 
1۲ » 1825 - 1897 » طبيب أسنان إنجليزي . 
انظ رخطوط أوين المحيطية أو الكفافية (Owen’s contour‏ 
lines)‏ . 
مالح salty‏ 


sample عينة‎ 


salt sterilizer 


Salter’s lines = Owen’s contour lines 


sample, random عينة عشوائية‎ 


sand رمل‎ 
sandarac varnish 


ورنيش السندروس 

(شجرة كبيرة من الفصيلة الصنوبرية) 
محلول من الراتين الشفاف الْمذاب في الكحول » يستخدم 
في طب الأسنان كسائل عازل وطبقة واقية للقوالب الجبسية . 

1 -يرمّل » يسترمل 

2- تيار رملي 

مُرمّل » منظف بالرمل 

مرملة » المستفع الرملي 


sandblast 


sand - blasted 


sand - blaster 


مرض ورّمي خبيث في الغدة اللّعابية » أكثر حدوثاً في الغدة 
النكفية . يكون حوالي 75/ من الأورام التي تنش في الغدد 
اللعابية حميد » وتتميز الأورام الحميدة بأنها ذات نمو بطيء » 
عديمة الألم » تتكون كتل متحركة متكيسة أو مطاطية القوام ؛ 
أما الأورام السرطانية فتتميز بنمو سريع » وتكون صلبة » 
كتلية » ثابتة ومؤلمة دائماً حين الضغط عليها . وقد تسبب 
الألم » والضَرّز الفكي . والشلل الوجهي . 

الوسائل التشخيصية تشمل : الصور الشعاعية للغدد 
اللُعابية » والصور الشعاعية للفك السفلي والذقن لتحري 
انتشار الوَرّم ودراسة خلايا اللُعاب المفرز من قناة ستنسين 
(Stensen’s duct)‏ « ولاينصح بأخذ خزعة مباشرة . 

أكثر الأورام السرطانية شيوعاً هو السرطانة الخاطية البشروية 
)Mucoepidermoid carcinoma)‏ » والسرطانة الغدانية 
الكيسية (120122ع cystic‏ 8065010) » وسرطانة الخلايا 
الحرشفية (#درمصاععمةه cell‏ امسو .يشمل العلاج 
عادة الاستئصال الجراحي للفص الحتوي على الورم الحميد 
أو الاستئصال الكامل أو البتر الكامل للغدة النكفية مع تشريح 
رقبي جذري إذا كانت الإصابة فى مرحلة متقدمة » وتطبيق 
المعالجة الاشعاعية للأنسجة السرطانية المتبقية والناكسة »أو 
غير القابلة للبتر » والمعالحة الكيميائية في بعض ال حالات . 


حصاة لُعابية salivary stone‏ 
و 3 و 

يلعب »يسيل اللعاب salivate‏ 
و 


تلعب » إلعاب » تلعيب 
إنتاج وإفراز اللُعاب . يتفاوت معدل إفراز التُعاب أثناء 
اليوم ؛ وقد يزيد بالتنبيه أو بالرؤية أو ببعض الروائح ويقل 
أثناء النوم . 

ملعب مسيل للُعاب » مُسبب اللُعاب 

أعابي . مُكثر اللعاب 


مثير لإفراز النُعاب ؛ مود اللعاب (Sialogenous)‏ . 


salivation = ptyalism 


salivator 


salivatory = salivary 


salivatory duct قناة لُعايَبة‎ 
salivatory fistula ناسور لُعابى‎ 
salivatory gland ١ غدة لُعابية‎ 
salivatory stone حصاة لُعابية‎ 

التحصى التُعابى » تكون الخصيات اللُعابية ولكةتط)ناه؟ثلهه 
سالمو Salmonella E‏ 


نسبة إلى د .أ . سالمون » 00صتله2.5.5 1914-1850 » عالم 
جنس من الكائنات الدقيقة ؛ عصيات متحركة » سالبة 
الجرام » توجد في الأصل كطفيلي معوي » ممرض للإنسان . 
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جرا اثيم ر مامة saprophytic bacteria‏ 


كائنات دقيقة تعتاش على الرمم . 


(سابقة) ساركومة » عضلة - sarc -, SarCO‏ 
سابقة تعنى عضلة (Muscle)‏ أو نسيج (Fleshy Jn‏ 
tissue)‏ . 


مكور ة رزمية » الرزميات sarcina‏ 
جنس من فصيلة الهضمونيات (Peptococcaceae family)‏ « 
مكورات موجبة الجرام » غير متحركة » لاهوائية » تتميز 
بانقسام الخلية في ثلاثة مستويات . 
الساركويد - داء بووك 
داء ورمي حبيبي شامل حميد مع آفات تشاهد بكثرة في 
الرثتين » والكبد » والطحال » والعقد اللمفاوية » والنسيج 
اللمفاوي » والجلد والغدد اللُعابية » وبشكل خاص قد 
تصاب الغدة النكفية » وقد تحدث آفات أخرى فى الحنك 
الرخو وقاع الغم واللثة والخد تظهر كعقيدات تحت الخشاء 
المخاطى . 
5508 
ورم خبيث ينشأ من أي نسيج جنيني غير ظهاري أو بشروي . 
ساركومة أرومية مينائية = 
ساركو مة ليفية أرومية مينائية 28مع1052ط؟ ameloblastic‏ 


sarcoidosis = Boeck’s disease 


sarcoma 
sarcoma,ameloblastic = 
sarcoma, endothelial = سار كومة بطانية- سار كومة إيوينج‎ 


Ewing’s sarcoma 


نسبة إلى جيمس أوينج »س٤‏ عص[ » 1943-1866 » 


باحث أمراض أمريكي . 
مولد للسا ر كومة › ا کم sarcomagenic‏ 
سر کومی sarcomatous‏ 
تعلق بالننا کر (Sarcoma)‏ . 
مشبع 2 مشبّع saturated‏ 
لوصف محلول تترسب أية كمية إضافية تضاف إليه من المادة 
المذابة . 
محلول مشبع saturated solution‏ 
إشباع » تشبع saturation‏ 
صحن saucer‏ 
كسر الجمحمة الجوبى saucer fracture of the skull‏ 


saucerize 
تشكيل جرح أو تجويف عظمي » كما في التهاب العظم‎ 
. والنقي » ليصبح واسعاً ومسطحاً أو ضحلاً‎ 

تصحن » انتخفاض على سطح فقرة « تصحين 5210111220105 
قطع لحواف الجرح للوصول إلى منطقة ذات تغذية كافية 


جهاز قاذف لتيار من الرمل من أجل تنظيف السطوح المعدنية 
للتيجان والجسور والطبائق التقويمية والحشوات المصبوبة » 
إلخ . 

ورق صنفرة 

فرص ورق الصنفرة 
أقراص ورق صنفرة أو أقراص ورق الرمل التي تصنع بأقطار 
مختلفة ودرجلت سحل متفاوتة . تستخدم لتنعيم وإنهاء 
وتلميع الأسنان » والحشوات » والتيجان والجسور . 

قوع العظم الاسطيري 
أسلوب جراحي لزيادة ارتفاع الحيد بواسطة الشق الأفقي 
للفك السفلي » فوق مستوى الحزمة الوعائية العصبية »ثم 

أسلوب الشطيرة 
أسلوب لإجراء الطبعة » باستعمال مواد الطبع الخفيفة 
والمتوسطة والثقيلة معا فى وقت واحد لتكوين طبقات 
بالطبعة المتصلبة . ْ 

لسان ساندويذ الأملس 
نسبة إلى ف .م . ساندويذ › 1¡ ١ 1918-1853 › F.M.Sandw‏ 
طبيب إنجليزي . 
سطح اللسان الأملس االذي يشاهد في المراحل المتقدمة من 
مرض البلاغرة (78ع112ء6). 

1- دموي »دم 
متعلق بالدم . 


sandpaper = garnet paper 


sandpaper disk 


sandwich osteotomy 


sandwich technique 


Sandwith’s bald tongue 


sanguine = sanguineous 


2- متفائل 

دموي .2 دم 135 - 521151111160115 
متعلق بالدم . 

sanitary صحى‎ 


جاسرة صحية 
جاسرة صممت لكي تكون سهلة التنظيف » ذات شكل 
قمعي لتوفر مسافة بينها وبين الحيد المتبقي » وتسمح للُعاب 


sanitary pontic 


لذيذ »ذونكهةمقبولة sapid‏ 
صابون sapo = soap‏ 
(سايقة) رميم » متفسخ sapro-, sapr-‏ 


سابقة تعنى نتن (Rotten)‏ « تخر (Decaying)‏ . 
نخر الأسنان ء تسوس الأسنان  saprodontia = dental caries‏ 
رمام saprophyte‏ 
جراثيم نباتية تعيش على مواد متعفنة أو مواد ميتة . 
رمامي 


saprophytic 


- 717 - 


مقلح نذؤي 3 مقلحة يدوية 

مقلّح »مقَلَحة قدو مدو اعم السن عمط scaler, periodontal‏ 

أداة يدوية ذات نصل صغير بزاوية قائمة تصنع عادة في 

مقلحة الدفيع 
مقْلَحَة يدوية ذات نصل رقيق يشبه الإزميل » إما منحن أو 
مستقيم متماد مع الأداة 2( تستخدم بحركة دفع : 

scaler, sickle 1 مفْلّحة منحلية‎ 

أداة يدوية ذات نهاية بشكل المنجل .حادة الحواف في كل من 
جانبي النصل المثلثي القاطع . تستخدم لنزع القلح عن 
أسطح السن . 

المقلح ذو التر دد فوق العالى scaler, ultrahigh frequency‏ 

مقلحة فوق صوتية 
أداة تقليح » طرفها العامل يعمل بالذبذبات فوق الصوتية 
التي يصاحبها رذاذ الماء » لها العديد من الروؤس القابلة 
للتبديل في أشكال مختلفة » تستخدم لإزالة القلح السني عن 
أسطح السن . ليجب استخدامها عند المرضى الذين لديهم 
منظم ضربات القلب )Pace maker)‏ لأن استخدامها يؤثر 
على إيقاع ضربات القلب . 
عملية تزع القلح ومخلفات الجراثيم عن التيجان والجذور 
للأسئان بواسطة أدوات مصمّمة خصيصاً لذلك . قد يكون 
التقليح فوق لثوي أو تحت لثوي ويعتمد ذلك على وجود 
القلح فوق ا حافة اللثوية أو تحتها . 
إزالة القلح السني أي الترسبات الجيرية الصلبة عن الأسان 
لمنع أو علاج الأمراض حول السنية . تتم إزالة القلح بواسطة 
أداة يدوية تسمى المقلّح أو بواسطة المقح فوق الصوتي 
الذي يكون مزوداً برأس يتذبذب بسرعة عالية لإزالة القلح . 
بعد إزالة القلح » تُصقل الأسنان عادة بواسطة معجون 
ساحل. 

تقليح فوق اللئة 


scaler, dental 


scaler, hand 


scaler, push-watch spring or cushing 


scaler, ultrasonic 


scaling 


scaling, dental 


scaling, subgingival 
scaling, supragingival 


scaling, teeth 


قّروة الرأس »الفروة scalp‏ 
الجلد المغطى للرأس »دون الوجه والأذنين . 
مشرط »مبضع scalpel‏ 


سكين جراحية صغيرة كانت فى السابق مستقيمة » تتكوّن 


بالدم » كما في إزالة العظم القشري المغطى للجزء المصاب 
في التهاب العظم والنقي . 

(في الجراحة) : تحويل الحفرة الكيسية إلى حفرة بشكل يشبه 
الصحن من حيث الانساع والصحالة : 


1- شلل اللسان sausarism‏ 
2- جفاف اللسان 
منشار saw‏ 


أداة معدنية ذات نصل حاد مسان » تستخدم لقطع المواد 


الصلبة . مثل العظم أو الجبس ٠.‏ 


تصل المنشار saw blade‏ 
إطارالمنشار saw frame‏ 
الإطار الحامل للنصلة . 
منشار تاجى (منقب) saw,crown‏ 
متشار saw, Gigli’s E‏ 
منشار الذهب saw, gold‏ 


أداة قاطعة ذات نصل مستن رقيق تستخدم لإزالة المعدن 
الزائد من منطقة التلامس لحشوة رقائق الذهب . 

منشار متأرجح » منشار متذبذب 
منشار يتأرجح من جانب إلى جانب . 

منشار ذو حركة تبادلية 
منشار يقطع في حركة أمامية وخلفية . 

جابة » قشرة الجروح أو الحروق scab‏ 
قشر ةصلبة من دم جاف أو مصلل أو قيح . 

سقالة » منصة 

داعمة » طبيعية أو صناعية لتحفظ محيط النسيج . 

سمط > حروق السوائل أو البخار scald‏ 
حرق ينتج عن بخار أو سائل حار . 

1 -حرشفة »قلح »يقلح scale‏ 
رقاقة من خلايا بشروية ميتة تسقط من الجلد . 
(في طب الأسنان) : عملية نزع وتجريف الرواسب الكلسية 
والفضلات عن الأسنان . 

2- معيار » ميزان » سّلّم » يزن 

تقليح ‏ تفنّس » تدريج ‏ مقلحَة ‏ مقلع » قشرة 
أداة يدوية لإزالة القلح والرواسب الصلبة عن أسطح 
الأسنان . 

مقلحة كاشطة scaler,curette‏ 

أداة يدوية ذات نصل ممجوّف خشن حاد يشبه المجرفة » 
تستخدم لنزع أو إزالة النفايات من الجيوب حول السنية 
وجذور السن » تصنع عادة في مجموعة من ستة أدوات . 


saw, oscillating 


saw, reciprocating 


scaffold 


scaler 
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5 


تناب 

الحمى القرمزية 
عدوى المكورة السبحية تسبب الطفح الجلدي الحموي 
القرمزي » وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة . 

ثقبة سكاربا 
نسبة إلى أ . سكاربا » ۸.8٥4۳۳۵‏ » 1832-1747 »مشرح 
وجراح إيطالي . 
ثقبة توجد أحياناً في موضع الثقبة القاطعة للحنك الصلب . 

عصب سكاربا - 

عَصب أنفي حتكي 

استطارة » تشتیت » تشتث » بشت 
انتشار أو انحراف أشعة رونتجين بفعل الوسط الذي تمر عبره . 
الأشعة التي تنحرف عن السطح أو أثناء مرورها خلال 
«أوساط» مثل الأسنان أو العظم . يجب أخذ الاحتياط من 
عدم الوقوف مباشرة أمام شعاع الأشعة » وأن يقف الممارس 
على خلف منبع الأشعة بمسافة 2 م على الأقل . 


scattered radiation 


scaring 


scarlet fever = scarlatina 


Scarpa’s foramen 


Scarp’s nerve = nasopalatine nerve 


scatter 


تشتت إشعاعى » تشتت الأشعة 
الأشعة التي تذهب في اتجاه آخر غير الموجه من منبع الطاقة » 
مثل الإشعاع الثانوي › والإشعاع الشارد » الإشعاع الضال . 
ا أيضاتشتت الأشعة | lkزڙٿ”scatter (Back‏ 


. radiation) 
. انظر أشعة (ه1:201860)‎ 
scheme مط ء مخطط‎ -1 
بر نامج » خطة‎ -2 
scheme, occlusal مخطط إطباقي‎ 


schindylesis 


نوع من مفصل ليفي » ينطبق فيه أحد العظام مع عَظم آخر . 


صلد schirrus = scirrhous = scirrhus‏ 
(لاحقة) شق › فلح 2 مشقوق » الانشقاق schisis‏ - 
حقة تعنى فلح (Cleft or fissure)‏ . 


(سابقة) الانة نشقاق 3 صدع ¢ 
مشقو ق » انشقاق 


schisto- ,و‎ schizOo- 


تسق الر أس schistocephalous = schistocephalus‏ 
انشقاق اللسان schistoglossia‏ 
انشقاق الوجه schistoprosopia‏ 
(سابقة) انشقاق » انقسام » انفلاق » انشطار »ترو -٥zذطعء‏ 
انشقاقالرا أس schizocephalia‏ 
انشقاق سني schizodontia = gemination‏ 


تخلق سنین منفصلتين من جريب واحد » قد يحدث فى 
الأسنان آلدائمة الأمامية العليا . 


من نصلة قاطعة حادة ذو قبضة معدنية مسطحة كقطعة 
واحدة . أصبحت الآن تتكون من قبضة معدنية وأنصال 


بأشكال متفاوتة . 
تصلة المشرط scalpel blade‏ 
إزميلى الشكل scalpriform‏ 


على شكل إزميل (Chisel)‏ . 
قواطع إزميلية 

أسنان القوارض التي تشبه الإزميل وتستخدم في القطع 

والقرض . 


scalpriform incisors 


أسنان إزميلية الشكل scalpriform teeth‏ 
الأسنان القاطعة للحيوانات القارضة كالجرذان والسنجاب 

١ . وغيرها‎ 

القصيعى (قاعدة القحف الظاهرة) scaphion‏ 

(سابقة) قاربى » رورقى الشكل »الزورق scapho-‏ 
سابقة تعنى بشکل اوق (Boat shaped)‏ . 

ر أس زور قي scaphocephalia‏ 
جمجمة على شكل زورق . 

رو ر قي الر أس scaphocephalic = scaphocephalous‏ 


رأس شبيه بالزورق ذو ارتفاع . 
تزورق الرا أس 2 scaphocephalism = scaphocephaly‏ 
الجمجمة الرورقية 


رو ر فى الرا أس scaphocephalous = scaphocephalic‏ 
تزورق الرا أس scaphocephaly = scaphocephalism‏ 
الجمجمة الزورقية 


رورقي »شبه الزورق › الزورقي scaphoid‏ 
عظم القاربي . العظم الزورقي 
الحفرة الزورقية 
انخفاض في السطح السفلي للوح الجناحي الأوسط للعظم 
الوتّدي الذي تتصل به العضلة موثرة الحنك . 
الخفرة الرورقية 
تدبة scar = cicatrix‏ 
أثر أو علامة تبقى على النسيج أو الجلد بعد التثام اجرح أو 
القرحة . 
تشكل نسيج ضام كثير الأوعية الدموية جديد أثناء عملية 


و 


ص س 


الأوعية وقد ينكمش قليلاً . 
تندب الإلتئام 


scaphoid bone 


scaphoid fossa = scaphula 


scaphula = scaphoid fossa 


scar tissue 


scar healing 
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علم » مبحث science‏ 

عالم » باحث 

من بوعومية بي و 
سن يستخدم كغرسة منقولة تُزرع باك سين أخرى 
مخلوعة » سن مزروعة في غير مكانها الأصلي . 


scientist 


scion tooth 


(ساء بقة)صلادة صلخ scirrho-‏ 
لد »جامد scirrhous‏ 
سر طانة صلّدة » ورم جاسى scirrhus‏ 
ورم خبيث يحتوي على نسيج ضام كثيف . 

SCİSSOrS مقّص”‎ 


أداة قطع ذات نصلين ومقبضين متقابلين يلتقيان في نقطة 
مركزية . 

مقص المنقار المتصالب لقطع scissors, cross-beak ligature‏ 

الرباط 
يستخدم في تقويم الأسنان لقطع الأربطة السلكية » وبشكل 
خاص مقابل الأسطح المنبسطة أو أسطح الأستان . 

scissors, crown = Beebee’s scissors مقص التيجان- مق ص‎ 

جي 

مقص ذو نصل قوي صغير » مستقيم أو منحن » يستخدم 
تتشذيب الحلقات النحاسية » وشرائط الفولاذ الصامد 
والأطراق الو اة ميه الل : 


مقلص ) قطع اللثة scissors, gingivectomy‏ 
مقَص اللثة = مقص scissors, gum = surgical scissors‏ 
جراحي 

مق ص ذو نصل دقيق » قد يكون مستقيماً أو منحنياً 
ممص" جر احي scissors, surgical‏ 


e universal 


مص شائل.» 


المعادن والأسلاك 

(سابقة) صلب »تصلب scler-, sclero-‏ 
سابقة تح تفخين 81861583 ووب تب 
Hirde)‏ 

sclera ال‎ 


إحدى طبقات العين المكونة لأربعة أخماس الغلالة الخارجية 
الخلفية » تستخدم أحياناً كمادة طعم تجريبية في علم أمراض 


النسج الداعمة . 


(سابقة) صلب » قاس » صلابة » فَسوة sclero-‏ 
صلابة الجلد › تصلّب الجلد scleroderma‏ 


انشطار الفك فلق فكى 
انشطار الفك »فلح الفك 


schizognathia 


schizognathism = jaw cleft 


مُنشطر الفك . مفلوق الفك schizognathous‏ 
المتفلقات schizomycetes‏ 
مرض جرثومى › فُطار لیقی schizomycosis‏ 
انشقاق و جين schizoprosopia ١‏ 
تقبّح دوا اعم الست بحسب شموتز = 270111068 Schmutz’s‏ 


Schmutz’s pyorrhea 

مصطلح قديم لالتهاب الأنسجة حول السنية » الناتحم عن 

قُصور أو إهمال الصحة الفموية الدائمة . 7 
غشاء شنيدريان 
البطانة الخاطي لَب الفك العلوي والتجويف الأنفي . 
منسب شور Schour- Massler’s index = PMA index‏ 

ماسلر » مؤشر شور- ماسلر = منسب ۲۷1۸ 
نسبة إلى أ .شور » Schou‏ »1964-1900 » عالم اة 


Schneiderian’s membrane 


فموية أمريكي . 
وم . ماسلر » قبل 1912 » أخصائي أطفال أمريكي . 
خطو ط شريجر Schreger’s lines‏ 


نسبةإلى س .ه .ت . شريجر «C.H.T. Schreger«‏ 

1833-8 » مشرح ألماني . 

في عاج السن : حلقات متم ركزة تظهر في مقع عرضي 

موازللملتقى المينائى العاجى . تحدد تطابق الانحناءات 

الأول ف القيات اة 0 

فیا لسو ليله نو ا او ف يتاه 

الس تشاعد في مقط طولي لسن الإنسَان بالغبوء 

الکن : 
خلايا شقان 

نسبة إلى ف .ت . شفان › F.1.Sh wan‏ »1882-1810 » 


Schwann’s cells 


مشرح آلاني . 
1- خلايا تدنشأ من الأدمة الظاهرة وتكون الغمد العصبى 
(Nerilemma)‏ . 
2- خلايا منواة تكون الجهة الخارجية من غمد النخاعين 
للألياف العصبية . توجد خلية شوان بين كل عقدة لرانفير 
(Ranvier’s node)‏ . 
ورم غمد شقان = ورم Schwannoma = neurilemmoma‏ 
الغمد العصبى 
1- ورم الغمد العصبى . 
2- اسم سابق لورّم خبيث نادر لنسيج الغمد العصبي » 
يحدث فى الفك السفلى ويشبه تشريحياً الساركومة 
الليفية . 


- 720 - 


scopolamine = hyoscine 


سكوبولامين » هيوسين 


(لاحقة) تنظير › تحص » كشف 5207 - 
إسقربوطى »أبثع يَتّعاء » حفری scorbutic‏ 


متعلق بداء الإسقربوط أو البشع (لإلاتناهت9) أو مصاب به . 
التهاب اللثة البثي 


حالة مرضية تتصف بالتهاب أو نزف لثوي بسبب عوز 


scorbutic gingivitis 


فيتامين © . 
داء الإسقربوط .داء ال حفر بتع scorbutus = scurvy‏ 
مصطلح قديم لمرض عوز فيتامين © . 
أداة كحت أداة ريف scraping instrument‏ 
1- يَخد شش scratch‏ 


0 و 
2- خدش » جرح سطحي 
فرشاة الخدش » فرشاة خادشة 

فرشاة سلكية أو عجلة أو حزمة من السلك الدقيق تستخدم 

لتنظيف الفضلات عن الأدوآت المسنة > والسنابل » والمبارد . 
حاجزة » ستار » حجاب » دريئة » شاشة ة »منخل 

1 حاجز يستخدم للحماية 
2-ستار يستخدم لاعتراض أو احتجاز عوامل ضارة . 


scratch brush 


screen 


هه 5 هو 6ه 
دريئة متالقة screen, fluorescent‏ 
فلم ذو حجات screen film‏ 


فلم تكون طبقته الحساسة أكثر حساسية للضوء من الأشعة . 
يُستخدم في محافظ الأفلام الشعاعية مع أحجبة تكثيف . 
انظر أيضاً ساتر فموي (دععه؟ [018) . 

دريئة مشددة التألق » ستار تكثيف 

حاجز فموي » ساتر فموي 
صفيحة لدنة رقيقة تستخدم في العلاج التقويمي » توضع 
ملاصقة لْحَواف القواطع العلوية البارزة ومغطية للأسطح 
الشفوية لكل الأسنان العلوية ؛ ضغط الشفة يجعل الأسنان 
القاطعة البارزة تميل باتجاه اللسان . تستخدم أيضاً للوقاية من 
التنفس الفمو ي )Mouth - breathing)‏ ومص الإصبع 

. (Thumb-sucking) 


حاجزة دهليزية = 


screen, intensifying 


screen, oral 


sereen, vestibular= oral screen 


ا 
فحص جماعي 1 تحر » تنظير شعاعي sereening‏ 
لو فى ا seren‏ 
تولب قابل للتعديل برغي قابل للتعديل  screw, adjustable‏ 


تولب تقوبمي ذو تسان دقيق جداً » يستخدم في ضبط 
الأجهزة بدقة تامة . ٠‏ 
ولب العاج » برغي العاج 


serew, dentine 


مَرض عام يشمل الجسم ويصيب النسيج الضام الليفي 
الخاطية ؛ وقد يشمل أيضا الأربطة حول السنية . 


وذمة صلبة scleroedema‏ 
مصلب sclerogenic = sclerosing‏ 
صلب 2 متصلب »ذو بنية صلبة scleroid‏ 
يَتصلب 2 يُصلب 5016105 
ملت 3 مُتَصلب sclerosing = sclerogenic‏ 
عامل تصليب »عامل مصلب sclerosing agent‏ 
محلول مصلب sclerosing solution‏ 


سائل يحتوي على مخرش يسبب التهاباً يحدث تليفاً في 
الأنسجة . قد يستخدم لكي القروح » ولإيقاف النزف » 
ولعلاج الورم العرقي الدموي (Hemangiomas)‏ . 

مواد كيميائية تستخدم لتصليب الأنسجة الرخوة وإحداث 
تيف وتقليل حركة جزء منها كمافي المفصل الفكي 
الصدغي . 

تصلب النسيج الرخو أو زيادة تكلس العظم » ويطلق هذا 
المصطلح على العظم حينما يزداد تكلسه . 

الت وعاء موي ارج مه وتطلى :سكل عاض عل 
الشرايين » وعلى تكاثر النسيج الضام في الجهاز العصبي 


sclerosis 


نتيجة لت 
2 
تصلب شريانى sclerosis, arterio-‏ 
هة 
تصلب ا sclerosis, dentinal‏ 


نسيج و 


- 


sclerotic 
. (Sclerosis) متعلق التب‎ 

عاجي تصلبي (عاج شفاف) sclerotic dentine‏ 
انظر عاج (Dentine)‏ . 

sclerotic bone عظم متصلب‎ 

صلب »قاس sclerous‏ 

خشن | »ذو خشن scobinate‏ 

منفتل 30-0 9 scoliodontic‏ 
ذو سن ن متو ية ضمن الس 

مغر فة » مجر فة scoop‏ 

مغرفة ة المعايرة ة»مغرفةالكيل scoop, measuring‏ 

(لاحقة) ي scope‏ - 


لاحقة د تعني أداة تستخدم للملاحظة أو للفحص . 
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أمراض عوز الفيتامين وتنتج عن نقص تناول الفواكه 
والخضراوات النيئة ومنها عوز الفيتامين © . وهو مرض 
شامل يُصيب النسيج الضام والعظم ويسبب تأخر أو بطء 
التئام الجروح . يتظاهر في الفم بنزف الشعيرات الدموية من 
اللثة مع تقلقل الأسنان وتفس تتن ذي رائحة كريهة ؛ العلاج 


يكون بإعطاء فيتامين © . 
بثع طفلي چ scurvy, infantile = Barlow’s disease‏ 
0 
سد » انسداد » ختم »إغلاق » سداد seal‏ 
تك أمامى seal, anterior‏ 
نك اا دير ي seal, anterior oral‏ 


سداد ذاتي الحركة للتجويف الفموي يتم بواسطة تلامس 
الشفتين أو اللسان أو المخاطية الحتكية أو جميهامعاً . 


إحكام الحوافي سل الحوافي seal, border‏ 
تلامس حواف البدلة السنية مع الأنسجة الرخوة بما يمنع مرور 
الوواف عي افد هاا 

seal, double سد مضاعف‎ 


حشوة مؤقتة مكونة من حشوة داخلية وحشوة خارجية 
لسداد فتحة في تاج السن تحت المعالجة اللبية . تكون الحشوة 
الخارجية عادة من الآسمنت السنى مثل أكسيد زنك 
واليوجينول . 
سد محكم > سد كتيم للهواء 
سداد محكم غير منفذ للهواء لقناة الجذر . 
سد محيطى = سداد الحواف  seal, peripheral = border‏ 


seal 


seal, hermetic 


seal, posterior 


مصطلح لم يعد مستعملا . 
سد حَتكي خَلفي 

سداد بواسطة الحنك الرخو وظهر اللسان أثناء الكلام 

والبلع . 
سد حَتكي خلفي- 
سد خلفي » حاجز خلفي 


سداد عند الحافة الخلفية لبدلة سنية كاملة علوية . 


seal, postpalatal 


seal, posterior oral 
seal, posterior palatal = post dam 


seal, palatal 
sealant ختام‎ 
مادة من الراتين المركّب تستخدم لسداد الحفر والشقوق‎ 
والوهاد على الأسطح الإطباقية لأسنان الأطفال لمنع حدوث‎ 
1 . التسوس‎ 


تولب ذو أطوال وأقطار مختلفة يتم إدخاله في ثقب مجهز 

ومتلائم معه في العاج ليوفر التثبيت الإضافي للحشوة . 
زالعةالرلبية E‏ 

أداة يمكن أن تلوب داخل جذر متبق بغرض خلعه . 


serew elevator 


لوأب مو سع »ولب التوسيع screw, expansion‏ 

غرسة لولبية screw implant‏ 
انظر غرسة عمودية داخل العظم (Vertical endosteal‏ 
implant)‏ . 

screw, orthodontic تولب تقويمي‎ 


نوع من اللّوالب يستخدم في بعض الأجهزة التقوبمية لقصل 
واد لولبي » وكّد مولب 
ونّد مسنن » يمكن أن يلَولّب داخل قناة جذر محضرة » 
وتشبت بواسطته البدلة السنية »أو التاج التعويضي أو 
الوؤصلات الحكمة . 
تولب لبي 
مشقوق . يحتاج إلى مفتاح ربط صغير مربع مسك بالأصابع 
أو مفك لإدخاله داخل قناة الجذر لتوفير تثبيت زائد 
للحشوة . 
ولب الجر » لوب السحب 
لوب يستخدم في تقويم الأسنان لإحداث قوة جذب كافية 
لتحريك الأسنان سيئة الوضع كي تأخذ الوضع الطبيعي في 


serew post 


screw, pulpal 


screw, traction 


القوس السنية . 

يرسم scribe‏ 
عمل خط أو خطوط بأداة مستدقة الرأس كما في لتسجيل أو 
الرسم أو التخطيط . 

مجوفءذو حفيرا ات » مؤهد secrobiculate‏ 

scrotal tongue لسانصفنى‎ 


ا و ا سهان ذي أخاديد تشبه تجاعيد سطح 
الصفن (الجراب الحاوي على الخصيتين) . 
أسلوب الحك » طريقة التنظيف بالفرك 
يقة لتعقيم اليدين والساعدين قيل الجراحة باستخدام مواد 
قاتلة للميكروبات . 
داء الإسقربوط » داء احفر » الع 
الإسقربوط تسمية قديمة لعوز فيتامين ° . 


scrub technique 


scurvy = scorbutus 


مرض ينتج عن عوز فيتامين ٥‏ ويتميز بضعف عام وفقر دم » 
ولثة متورمة » ونزف مخاطي جلدي » كان منتشراً بين 
البحارة قديماً » لكنه الآن يشاهد بين المسنين . 
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مقعد التحويف › قاع الحفرة « seat, cavity = seat of a cavity‏ 
تعر الحفرة 
في الحفرة البسيطة :قاع الحفرة أو مقر الحفرة ؛ في الحفرة 
الإطباقية الملاصقة أو الحفرة القاطعة الملاصقة ؛الجدار 
اللثوي ؛ وفي الحفرة الإطباقية ؛ الجدار اللبي . 


مقر الهماز » مقعد الستاد seat, rest‏ 
مقعد الشريط » مقعد الطو ق کر الطوق seater,band‏ 


(في تقويم الأسنان) ؛ أداة تستخدم لتساعد على وضع 
وإحكام الأطواق حول الأسنان . 
عروة تقعيد ‏ مّسكة وضع 
بروز صغير يلحم بالجهة اللسانية لطوق تقويمي من أجل توفير 
إفريز للضغط عليه عند تثبيت الطوق على السن . 
دهني » شحمي » زهمي 
متعلق بالدهن » إفراز مادة دهنية أو زيتية . 
ورم غدي ذو خلايا زهمية 


seating lug 


sebaceous 


sebaceous cell adenoma 


كيسة زهمية sebaceous cyst‏ 
ع 2 
ينتح عن انسداد قناة أو غدة دهنية وتراكم إفرازها . 
1 كيس ينتج عن تراكم 
غدة زهمية sebaceous gland‏ 


إحدى الغدد التى تفرز الدهن (صuطء؟)‏ . 
سيلان دهنى » مث 


seborrhagia = seborrhoea 


Sebileau’s hollow 
جراح‎ › 1953-1860» P.Sebileau « نسبة إلى ب . سيبليو‎ 


الانخساف تحت اللسان بين الغدتين الأعابيتين تحت اللسان . 
زهم sebum‏ 
مادة شبه مائعة تحتوي على دهن »وقرنين وبقايا خلايا 

بشروية تفرزها بواسطة الغدد الدهنية . 


ذو أرحاء قاطعة secodont‏ 
ذو حواف قاطعة فوق ذرى حدبات الأرحاء . 
ثان »تال »إضافى second‏ 


أسنآن تاليدٌ » أسنان طبيعية ثانية › إثغار ثان 064160 second‏ 
طبعة ثانية - طبعة second impression = final impression‏ 


نهائية 


second molar الرحى الثانية‎ 

second premolar الضاحكة الثانية‎ 

جراحة المرحلة التالية » مرحلة جراحية second stage surgeêIJ‏ 
تالية 


(في زراعة الأسنان) :في حالة تصنيع الغرسة تحت 
السمحاق على القالب » هذه المرحلة تعني إعادة فتح النسيج 


ختام الشّق والوهدة sealants, pit and fissur‏ 
1 مواد راتينية إما أن تكون ذاتية البلمرة (صيغة بوين؛ 80۷٤1‏ 
8م بدون إضافة مادة مالئة وباستخدام بنزويل 
بيروكسيد 06102106 8602001 كوسيط أو محفز) أو أن 
تتبلمر بالضوء ؛ توضع في الوهاد والشّقوق على الأسطح 
الإطباقية للأسنان الخلفية حديثة البزوغ بعد معالجة سطح 
الميناء بأسلوب التخريش الحمضى . يجب أن يتم تطبيق هذه 
المادة في حقل جاف . تمنع هذه العملية تواجد الجراثيم » 
والطعام » والفضلات على السطح الإطباقي وبذلك تقلل من 
تكون التسوس . 
ختام » مغلق 
الإضافية أو الزائدة أثناء معالحة قنوات الجذر . 
ملاط الحتم 
انظر إسمنت ساد قناة الجذر (Root canal sealer cement)‏ . 
ختام قناةالجذر 
مادة لحشو قناة الجذر . 
إغلاق + نشل 2 ختم 
سد الوهاد والشَّقّوق 
حشو الوهاد والشَقَّوق في الأسنان الخلفية لمنع حدوث 
تسوس إطباقي . 
1 - درز » رفاء seam‏ 


2 - خط اتصال ؛ خط التحام 
3- یدرز »يلحم 


بلا لحام ¢ عدم التحام 3 عديم الالتحام 


sealer 


sealer cement 


sealer, root canal 


sealing 


sealing, pit and fissure 


seamless 


شريط غير ملتحم »طوق عديم الالتحا seamless band‏ 
طوق 0 طن 0 معدني ليس به أثر 
للحام : 

تاج بلا لحام 2 تاج غير مختوم »› seamless crown‏ 

تاح عديم الالتحا 

0 ا 0 لحام مُحضر بطريقة التطريق من قُبعة 
معدنية . 

يُستكشف . يفحص . يبّحث » بحث search‏ 

باحث » مكشاف » مسبر » مبحاث searcher‏ 

ضر ء كاشف searchlight‏ 

مقر ٬قاع‏ .مُستقر ٬مَوضع‏ »مقعد seat‏ 

المقعد القاعدي seat, basal‏ 
المساحة من النسيج الفموي التي تغطيها أوتستقر عليها قاعدة 
البدلة السنية . 
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نزف ينشأ خلال 24 ساعة أو أكثر بعد الإصابة الأولى أو 
الجراحية » دائماً تسببه عدوى . 
صورة ثانود 5 secondary image‏ 
ظاهرة تشاهد في الصور الشعاعية السنية البانورامية » حين 
يصور الغرض على الجهة المقابلة من الم للجهة التي ينبغي 
أن تكون مواجهة لأنبوب الأشعة . 
إنتان تال » إنتان ثانوي 
كدت تال » التئام تال 
عدوى تالية » عدوى ثانوية 


secondary infection 
secondary intention 
secondary infection 


عدوى بواسطة كائنات دقيقة تحدث بعد العدوى الأولى بنوع 


آخر من الكائنات . 

آفةتالية »آفة ثانوية secondary lesion‏ 
انظر آفة (Lesi07)‏ . 

رضح إطباقي تال secondary occlusal trauma‏ 
إصابة للنسيج حول السني بسبب قوى إطباقية طبيعية 
وو على ا 

حنك ثانو ي secondary palate‏ 
حنك مكون من اتصال النتوئين التكيين للفك العلوي في 
القن ا 

secondary papillae حليمات ثانوية‎ 

وقاية ثانوية secondary prevention‏ 
وقاية عن طريق الكشف المبكر . 

نواتى ثانوية secondary processes‏ 
الاستطالات ثانوية لألياف تومس . 

secondary radiation إشعاع ثانوي‎ 


العام يكح عن تدعت تشتت الأشعة الأولية . ويؤدي دائماً إلى عدم 
وضوح الصورة الشعاعية 5 


انظر أشعة (ه2201860) . 
مثبت ثانو ي = secondary retainer = indirect tetainer‏ 
مشب غير مباشر 
الز هري الثانو ي secondary syphilis‏ 
أسنان تالية secondary teeth‏ 
1 انظر أسنان دائمة (Permanent teeth)‏ . 
تفر secrete‏ 
يتنج بواسطة الإفراز بعض المواد الكيميائية » مثل الإنزيمات » 
المفيدة في عمليات كيميائية أخرى . 
1 -إفراز ار اغ secretion‏ 
2 - مُفرز 


1- إنتاج وطرح مادة سائلة معينة بواسطة غدة 5 


تزف تال » نزف ثانوي 


اللثوي ووضع الهيكل الغرسي المصنع بعد المرحلة الجراحية 
الأولى . أما في حالة الغرسات السنية المنطمرة في العظم » 
هذه المرحلة ت تعني . .إعادة فتح النسيج اللثوي وإعادة 
انكشاف الغرسة السنية لاستقبال الدعامة لتثبيت التعويض 
السو 
ثانوي »تال 
تسوس ثانويي 
آفة تسوس ناكس توجد تحت أو بجوار حافة الحشوة وتنتج 
عن أحد أو مجموعة الأسباب الآنية : 
1 - قصور في إزالة كل العاج أو الميناء المتسوسة في التحضير 
الأولى . 
2- تُصور في تمديد حواف الحفرة ا حضّرة إلى مناطق منيعة 
على التسوس 
3- فُصور في تحقيق الانطباق الصحيح لحواف الحشوة في 
ال حفرة ا محضرة . 
4 كيان مدر ارشع لسرن 
انظر تسو سس نشي (Dental caries)‏ . 
ملاط ثانوي 
فَّشيرة تالية » جليدة ثانوية 
ترسّب غير مُتَقَرَن على ميناء السن والملاط بواسطة خلايا 


secondary 


secondary caries 


secondary cementum 


secondary cuticle 


ا سني ثانوي secondary dental caries‏ 
تسوس ينشأ في سن مصابة بتسوس سابق بجانب أو تحت 
حشوة ترميمية في حفرة قديمة 


عاج ثانوي .عاج إضافي secondary dentine‏ 
طبقات جديدة من العاج تتكون في التجويف اللبي للوقاية 
من امتداد التسوس أو تلف الأسنان . يكون العاج الثانوي ذا 
قنوات منتظمة ولكنها أقل عدداً نما هو عليه في العاج 
الأو لي .انظر عاج (Dentine)‏ . 


تسنين ثانوي > إثغار تال = = secondary dentition‏ 


بز زغ غ الأسنان الدائمة permanent dentition‏ 
مصطلح يستخدم للدلالة على مجموعة الأسنان التي تحل 
محل الأسنان الأولية . 
جليدة مينائية ثانوية secondary enamel cuticle‏ 
9 ميم الدهليز بتظهر تال secondary epithelialization‏ 


vestibuloplasty 
أسلوب جراحي لتعميق الميزاب اللثوي حينما يسمح للعيب‎ 
. الممتد من الأسطح الخاطية المجاورة بتكوين الظهارة‎ 


secondary haemorrhage 
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صندو ق معدنى ذو أجزا اء sectional metal case‏ 

قانية و اجر فاب تايل لفك 

أسلوب حَشوالجذر 

الجزئي » طريقة الحشو ال جزئي للجذر 

الم ارو لجل بالمادة السادة وجزء من 

أقماع الفضة أو التيتانيوم أو الكوتابركا » مع ترك بقية الحجرة 

اللبية دون حشو من أجل استقبال وتد . 
u‏ (متعلق بقطاع الدائرة) 
2 - قوسي (متعلق بقوس الدائرة) 


sectional mold 


sectional root - filling technique 


sectioning 


sectorial 


قطاعى الأضراس sectorial teeth‏ 
الأسنان القاطعة للحيوانات اللاحمة . 
تأمين › إحكام securing‏ 


تأمين علاقة الفكين 


securing maxillo - 


mandibular relations 


يهدى sedate‏ 
1 -تهدئة sedation‏ 
2- همو د 
إعطاء مواد لتهدئة أو تسكين الألم . 
تهدئة واعية sedation, conscious‏ 
أسلوب تسكين يكون فيه المريض واعياً ويمكن أن يستجيب 
لآي أمر بسيط . 


تهدئة بالاستنشاق sedation, inhalation‏ 
تهدئة بواسطة استخدام مواد غازية » مثل غاز أكسيد النتروز 
(الغاز الضاحك) . 
تهدئة بالحقن داخل العضل 
تهدئة بواسطة حقن المواد داخل العضَلة للمريض . 
تهدئة بالحقن داخل الوريد 
تهدئة فموية » تركين فَمُوي 
تهدئة بواسطة إعطاء المواد عن طريق الفم . 
تهدئة مستقيمية » تركين بالمستقيم 
تهدئة تنجز بواسطة إعطاء المواد عن طريق المستقيم ؛ عادة 
بشكل التحاميل . 
أسلوب التهدئة 
يقة لتهدئة المرضى بواسطة استخدام أدوية (مثل دواء 
ديازيبام 0م26 لتحدث حالة خمود للجهاز العصبي 
المركزي دون فقد الوعي الكامل » ويستمرالتواصل الصوتي 
مع المريض » وتعطى المسكنات الموضعية الإضافية عادة 
للمريض . 


sedation, intramuscular 


sedation, intravenous 


sedation, oral 


sedation, rectal 


sedation technique 


2- أي مادة تنتج وتطرح 1 

عمل بعض الكائنات الحية أو الغدد أو الخلايا الخاصة فى 

إنتاج مادة جديدة لتمر أو تطرح إما في المجرى الدموي أو 

خلال القنوات إلى الأماكن التى تحتاجها . 
إفراز عنيبي 

تكون اللُعاب في العنبة أو الفصيص الغدي وبماثل في تركيبه 

الأيوني بلازما الدم والسائل النسيجي . 


secretion, acinar 


إفراز لعابي سليم العصب sectrtion, antily tic‏ 
مفر زءإفرازي secretory‏ 
شَعبيزا ات إفرازية secretory capillaries‏ 
قناة مفر و secretory duct‏ 
حبيبات إفرازية secretory granules‏ 
العصب الإبصاري secretory nerve‏ 


عصب صادر يتحكم في نشاط وإفراز الغدة التي يعصبها 5 
أقسام مفر رْة secretory portions‏ 
كمونية إفرازية » جهد إفرازي 

تسجيل التغير الكهربى الكامن فى الغدة اللُعابية أثناء 


secretory potential 


الإفراز . 
مشرا اح 2 قسم » تقطيعة section‏ 
قطع عر ضى 5 section,‏ 
مقطع طو لاني 2 مقطع طولى section, longitudinal‏ 
: معترض section, transverse‏ 


sectional مقطعى‎ 

جهاز جُزئي ؛ طبيقة مقطعية 

طبيقة تقويمية ثابتة تشمل عدداً من الأسنان فى جزء من 

٤ . الفك‎ 

أسلوب القوس الجزئية = 

أسلو ب القوس القطعية segmental arch technique‏ 

ب ارس اشرت درك افر اة 

انظر طريقة القوس القطعية (Segmental arch technique)‏ . 


sectional appliance 


sectional arch technique = 


sectional archwire = segmental قوس سلكية جزئية‎ 

archwire 1‏ 
سلك مثبت على أسنان قليلة فقط » عادة على جانب واحد 
من القوس السنية أوفي القطاع الأمامي من القوس للحصول 
على حركة سنية تقويمية . 

بدلة سنية مجزأة sectinonal denture‏ 
انظرَ بدلة سنية جزئية (ع#تااصعل (Partial‏ . 

sectional impression طبعة مقطعية”‎ 


طبعة تجرى على أجزاء . انظ رطبعة (201655101]) . 
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جراحة قفطعية 
تثبيت جراحي وإعادة وضع الأجزاء السنخية لكل من الفك 
العلوي أو الفك السفلي مع الأسنان في الجزء نفسه . 

قطعة » شدفة 

انتقاء » اختيار » انتخاب 

معيار الانتقاء » معيار الاختيار 
العوامل التي تحدد إلى أي مدى تكون الصور الشعاعية 
ضرورية ومفيدة في وضع سريري خاص . 

انتقاء اللون 

انتقاءلونالسن 

انتقاء السن ١‏ 

كلع انشاي 

سحل انتقائي = سحل selective grinding = spot grinding‏ 
تعديل الشكل الإطباقي للأسنان بواسطة سحل مناطق 
مختارة على شكل نقط تعلم بواسطة ورقة إطباقية . 
انظرضبط اطباقى (0600ا5ناز20 52[1نا1آء00) . 

تلميع انتقائي | 
تلميع الأسنان المصابة بالتلون فقط وأيضاً تلميع تاج السن أو 
الأسنان قبل إجراء المداخلة السنية بها . 

مستقبل الضوء من السيلينيوم ٠‏ 


صفيحة مشحونة تتعرض للأشعة في التصوير الشعاعي 


segmental surgery 


segmentum = segment 
selection 


selection criteria 


selection, shade 
selection, tooth colour 
selection, tooth 


selection extraction 


selective polishing 


selenium photoreceptor 


الحاف . 
هلالى الأسنان selenodont‏ 
ذو أسعان بخبوة هة طولية نكل :امعان لظا فى 
الحيوانات العاشية . ٤‏ 
ذاتى »الذات self‏ 
ذاتى الالتصاق self - adhering‏ 
التعمناة ذاتی self - adhesion‏ 
تنظيف ذاتی self - cleansing‏ 


تكون وضع الحافة الملاصقة للحفرة المحضرة بحيث تكون 
حواف الحشوة النهائية مصممة بحيث تصل إليها شعيرات 
فرشاة الأسنان » واللسان » والخد » وبذلك يسهل تنظيفها 
الذاتي . 

منطقة التنظيف الذاتى 
منطقة بالأسنان أقل عرضة لتجمع اللويحة وفضلات الطعام 
ر بسبب فعل الأنسجة الرخوة وعملية المضغ . 

ذاتى البلمرة » ذاتى التصلب 

أكريل ذاتى التصلب 


self - cleansing area 


self - curing 


self - curing acrylic 


مهدى sedative‏ 
مادة » دواء عادة » تلطّف , وتقلل الاستثارة أو تسكن وتهدئ 
التهيج أو الإثارة . 
1- متعلق بالتسكين . 
2- أي عقار أو مادة تحدث التهدئة . 
3-تسكين الإثارة أو التهيّج . 
4-دواء لتخفيفالألم والقلق . مثل : برومازين 
(Promazine)‏ « ديازيبام (Diazepam)‏ . 
معالجة بالتهدئة » علاج مسكن 
وضع مادة مثل حشوة مؤقتة في السن من أجل تخفيف 
الألم . 
قطعة » قُطاعة » جزء من » شدفة 
مجموعة من الأسنان ضمن القوس السنية المفردة (فى تسمية 
الهيئة الدولية للتوحيد القياسي والمعايرة» ٠.‏ 00 
ف انا )جره اا + ` 
٠‏ طاح ومد ف تة ا ر ارد الاس 
والمعايرة للقطعة الشفوية. 
قطعة شدقية » قطعة خدية » قطعة شريحة 
الأرحاء والضواحك » توجد قطعتان شدقيتان فى كل قوس 
سنب سو روك اق ع و العريجيد 
القياسي والمعايرة تسمى : يمنى علوية » يسرى علوية » يسرى 
سفلية » يمنى سفلية » ويرمز إليها بالأعداد 03 »05 »06 » 


sedative treatment 


segment = sextant 


segment, anteroir 


segment, buccal 


. 08 

قطعة وحشية segment, distal‏ 
للدلالة على الأسنان الخلفية . 

segment, labial قطعة شفوية‎ 


الأسنان القاطعة والأنياب كمجموعة مفردة ضمن قوس 

سنية واحدة في مسميات الهيئة الدولية للتوحيد القياسي 

والمعايرة . 

الأجزاء أو القطع الشفوية تسمى : أمامي علوي وأمامي 

سفلي ويشارإليها بالرموز 04 و07 . 

أسلوب القوس الَقَطَّعية 
لسري شر ركو انلكا دري متي بيعي 
الضواحك أو الأنياب أو كليها بدلاًمن استخدام قوس 


segmental arch technique 


. سلكية لربعين كاملين‎ 
segmental arch wire = sectional archwir قو سلكية‎ 
0 1 7 


segmental osteotomy 


قَطع العظم القَطَعي 
انظر قطع العظم (Osteotomy)‏ . 
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السّرج التركي في الصورة الشعاعية الجانبية | ف 
انخفاض عميق »في شكل سرج تركي » على السطح 
العلوي لجسم العظم الوتدي . 

(سابقة) الجزء » جُزئی » شبه 

مفصلة شبه ضبوطة › 

سن نه 1 5 ية 

سن خلفية تماثل الضواحك أو الأرحاء ذات حدبة منخفضة 
في الارتفاع »أي سن ذات حدبة بميل 20 درجة . 


semi - 


semi- adjustable articulator 


semi - anatomic tooth 


هلالى semicircular‏ 
تماسك جز ئی »التصاق جز تی semicohesion‏ 
متماسك جرئياً › ملتصق جزئياً semicohesive‏ 
غيبوبة جزئية » شبه غيبوبة semi coma‏ 


شبه وا اع عو اع جزئياً semi conscious‏ 


جزئی السيولة » مادة شبه مائع semi fluid‏ 


خرف شبه مُنصهر semi fused porcelain‏ 
شبه سائل semi liquid‏ 
قطع هلالي semi- lunar incision‏ 
صمام هلالي الصمام الأور طي semi-lunar valve‏ 
الصمام الرئوي 


صمام القلب هلالي الشكل الذي يوجد بين الفتحات 
البطينية وكل من الشريان الأورطي والشريان الرئوي ويمنع 
ارتداد الدم من الشرايين : 


جز ئى الخباثة semimalignant‏ 
ورم جز ئى الخباثة semimalignant tumour‏ 
تعويض شبه دائم semi - permanet restoration‏ 


نصف نفوذ » نصف راشح semi - permeable‏ 
مصطلح يطلق بشكل عام على الأغشية التي تسمح بمرور 
بعض الحزيئات وتمنع جزيئات الأخرى . 
غشاء نصف نفوذ semi- permeable membrane‏ 
خليطة صب من 
معدن شبه ثمين - خليطة 


semi- precious metal casting alloy =‏ 
white gold casting alloy‏ 
صب من الذهب الأبيض 
خليطة تحتوي على الفضة » والبلاديوم » والذهب أو 
البلاتين » كمية الذهب والبلاتين فيها تكون أقل من 75/ » 
ويستخدم كبديل رخيص عن الخلائط الحتوية على نسبة 
عالية من الذهب في تصنيع الأجهزة التعويضية السنية . 
شبه محكم : نصف محكم 
سنادة شبه محكمة = semi- precision rest = mill - in rest‏ 


مهماز 


semi - precision 


تماثر أكريليكى يحدث بدون حرارة . التسمية الشائعة له هى 
الأكريل البارد . 


راتين ذاتى التصلب = self- curing resin = activated resin‏ 
راتين ناشط = راتين ذاتى البلمرة autopolymer resin =  -‏ = 
و وذ 


راتين بارد التصلب = راتين سريع = cold- curing resin‏ 
التصلب 
راتين يمكن بلمرته بواسطة منشط وحافز بدون استخدام 


حرارة خارجية . انظر راتين ٠. (Resin)‏ 


quick- cure resin 


self - hardening material مادة ذاتية التصلب‎ 
self- limiting محددذاتياً‎ 


متعلق بمرض يستمر لفترة محدودة من الزمن ثم يزول بتأثير 
من نفس الخصائص المميزة له وليس بسبب تأثيرات 
خارجة: 

تكاثر ذاتي » تضاعف ذاتي 


التشوية الذاتي 


self - multiplication 


self - mutilation 


دبابيس ذاتية الانفصال self- shearing pins‏ 
انظردبوس (2ذ©) . 
سلك ذاتى التعديل self-straightening wire‏ 


٠‏ سلك دقيق من الفولاذ الصامد لطبيقة تقويمية يلتف على 
القوس الشفوية بشكل قوس سلكية دقيقة منفصلة لرد 
الأسنان القاطعة . 1 

دبابيس ذاتية القستن » دباييس 

ذاتية اللولبية 
انظردبوس (0ذ©) . 
دبوس ذاتي التسنين 
دبوس مسان يثبت داخل حفرة أسطوانية في عاج السن 
لزيادة تبت حشوة في السن ؛ 1 
سرج » حفرة بشكل السَرجٌ 
(فى قياسات الجمجمة) : علامة لقياس الجمجمة توجد فى 
بر ع الل« العقاب لأمامنة علي اتصيوزة الجاع انظر 
قياسات الر أس (Cephalometrics)‏ . 
خط السرج التركي والنقطة الأنفية Sella - Nasion = S-N‏ 
( في تقويم الأسنان) : خط سيفالوميتري دليلي يصل مركز 
السرج التركي بالنقطة الأنفية . 
نقطة السرج . النقطة السرجية 
السرج التركي » مركز السرج التركي 
1- انخفاض على الجزء الداخلي للسطح العلوي للعظم 
الوتدي يكون الحفرة النخامية . 
2- علامة لقياس الجمجمة يرمز لها بالرمز "5" في مركز 


self-threaded pins 


self - threading pin 


sella = S 


sella point 


sella turcica = sella= S 
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sensory function الوظيفة الحسية‎ 
sensory nerve عصب حسى‎ 


عضت وارد نل الات اة (الأحسامن تالم أز 
اللمس أو الحرارة) من الأطراف إلى الحبل الشوكي والدماغ . 
جذر عصبى حس sensory root‏ 
و 9 


فصل 2 يُفرّق separate‏ 
قصل » تفريق › عرز ل » عازل separating‏ 


separating band = 


شريط فصل » شريط فاصل 
separating strip‏ 
شريط ساحل يستعمل في توسيع المسافة بين السطوح 
الملاصقة . 
وسط فاصل » وسط عازل 
1- أي طلاء يغطي السطح وتستخدم لمنع التصاق السطح مع 
سطح آخر . 
2-مادة تطلى بها الطبعات عادة لتسهيل إزالة قالب الجبس 
من الطبعة بعد صبه وتصلبه . 
أي طلاء يوضع على سطح جبس باريس أو أي مادة تمنع 
طبقة أخرى من الجبس أو مادة أخرى من اللتصاق بالأولى . 
مادة تستخدم لمنع التصاق سطح بسطح آخر مثل قالب من 
جبس باريس مع مادة الطبع ؛ مثل : محلول الصابون أو 
الجليسرول أوا لمستحضرات العديدة الأخرى . 
شريط الققصل » شريط  separating strip = abrasive strip‏ 
فاصل = شريط ساحل » شريط سحل 
شريط من المعدن يغطي أحد سطحيه مادة ساحلة يستخدم 
لتوسيع المسافة بين أسطح الأسنان المتجاورة : 
ورنيش الفصل . ورنيش عازل 
أي طلاء يستخدم لتغطية القوالب الجبسية لمنع التصاق 
جبس آخر على أسطحها . 
سلك فاصل » سلك الفصل 
سلك نحاسي لين يوضع أحياناً بين الأسنان لفصلها عن 
بعضها قبل وضع الأطواق التقويعية . 
فصل » تفريق » انفصال 
(في تقويم الأسنان) : أسلوب يستخدم لخلق مسافة صغيرة 
بين الأسطح الملاصقة لتسهيل انطباق أو إلصاق الأطواق 
التقويية . 
قصل الأسنان 
تبعيد الأسنان عن بعضها بواسطة الأجهزة الفاصلة أو 
الأوتاد . 
فاصل »مُباعد مفرق » فاصلة 


separating medium 


separating varnish 


separating wire 


separation 


separation, teeth 


separator 


امتداد معدني صلب لبدلة سنية جزئية ثابتة أو بدلة سنية 
نزوعة » ينطبق داخل تحضير خَسُوة مصبوبة في السن . ˆ 
العضلات الشوكية النصفية 
انظ رجدول العضلات (esاMugsc)‏ . 
العضلة الشوكية النصفية 
للرأس 
عضلة تبسط الرأس . 
العضلة الشوكية النصفية 
للركبة 
عضلة تبسط العمود الفقري وتديره : 
العضلة الشوكية النصفية للرقبة 
نصف شفاف 
شيوخة » شيخوخة »هرم » كبر السن 
شيوخة السن . شيخوخة السن › 
هرم سني 
التغيرات التي تحدث في الفم والأسنان نتيجة كبر السن أو 


semispinalis muscles 


semispinalis capitis muscle 


semispinalis cervicis muscle 


semispinalis coli muscle 
semitransparent 
senescence = ageing 


senescence, dental 


مسن هر مم » شيخ senescent‏ 
شيخوخى »هر می senile‏ 


متعلق بكبر السن أو التقدم في العمر . 
ضمور شيخوخي » ضمور هرمي 

تسوس سني يحدث في عمر متقدم » يتميزعادة بتكوين 

حفرة في أوحول الطبقة الملاطية وأسطح الجذر . 

انظر تسو س سني (8ع اھ (Dental‏ . 
تقران شيخوخي . تَقَرن هرمي 


senile atrophy 


senile dental caries 


senile keratosis 


ذهان شيخوخى senile psychosis‏ 
شيخوخة › کرات احرف senility‏ 
إحساس › حس sensation‏ 
أعضاء الحو اس sense organs‏ 
تافنق خسن sensitive‏ 
حساسية » ا sensitivity‏ 


الحساسية للمنبهات . 
حساسية دوائية » تحسس دوائى 
تحسيس » استحساس 

جعل خلية أو مجموعة من الخلايا حساسة لمادة معينة 

بتعريضها لرابط معين . 
52 يا 


sensitivity, drug 


sensitization 


sensory 
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الشريان الحاجزى 
يغذي الغشاء اللخاطي الأنفي . انظر جدول الشرايين 
(Arteries)‏ « خلفى حاجز ي .(Septalis posterior)‏ 


عكلم اجری > جاجز ون المي 


septal artery 


septal bone = 


interalveolar septum 


عضر وف حاجز ي septal cartilage‏ 
غضروف يوجد في الحاجز الأنفي ويقسم الأنف إلى تجويفين 
ا 

حيز حاجز ي septal space‏ 

محوجز »ذو حجب حح septate‏ 

إنتانى septic‏ 
متحلق بالفونة أو تاع فن العقونة أو التق 

خر اج عفن septic abscess‏ 

septicaemia = septicemia إنتان دموي‎ 


حالة عامة تنتج عن تكاثر كائنات دقيقة وذيفاناتها في الدم 

کانت HS‏ التسمم الدموي (Blood poisoning)‏ + العلاج 

يكون بتعاطى المضادات الحيوية. 
متعلق بالإنتان الدموي 


septicaemic 


إنتان دموي septicemia = septicaemia‏ 
عدوى عامة تتميز بوجود كائنات دقيقة وذيفاناتها فى مجرى 
الدم . ۰ 

حويجز » حاجز صغير septulum‏ 

حاجز » حجاب . فاصل » فاصلة septum‏ 


1 جزء من النتوء السنخى المتواجد بين الأسنان . 

2- حاجز رقيق بين كتلتين من النسيج الرخو أو تجويفين . 

3- فاصل » بين تجويفي الأنف . 
حاجز سنخی › حاجز دردی = 
الحاجز بين السنخي 
حاجز بي الحاجز بين الأسنان septum, dental‏ 


septum, alveolar = 


interalveolar septum 


septum, enamel =enamel cord الحاجز المينائي - حبل مينائي‎ 


septum, gingival حاجز لثوى‎ 
septum, gum = gingival septum حاجزلثوى‎ 


الحاجزبين الأسناخ 
الجزء من النتوء السنخي بين سنخين لسنين متجاورتين أو 
الفاصل بين سنخين متجاورين ٠‏ 
الحاجز بين interalveolar septum‏ = 
الأسنان - الحاجز بين السنخي 


septum, interalveolar 


septum, interdental 


أي شي ء يستخدم للفصل بين شيئين . 

1-(في تقويم الأسنان) : أداة تستخدم لفصل الأسنان 
لتحضيرها قبل عملية وضع الأطواق التقويمية »وتكون 
عادة مادة مطاطية أو لوب معدنى صغير مبعد يفصل بين 
الأسنان بحيث يمكن تمرير الأطواق التقويمية بين الأسنان 
بحرية في منطقة تلاصق الأسنان . 

2-(في طب الأسنان) : أداة لتبعيد الأسنان المتجاورة بقوة : 
تسبل یر ای ی بين 
مشجاورتين بالقوة »وبذلك توفر مسافة بين الأستان 
للفحص أو الحشو أو التلميع أو للنفوذ إلى منطقة التماس . 
من أنواع الفواصل : فاصل بيري )4140۲صSe )Perry’s‏ » 
فاصل ترو (5603158]05 106'5) » فاصل فيرير )۴۲٣۵۲۶‏ 
(312107مء5 » فاصل وا ليم (Williams separator)‏ . 


فاصل فيرير separator, Ferrier’s‏ 
فاصل بيري separator, Perry’s‏ 
فاصل الأسنان separator,teeth‏ 


فاصل ترو separator, True’s‏ 
فاصل وليم 
إنتان » تفسخ 
إنتان 
تسمّم نتيجة لامتصاص نوا التعمّن . 
وجود كائنات دقيقة ممرضة أو سمومها في الدم أو الأنسجة 


separator, William’s 
sepedon = sepsis 


sepsis = sepedon 


الأخرى 
إنتان بؤري sepsis, focal‏ 
عفونة موضعية يمكن أن تن تنتشر لتسبب مرضاً عاماً با لجسم . 
إنتان فموي sepsis, oral‏ 


عفونة في الفم تؤدي إلى فرط نشاط جرثومي قد يؤثر على 
الصحة العامة للجسم . 
غلاف تتن = جذر ظهاري لهرتفغ 


sepsis- sheath = 


Herwig’s epithelial root 


علامة إنتانية sepsis- sign‏ 
دلالات إيجابية على مرض أو حالة مرضية » ينبغي تقييمها 
للوصول إلى تشخيص دقيق . 

خو اجو حت > فواصل septa‏ 
جمع حاجز (Septum)‏ . 

حواجز بين الحذور septa, interradicular‏ 

حاجزي 1 حجابى septal‏ 
متعلق بالحاجز (Septum)‏ 5 


خر اج حاجزي › حر اج حجابي septal abscess‏ 


خراج يتكون على السطح الجانبي لجذر السن . 
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قطعة من العظم المتنخر منفصلة عن العظم السليم . 
قطعة من العظم ميتة بسبب فقد التغذية الدموية ومنفصلة عن 
العظم الحي . 
عظم ميت انفصل عن العظم الحي . 

ملقط الوشيظة المتنخرة » ملقط الوشيظة 5معع101 sequestrum‏ 
جفت ذو أسنان صغيرة قوية يستعمل لاقتلاع شظايا العظم 
الحادة المتموتة من الأنسجة المحيطة . 

سلسلي » متسلسل » متتابع » دوري serial‏ 

تلع متتابع قلع متسلسل serial extraction‏ 
(في تقويم الأسنان) برنامج للقلع الانتقائي للأسنان الأولية 
أحياناً الأسنان الدائمة لمدة ممتدة من الزمن لتخفيف ازدحام 
الأسنان المتبقية ولتسريع أوإبطاء بزوغ الأسنان الدائمة . 
يتفاوت رمن وتتالى القلع بحسب العمر السني » والعمر 
الهيكلى »والفك »والجنس ومدى شدة سوء الإطباق أو 
الجميع معا . معظم عمليات القلع المتنابع يجب أن تتبعها 


معالحة تقويمية شاملة . 
متتالية » سلسلة » مده بعة » متسلسلة series‏ 
(سابقة) مَصل sero-‏ 
سابقة تعنى مَصل (Serum)‏ . 
مصلی seromucous es‏ 
غدة seromucous gland E e‏ 
مَصلى زلیلی serosynovial‏ 
1- مَصسْلي (متعلق أو ممائل للمصل) serous‏ 


2 - منتج للمصل » مولد اكصل 
جوف 1 


serous Cavity 


serous cell خليةمَصلية‎ 
serous gland غدةمَصلية‎ 


serous membrane 
serous secrtion إفراز مل‎ 
جات قليل و ا أشانا براسظة العدة الك‎ 
. بمعدل انسياب سريع » غني بإنزيم الأميلاز (ءكهالإمتة)‎ 


تعاب مَصلى 


serous saliva 


تطعيم باللقاح و اكصل serovaccination‏ 
ساع serpiginous‏ 
قر حة ساعية serpiginous ulcer‏ 


قرخة تواضل اشبارا فی اتناه كابت ينما كلنقم بالاتجاة 
الآخر. ١‏ 
sS‏ 
منشاري محوّز 
ذو حواف مسنئنة مكل المنشار : 


serrate = serrated 


serrated 


الحاجز العظمي بين سنخين متجاورين أو العظم السنخي بين 
جذور الأسنان . 
حاجز بين العضلات 
الحاجز بين الجذري « حاجز بين |—È>ذأgرinterradicular septum,‏ 
الحاجز العظمى بين جذور السن متعددة الجذور . 
حاجز بين البطينات ١‏ 
حاجز داخل السنخ 
الحاجز العظمي ضمن سنخ السن . 
الاجر الك الكمودى التوسط م اة تفل به 
غات انان الداخلية . 
حاجز أنفى . وترة الف 
الوتيرة اة »الحاجز الأنفي العظمي septum nasi osseum‏ 


septum, intermuscular 


septum, interventricular 


septum, intra - alveolar 


septum, lingual 


septum, nasal = septum nasi 


حاجز أو لی septum primum‏ 

septum secundum حاجز ا‎ 

حاجز معترض . حاجز مnتڪعرض septum tranSVerSU¬‏ 

عقبول sequel = sequela‏ 
حالة مرضية ناتجة عن مرض سابق . 

sequela = sequel عقبو ل‎ 


جمعها عواقب » نتائج » توابع (Sequelae)‏ . 
الحالة الناجمة عن المرض » سواء كانت نتيجة مباشرة أو غير 
مباشرة . 
نتائج » توابع »عواقب . ملاحق » عقابيل 
استعمال متعاقب » متوالية الاستعمال 
استعمال متتال » استعمال متتابع ؛الاستعمال المتتالي 
جموعة الأدواتٌ المستخدمة فى المداخلة السنية بواسطة 
طبيب الأسنان . انظر ترتيب E‏ متتال (Order of use)‏ 5 
1 - تعاقبی » تسلسلى 
فك ا اقب أو النتائج »أي الحالة الناجمة عن المرض . 
واو 
وشيظ »يحتجز 
ا لجزء الميت من العظم والمنفصل عن الجزء الحي . 
توشظ » الحجاز »احتجاز 
انفصال العظم المتموت عن العظم الحي . 
استئصال الوشيظ 
إزالة العظم المتشظي جراحياً . 
استئصال الوشيظ . قّطع الشظية 


sequelae 


sequence of use 


sequential 


sequester = sequestrum 


sequestration 


sequestrectomy = sequestrotomy 


sequestrotomy 


sequestrum = sequester 


ورم عديم العئق »ورم بلاعثق »ورم لاطيء sessile tumour‏ 
1- شتل » رتل » طاقم » منزعة » ينضد » بر صف set‏ 
2 - يجبر » تجبير » يتجمد » يتصلب 

يتصلب كمافي الأملغم أو الإسمنت أو الشمع أو مواد 


الطبع . 


3- مجموعة 
رتل الأسنان الأمامية set, anterior teeth‏ 
رتل الأسنان الخلفية set, posterior teeth‏ 


setiform = bristle - shaped 


هلي الشكل 
يشبه الشعر القاسي الصلب . 


أسنان هلبية الشكل setiform teeth‏ 
أسنان دقيقة متراصة كما في بعض أنواع الأسماك . 
1 ند setting‏ 
وجات 
ا ا ا ا 
توسيع تثبيتي 2 57 تصلبى setting SARÎ‏ 


ازدياد بعدي أي زيادة فى الحجم المصاحب لصب المادة » 


مثل جبس باريس والجبس السني وجبس الأمثلة والمسحوق 
الكاسى للصّب السنى » عادة تكون كمية التمدد من 0.08./ 


إلى 0.5/ . 
اي الحبس setting of plaster‏ 
عملية الحو setting process‏ 
تفاعل التصلّب setting reaction‏ 
مؤخر التصليب 3 كابح التصلب setting retarder‏ 
زمن التصلب setting time‏ 


الفترة الزمنية بين بدء ومزج المادة وحدوث القصأّب . 
تنضيد الأسنان = بدلة سنية تجريبية  set - up = trial denture‏ 
1-عملية تنضيد الأسنان الصناعية على قاعدة الشمع من 
أجل تجربة البدلة السنية في فم المريض . 
2-عملية تقويمية تنم في ا مختبر حيث تقطع الأسنان من نموذج 
الدراسة ثم يعاد تنضيدها أو ترتيبها بالشكل النهائي 
المطلوب باستخدام الشمع . 
3-النموذج المنضد التجريبي + الذي يستخدم في التشخيص 
ووضع خطة العلاج أو تصنيع الأجهزة المثبتة » مصطلح لم 
يعد مستعملا وقد حل محله مصطلح بدلة سنية تجريبية 
(Trial denture)‏ . 
غوذج جريبي تشخيصي 
العصب القحفي السابع 
انظر العصب الوجهي (Facial nerve)‏ . 


set - up, diagnostic 


seventh cranial nerve 


تشرشر serration‏ 
1- ذو أسنان كالمنشار . 
2- ثلمة كالموجودة بين سنين من أسنان المنشار أو صف من 
الثلمات . 
غدد سيريس = غدد لثوية Serres’glands = gingival glands‏ 
تة إلى | 1 .ر .أ سرس « A.E.R.A. sees‏ « 
1868-6 » فيزيولوجى فرنسی . 
كتل لؤلؤية من الخلايا الظهارية توجد على لغة الأطفال 
حديثى الولادة . 
مشر شر serrulate = serrate‏ 
serum‏ 
سائل رائق بلون العنبر » يحصل عليه بفصل العناصر الصلبة 
في الدم مثل الخلايا الدموية والفيبرين » ويمكن الحصول عليه 
من الإنسان أو الحيوانات سليمة المناعة واستخدامه في الوقاية 
أو للعلاج من الأمراض 1 
التهاب الكبد اكصّلي 
نوع من التهاب الكبد ينتج عند العدوى بفيروس التهاب 
الكبد 8 » وينتشر بواسطة نقل الدم أو الأدوات الملوثة 
وخصوصاً الحقن » مشابه للالتهاب الكبدي المعدي الحاد » و 
لكنه قد يكون مميتاً في شكله الحاد . انظر الالتهاب الكبدي 
١ . (Hepatitis)‏ 
معالجة مَصلية 


. - 


جي 
حصاة م مصلية = قلح نحت اللثوي 


serum hepatitis 


serum therapy 
serumal = seruminal 
serumal calculus = 
subgingival calculus 
مصطلح قديم حل محله مصطاح القلح تحت اللثوي‎ 
. (Subgingival calculus) 
اللثوي‎ 


خدمة » مساعدة » فائدة 


seruminal calculus = serumal 
calculus = subgingival calculus 
service 
service, denture خدمة تعويضية‎ 
معالجة المريض الأدرد وتزويده ببدلة سنية ومراقبته بعد‎ 


التعويض وإصلاح أي خلل محتمل . 


(سابقة) واحد ونصف (لانينية) - sesqui‏ 
سابقة تعني واحد ونصف أو نسبة اثنين إلى ثلاثة . 

ساعة و شت (لاتينية) sesquihora‏ 

عديم الساق »عدیم العثق » لاطئ sessile‏ 


مصطلح وصفي يتضمن الانصال العريض المباشر بالقاعدة ؛ 
ذو قاعدة عريضة بعكس الاتصال الرفيع بالقاعدة أو المعنّق 
(Pedunculated)‏ 
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2- عق الأداة 
1- جزء رفيع من أداة يدوية يصل النصلة مع الساعد أو 
المقبض ؛ جزء من الآداة يصل الساعد أو المقبض مع النصلة 
العاملة أو الرس العامل ؛ القسم المستدق الواصل بين 
المقبض والرأس . 
2- الجزء غير القاطع للمثقب . 
علق الآداة » ساق الأداة = shank of an instrument‏ 


instrument shank 


الجزء الأسطواني الذي يصل المقبض مع النصلة أو الرأس . 


شكل shape‏ 
حاد» قاطع sharp‏ 
نصلة حادة sharp blade‏ 
أداة حادة sharp instrument‏ 
sharpening EE‏ 
زيادة حدة الأداة وقابليتها للقطع . 
ألياف شاربى sharpey’s fibres‏ 
و . شاربي » لإءمتقط1//.5 » 1880-1802 » مشرح 
ي 
1- لييفات كولاجينية من النسيج الضام بين العظم 
والسمحاق . 


2- (في طب الأسنان) : أجزاء من الليفات الكولاجينية 
للرباط حول السني المنطمرة في العظم السنخي أو في ملاط 
السن ؛ الأجزاء من الألياف الرئيسية للرباط حول السنى 
العم ةف ملاظ الخدووالعل الك اباط وان 
تساهم في تثبيت السن . 

الأدرات الحادة 

مصطلح يستخدم لوصف الأغراض الحادة أو المستدقة » 

والتي قد تخترق الجلد أو مخاطية الفم ويجب رميها أو 

طرحها في وعاء أو صندوق الأغراض الحادة . 


sharps 


shave 
shaving 
فشارة » رقاقة‎ -2 
Shea- Anthony’s antral balloon = = بالون الغار لشياانتونى‎ 
sinus balloon بالون جیبی‎ 
قوةالقصّءقوةالقطع‎ 
أقصى جهد يمكن أن يقاومه غرض قبل أن ينكسر » حينما‎ 
. تطبق عليه القوة القاطعة‎ 
7 


قوة القص . القوة القاصة . القوة القاطعة 


shear strength 


shearing 


shearing force 


جنس sex‏ 
لهر مونات الجنسية sex hormons‏ 
الأعضاء الجنسية , الأعضاء التناسلية sex organs‏ 
سداسي 2 بعتو دكل ستة أيام sextan‏ 


سدس = جزء » قطعة 
واحد من الأجزاء الستة المتساوية التي تنقسم إليها الأفواس 
والمعايرة ؛ قطعة أو جزء (Segment)‏ . 


sextant = segment 


ذاش اسلاسة sextants‏ 
تقسيم الأسنان إلى ستة أجزاء : الجزء العلوي الأيمن » والجزء 
العلوي الأمامي » والجزء العلوي الأيسر » والجزء السفلى 
الأمن » والجزء السفلى الأمامى » والجزء السفلى الأيسر . 

3 و 1 1 

جنسى » شقى » تناسلى sexual‏ 

[مختصر] بعد الفلم عن المنبع = 
بعد الفلم عن البق رة film distance = focus - to - film‏ 


SED = source - )0 - 


distance (FFD) 
(Focus- to - film distance) الفلم عن البؤرة‎ rs انظر‎ 
. (FFD) 
shade درجة اللون‎ 


دليل الألوان 
دليل لاختبار لون الحشوات التجميليةأو التيجان الخزفية ؛ 
عبارة عن حامل لنماذج للأسنان ذات حجم متساو » 
تتدرج ألوانها وتستخدم للمقارتة مع لون الأسنان الطبيعية 
للمريض » واختيار لون الأسنان الصناعية للبدلة السنية » أو 
لون التيجان .أو الحشوات . 1 
انتقاء درجة اللون = انتقاء لون السن 


shade guide 


shade selection =‏ 
tooth color selection‏ 
تحديد لون السن الصناعية أو مجموعة الأسنان الصناعية 


1- ظل » خيال » شبح shadow‏ 
2- صورة 
مقبض »عمو د “جع »جدل shaft‏ 


الجزء من الأداة الذي يمسك باليد . 


shaft of an instrument = 


مقبض الأداة (جدل الأداة) » 


instrument shaft = handle مسك الأداة‎ 

ضحل » رقيق shallow‏ 
ضئيل العمق » قليل العمق . 

حفر ةسنية ضحلة » تجويف ضحل shallow cavity‏ 

1- ساق » عنيق shank‏ 
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shell teeth أسنان صدفية‎ 

شيلاك > صمغ اللاك shellac‏ 
محلول اللاك فى الكحول . 

shellac base قاعدة شيلاكية‎ 


بعض المواد الراتينية التي تستخدم في تحضير طوابع الطبعة 
والصفائح القاعدية لتسجيل العضة » انظر قاعدة البدلة 
السنية (Denture base)‏ . 
شيلاك راتيني » لك راتيني 
مادة تستعمل في صناعة الورنيش . انظر ورنيش (طقتصعه؟) . 


shellac, resinous 


حاجز » ساتر ›واقی shield‏ 
انظر . . حاجز فموي (Oral screen)‏ . 

واقية العينين shield, eye‏ 
حجاب واق » ساترواق »درع shielding‏ 
بمنع أويقلل مرور الأشعّة أو الأشعاع . 

1 دور ان shift‏ 
2- يتغير 2 يتبدل 

3- تبدل 


4 - انحراف » انزياح 
تغيرالوضعية . انظر حركة بينيت (]100161061 (Benne(t’s‏ . 
زيحان الوصل اللثوى السنى shift, dentogingival junction‏ 
عدوى فيروسية للجهاز العصبي » تسبب التهابا في العقدة 
العصبية الحسية للأعصاب القحفية أو عقد الجذر الخلفى 
للأعصاب الشوكية . أعراضه قريبة جداً من أعراض الإصابة 
بفیروس جدري الماء . 
تدأخل » تراکب 
في أسلوب رص وتكثيف رقائق الذهب » ترص رقائق 
الذهب في طبقات » طبقة فوق أخرى » بحيث ينطبق السطح 
السفلي للطبقة العلوية بإحكام مع السطح العلوي للطبقة 
السفلية . 


hingles = herpes zoster 


shingling = overlapping 


ماه 


صدمة 
قصور أو هبوط حاد في الدورة الدموية » يتميز بهبوط مفاجى 
في ضغط الدم » ونبض سريع وضعيف » وشحوب وبرودة 
الجلد مع تعرق » وتنفس ضحل ؛ إذا لم تعالج الحالة »تؤدي 
إلى نقص الأكسجين فى الأنسجة وفقدان سوائل الأنسجة مما 
يزيد في سوء الحالة بحيث تصبح مميتة . 


shock 


صدمة تآقية shock, anaphylactic‏ 
تفاعل شديد ناج عن حقن بروتين لمريض حساس لهذا 
البروتين . 


إجهاد القص 
مقّص . مقراض »قاطع 
قاطع | لعظم » مقراض العظم 


مقّص الصفائح » مقراض الصفائح 


shearing stress 
shears 
shears, bone 


plate shears 


غمد »غلاف »كيس sheath‏ 
(في التشريح) : طبقة من النسيج الضام تغلّف الشرايين 
والعضلات والأعصاب . 


(في طب الأسنان) : وصلة ثابتة لحم بالطوق التقويمي 
الأقواس اللسانية . .إلخ . 


غمد السباتى sheath, carotid‏ 
الغلاف الذي يغلف الشريان السباتي المشترك » والوريد 


غلاف عاجى . غمد عاجى = 
غمد نيومان . غلاف نيومان 
غمد الميناء » غلاف الميناء 
عمد الجذر sheath, epithelial root = Hertwig’s sheath‏ 
الظهاري » غلاف الجذر الظهاري = غمد هرتفيغ 
امتداد الظهارة المينائية الداخلية والخارجية عند الحافة السفلية 
شكل الجذر . 
غمدالجذر = غمد sheath, root = epithelial root sheath‏ 
الجذر الظهاري 
غشاء يحيط بجذر السن أثناء تطوره . 
غمد هیر تفیج (غمد الجلّر) sheath of Hertwig = Hertwig’s‏ 


sheath, dentinal = 
Neumann’s sheath 


sheath, enamel 


sheath = epithelial root sheath الجذر الظهارى‎ 
sheath of Neuman = Neuman’s sheath غمدنيومان‎ 
shedding تبديل » تغيير‎ 


مصطلح يستخدم للدلالة على امتصاص الجذور » الذي 
يؤدي إلى فقد الأسنان اللبنية . 
لَعَان , بريق= بريق السطح 
رف شدقي »نتوء شدقي shelf, buccal‏ 
العمر الزمني > زمن الحفظ . عمرالتخزين shelf life‏ 
الفترة الزمنية التى يمكن أن يحتفظ بها بالمادة دون أن تتحذّل . 
الفترة الزمنية لحفظ المادة أو الدواء أو تخزينها بدون أن تتحلل 
صدفةءقشرة shell‏ 
تناخ قفري جاجع جعي 
تاج مضتو من قشزة معفائية رقيقة » يشل لينطيق :على فاج 
لسن طبيعية » يسمى أيضاً تاج قبعي (508010م8©) . 


sheen = surface luster 


shell crown = cap crown 
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المصبوبة أو الحشوة المصبوبة المغطية أو التاج . الجزء من 
تحضير التاج المتكون من التقاء الجدار المحوري والجدار اللثوي 
بزاوية قائمة » ويبرز جانبياً بالسن ليستخدم كخط إنهاء 
(أحياناً قد يضاف إليه شطب إضافي) . 


فل كحي 


shoulder crown 


تاج قاعدته تشكل لترتكز على الجذر الحضر بدون طوق 


تحضير كتفي 


shoulder preparation 


رف أو كتف يقطع حول عق السن أو حول جزء منه » ليتوفر 
ثخانة كافية من الخزف لاستناد تاج جاكيت خزفي . وليوفر 
ثخانة كافية وقوة للخزف بما يسمح بتلوين مقبول . 


مُشذب الكتف 


shoulder trimmer 


أداة يدوية ذات نصل رفيع مسان تستخدم لشطب الكتف 


ال حضّر وجعله ناعم السطح . ٠‏ 


- 


تَقَلْصٍ »انکماش »انقباض 
لعن ا 


انكماش الصب 


shrinkage 


shrinkage, casting 


حدوث انكماش أو تعّير في الحجم عندما يتَصِلُّبٍ المعدن 


المنصهر بعد صبه في القالب . 


س ل 


تقلص تَصلبي » انكماش صي 


الكمافن عند الاب : 
انكماش خطي » تقلص طولي 
انكماش موضعي 
انكماش بالبلمرة 


انكماش عند تشكيل المركب . 


انكماش حراري 
انكماش حجمي 
التهاب غار الفك العلوي »› 
التهاب جيب هيمور 
نقرس الفك 
ألم في عظم الفك . 
التهاب غارالجيب الفكي 
(سابقة) لُعاب » غدة لُعابية 
غدة أعابية 
التهاب الغدة اللُعابية 
تورم الغدة اللُعابية 


shrinkage , curing 


shrinkage , linear 
shrinkage, localized 


shrinkage, polymerization 


shrinkage , thermal 
shrinkage , volume 


siagontritis = siagonantritis 


siagonagra 


siagonantritis 

slal-, 51910 - 

sialaden 

sialadenitis= sialoadenitis 


sialadenoncus 


ملعب 2 مدر للُعاب » منشط اللاب sialagogue = sialogogue‏ 


مادة أو عقار مسيل للّعاب . 
قلة التُعاب 


قصور في كمية اللُعاب المفرز . 


sialaporia 


صدمة متأخر 5 »صدمة آجلة shock, delayed‏ 
صدمة تحدث أحياناً بعد فترة من حدوث الإصابة . 

صدمة كهربائية 
صدمة يسببها دخول تيار كهربي خلال الجسم ١‏ 

صدمة نزفية 

صدمة تالية للحراحة »› 

صدمة ما بعد المعالحة 
صدمة أولية = صدمة shock, primary = vasovagal shock‏ 


shock, electric 


shock, hemorrhagic 


shock, post - operative 


وعائية مبهمة 
تحدث عند الإحساس بألم أو خوف أو رؤية كريهة أو 
بغيضة . يجب وضع المريض في وضع منبطح ووجهه إلى 
أسفل » وفك الملابس الضيقة مع توفير تيار من الهواء . إذا 
استمرت الحالة يجب نقل المريض إلى المستشفى . 

صدمة جراحية shock, surgical‏ 
صدمة نتيجة للنزف أو فقد السوائل النسيجية » كما في 
الحروق . 

1 - واق » وقائي » حام 

2 - تغطية للوقاية والدعم 
تغليف على سبيل الوقاية أو التقوية لحدبات ضعيفة في السن 
ا ده ذه ةلياه ادن المي 0 


shoeing 


مقياس التحمّل ذو السناد الداعم shore durometer‏ 
مقياس المتانة الداعم 

أداة تستخدم في قياس صلابة السطح لمادة متوسطة الليونة 
مثل البلاستيك . 

جهاز اختبار الصلادة ذو الداعم shore hardness test‏ 
رأس مثلم معدني مثبت بوب يوضع مقابل المادة ويقاس 
عمق اختراقه للمادة . 

short قصير‎ 

مخروط قصير short cone‏ 
أداة تصوير شعاعي بحيث يكون بعد الفلم البؤري 8 
بوصات . 


التصوير الشعاعي بالمخروط القصير short - cone radiography‏ 
أسلوت تويز شعاعى » يزود فيه جهاز الأشعة السينية 


أقصر واد وي 
قصر shortness‏ 
قصر الأسنان shortness, teeth‏ 
کتف › منکب shoulder‏ 


جزء من تحضير السن (عادة يكون في الجذر) يبرز جانبياً » 
قد يشطب أو لايشطب » ويستخدم كخط إنهاء للحشوة 
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التحقق والفحص الشعاعي لنسيج ووظيفة الغدد اللُعابية بعد 
إدخال مادة ظليلة على الأشعة داخل الأفنية اللُعابية وأسناخ 
الغدة اللعابية . 
اک اولان 
SE E‏ 
حصةة لُعابية 
بنية بلورية أو متعددة البلورات من أملاح الكالسيوم المركزة 
داخل الغدة اللعابية أو أقنيتها . 
حصة القناة تحت الفك 
السفلى 
تحص عابي » تشكل الحصى اللُعابية 
تكون الحصى النُعابي في الغدة اللُعابية أو الأقنية اللعابية . 


sialoid 


sialolith = salivary calculus 


sialolith, submandibular duct 


sialolithiasis 


استخرا اج الحصاة اللعابية sialolithotomy‏ 
الإزالة الجراحية للحصاة اللعابية . 

مَبحث اللعاب » علم دراسة اللغاب 512101087 

ہہ بر 0 1 

ورم لعابى sialoma‏ 
ورم الغدة اللعابية . 

حؤل الغدة اللُعابية sialometaplasia‏ 


حؤول تنخرى للغدة اللُعابية sialometaplasia, necrotizing‏ 
تنخر الحنك الرخو والحنك الصلب مع تموت الخلايا اخاطية 
فى الغدد اللُعابية » وحلول خلايا ظهارية حرشفية محلها . 


sialon = saliva لعاب »ريق‎ 

تورم الغدة اللعابية sialoncus‏ 
ورم الغدة تحت اللسانية بسبب أو نتيجة لانسّداد القناة 
اللعابية . 

بَلْعَمة الُعاب »قرط بلع اللُعاب sialophagia‏ 


إلعاب » سيلان اللعاب « = sialorrhoea = hypersalivation‏ 
فرط إفراز اللعاب 
الانسياب المفرط لتُعاب لاإرادياً فى حالات متعددة مثل : 
الالتهاب الحاد للفم » التخلف العقلي » التسمم بالزئبق » 
الحمل » التسنين » إدمان الكحول » أو سوء التغذية » أو 
بسبب بعض الأدوية . 
احتباس التُعاب ٠‏ تثبيط اللعاب 
تشخيص لعابى » مبحث علامات اللعاب sialosemeiology‏ 
التمتخيص بواسطة الاتباز الكرساى رغ اللّعاب.. 
إلعاب , سيلان التُعاب - فرط مه 
إفراز اللعاب 
ورم ثنائي الجانب غيرالتهابي ناكس في الغدة النكفية » 
يتطور إلى نسيج شحمي ؛ يشاهد في حالات سوء التغذية › 
والاضطراب الهرموني » والكحولية المزمنة » وتليف الكبد 


salivation = ptyalism 


sialoschesis 


sialosis = hypersalivation 


توسع القناة sialectasia = sialectasis = sialoangiectasis‏ 
اللعابية » توسّع المسال اللُعابي 
تو سع القناة اللعابية sialectasis‏ 
قىءلعابی sialemesis‏ 
ا الف sialic = sialine‏ 
تعلق باللعاب وتر 
حمض السياليك sialic acid‏ 
إلعاب sialism = sialismus = salivation‏ 
إلعاب sialismus = sialism = ptyalism = salivation‏ 
التهاب الغدة اللعابية sialitis = sialadenitis‏ 
(سابقة) لُعاب sialo-‏ 
استئصال الغدة اللُعابية sialoadenectomy‏ 
التهاب الغدة اللعابية sialoadenitis = sialadenitis = sialitis‏ 
بضع الغدة اللعابية sialoadenotomy‏ 
توسع الأفنية اللعابية » تمدد الأقنية اللعابية sialoangiectasis‏ 


التهاب الأقنية اللُعابية « التهاب sialoangitis = sialoangiitijs‏ 

الأوعية اللعابية 

ورم الغدة اللّعابية » قيلة الغدة اللعابية 
ورم أو كيس بالغدة اللّعابية . 


sialocele 


التهاب الأفنية اللعابية sialodochitis = sialoductitis‏ 
ر أب الأفنية اللعابية sialodochoplasty‏ 
أسلوب جراحي لترميم عيب في قناة الغدة اللعابية . 
التهاب الأقنية اللعابية = sialoductitis = sialodochitis‏ 
sialoductilitis = sialoangiitis‏ 
مكون اللعاب »مولد اللعاب = sialogenous‏ 
منشط اللعاب sialogenic‏ 
انظر ات مكثر اللعاب (Salivatory)‏ . 
مدر اكنات sialogogic = sialagogic‏ 
ملعب »مدر الُعاب 2 silogogue = sialagogue‏ 
منشط اللُعاب 


مادة أو عقار يحفز انسياب اللُعاب . 


صورة القناة اللُعابية > صورة sialogram = sialograph‏ 


شعاعية للقناة اللعابية 
يقة لالتقاط صورة للغدد والأقنية اللعابية 3 
صورة القناة اللعابية sialograph = sialogram‏ 


صورة شعاعية للأقنية وأسناخ الغدد اللّعابية بعد حقنها بمادة 
ظليلة على الأشعة . تستخدم لتحديد وجود حصاة في الغدة 
أو القناة اللعابية . 


تصوير القناة اللعابية » تصوير اللعابيات sialography‏ 
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الثلمة السينية = َة sigmoid notch = mandibular notch‏ 
الفك السفلى 

تة ذات حافة هلالية على الخافة العلوية للشعبة الضاعنة 
للفك السفلي تقع بين اللقمة والنتوء المنقاري لمق أنضاً 
ثلمة الفك السفلى (Mandibular notch)‏ . 

الجيب السيني 
جيب وريدي متصل با جيب ال مستعرض ويصرف في الوريد 
الوداجى الباطن . انظر جدول الأوردة (وصله7؟) » مدخل 
الجيب السيتى(قناء010صروةة (Sinus‏ . 

غلامة »إشارة »مؤش ر مرضي 
شذوذ يميز مرضاً معا ويلت الانتباه إليه » مثل ارتفاع في 
درجة الحرارة » أو تعرق أو شحوب غير طبيعي أوامتقاع 
اللون . 

توقيع » إمضاء » دلالة » إشارة 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية لتوضيح طريقة تعاطي 
الدواء واختصارها (©51) . 

اعتداد » أهمية »دلالة 


sigmoid sinus 


sign = signe 


signature = sig. 


significance 
معتد » يعتد به‎ 
(سابقة) سيليكون‎ 
silica = silicon dioxide سيليكا » فلز الصوان = ثاني أكسيد‎ 
السيليكون‎ 
مادة طبيعية توجد فى ثلاثة أشكال : كوارتز (512ة0©) » أو‎ 
. أو إيريدايميت (عانمز80)‎ » OAS كريستوباليت‎ 
سيليكا مُنصهرة‎ 
تستخدم بشكل واسع في طب الأسنان وفي الإسمنت كمادة‎ 
. مقاومة للحرارة وفى المواد الكاسية‎ 
00 مُلام السيليكا‎ 
. نوع هلامي من السيليكا شديد الامتصاص‎ 
سيليكات » ملح حمض الساليسيليك‎ 
هلام حمض السيلسيك المتكون من تفاعل السيليكون‎ 
وحامض الفوسفوريك ويستخدم كحشوة تجميلية . متوفر‎ 
بشكل سائل ومسحوق ؛ تختلف محتوياته بین مصنع وآخر‎ 
: ولكن محتوياته بحسب النسبة الوزنية هي‎ 


significant 


silic-, silico- 


silica, fused 


silica gel 


silicate 


أكسيد السيليكون 38/ حمض الفسفات 42/ 
فسفات الألومنيوم 10/ 


فسفات الزنك 2/40 


أكسيد الالومنيوم 30/ 
فسفات الكالسيوم 8/ 
فلوريد الكالسيوم 24/ 





ضيق قناةاللعاب sialostenosis‏ 

ناسور لعابى » محقنة لعابية sialosyrinx‏ 
لنزح أو رحض القنوات اللعابية : 

لُعابى » إلعابى . تَلَعْبِى 512101 
تلق باللعاب أويتميز به . 

تلعب لاإرادي » إلعاب sialozemia‏ 


فرط انسياب أو إفراز اللعاب وعدم القدرة على التحكّم به » 
وسيلانه المستمر ٠.‏ 
متلازمة الحفاف (متلازمة شوجرن الأولية) 


(primar söjgren syndrome) 


sicca syndrome 


منجلى 


5 


sickle 
يستخدم لوصف أداة ذات نصل منحن خطافي‎ 
sickle cell anaemia = sicklemia فقر الدم المنجلي‎ 
مرض دموي وراثي يصيب الزنوج السود » يتصف بكون‎ 
خلايا الدم الحمراء هلالية الشكل وغير قادرة على نقل‎ 
الأكسجين . ينبغي الإلمام بالمعلومات الوافية عن الحالة قبل‎ 
. التخدير‎ 
. (Scaler) انظرمقلح‎ 1 


sickle scaler 


داء » مرض »اعتلال » سقم sickness‏ 
جانب » جنب side‏ 
جانب موازن side, balancing‏ 
أفرع جانبية side, branches‏ 
جانب مقابل side, contralteral‏ 
تاثير جانبى side- effect‏ 
تأثير غير التأثير المتوقع من التفاعل الطبيعي للدواء : 
جانب غير عامل side, non- working‏ 
جانب عامل side, working‏ 
ناقص الحديد »قليل الحديد sideropenic‏ 
عسر البلع الناجم عن = sideropenic dysphagia‏ 


قلة الحديد- متلازمة بلامر فنسون plummer-vinson’s‏ 
syndrom‏ 

تظهير الفلم بالمشاهدة sight development‏ 
أسلوبٌ غير دقيق لتظهير الأفلام الشعاعية » حيث يراقب 
الفلم أثناء وجوده في المظهر بالنظر على فترات في ظروف 
ضوئية آمثة . 

سينى » سينى الشكل sigmoid‏ 

9 ية حرف 9 أو , 
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ا silk‏ 
رباط حريري silk ligature‏ 
خيط حريري غير قابل للامتصاص يستعمل في خياطة 

الجروح : 
فضة . لُجين 
١‏ معدن نفيس أبيض » عدده الذري 47 والوزن الذري 

٠» 8‏ لين ويمزج كمية صغيرة من النحاس لزيادة تحمله 

أو متانته وقوته . تذاب الفضة في حمض النيتريك وتستخدم 
بشكل واسع لإنتاج هاليدات الفضة المستخدمة في مستحلب 
الصور الفوتوغرافية . وتمزج عادة بكميات صغيرة من 
الزنك والنحاس والرصاص وتستخدم بكثرة كعنصر في 
الأملغم الحشوة السنية وفي كثير من الأدوية وخاصة 

اللطهرات القابكية: 

تستعمل نترات الفضة (62]6انم 911961) أيضاً خارجياً كمطهر 

وقابض وخصوصا في الؤقانة من اتاب للتجمة الطفولي:: 

ر ا كر لي عر :شاط ارتكار اش الأقسةة 

وتستعمل هاليدات الفضة (11065قط 51176) في أفلام 
الأشعة » وتستعمل بيكرات الفضة (Silver picarate)‏ (أملاح 

الفضة المؤينة) في علاج داء المشعرات (Trichomoniasis)‏ 

وفي علاج داء المبيضات (Moniliasis)‏ المهبلي : 
خليطة فضية » سبيكة الفضة 
ملغم فضي 

حل ال واه و لان رى الراك 

تستعمل فى طب الأسنان لحشو الحفرة المحضرة فى 

السن اماج (Amalgam)‏ . : 


silver =Ag 


silver alloy 


silver amalgam 


رؤوس الفضة الذروية silver apical tips‏ 
رؤوس من الفذ لفضة : تستخدم لس الثقبة الذروية للجذر . 
بروميد الفضة silver bromide‏ 


بلورات حساسة للأشعة تستخدم في الطبقة الحساسة من 


الفلم . 
خليطة تحتوي على الفضة 
خليطة تتكون من 95/ فضة و 5/ نحاس . تستخدم أساساً 


في تصنيع الجبائر السنية المصبوبة في الحالات الجراحية . 


silver containing alloy 


silver cone = silver point مخروط فضى‎ 
. قنوات الجذر‎ 
silver cone method يقة المخروط الفضة‎ 


أسلوب أو طريقة لحشو قنوات جذر السن باستعمال قمع 
فضة مسبق الانطباق يس قمة قناة الجذر وملا أية قناة أخرى 
إضافية بالكوتابركا أو المعجون الساد . 


هذه المادة حلت محلها حشوة الراتين اركب (Composite‏ 
(0ذوع: على نطاق واسع : 
ملاط سيليكاتي 
إشمنت يشعمل لی مزج من مسحوق سليكات 
الألومونيوم الزجاجي المحتوى على الفلوريد وحمض 
الأورثوفوسفوريك ؛ من الضروري وضع طبقة مبطنة غير 
و اا لب شو يعن عدر عيب ا 
العا تفاع تفاب سهت + اص اعمال اة 
السيليكات نادراً في هذه الأيام . 
إسمنت السيليكات silicate dental cement = silicate cement‏ 
السنى = إسمنت السيليكات 
سمي ملت ضا وقغافا ول في القا د الأزل لسو 
الأسنان الأمامية. ومثل الكثير من أنواع الإسمنت السني 
الأخرى يحضر بمزج سائل مع مسحوق . ١‏ 
ات اليل كرا جم ارجف ال اا 
بواسطة انصهار أكسيدات الكالسيوم والسيليكون 
والألومنيوم وعناصر أخرى مع الفلوريد المسيل . السائل هو 
محلول حمض الفوسفوريك المتعادل . 
كربيد السيليكون 
مسحوق ساحل مندمج في مادة الكاربورندوم . 
ثانى أكسيد السيليكون 
ا سيليكا (110ض5) . 
سيليكون 
1- مادة لدنة تركيبها الأساسى هو السيليكون . 
رفي طب الأليداة) تم كمركي طم إحدى 
تجموعات الركيات افر الى شك ا هزم 
ا الويف کار تنما عدا ميل علن 
الجلد أو الزجاج أو ا معدن . 
السيليكون المطاطي 
انظر مادة الطبع 50-6 (Impression‏ . 
زيت السيليكون » شّحم السيليكون 
مزلّق يحتوي السيليكون ويستخدم مكان الزيت المعدني أو 
الزيت النباتي . 
ماده الست الط 
انظر مادة الطبع (Impression material)‏ . 
ملاط سيليكوفسفاتي 
اسمنت سيليكات يحتوي على اكسيد الزنك ويستخدم في 
ارات ولاق ا هوات ولان واللسور رعا 
الا 


silicate cement 


50 


silicon carbide 


silicon dioxide 


silicone 


silicone elastomer 


silicone grease 


silicone impression mateial 


silico- phosphate cement 
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قمةالرأس »يافوخ › در وة الرأس . sinciput = bregma‏ 


الناصية 

مقر د » وحید single‏ 
مخروط مفرد single cone‏ 
وحيدالحدبة single cusp‏ 


ذو نهاية واحدة » ذو نهاية مفردة » وحيد الطرف single - end‏ 
أداة يدوية ذات طرف واحد 
فلم مفرد 


انظر فلم در وى (Periapical film)‏ . 


single - ended instrument 


single film 


single rooted وحيد الجذر‎ 
single tooth restoration = STR حشوة السن المفردة‎ 
singulorum = sing. ( کل (لاتينية‎ 


تستعمل في كتابة الوصفة الطبية » واختصارها (ع«1؟) . 


sino-, sinu- (سابقة) جيب‎ 


سابقة تعنى جيب (Sinus)‏ . 
صورة ات sinogram = sinograph‏ 
تصوير الجيب sinography‏ 
تصليب » ترسيب » تلبيد » ملبد sintering‏ 


لدرجة حرارة أقل مباشرة من نقطة الانصهار . 


التهاب الحيب sinuitis = sinusitis‏ 
بضع الجيب »شق الحيب sinuotomy‏ 
جیب sinus‏ 


1- تجويف أو فجوة . 
2- مجرى للدم الوريدي » خصوصاً في الجمجمة . 
3 تجويف هوائي » خصوصأً التجويف الذي يتصل 
بالأئف . 
4- مر مرضي مبطن بنسيج حبيبي » يوصل من التجويف 
الصدري إلى السطح الخارجي للجسم . 
(في طب الأسنان) : تجويف مرضي يتكون حول سن غير 
حية أو بسبب عدوى ذروية في السن . 1 
جيب هوائي » جيب الهواء 
بالون جَيبي 
أداة لدنة أو أداة مطاطية مثل البالون » يمكن أن تتمدد إما 
بالهواء أو بالسائل تستخدم لدعم الكسور المنخفضة بالعظم 
الوجني أو الفك العلوي أو كليهما معاً .انظربالون 
Ballo‏ 
رضح الجيب الضغطي 
الجيب الكهفي 


sinus, air 


sinus balloon 


sinus barotrauma 


sinus, cavernous = 5111115 5 


هاليد الفضة › ملح هالوجينى silver halide‏ 
للم الشعاعي . 

نترات الفضة 
مادة بلورية ذات خواص مختّرة ومطهرة وحارقة » كانت في 
السابق تستعمل نقية أو كمحلول نشادري ولكن استعمالها 
أصبح نادراً الآن »وحينما تختزل بزيت القرنفل تنتج 
ترسبات سوداء ؛ عقار کاو يستعمل لوقف نزف قليل من 
النسيج الرخو . 

رأس الفضة - قميعة فضية 
بمرافقة الساد لسَّدَ الثقبة الذروية وحشو قناة الجذر . تصنع 


silver nitrate 


silver point = silver cone 


بتدرج حجمي يتوافق مع حجم موسعة القناة وحجم مبرد 


القناة . 
مسحوق الفضة silver powder‏ 
لحام الفضة silver solder‏ 


(أحد المعادلات : فضة 60 جزء والنحاس 30 جزء » والزنك 
0 أجزاء) » تنصهر عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة 
انصهار المعدن المراد لحامه . 


صباغ فضي »تلون بالفضة silver stain‏ 
ملغم الفضة والقصدير silver tin amalgam‏ 
وتد فضى silver wedge‏ 
مَظهر تم » شكل فضى silverish appearance‏ 
حتتحيط simple‏ 
حفرة سنية بسيطة simple cavity‏ 


حفرة تشمل فقط سطحاً واحداً من تاج السن التشريحي . 

کسر بسيط = كسر مقفل simple fracture = closed fracture‏ 
کو و کی اکر مجان عر م ی تو رن 
العظم الجلد .قارنمع الكسر مضاعف (Compound‏ 
fracture)‏ . انظر كسر (Fracture)‏ . 


جيبة دوا اعم السن البسيطة simple periodontal pocket‏ 
انظر الجيب ب ل السنى (Periodontal pocket)‏ . 
إجراء بسيط simple procedure‏ 


التهاب الفم البسيط 
التهاب بسيط للغشاء الخاطي الفموي » يتظاهر باحمرار» 
وتورم وزيادة الخاط . يسمى أيضاً التهاب الفم النزلي 
(Catarrhal stomatitis)‏ . 


هامی 


simple stomatitis 


sincipital 
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اتصال ناسوري بين تجويفين أو بين تجويف والسطح 
الخارجي ؛ يكون عادة غير مبطن بالنسيج الظهاري . في 
طب الأسنان : مجرى غير مبطن بالنسيج الظهاري يصل بين 
خراج ذروي مزمن وسطح ظهاري (الجلد أو مخاطية الفم) . 
قد ينفتح الجرى داخل الفم أو خارج الفم ويخرج القيح من 
خلاله . وقد يختفي أو يظهر على فترات بين المراحل 
النشطة . تختفى القنوات الجيبية عادة بعد معالجة العامل 
السب عن طريق المخالجحة اللبية . 

sinus, venous = 5111115 5 


جيب وريدي 


انظر مدخل جيب (512115) : 


جيبى sinusal‏ 
متعلق با جیب (قتاطة5) . 
التهاب الجيوب » التهاب الجيب الفكى العلوي sinusitis‏ 


التهاب الغشاء ال خاطي المبطن للجيب » الفكي العلوي غالباً . 
يحدث الالتهاب الحاد أو المزمن للجيب E‏ الجرائيم أو 
الحساسية . قد يؤدي تصريف المواد المنتنة من الجيب إلى 
التهاب الأسناخ الرئوية . التهاب اجيب العلوي قد يسبب 
الشعور بالألّم في الأسنان المجاورة . 


شبه ا جیب » جيبانى » شبه جيبى sinusoid‏ 
بضع اليب sinusotomy‏ 


الفتح الجراحي في التجويف الجيبي . 
حامل سيكثلاند لشريط Siqveland’s matrix band holder‏ 


المسندة 
انظر شريط المسندة Matrix band)‏ . 
شر اب sirup = syrup‏ 
دواء على هيئة شراب . 
موضع 2 مُوقع »مقر site‏ 


النظام العالمي دعأتنصد 0 SI units = systeme international‏ 
للوحدات 
نظام عالمي للوحدات متفق عليه يستخدم في الأغراض 
العلمية . مكون من سبع وحدات رئيسية ووحدتين 
العصين ال السا 
انظر عصب (Abducens nerve) a‏ . 
رحى السنة السادسة » الرحى الأولى الدائمة six- year molar‏ 
الضرتن الطاحن الأول الدائم (first permanent tooth)‏ 
الذي يبزغ مابين السنة الخامسة والسادسة . 
حجم size‏ 


Sjögren’s syndrome متلازمة شوجرن‎ 


sixth cranial nerve 


جيب الأم الحافية = sinus,dura mater‏ 

sinus durae matris 

اجيب الغربالى sinus, ethmoidal‏ 
حه الفجرات العف ات اا يبعا رال ةت 
العظم الغربالي الذي يفتح في التجويف الأنفي . 

الجيب الوجهي 

اجيب الجبهى : 
عوجر كن الع ليون » يختلفان في الحجم من 


جمجمة لأخرى » ويوجدان فوق جذر الأنف . 


sinus, facial 


sinus, frontal = sinus frontalis 


sinus, lateral جيب جانبى‎ 
sinus lifting رفع قاع الجيب الفكى‎ 
sinus, maxillary = antrum of Highmor جيب الفك‎ 


العلوي = جوف هيمور » غار هيمور 
جيب هوائي كبير في الفك العلوي يتصل بالفتحة الوسطى 
للأئف » يسمى أيضاً غار الفك العلوي )Max¡]1۲y‏ 
antrum)‏ أو غار هيمور (Antrum of High mor)‏ . 


الجيب القذالى sinus, occipital = sinus occipitalis‏ 
اليب الفموى = حفير ةّ الفم sinus, oral = stomodeum‏ 
الابتدائية 


اليب الحتكي 
تجويف متفاوت في النتوء الحجاجي للعظم الحتكي » يفتح 
في اليب الوتدي أو ا جيب الغربالي الخلفي . 

sinus, 2001010 جیب ش12‎ a 
مجاور للأئف‎ 
أحد التجاويف الهوائية في عظام الجمجمة الوجهية » التي‎ 
تصل بالتجويف الأنفي » وتسمى حسب العظام الموجودة‎ 
. فيها‎ 
» مصطلح عام يشمل جيب الفك العلوي » والجيب الغربالي‎ 
وا جيب الجبهي » وا جيب الوكّدي الموجودين في منطقة‎ 
£ الرأس والو‎ 


sinus, palatine 


sinus, sagittal = sinus sagittalis حيتت سهمى‎ 
sinus, sphenoidal = sinus sphenoidalis اليب الوتدى‎ 


تجويف متفاوت الحجم في جسم العظم الوتدي فوق البلعوم 

الأنفى والتجويف الأنفي ؛ وينقسم بواسطة حاجز عظمي 

إلى جيب أيمن وجيب أيسر . 

sinus, spheno parietal = sinus جيب وتدي جدار ي‎ 
sphenoparietalis 

sinus, straight جيب مستقيم‎ 

مجرى اليب » قناة ا جيب 


sinus tract 
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معدنية خارجية أو أجهزة ذات لوالب » تستخدم بشكل 

خاص في الفم الأدرد . انظر أيضاً تثشبيت خارجي بوتّد 

. (External pin fixation) 
تثبيت هيكلي داخلي‎ 

في الجراحة : تقبيت العظم المكسور بشكل مباشر بالأسلاك 

باستخدام صفائح العظم » أو التثبيت بدبابيس نخاعية . 
سوء إطباق هيكلي 

سوء إطباق يتميز بشذوذ في الحجم أو الشكل أو الوضع 

للعظام القحفية الوجهية قد يترافق أو لايترافق مع سوء 

إطباق سنخي سني . 
سوء التوضّع الهيّكلي 
نموذج هيكلي > طرا ازهيكلي » مثال هيكلي skeletal pattern‏ 

العلاقة بين القواعد السنية في المستوى السهمي » والمستوى 

العمودي » والمستوى المستعرض . 
التثبيت الهيكلى بواسطة الوتد 

انظر شيت (60 81341 : 
النظام الهيكلي » الجملة الهيكلية . الجهاز 

الهبكلي 

مجموعة أعضاء الجسم التي تشتمل على العظام والمفاصل 

والعضللات 

المسؤولة عن الحركة . 


skeletal fixation, internal 


skeletal malocclusion 


skeletal malposition 


skeletal pin fixation 


skeletal system 


(سابقة) هيكل 2 هيكل عظمي - skeleto‏ 
متعلق بالهيكل العظمي . 
هيكل 2 هيكل عظمي skeleton‏ 


الإطار العظمي للجسم » وهو الهيكل الداعم للجسم ؛ 
يتكون من 206 عظام تحمي الأنسجة الرقيقة » وتوفر مرتكزاً 
للعضلات » وتسمح بحركة الجسم » وتستخدم كأكبر 
مخزون للدم » ولإنتاج الكريات الدم الحمر ؛ اليكل 
العظمي يقُسم إلى ميكل محوري ويشمل 74 عظماً . 
الهويكل العظمي من الآدمة المتوسطة ويتطور من العلامة 
الأولية البدئية لتكاثر الخلايا الهيكلية » وينمو ويهاجر إلى 
مختلف مناطق الجسم لتكون الغشاء الهيكلي ثم تنتشر فيه 
مراكز التكلّس لتشكل الهيكل العظمي . 

الأنواع الأربعة من العظام المكونة للهيكل العظمي هي : 
العظام الطويلة (عدههط وها : وتشمل عظم العضد 
والزند » وعظم الفخذ » وعظم القصبة » وعظم الشظية 
وسلاميات الأصابع والقدم . 

العظام القصيرة(sعد0ط‏ 01 وتشمل :الرسغ وعظم 


نسبة إلى ه .س .س شوجرن »قبل 1899 ».11.5.0 
Sjögren‏ « أخصائى رمد سويدي . 
اضطراب مناعي يتصف بقصور الإقراز الدمعي والإفراز 
اللُعابي وإفراز الغدد الأخرى » وينتج عن ذلك جفاف الفم 
والعينين والأغشية الخاطية الأخرى ؛ تصيب الأعراض فى 
المقام الأول النساءاللاتي تزيد أعمارهن عن 40 سنة . في 
بعض الأشخاص تصاب الأعين أو الفم فقط » بينما في 
آخرين يمكن أن يتأثر أي جهاز في الجسم . 
ضمور الغدد الدمعية يمكن أن يؤدي إلى جفاف القرنية 
والملتحمة مع تلف الأنسجة 2 ضمور الغدد اللُعابية يؤدي 
إلى أمراض سنية واضطراب التذوق والشم ؛ حينما تصاب 
الرئتين » يزيد الجفاف قابلية الإصابة بالتهاب الرئة والعدوى 
التنفسية الأخرى . متلازمة شوجرن عادة يصاحبها ظاهرة 
رينو )Raynauds phenomen07(‏ . والتهاب المفصل 
الروماتويدي (Rheumatiod arthritis)‏ و الورم الليفي 
يشمل العلاج استخدام الدموع الصناعية والعدسات 
اللاصقة اللينة التي تكون مبللة باستمرار » وشرب السوائل 
بكقرة لع جقاف الثم » وتحاشي تعاطي الأدوية التي تطرد 
سوائل الجسم . انظر متلازمة جفاف العين علإء yاD)‏ 
(©1012هتزة .جفاف القرنية والملتحمة المتقرن 0أهإءK)‏ 
conjunctiva sicca)‏ . 
متلازمة تتميزبقصور الإفراز الدمعي » والإفراز اللُعابي 
والغدد الأخرى » تسبب التهاب ارق ا 2 وانتفاخ 
أو ضمور الغدد اللُعابية » وجفاف الفم » والصوت الأجش . 
هيكلى skeletal‏ 
متعلق بالهيكل العظمى . انظر هيكل عظمى (51616100) . 
العمر الهيكلي= عمر العظم . 
عظم هيكلي 
التصنيف الهيكلى skeletal cassification of malocclusion‏ 
لسوء الإطباق ٠‏ 
انظر سوء إطباق (5100ا1[ءء0/1210). 
الجملة الهيكلية . الهيكل العظمى 
عضّة متصالبة هيكلية ۰ 
أية طريقة لتثبيت طرفي الكسر عن طريق أوتاد ولوالب 


skeletal age = bone age 


skeletal bone 


skeletal complex 
skeletal cross- bite 


skeletal fixation 


وطبائق . 
تثبيت هيكلى خارجى skeletal fixation, external‏ 


(في الجراحة) : طريقة لتثبيت طرفي العظم المكسور بدبابيس 
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کلب الجلد خطّاف الجلد skin hook‏ 

أداة جراحية ذات خطاف دقيق في أحد طرفيها » تستخدم 
/ للإمساك بالنسيج أثناء التشريح أو عملية الخياطة . 

خُطوط جلدية 
طيات أو تَغضنات جلدية تتكون استجابة للحركة العضلية 
العميقة ؛ شق جراحى لزيادة مجال الرؤية فى الساحة 
ا 1 1 

جمحمة (= قحف) skull‏ 
اليكل العظمي للوجه والدماغ ؛ اليكل الوجهي والهيكل 
القحفي » ويشمل العظام الآنية : 
القحف (دسائههت) : القذالى (لهاتمزءء0) (1) » والجبهى (1) 
(۴۵1) » والوتدي (Sphénoid)‏ (1) »والغر بالى )1( 
)Ethmoid)‏ » والجدار ي )Pariet21(‏ » و الغ ,2( 
١ . (Temporal)‏ 
عظام الوجه (ia1ءه۴)‏ : والفك سفلي (Mandible)‏ )1( « 
الميكعة (إعمصم۷) (1) »الفك العلوي (Maxilla)‏ )2( « 
الدمعى )Lacrima(‏ (2) » الوجنى (812122) (2) » الحتكى )2( 
(Palatine)‏ . الهيكل العظمي للرا ا 1 
بنية بشكل صندوق من العظم توجد أعلى العمود الشوكي » 
تحتوي الجمجمة وتحمي : الدماغ » والعينين » والأذنين » 
وتحمل الفك العلوي والفك السفلي المتصل بها . تشتمل 
على جزئين : القحف والجزء الوجهي . مختلف عظامها 
تتصل أطرافها بالدروز العظمية » التي تسمح بالنمو . تكسى 
بمجموعتين من العضلات ؛ العضلات المعبرة وعضلات 
المضغ المسؤولة عن المضغ . ومثل العظام الأخرى » تخزن 
الجمجمة الكالسيوم وتنتج خلايا الدم الحمراء داخل النخاع 
العظمى . 

غطاء الرأس . شبعة الرأس » قلنسوة الجمجمة 
1- نوع من حزام الرأس يستخدم كمرتكز لتثبيت كسور 

الفك في المعالحة التقويمية خارج الفّم . 


skin lines 


skull- cap 


2 القحف . 
أشعة للحمحمة skull radiograph‏ 
أشعة جانبية للجمحمة skull radiograph, lateral‏ 
لوح » شريحة » بلاطة slab‏ 


انظر لوحة ازج (Mixing slab)‏ . 
لوحة مرج الإسمنت الرجاجية 
لوحة ازج الرزجاجية 
لوح الزج 
تأخير التَصلّب . إبطاء التفاعل التصلّبى »› 


و 


إبطاء التصلب 


slab, glass cements 
slab, glas 
slab, mixing 


slaking 


العظام السطحة bon5(‏ /2121) : وتشمل العظم الجبهي 
والعظم الجداري للجمجمة والأضلاع وعظام الكتف . 
العظام غير التنظمة (وءدمط :هانع:ية) : وتشمل الفقرات › 
وعظام العجز » وعظام العصعص » وبعض عظام الجمجمة 
مثل العظم الوتدي والعظم الغربالي والفك السفلي . 
تحدث تغيرات في الهيكل العظمي خلال حياة الإنسان في 
عمليات متتالية من تكون العظم وامتصاص العظم . تكون 
نسبة تكون العظم أثناء فترة الطفولة والمراهقة أسرع من 
امتصاص العظم ؛ أما بين عمر 53 إلى 40 سنة امتصاص 
العظم أسرع من تكونه ؛ وفي السن المتقدم يزداد امتصاص 
العظم ويصبح العظم رقيقاً وهشاً وقليل الارتفاع . 
انظر عظم (©ده8) 
ميكل البدلة السنية 
نوع من البدلة السنية الجزئية يعتمد أساساً في ثباته على 
الأسنان المتبقية في القّم » وله وصلات ذات حجم صغير 
وقوة كافية » ويترك الغشاء المخاطي والحواف اللثوية دون 


skeleton, denture 


5 
(سابقة) الظل » ظلى skia-‏ 
سابقة تاطا SHO‏ 
صورة ا skiagram = skiagraph =roentgenogram‏ 
تصوير شعاعى » تصوير رونتجينى › = skiagraphy‏ 
تصوير ظَلى roentgenography‏ 
انزلاق » ينزلق skid‏ 


انحراف شاذ فى اتجاه الفك » حينما تنزلق الأسنان من نقطة 
التماس الأولية إلى أقصى تداخل للحدبات . 
جلد skin‏ 
الغطاء الخارجي للجسم » ويتكون من البشرة (الطبقة 
الخارجية) والأدمة (طبقة النسيج الضام الأعمق والأسمك) . 
جر عة جلدية - 0 عة دخول  skin dose = entrance dose‏ 
أنظر جرعة دخول (Entrance dose)‏ . 
ناسور جلدي 
عم جلدي 


زرع لجلد كامل الثخانة أو جلد جزئي الشخانة من جزء في 


skin fistula 


skin graft 


جسم مريض إلى جزء آخر لتفس ا مريض . 
ت جلدي 
ر أب الدهليز بطعم جلدي = = skin grafting vestibuloplasty‏ 
تطعيم ظهار ي أو تطعيم شدقي epithelial or buccal in lay‏ 
تعميق جراحي للميزاب يتبعه تطعيم بطعم ذي ثخانة جلدية 
جزئية لتغطية الجزء المكشوف من العظم , 


skin grafting 
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منحدرءميل »بلحدر slope‏ 
منحدر الحرف السفلى › 
منحدر الحيد السفلى 
e 4 5‏ 8 5-0 
مرتكز مشقق - وصلة 
احتكاكية = وصلة 
داخلية = وصلة ذات 
مر لاج وميزاب - وصلة parallel attachment = precision‏ 
متوازية = وصلَة محكمة 
والثابتة » تشتمل على فجوة معدنية وجزء ينطبق فيها 
بإحكام » تحضر الفجوة في تاج السن الداعمة ويتصل الجزء 
المنطبق داخل الفجوة بالجاسرة أو هيكل البدلة السنية . 
شق الحاصرة slot, bracket‏ 
الجزء من الحاصرة الذي يستقبل السلك القوسي » 
الحاصرة ثنائي الجانب مستطيل في مقطعه العرضي ٠»‏ يتوفر 
بأحجام 0.018 × 0.025 أو 0.022 × 0.028 بوصة » ويكون 
الحجم الأقصر إما شدقياً أو شفوياً . 
جزء تخشر » يتخشر » خشكريشة » قشرة اجرح 
أثلام تصريف » ميازيب تصريف . قناة تصريف 
أثلام تسمح بانسياب الطعام من الأسطح الأطباقية للأسنان 
و 5 
مستعلق »روبة 
مزيج متماسك يحتوي مواد صابة مذابة جزئياً في سائل . 
(في طب الأسنان) : مزيج من الان والماء يستخدم لإزالة 
اللويحة والفضلات الموجودة على تيجان الأسنان . 
المعي الدقيق 
م »وهی 
جدري 
حَمّى يصاحبها طفح » قد تسبب التهاب العضلة القلبية . 


smear 


slope, lower ridges 


slotted attachment = frictional 


attaclment = internal attachment = 


key and keyway attachment = 


attachment 


slough 


sluice ways 


slurry 


small intestine 


smallpox = variola 


لُطاخة » مسحة 
عينة للدراسة ال مجهرية تجهز ببسط مادة على شريحة زجاجية 
وصبغها قبل فحصها . 

زرع مسحي » استنبات الجراثيم 

طبقة لطاخية 
غشاء عضوي رقيق جداً ذو ثخانة 5 إلى 10 ميكرون من 
الفضلات العضوية تلتصق بعاج الحفرة ا حضرة في السن . 

خط الابتسام = خط الشفة العلو ي smile line = high lip line‏ 


smear culture بالتلطبخ‎ 


smear layer 


يقة لزج إسمنت فوسفات الزنك بشكل يؤدي إلى 

وي جم لوي تن 
في السائل لمدة دقيقتين قبل البدء زج بقية المسحوق والسائل 
معا . 

زرع مائل » مزرعة مائلة 
نموعلى سطح مائل للحصول على مساحة أوسع . 

ميل المستوى الإطباقي slant of occlusal plane‏ 
في طب الأسنان : قياس درجة اليل بالزاوية المتكونة بين 
امتداد المستوى الإطباقي ومستوى الحور الحجاجي . 


slant culture 


2 ع 
نوم » رقاد sleep‏ 
جلبة »غطاء محيط sleeve‏ 
محرى ذو شريحة slice channel‏ 


تحضير لحشوة مصبوبة ذات شريحة حيث يحضر السطح 
الملاصق بواسطة فرص وتتحقق زيادة التثبيت للحشوة 
المصبوبة بتحضير ميزاب على السطح الإطباقي . 
تحضير ذو شريحة slice preparation‏ 
عدر مويه لاد ga E a‏ 
ساحل مثبت في حامل الأقراص » من الجهة الإنسية أو الجهة 
الوحشية تاج السن . 
1 - شريحة رُجاجية slide‏ 
1- في الفحص الجهري : شريحة زجاجية توضع عليها 
العينات للفحص . 
2- شريحة الصور الفوتوغرافية للعرض 
2 - انزلاق » منزلق 
في مبحث الجهاز المضغي : حركة الفك الصغيرة التي تحدث 
من لحظة أول تلامس للأسنان إلى وقت وصول الفكين إلى 
وضع الإطباق المركزي . 
رأب الذقن الانزلاقي 2 
تقوم ذفني انزلاتي 
أسلوب جراحي لزيادة درجة البروز الذقني بواسطة فصل 
الحافة السفلية للفك السفلي وإعادة وضعها بشكل أكثر تقدماً 


sliding genioplasty 


للأمام 

خياطة معلقة sling suture‏ 
انظرخياطة أو درز (eںt؟)‏ . 

slit beam radiography تصوير شعاعي شفي‎ 


أسلوب شعاعي سني يقوم على تسديد شقي للأشعة بحيث 
تكون عمودية على الأقواس السنية أثناء التصوير الشعاعي » 
لإنتاج صورة بانورامية للفكين . 

slit tongue لسان مشقوق‎ 


انظر لسان مت متشعب أو لسان متفرع (Forked tongue)‏ . 
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صوديوم sodium‏ 
عنصر مَعدني قلوي أبيض فضي » رمزه الكيميائي ۸4 » 
يتأكسد بسرعة حينما يتعرض للهواء . 


كابريلات الصوديوم 
ملح الصوديوم لحمض الكبريليك » يستخدم أحياناً موضعياً 
في علاج الآفات الفطرية على أسطح النسيج . في مداواة 
الأسنان اللبية : يستعمل كابريلات الصوديوم مع البنسيلين 
)Penici11i«(‏ والبستيراسين (8201:3152) »والسترتبومايسين 
)Streptomycin(‏ في مَعجون مضاد حيوي متعدد واسع 
الطيف لتعقيم قنوات الجذر . 

كلوريد الصوديوم = ملح الطعام 

غسول القم بكلوريد الصو ديوم sodium chloride mouth wash‏ 
غسول ملحي للقّم يحتوي على ملعقة طعام من ملح المائدة 
في كأس ماء دافيء . 

فلوريد الصوديوم 
مسحوق أبيض رمزه الكيميائي ۸۴ . يستعمل للحصول 
على تركيز أيوني مناسب للفوريد في ماء الشرب » وهي 
العملية التي تسمى : قلورة الماء ؛ ويستعمل بشكل أقراص 
في المناطق التي لاتطبق فيها فلورة الماء أو بشكل محلول 
للتطبيق الموضعي للوقاية من تسوس الأسنان . 
يستعمل كمادة واقية من التسوس في ماء الشرب بتركيز جزء 
واحد في المليون » وتركيز 2/ في مَحلول مائي للتطبيق 
الموضعى على الأسنان » وبتر كيز 33/ فى الكاولين (صنامة؟1) 
ا (ycerinاG)‏ لإبطال 0000 العاج ١‏ 

مَعجون فلوريد الصوديوم 
مَعجون يحتوي على فلوريد الصوديوم » والكاولين » 
والجلسرين » والملونات . يطبق على المناطق الحساسة من 
الأسنان » مثل المناطق العنقية لتقليل الحساسية وزيادة صلابة 
ميناء السن . 

هيب وكلوريت الصوديوم 
مطهر ومزيل للروائح الكريهة وذو خاصية قوية للتبييض » 
يستعمل لتطهير الجروح (محلول داكن (Dakin’s solution‏ . 
فى طب الأسنان : يستعمل لغسل وتطهير قنوات الجذر أثناء 
تحضير قناة الجذر. 

محلول هيب وكلوريت 

الصوديوم 
محلول أصفر مخضر شفاف ذو رائحة كلورين قوية يحتوي 
على 5/ هيب وكلوريت الصوديوم . اكحلول شديد القلوية وله 
تأثير مذيب لأنسجة اللب وللفضلات العضوية . في علم 


sodium caprylate 


sodium chloride = salt 


sodium fluoride 


sodium fluoride paste 


sodium hypochlorite 


sodium hypochlorite solution 


المستوى الذي تغطي عنده الشفة الأسنان حينما يبتسم 
المريض . انظر خط الشفة العلوي (عمنا منا طعنة) . 

حَتك المدخنين = التقرن  smoker’s palate = leukokeratosis‏ 
الأبيض النيكوتينى للحَدّك 


nicotina palati 


لسان المدخنين = = smoker’s tongue = leukoplakia‏ 
الطلاء » الطلاوة = طار ة اللسان leukoplakia linguae‏ 
تدخين smoking‏ 
أملس ناعم smooth‏ 
شو كة ملْساء smooth broach‏ 
انظر إبرة (طعةه:8) . 
صاقلة ملساء smooth burnisher bur‏ 
عضلة ملْساء smooth muscle‏ 


عَضَلة مكونة من ألياف مغزلية غير مُخَطّْطَة ؛ عادة ما تكون 
العضلات اللاإرادية من هذا النوع . 
مسبار مستدير أملس 
إبرة قناة الجذر اكلساء . 


سطع ابلس 


smooth round probe 


smooth surface 


يعض »يطبق فكيه فجأة » صكة بحر كة مفاجئة snap‏ 
مستوى N[؟ SN plane‏ 


مستوى مستعرض خلال الجمجمة ممثل بخط يرسم على 
صورة شعاعية لجانب الجمجمة بين السرج التركي والنقطة 


ع 


الأنفية . 
عملية سنودن 
عملية لعلاج الأكياس الكبيرة في الفك العلوي بواسطة فتح 
الكيس داخل التجويف الأنفي وإزالة الحاجز بين الكيس 


Snawdon’s operation 


وجيب الفك العلوي . 
تلج snow‏ 
صابون soap‏ 
صابون مُطهر soap, antiseptic‏ 
صابون مبيد للجرا اثيم soap, germicidal‏ 


تكيّف اجتماعي 
سنخ . مُغرز» جوف » جیب 
تجويف في العظم السنخي لأحد الفكين » يستقر فيه جذر 

الستن :: 

سنخ جاف = ألم السنخ : 
حالة التهاب حاد حدران سنخ السن بعد القلع » قد ُسمى 
التهاب العظم السنخي المو ضعي ۷٥٥14۲‏ !هھ (Localized‏ 
osteitis)‏ . 


جيب السن . سنخ السن- السنخ  socket, tooth = alveolus‏ 


social adjustement 


socket 


socket, dry = alveolagia 
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نوع من الأشعة يتميز بموجة أطول نسبياً وأقل نفوذية (أشعة 
بيتا 183/5 4ط » وأشعة جاما 12/5 12ص )Ga‏ » بعكس الأشعة 


ذات الطول الموجى القصير . 
أسنان لينة soft teeth‏ 
نسيج رخو soft tissue‏ 
شمع لين soft wax‏ 
أشعة لينة soft X-rays‏ 
شعة ذات أطوال موجات طويلة وأقل طاقة وأقل نفوذية . 
1 -تلين softening‏ 
2- لِيْن 
حلالة sol‏ 
1- محلول غروي في حالته السائلة . 
ارال 
سی solar‏ 
ضفير هة ا solar plexus‏ 
مجموعة أعصاب . 
1- لحام solder‏ 
سبيكة قابلة للصهر من معادن تستعمل لتوصيل حَواف 
سطحين لقطعتين من المعدن . معدن ذو نقطة انصهار 
تنه تعمل ا اليكاد كي ان من م دی 


نقطة انصهار عالية » بانسياب اللحام المنصهر فوق وحول 
الجزئين المراد لحامهما ثم يتصلّب بعد أن يبرد . 


عملية وصل قطعتين من المعدن بواسطة خليطة معدنية 


خاصة . 
خليطة لحام »> سبيكة لحام solder alloy‏ 
لحام الذهب solder, gold‏ 
لحاميشكّل الذهب أحد مكوناته الأساسية » ويستعمل 
للحام الذهب . 
لحام صلب solder, hard‏ 
لحام ذو نقطة انصهار عالية يستعمل في لحام الفولاذ 
الصامد . 
وضلة لحام solder joint‏ 
لحام الفضة solder, silver‏ 
٠‏ لحام »تكون الفضة من مكوناته الأساسية » يستعمل للحام 
الفضة . 
لحام لين solder, soft‏ 


لحام ذو درجة حرارة إنصهار منخفضة لايستعمل في طب 
بالرصاص . 


مُداواة الأسنان اللبية : يستعمل فى غسل قنوات الجذر » 
اا ا اک 
بربورات الصوديوم 
مادة من مواد غسول القّم يحرر الأكسجين » وتمّنع نمو 
الكائنات اللاهوائية . الاسم التجاري هو بوكازان 
(Bocasan)‏ . بلورات بيضاء صلبة » عديمة الرائحة متوسطة 
الإذابة في الماء » تحرر الأوكسجين . في علم مداواة الأسنان 
اللبية تستعمل مع الماء أو مع سوب رأوكسول (01<«منءمن5) 


sodium perborate 


لتبييض الأسنان المتلونة . 
فسفات الصو ديوم = sodium phosphate = trisodium‏ 
أورثوفوسفات ثلاثي الصو ديوم orthophosphate‏ 
طر طرات الصو ديوم = sodium potassium tartrate‏ 


potassium sodium tartrate = 
Rochelle salt 
AEG LSE aa E 
ت الات راتخا بها فى ارا للق‎ 


البوتاسيوم 5 ملح روشيل 


الضاغطة . 
لين »رخو طّري .ناعم »رخو soft‏ 
ورم غدي لين متكلس soft and calcified adenoma‏ 
قاعدةرخوة soft base‏ 
ورم ملاطي لين soft cementoma‏ 
ورم لقي كين soft fibroma‏ 
فر شاة محرك سنى ناعمة soft lathe brush‏ 
مُبطن لين soft liner‏ 


مادة متماثرة لينة تطبخ على السطح الإطباقي للجهاز 
التعويضي للحد من رضح أو إصابة الأنسجة التي ينطبق 
عليها . تحتوي عادة على مطاط صناعي . 

الور م سني المنشأالمختلط ‏ “تمصسسة مله soft mixed‏ 
اللين 

الورّم السني المختلط اللين 

الحنك الرخو . شراع الحتك 
أقصى جزء خلفي من الحتك . حجاب متحرك من النسيج 
بمتد للأسفل وللخلف داخل البلعوم من الحافة الخلفية 
للحَنّك الرخو . يحتوي على طيّة من الغشاء ال خاطي تغلف 
التجوافيه e‏ و الا من الهو 
والأعصاب . أثناء البلع يرتفع ليغلق الجزء الأنفي من البلعوم 
عن الجزء الأسفل منه . تكون اللهاة معلقة بالحافة الحرة 
الخلفية من الحتك الرخو . 

إشعاع لين 


soft mixed odontoma 


soft palate 


soft radiation 
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الأشعة أو تأثيرات متراكمة لجرعة منخفضة من الأشعة لفترة 
من الزمن » مثل الحرق الإشعاعي »أو التهاب الجلد 
بالأشعة . 
أحد الأعصاب التي تغذي العضلات والأوتار والمفاصل 
والجلد والأغشية وا المصلية . 


خنع تن دن عكار 


somatic nerve 


somatic, psycho- 


(سابقة بقة) جَسّدي 2 بدني - somato‏ 
سابقة تعني جَسّد » جسم (إ0800) . 

دی تَفسى ٤‏ جَسّدي تفسی somatopsychic‏ 

0 قود يضي » مبحث التعود يض somatoprosthetics‏ 


الجسدي 
فن وعلم التعويض الصناعي للأعضاء الخارجية المفقودة أو 
المشوهة للجسم . 
تنمط جَسّدي somatotypy‏ 
أسلوب لوصف الجسم على أساس الصفات الطبيعية مثل 
عرض الوجه » والطول » والعمق . . انظر ظاهري البنية 
(Ectomorph)‏ « معتدل البنية (Mesomorph)‏ « باطني البنية 


. (Endomorph) 
sonic صو تی‎ 
sonic scaler مقلح ت تي‎ 
soor = thrush قلاع‎ 
sooth يهدئ »سکن »بلطف » يخفف‎ 
soothing 1-مهدئ الألم‎ 


2- مسکن ؛ مُلطف للام 
أضراس العقل 


sophronistae dentes 


د قديم للرحى الثالثة . 
منو م“ 7 قد 50201111 
عقار يحدث النو م 
محفز الامتصاص . مساعد الامتصاص sorbifacient‏ 
1- يسبب أو يعزز الامتصاص . 
TNE‏ 
ا طرامة sordes‏ 


المادة القذرة المتجمعة على الأسنان وبشكل خاص الرواسب 
البنية الداكنة المتكونة على الأسنان والشفاه واللسان أثناء 
الحمى المزمنة ذات الحرارة المنخفضة . 

2- قَضّلات الطعام 
(في طب الأسنان) : فَضّلات الطعام المتجمعة حول 
الأسنان . 


solder union 


اتحاد و 
م مد عي 


يلحم مب إلحام 
وصل جزئين من معدن ذي درجة حرارة انصهار عالية » 
بلواجعة اللدسات بحام بتر في لهل ,انها رجت نعم 


soldering 


على سطح القطعتين ليكون وصلة اللحام أو اتحاد اللحام . 
الإلحام soldering block‏ 
صت »> جامد solid‏ 
كيسة عظمية مفردة = كبس عظمى ذو - ا٤ر‏ عصوط solitary‏ 

كهف واحد . كيس عظمى ذو 1 unicameral bone cyst‏ 
تجويف واحد 1 

كيس داخل العظم » عادة بدون بطانة واضحة من النسيج 

الرخو . 
ورم الخلية البلازماوية النقيي solitary plasma cell myeloma‏ 

المنفرد 
ذوبانية » قابلية الذوبان » قابلية الانحلال solubility‏ 
مدى قابلية أي مادة للذوبان . 
مذاب »ذائبة soluble‏ 
قادر على الذوبان في سائل لتكوين محلول . 
أرضية »تعر »قاع solum‏ 
مذاب ءذائبة solute‏ 

مادة تذوب فى مذيب لتكون محلولاً . 
محلول »ذو ت solution‏ 

مزيج متجانس سائل من المواد . 
محلو ل كاشف » محلو ل الكشف solution, disclosing‏ 

مادة صابغة توضع على سطح السن في غسول للمّم » 

وتلقصع بالتويسة امار را غ غر را 

السن الطبيعية . 
محلول هارتمان solution, Hartman’s‏ 
محلول رینحر solution, Ringer’s‏ 
محلول التنقية solution, pickling‏ 
محلول ملحي solution, saline‏ 


محلو ل كلوريد الصو ديوم (Sodium chloride)‏ . 


مُذيب مُذوب »مادة حالة solvent‏ 
مادة لهاالقدرة على أن تذيب مادة أخرى »مثل 
الكلوروفورم (oroformاCh)‏ الذي يلي الكوتابركا . 
جسدي 2 جسماني بدني 
متحلق ا 
تانير جسدي somatic effect‏ 
تأثير الأشعة على خلايا الجسم » أما نتيجة لجرعة عالية من 


somatic 
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المنطقة بين الجدار العظمي لسنخ السن وقمة جذر السن ؛ 
وهو مكان حدوث الخراج الذروي . 
حيز شدقی = حيز المبوقة space, buccal = buccinator space‏ 
UN‏ 
طب الأسنان الفضائى 
رالا الت فة الك اة 
التجويف القّموي الذي تشغله البدلة السنية . 
الحيزالحر. 
المسافة الحرة = المسافة الفاصلة بين الإطباقية 
المسافة الصغيرة بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية » حينما 
يكون الفك السفلي في وضع الراحة . 
حیز بين الأقوا اس space, interarch‏ 
المسافة العمودية بين القوس السفلية والقوس العلوية (الحيد 
السنخي أو الحيد المتبقي) » حينما يكون الفك السفلي في 
وضع ا , 6 
الحيز بين الأسناخ 
المسافة بين الارتفاعين السنخيين . 
الحيّز بين الأسنان 
فراغ مثلث الشكل بين سنين متجاورتين » قاعدته باتجاه 
الخارج ا بين السنية . 
المسافة بين الكريوية . الحيز بين 
الكريات 
فراغات كبيرة توجد في العاج قرب من الملتقى العاجي 
المينائي » نتيجة لعدم اكتمال التمعدن . 
المسافة بين الإطباقية = الحيز بين 
السطوح الأطباقية 
المسافة بين القوسين السنيتين حينما يكون الفك السفلي في 
حالة استرخاء أو في وضع الراحة . 5 
حيز السنادة 
الخيز التلاصقى f‏ 
التلاصق = المسافة بين السنية 
ا لحيّز بين الجذور »المسافة بين 
الجذور 
المسافة بين جذور الأسنان متعددة الجذور . 


space dentistry 
space, denture 


space, freeway = interocclusal clearance 


space, interalveolar 


space, interdental 


space, interglobular 


space, interocclusal = 


interocclusal clearance 


space, interocclusal rest 
space, interproximal = 
interdental space 


space, interradicular 


مسافة جنو حية » حيز التفاوت space, leeway‏ 
انظر حيز نانس الجنوحية (Nance’s leeway space)‏ . 

مَفُدان الحين 
فقد المسافة في القوس السنية حينما تفقد السن نتيجة القلع أو 


الغياب الخلقى : 


space loss 


1 - تقرح مؤلم » قرحة مؤلمة 50 
2- ألم 
أية آفة با لحلد أو بالغشاء الخاطي . 
قّرحةآكلة - قارحة الفم »قلاع 
تَر حة الزكام = هربس شفوي « sore,cold = herpes labialis‏ 
هربس الشفة 
آفة حلاء بسيط » خصوصاً قريباً من الشفاة . 
قر حة البدلة السنية sore, denture‏ 
ترجه لدت بوإيطظة بدللؤسدة معلفلة ريسي الاتطباق : 
تقرح صلب » قرحة صلبة = قرحة » 
قرحة زهرية 


sore, canker = aphthae 


sore, hard = chancre 


التهاب الحلق sorethroat‏ 
التهاب البلعوم 
امتصاص › ف » امتزاز » عب sorption‏ 


ظاهرة الامتصاص والتشرب أو الحالة التى تحدث فيها 
الظاهرتان فى نفس الوقت . 
عملية سورن 
بشكل خاص حينما تكون اللثة الحفافية سليمة ولانؤدي إلى 
ناسور يتصل بالخراج ؛ يعمل قطع هلالي تحت منطقة الخراج 
في اللثة الملتصقة » مع الحافظة على الحافة اللثوية سليمة » 
ويرفع نسيج الشريحة لكشف منطقة الخراج لتجريفها وبعد 
ذلك تتم خياطة الجرح 
1-صوت sound‏ 


sorrin’s operation 


حامض sour‏ 
مصدر» منبع = بقعة بؤرية source = focal spot‏ 
(في طب الأسنان و تقويم الأسنان) : مصدر الأشعة السينية 
فى جهاز الأشعة أو جهاز أشعة قياسات الرأس 
ا ع بؤرية (5001 ۴1) » ھدف (Target)‏ . 
يعد ا عن المنبع source- to - film distance = SFD‏ 
انظر ب بعد الفلم 
مصدرالضوء 


6 0 فى 0 
ز »فرجة » مساحة » مسافة » فسحة space‏ 


عن البو رة (Focus-to- fim distance)‏ . 
source, light‏ 
حيز تشريحي » مسافة تشريحية 
ا بين البنى التشريحية (العظم 
والعضلات) تنتشر من خلالها العدوى . 
حيز قمي » الحيز القمي 


space, anatomic 


space, apical 
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قوس سلكية ملامسة للسطح اللساني لكل الأسنان وتثبت 
بأطواق على الأرحاء . يستخدم هذا الجهاز في المقام الأول 
في الفك السفلي 
صائن الحيز النزوع 
حافظة مسافة يمكن إزالتها أو رفعها من قم المريض لتنظيفها أو 
لني غرض آخر بواسطة المريض أو طبيب الأسنان أو كليهما 
معا . 
طلا التقطناء 
فرع من الطب يهتم أو يختص بتأثير الرحلات الفضائية 
ويدرس : فقد وزن الجسم » وأمراض الحركة » والنشاط 
الطبيعى المقيد . 
حيز التفاو ت بين الأسنان اللبنية 
والدائمة . حيز نانس الجنوحى 
الفرق بين المسافة التي يحتلها الناب والرحى اللبنيتين وتلك 
الى با لاب اند راان ی ناح معية من 
القوس السنية . 
تجاويف في العظم الإسفنجي مليئة بالخلايا الشحمية » 
والخلايا مكونة الدم » والخلايا الشبكية عظمية المنشأ . في 
الصور الشعاعية تكون هذه الفجوات النخاعية منفذة 
المسافة المضغية 
مستويات وجهية تتحدد بالعضلات المضغية : الماضغة 
والجناحية الوحشية والجناحية الإنسية والصدعية . 
الحيز البلعو مى الجانبى « space, parapharyngeal= lateral‏ 
المسافة نظير الل 1 كا البلعو pharyngeal space ın‏ 
الجانبية 
1 - مسافة وجهية تقع بين البلعوم والمسافة المضغية والمسافة 
تحت الفكية والمسافة النكفية . تُسمى أيضاً : مسافة بلعومية 
جانبية (Lateral pharyngeal space)‏ . 
2-المسافة المحصورة بين الفقرات العنقية والجدار الجانبى 
EEA‏ ۰ 
المسافة حول السنية . حيز داو عم السن space, periodontal‏ 
مصطلح إشعاعي للمنطقة المنفذة للأشعة بين املاط والعظم 
السنخى كما تشاهد فى الصورة الشعاعية . 
المسافة ا مية ا 2 الخيز space, pharyngomaxillary‏ 
البلعومي الفكي العلوي 
الحيز الأولي 
المسافة في القوس العلوية إلى الوحشي من الرباعية المؤقتة » 


space maintainer,removable 


space medicine 


space, Nance’s leeway 


space, marrow 


space, masticator 


space, primate 


صائن الحيز 
طبيقة سنية نزوعة أو ثابتة تملا فراغ السن أو الأسنان المفقودة 
لمنع الأسنان الأخرى من التحرك باتجاه الفراغ . 
(في تقويم الأسنان) : طبيقة تحافظ وتتحكم في طول القوس 
السنية بعد الفقد المبكر لسن أولية » عادة ما تكون الرحى 
الأولى اللبنية أوالرحى الثانية اللبنية » حتى تبزغ السن 
الدائمة . إما أن تكون طبيقة نزوعة أو طبيقة ثابتة نزوعة (أي 
أن رفعها من الفّم مكن فقط بواسطة طبيب الأسنان) . 

صائن الحيز ذو الشريط 

والسلك 
حافظة مسافة تشتمل على طوق ينطبق على السن التي تقع 
أمام المسافة الدرداء تلحم به عارضة تمتد عبر المسافة الدرداء 
وتلامس السن الواقع في الطرف الوحشي من المسافة . 

صائن الحيز ذو الشريط م100 space maintainer, band and‏ 

والعروة 
حافظة مسافة تشتمل على طوق ينطبق على السن الخلفية 
الجاورة للمسافة الدرداء وعروة سلكية تمتد عبر المسافة 
الدرداء لتلامس السن الواقعة أمام الفراغ . السن التالية يمكن 
أن تبزغ في المسافة التي تحفظ بواسطة العروة . 

صائن الحيز ذو الحذاء 

الوحشي 
حافظة مسافة ذات طوق وعروة أو طوق وعارضة بذراع 
وحشية عمودية تمتد في النسيج الرخو لإرشاد بزوغ الرحى 
الدائمة الأولى » السفلية عادة » بعد الفّقد الْمبِكْر للرحى 


space maintainer 


space maintainer, band and bar 


space maintainer, distal shoe 


space maintainer, fixed 
حافظة مسافة تلصق على الأسنان » ولا يستطيع المريض أو‎ 
. الطبيب نزعها من فّمه بسهولة‎ 

صائن الحيز الثابت 

النزوع 

حافظة مسافة يسهل رفعها من قم المريض بواسطة طبيب 
لأسنان » لضبطها أو تصحيحها ولكن لايستطيع المريض 
نزعها . 

صائن الحيز الوظيفي 
حافظة مسافة ذات سطح إطباقي يمنع البزوغ الزائد للأسنان 
المقابلة . 

space maintainer , lingual arch سرقلl صائن الحيز ذو‎ 

اللسانية 
حافظة مسافة ثابتة أو حافظة مسافة ثابتة نزوعة تشتمل على 


space maintainer, fixed removeble 


space maintainer, functional 


- 747 - 


أسلوب تقويمي يستخدم لتقييم ازدحام الأسنان النسبي أو 
المسافات ضمن القوس السنية » وذلك بمقارنة حجم الأسنان 
الموجودة مع المسافة المتاحة ضمن الحيط السني المتاح . 

مسافة دوندرز 
نسبة إلى ف .س . دوندرز » 75ع0لمه5.©0.2 , 1889-1818 » 
أخصائي عيون هولندي . 
السات بيخ هد كبوا تقاف الما توا قله لوقو 
حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة . هذه المسافة 
تختفي عند البلع أي أن اللسان يتحرك للأعلى لدفع اللقمة 

معيد الحيز » مسترد المسافة « مستعبد المسافة space regainer‏ 
طبيقة تقويمية تستخدم لاستعادة المسافة المفقودة نتيجة فقد 
مبكر في الحيط القوسي السني بسبب القلع أو التسوس . انظر 
جهاز (Appliance)‏ . 

مفساح spacer‏ 
طبقة رقيقة من الشمع أو مادة أخرى توضع بين مر كبين أثناء 
إجراء الطبعة » من أجل الحصول على مسافة متناسقة عند 
نزع الطبعة من الفّم . تستخدم في طابع خاص للسماح 
بسماكة أو ثخانة متناسقة لمادة الطبع أو توضع على أجهزة 
مثبتة كما في جهاز عارضة دولدر bar device)‏ 00010625 . 


space of Donders 


مفساح مخروطى spacer cone‏ 
انظر قمع (Cone)‏ . 
المسافة بين السنية spacing‏ 


المسافة بين الأسنان التي تشاهد عندما يكون مجموع عرض 
الأسنات الإنسي الوخشي في القواس المبنية قل من الدبط 
القوسي الفكي . 


المسافات بين الأسنان spacing, teeth‏ 
باع » شبر » مدى »فسحة span‏ 


المسافة بين الأسنان الداعمة . 


span bridge = fixed bridge = جسر قوسى » جسر عابر‎ 


جسر ثابت 
مدى » طول الفحوة السنية span length‏ 
طول العارضة بين دعامتين . 
تقلص شج spasm‏ 


. انقباض مفاجئ لاإرادي للعضلات‎ 
spasm, facial تشنج وجهي‎ 
spasm, muscle 
spasm, muscular 


spasmodic 


وفي الفك السفلي إلى الوحشيمن الناب المؤقت » والتي تبزغ 
فيها قمة حَدَبة تاج الناب الدائم ؛ توجد بكثرة في الأسنان 


الأولية . 
الحيز التلاصقى = = space, proximal =proximate space‏ 
مسافة محاو رة = مسافة بين السنية interdental space  »‏ 
حيز التفرد يج › حيز تخفيف الضغط space, relief‏ 
الحيز خلف الضرسية اللامية space, retromylohyoid‏ 


منطقة في الميزاب السنخي اللساني في الناحية اللسانية من 
الوسادة خلف الرحوية ومحاطة بال حدبة اللسانية من الأمام » 
اللوزية الأمامية من الناحية اللسانية . 
الحيز البلعومي الخلفي 
منطقة تحتوي على النسيج الخلالي خلف البلعوم . 


space, retropharyngeal 


حیز حاجزی space, septal‏ 
منطقة المسافة بين السنية تحت نقطة التماس بين سنين 
متجاورتين . 

space, subgingival = gingival sulcus = الحيز تحت اللثة‎ 


الميزاب اللثوي 
مسافة بين ميناء السن واللثة الحرة . 
الحيز تحت اللسان » المسافة تحت اللسانية space, sublingual‏ 
منطقة التشريحية ال حاطة بالفك السفلى » واللسان » ومخاطية 
قاع القّم » والعضلة الضرسية اللامية . 
الحيز تحت الفك السفلى 
مصطلح عام لكل «المسافات» التي توجد تحت الفك السفلي 
مثل المسافة تحت اللسانية » والمسافة تحت الفك العلوي » 
والمسافة تحت الذقنية . المسافة التي تتكون بانقسام اللفافة 
العئقية العميقة حول الغدة اللعابية تحت الفك السفلى . 
تتح اة , 
المسافة بين العضلة الماضغة والشعبة الصاعدة للفك السفلى . 
الحيز تحت الفكية = المثلث تحت الفك = بإ هالتتقسططسد iê‏ 
السفلي في العنق 
منطقة تشريحية محاطة بالبطن الأمامى للحَضّلة ذات 
البطنين لالط ا لعل وان الوق » والحافة 
a‏ الكل يعو OL‏ 
الحيزتحتالذقن ٠‏ 
منطقة تشريحية بين البطنين الأماميين للعضلة ذات البطنين 
في كلا الجانبين » وا حافة السفلية للفك السفلي . 
EOE‏ 


space, submandibular 


space, submasseteric 


submandibular triangle of the neck 


space, submental 


space analysis 
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حرارة نوعية specific heat‏ 
عدد السعرات الضرورية لرفع حرارة جرام واحد من مادة ما 
درجة مئوية واحدة . 
معالجة نوعية 
دواء أو معالجة ثبت أنها تعالج بشكل خاص حالة اعتلال 
جسّدي أو مرض معين بذاته . 
عينة نموذج 
5 0 2 
نسبة إلى ف . جراف فون سبى «F. Graf von 5066٠‏ 
1937-5 » »عالم أجنة ألماني . 


specific treatment 


specification 
specimen 


Spee, curve of 


خط وهمي منحن يمر من قمم الحدبات الخدية للأسنان 
الخلفية السفلية . بعض المؤلفين يعرف هذا المنحنى بأنه يمتد 
فقط من الناب ماراً بالأرحاء السفلية الس ال 
أضاف القواطع بحيث يمتد من القواطع والناب حتى الأرحاء 
السفلية . 

صوت يحدث برور الهواء من خلال الحبال الصوتية ويعدل 
بواسطة اللسان » والخدين » والشفاه والحتك الرخو . يتحكم 


speech 


به مركز النطق في الدماغ . 

معينة نطقية speech aid‏ 
معالحة أو أداة أو أداة تستخدم لتحسين النطق أو الكلام . 

speech aid, prosthetic معينة نطقية بدلية‎ 


جهاز تعويضي يستخدم لسد عيب في الحَنّك الصلب أو في 
الحتك الرخو أو كليهما معاً أو لتعويض نسيج يكون ضرورياً 


لإنتاج طق مفهوم أو واضح . 
مركزالنطق »مركز الكلام speech center‏ 
اضطرابات الكلام speech disorders‏ 
باثولوجيا الكلام speech pathology‏ 
دراسة وعلاج كل النواحي الوظيفية وعيوب النطق 
اشر 
بدلة معينة للنطق . جهاز تعويض billطjق speech prosthesis‏ 


جهاز تعويضى يساعد على معالجة اضطرابات النطق المصاحبة 
لعي علقق أرعيب تكسي فل الف 

علم النطق » علم الكلا] 
دراسة وتحليل وقياس العناصر التي تدخل في إخراج وإدراك 
النطق . 

علاج النطق » معالجة مُقوّمة للنطق 
علاج بواسطة أخصائي النطق لعيوب واضطراب النطق التي 


speech science 


speech therapy 


مضاد اتج = حال لتنج = spasmolytic‏ 
antispasmodic‏ 

شناج »فرط التوتر التشنجي spasticity‏ 

ملوق » أداة مزج spatula‏ 


: أداةيدوية ذات نصل منبسط مرن شبيه بالسكين وحواف 
كليلة مختلفة الأحجام والأشكال » تستخدم لمزج مواد 
الطبع » وجبس باريس » وأيضاً لبسط ومزج المساحيق مع 


السوائل أو المعاجين على سطح أملس . 
ملوقالإسمنت spatula, cement‏ 
ملوق التشكيل 5 spatula,‏ 
ملوق عحينة الطبع spatula, impression paste‏ 
ملوق اللحينات والجبس spatula,plaster and alginat‏ 
مملوق المزج spatula, pooling‏ 


ملوقة تليين حواف عضة الشمع . 


ملوقى النهاية »يستلوق . . يمزج بالملوق spatulate‏ 

استلواق »مزج بالملوق spatulation‏ 
عملية مرج المواد بواسطة الملوقة للحصول على مزيج ذي 
قوام طري متناسق . 

مزج آلى » استلواق الى spatultaion, mechanical‏ 
أداة آلية لمزج المواد لجعلها ذات قوام طري متجانس . 

مزاج خلاط › ملوق الى spatulator‏ 


" جهازآلي لخلط الإسمنت أوالمملغم . 

إرشادات خاصة حول special dosage instructions‏ 
الجرعات » التعليمات الخاصة بالجرعات 

طابع خاص › طابع إفرادي 

طابع يصئع خصيصاً لمريض بعينه . 
مُختصً ؛ متخصص . اختصاصى 
تخصص » اختصاص 
ظهارة متخصصة 
توع species‏ 

مجموعة من الكائنات الحية ذات صفات معينة تميزها عن 

الكائنات الحية المشابهة لها . 

1- متعلق بنوع أو جنس . 

2- ينتج من نوع واحد من الكائنات الحية 5 

3- دواء يستخدم بشكل خاص لعلاج مرض خاص . 
دواء نوعي »عقار نوعي specific drug‏ 
ثقل نوعي › وزن نوعي 

وزن المادة با مقارنة مع وزن حجم مساو لها من الماء . 


special tray = custom tray 


specialist 
specialization 


specialized epithelium 


specific 


specific gravity 
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وتدي وجني » وتدي خدي sphenomalar = sphen0Zy£03tic‏ 
ودي فكي فلي 
متعلق بالعظم الوتدي والفك السفلي . 
رباط وتدي فكي sphenomandibular ligament‏ 
واحد من زوج من الأربطة الرقيقة المنبسطة التي تشكل جزءاً 
من المفصل الصدغي الفكي بين الفك السفلي والعظم 
الصدغي bone)‏ 1ه:مصاع1) للجمجمة . يرتكز شوكة العظم 
الوتدي ويزداد عرضه كلما انحدر باتجاه لسين الفك السفلى 
لحافة العية A ST‏ 1 


sphenomandibular 


وتدي فكي علو ي sphenomaxillary‏ 
متعلق بكل من العظم الوتدي والفك العلوي . 

ف وتدي فكى علو ي = = sphenomaxillary fissure‏ 
0 جناحى 9 علو ي pterygo maxillary fissure‏ 
حفر ة وتدية ف علو ية = = sphenomaxillary fossa‏ 
حفر ة جناحية حتكية pterygopalatine fossa‏ 
وتدي قذالى spheno- occipital‏ 
وتدي ی sphenopalatine‏ 

متعلق بالعظم الوتدي والحتك . 


الشريان الوتدي الحتكي 


sphenopalatine artery = 

A.nasopalatina 
يغذي الجدار الجانبي الأنفي والحاجز الأنفي . انظر مدخل‎ 
. (Sphenopalatina) وتدي حتکو‎ 


ثقبة ثقبةوتدية حبكية sphenopalatine foramen‏ 
حون لحرا اا تكد ا لشت ردس فى 
التجويف الأنفي . 


sphenopalatine ganglion = عقدة وتدية حتكية = عقدة ميكيل‎ 
Mechel’s ganglion 
sphenopalatine nerve = 


العصب الوتدي الحتكي = العصّب 
الجناحي الحنكي 


N. 0117 50- 15 


العَصب الو تدي الحتكي = sphenopalatine nerve, long‏ 
الطويل- = العصّب الحنكي الأنفي N.nasopalatinus‏ 

العَصّب الود تدي الحتكى = sphenopalatine nerve, short‏ 
القصير - العصّب الف N. nasalis posterior‏ 
العلو ي الخلفي الجانبي superior lateralis‏ 


الُلمة الوتدية الحتكية 
الانخفاض الذي يفصل بين النتوء الوتدي والحجاجي للعظم 
الحتكى . 


وتدي جداري 
الجيب الوتدي الجداري 


sphenopalatine notch 


sphenoparietal 


sphenoparietal sinus 


تشمل التلعثم والفأفأة » والاضطراب العقلي » وفلح الحتك » 


سرعة speed‏ 
سر عةعالية speed, high‏ 
ف عة اعتيادية speed, regular‏ 
منظم السرعة speed, regulator‏ 
سرعة فائقة speed, ultra‏ 


Spencer Wells’s artery foeceps ملقط سبنسرولز الشريانى‎ 
. (Forceps) الوم ملقط‎ 1 


(ساء بقة)و تدي - spheno‏ 
سابقة ڌ تعني عظم و رتدي (Sphenoid bone)‏ . 

و وتدي غربالى sphenoethmoid‏ 

الدرز الوتدي الغر بالى spheroethmoid suture‏ 

sphenoid وتدي‎ 


العظم الوتدي sphenoid bone‏ 
عظم شبيه بالوتد عند قاعدة الجمجمة »يقع تحت المخ 
ويشتمل على الجسم » والجناح الأصغر » والجناح الأكبر » 
والنواتے . ويتمفصل مع العظم الصدغي » والعظم القذالي 2 
والعظم الجداري » والعظم الجبهي » والعظم الغربالي 
والعظم الوجني » والميكعة » والحتك . ويككّون الجدار الخلفي 
للحجاج . يمر من خلاله جذع ثلاثة فروع من العصب مثلث 
التوائم حاملة الإحساس من الوجه والفّم » ويمرر الأعصاب 
المحركة لعضلات المضغ والغدد اللعابية . يحتوي على زوج 
من الجيوب الهوائية ويعطي مرتكزاً للعضلة الجناحية الإنسية 
والعضلة الجناحية ال ا الصدغية . 

شى وتدي 0 حجاجى علوي = sphenoid fissure‏ 

superoior orbital fissure ٤ 

يافوخ وتدي sphenoid fontanel‏ 
يافوخ أمامي جانبي )Antero lateral fontanel)‏ لاکن جسه 
عادة » انظر أيضاً يافوخ (Fontanel)‏ . 

متعلق بالعظم الوتدي 

النتوء الوتدي 

لعظم الحتك 

صفيحة عظمية رة رقيقة تمتد للأعلى وللداخل من العظم 
الحتكي » تتمفصل مع العظم الوتدي والميكعة . 

الجيب الوتدي 
تجويف متفاوت الحجم في جسم العظم الوتدي فوق بلعوم 
الأنف والتجويف الأنفي ينة ينقسم إلى قسمين بحاجز عظمي . 

التهاب الجيوب الوتدية sphenoiditis‏ 


sphenoidal 


sphenoidal process of the palatine bone 


sphenoidal sinus 
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فيض spillage‏ 
الملغم المتناثر 
شوكي 
متعلق بالشوك . 
حَبل شوكي 
جزء من الجهاز العصبي المركزي يجري من قاعدة الدماغ إلى 
أسفل خلال القناة المركزية للفقرات . 


spillage of amalgam 


spinal 


spinal cord 


العضّلات الشوكية spinalis muscles‏ 
عضلة رأسية شو كية spinalis capitis muscle‏ 
مغزلى . شائك spindle‏ 

1 بشكل المغزل »أي مستدق من الطرفين . 
مغزليات مينائية spindles, enamel‏ 


امتدادات قصيرة من القنوات العاجية داخل ميناء السن » 
تعبر الملتقى المينائي العاجي . 

طبقة الخلايا المغزلية . طبقة الخلايا الشائكة 127:6 1اء» spind1e‏ 

شوكة spine‏ 
1- سلسلة الظهر » عظم الظهر » العمود الفقري للجسم : 
2 في التشريح » نتوء مستدق يشبه الشوكة . 

الشوكة الأنفية الأمامية 
شو كة وسطية في العظم تبرز من الفك العلوي تدعم الحاجز 


spine,anterior nasal = ANS 


الغضروفي للأنف . 
شو كة الذقن = الحدية الذقنية spine, mental =mental tubercle‏ 
شو كة الآنف spine, nasal‏ 


الشوكة الأنفية الخلفية spine, posterior nasal = PNS‏ 
شوكة عند النهاية الخلفية السفلية للعرف الأنفي للعظم 
الحتكي . 
شوكة سبيكس 
دوران حفافى 
شوكي » شائك 
متعلق بالشوك . 


2 E 
spinous foramen = foramen spinosum « الثقبة الشوكية‎ 


spine, Spix’s 
spinning, marginal 


spinous = spinal 


spiral حلزونى‎ 

spiral drill مثْقّب حَلزونی‎ 

: 36 

غرسة حلزونية spiral implant‏ 
انظر غرسة عمودية داخل العظم (Vertical endosteal‏ 
implant)‏ 

عضو كورتى الحلزونى spiral organ of corti‏ 
انظر عضو كورتى (0011 01 هه018) . 


جيب وريدي يصرف الأم الجافية وينتهي في الجيب الكهفي . 
انظر جيب وتدي جداري „(Sinus sphenoparietalis)‏ 


و تدي صخر ي sphenopetrosal‏ 
وتدي حجاجی sphenorbital‏ 
العضلة موتر : الحنك = sphenosalpingostaph ylinus‏ 
the tensor palati muscle‏ 
وتدي صدغى spheno temporal‏ 
وتدي و جني spheno zygomatic ٠‏ 
کر 6ح کروی sphere‏ 
کر وي 0 الشكل spherical‏ 


متعلق بشكل الكرة . 


خليطة ملغمية کر وبة spherical amalgam alloy‏ 
انظر خليطة (رهالA)‏ . 
خليطة کر وية spherical alloy‏ 


الشكل الكروي للإطباق 
تنضيد الأسنان » بحيث تكون أسطحها الإطباقية ملامسة 
لقطر كرة وهمية عادة يكون قطرها 8 بوصة » مركزها فوق 
مستوى الأسنان . 


spherical form of occlusion 


الكرية الحمراء الكر وية spherocyte‏ 
کر وي الشكل spheroid‏ 
كر وي الشكل spheroidal‏ 
تكور spheroiding‏ 


فكور ملغم spheroiding, amalgam‏ 
ميل الملغم للتكور أي اتخاذ شكل الكرة أو الشكل المستدير» 


بسبب وجود زثبق زائد عند مزجه . 


حصاة کر وية spherolith‏ 
مصرة » عضلة دائرية قابضة sphincter‏ 


عَضلة دائرية قابضة تتحكم في فتح وغلق فتحة #عااذإه . 


عضلة مصرة . عضلة عاصرة sphincter muscle‏ 
عضلة تحيط وتغلق فتحة طبيعية . 

مقياس ضغط الدم sphygmomanometer‏ 

أداة لقياس ضغط الدم الشرياني . 

شبه العنكبوت » عنكبوتى الشكل spiderlike‏ 

حسكي الشكل spikelike‏ 


مجرى » قناة = مسافة » فرجة » 
دحيلة 

ر ار وی کاو ای سلا نات عن لطم 
الإطباقية للأسنان أثناء عملية المضغ . 


يَتَدفْق » يتنائر » يندلق » فيض » يفيض spill‏ 


spillway = embrasure 
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العضّلة الطاحلة الرأسية 
العضّلة الطاحلة العنقية 
تمدد العمود الفقري ُ 
العَضلة الطاحلة العنقية 
1- جبيرة 
مادة صلبة أو مادة مرنة (حَشَب أو معدن أو جبس أو قماش) 
تستخدم لحماية وتثبيت أو الحد من حركة الأجزاء العظمية 
المكسورة . 
2- تجبير » يجبّر » تثبيت ١‏ يقبت 
تثبيت بواسطة استخدام جهاز قد يكون صلباً أو مرناً » 
يستخدم لتثبيت طرفي العظام المكسورة أو للحد من حركة 
المفاصل .(في طب الأسنان) : تثبيت الأسنان المتقلقلة بجهاز 


splenius capitis muscle 


splenius cervicis muscle 


splenius colli muscle 


splint 


ثابت أو تثبيت فك مكسور . 
تثبيت بالتخريش الحمضى splint, acid - etching‏ 
جبيرة أكريليكية splint,acrylic‏ 


جبيرة لدنة من الراتين الأكريليكي تستخدم في الجراحة 
السنية لتثبيت كسور الفك السفلي أو الفك العلوي أو لدعم 
طعم عظمي بالفك . 
جبيرة تستخدم في الكسور الفكية » ذات عرى سلكية تمر 
فوق الأسنان لتثبيت الأسنان بقضيب مع قضيب . 
سلك الجخبيرة 

ذراع معدني مرتكز على الحيد المتبقي » يربط سنين على 
الجانبين المتقابلين . تلحم العارضة عادة بالتيجان المثبتة على 
الأسنان . 


splint, anchor 


splint bar 


خت ة جسرية splint, bridge‏ 
جبيرة شدقية » جبيرة دهليزية 
جبيرة قلنسوية » جبيرة تاجية 
1- جبيرة سنية من المعدن المصبوب تنطبق بإحكام على 
الأسطح الإطباقية وتثبت بإلصاقها على تيجان الأسنان » 
تستخدم لتثبيت الكسور الفكية . 
2- جبيرة أكريلية تغطي تيجان الأسنان وتستخدم للتثبيت 
المؤقت للأسنان المكسورة أو الأسنان المتقلقلة بسبب مرض 
الأنسجة السنية الداعمة . 


splint, buccal 


splint, cap 


جبيرة القضيب المصبوب splint, cast bar‏ 
جبيرة معدنية مصبوبة splint, cast metal‏ 
خر ةضامة » جبيرة مهدية الشكل splint, crib‏ 
جر ة سنية splint,dental‏ 


أي نوع من ال حبائر لتثبيت الأسنان . 


حاشى قناة الجذر الحلزونى = 

حامل معجون قناة الجذر 
الخكيزينات 

عائلة من سلسلة عصيات متحركة متحنية حلزونية » بعضها 

هوائي والبعض الآخر لاهوائى . 
الحتيزنة 

نوع من فصيلة الحليزنيات تشاهد كّعصي حلزونية » سالبة 

الجرام متحركة وهوائية عموماً .| 7 
الحليزنة الشدقية 

جنس يوجد في القلّح السني . 
الملتوياءات 

كائنات الدقيقة وحيدة الخلية لولبية الشكل . 
الملتوية 

جراثيم تسبب الزهري . 
اللولبية 

حوض متصل بالبدلة السنية للغسيل القموي أو للبصق فيه . 
شوكة سبيكس 

نسبةإلى ج ب سسيكس J.B. Spix«‏ )1826-1781 « 

مشرح ألماني . 

شوكة عظمية على الحافة الوسطى للثقبة السنية السفلية 

ويرتكز عليها الرباط الوتدي الفكي السفلي . 


spiral root canal filler = 
root canal paste carrier 


Spirillaceae 


spirillum 


spirillum buccale 


Spirochaetaceae 


Spirochaetales 


spirochaete = spirochete 


spironema = Treponema 


spittoon 


Spix’s spine 


مبحث الأحشاء » علم الأحشاء splanchnology‏ 
علم يختص بدراسة أحشاء الجسم . 
رذاذ splash‏ 
واقى الرذاذ splash guard‏ 
و 1 الرذاذ > حاجب الرذاذ splash shield‏ 
و اق »> حاجب » حاصبة splasher‏ 
واقى المخرطة . واقى المحرك الصناعى splasher,lathe‏ 
الطحال 1 spleen ١‏ 


عضوبلا أقنية »يوجد قريباً من المعدة تحت الحجاب 
الحاجز » ينتج الكريات اللمفية والأضداد . يعمل كخزان 
للدم وينتج الكريات الحمراء والبيضاء في الحياة الجنينية 
وكريات الدم البيضاء في فترة البلوغ . يدمّر خلايا الدم 
الحمراء الميتة ويخرّن الحديد لإنتاج الهيموجلوبين » طوله 11 
سنتيمتر » وعرضه7 ستتيمتر تقريباً . 
عضلات رحوية » عضلات طاحلة 


splenius muscles 
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تجبير الأسنان الداعمة 


splinting of abutment 


ملو و اكد E E‏ 
ثابتة . 
نجبير أمامى splinting, anterior‏ 
جز splinting, posterior e‏ 
1- يَشطر » یش »بُجزئ » يفصل split‏ 


طريقة شطرالقالب 
أسلوب يستخدم لوضع قوالب ذات علامة على المفصلة من 

أجل السماح بإزالتها أو إعادة تركيبها بسهولة على المفصلة . 
ارساء القالب المشطور 

1- تركيب قالب ذي ميازيب دليلية في قاعدته یرگب على 

المفصلة با يسمح بسهولة إزالته وإعادته لنَفْس مكانه على 

المفصلة بدقة . قد تستخدم صفائح معدنية يمكن فصلها 

وإعادة تركيبها بدلا من الميازيب فى قاعدة القالب . 

ف وسيلة 0 
التاج ذو الوتد المنشطر »تاج الوتد 
المنفصل التاج ذو الوتد المنفصل » التاج ذو المرساء المنشطر 

تاج نزوع » يثبت بالسن بواسطة ود يدخل في قناة الجذر 

الْبطنة بالذهب . 
إرساء مشطور »ت ركيب منشطر 

(في الاستعاضة السنية) : طريقة لتركيب القوالب على 

المفصلة بشكل يسمح بسهولة إزالتها وإعادة تركيبها بدقة » 

وطريقة للتحقق من دقة العلاقات الفكية . 


split plate = expansion plate 


split- cast method 


split- cast mounting 


split - dowel crown 


split mounting 


صفيحة مشقوقة » صفيحة 
مشطورة = صفيحة التوسع » صفيحة التمدد 
صفيحة إعادة الإرساد المشطور 
أداة معدنية مصنّعة تشتمل على صفيحتين مخروطيتين 
E‏ . إحدى الصفيحتين تثبت على 
المثال بينما تثبت الأخرى على المعضلة . 
طُعم جلدي ر 
طعم تيرش 
انظر طعم (6:40) , 


split remounting plate 


split skin graft = Thiersch graft 


split stud mandrel شياق مشقوق الجذع‎ 
split - thickness flap سديلة جلدية مشطورة‎ 


طُعم جلدي مشطور 
رع نسيج ظهاري يشتمل على جلد أو غشاء مخاطي ذي 
ثخانة جزئية (أي جزئي بين الأدمة والغشاء القاعدي) . 

مخخاطية رة التحانة 


split - thickness graft 


split- thickness mucosa 


جبيرة خارج التاج splint, extracoronal‏ 
جبيرة الأنسجة الداعمة التي تطبق على الأسطح الخارجية 
للأسنان لربطها وتثبيتها . 
جبيرة ذات ثقوب » جبيرة ذات 
فتحات = جبيرة ذات غطاء مفتوحة » 


splint, fenestrated = 


open - cap splint 


جبيرة ذات تاج مفتوح 
خر ةثابتة splint, fixed‏ 


حدر مجحنحة » جبيرة شفيرية splint, flange‏ 
جبيرة معدنية تستخدم لتثبيت كسور الفك السفلي ؛ تلصق 
بالإسمنت على الأسنان الخلفية السفلية » ولها جناح عال 
يرتكز على الأسطح الشدقية للأسنان العلوية المقابلة . 

جبيرة جلمر 

جبيرة بين الأسنان 
نوع من الجبائر تستخدم في كسور الفك »تة 
بأسلاك تمرر حول الأسنان . 

جب وغل الدج 
جبيرة مؤقتة » تثبّت الأسنان معاً بواسطة حشوات متواصلة 
من الأكريل أو الراتين المركب أو المملغم » مع سلك أفقي لين 
منطمر في الحشوة الرابطة للأسنان . 


splint, Gailmer’s 


splint, interdental 


تثبت في مكانها 


splint, intracoronal 


جبير ة كينجسل splint ,Kingskley’s‏ 
جبيرة شقوية splint, labial‏ 
جبيرة إطباقية splint, occlusal‏ 


جبيرة قلنسوية مفتوحة › 
الجبيرة ذات التاج المفتوح 
جبيرة غطائية تترك الأسطح الإطباقية للأسنان الداعمة لها 


splint, open- cap 


splint, periodontal 


جبيرة ة مؤقتة › ين ة وقتية splint, provisional‏ 


جبيرة مؤقتة تستخدم لتثبيت الأسنان المتقلقلة . 


خبير ةجراحية splint, surgical‏ 
1- شظية (جزء صغير حاد مستدق) . splinter‏ 

2- يشظى (يفتت إلى أجزاء صغيرة) . 
تجبير › تثبيت » ربط splinting‏ 


1- تثبيت سن متقلقلة أو أكثر بواسطة تجبيرها مع الأسنان 
المجاورة الثابتة بواسطة الأسلاك أو الأطواق أوالجبائر 
المصبوبة . 

2- تشبيت طرفي العظم المكسور بواسطة الأسلاك أو 
الدبابيس أو التجبير . 
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spoon - shaped prosthesis 


جهاز تعويضي ملعقي الشكل 

بوغ 2 بزيرة spore‏ 

داء الشعريات المبوغة » بواغ القُطر الشعرية 
عدوى فُطرية مزمنة تسببها الفطور الشّعرية المبوغة 
(Sporotriebiin)‏ » والفطر ا ي البوغ غي (Sporothrix)‏ « 
تسبب المَقَرح القموي » وتفَرُح مخاطية الأنف والمخاطية 
لبلعومية والتهاب العقد اللمفية . 

نقطة .2 بقعة spot‏ 


sporotrichosis 


بقعة بؤرية › بؤرة نُقطية 
سحل بقعي - 
سحل انتقائي 
تعديل الإطباق بسحل النقاط المرتفعة أوالمناطق المرتفعة على 
السطح الإطباقي للأسنان أو الحشوات أو الأجهزة السنية 
التعويضية كما يَبيّنها ورق العض . انظرسّحل انتقائي 
(Selective grinding)‏ . 
لحام ذاتي قطي ؛ لحام ذاتي بؤري 2 
ت ذاتي محدد بتقطة 
وصل طرفي معدن عند نقطة واحدة بالضغط والحرارة 
المتولدة عن مرور تيار كهربي بواسطة لاحم بؤري بدون 


2 3 520 
باع ود بتع 


spot, focal 


spot grinding = selective grinding 


spot welding 


spots, Filatov’s = Koplik’s spots 


كوبليك 
بقع فوردايس 5 spots,‏ 
تجمع الغدد الدهنية داخل الشدق أو الخد . 
بقع كوبليك spots, Koplik’s‏ 
بقع بيضاء محاطة باحمرار تظهر على الخد من الداخل عند 
الإصابة بالحصبة . 
ى الملفصل »التواء » وثى » وث sprain‏ 
1 - ر رشن »بخاخ spray‏ 
2- رذاذ + رشاشن »رذ 
3- مرذة ؛ مرشة اراد يرذ 
نفتَ مر ذاذّي spray jet‏ 


باسطة » فارشة » ناشرة » ناثرة أداة spreader‏ 
يدوية ذات طرف مستدق » تستعمل لتكثيف وضغط المواد 
مثل الكوتابركا في قنوات الجذر . 

sprew = sprue 1 مص 2 درب‎ -1 

مرض يصيب الأمعاء يتميز بالإسهال وتغيّرات في الدم 

وفقدان الوزن وقّم ولسان متسلخ : 

(فى طب الأسنان) : فتحة للمعدن المنصهر فى القالب أو 

الجزء المتبقي في هذه الفتحة بعد الصب ٠.‏ 


انشطار » شطر . تفلق splitting‏ 
1- إسفنحة sponge‏ 
e -2‏ 

3-عحین 


20 ا قابل للامتصاص sponge, absorbable gelatin‏ 
مادة قابلة قاين شبيهة بالإسفنج توضع داخل الجرح 


كموقف رق ؛ قل 3 تشبع بمادة مطهرة 5 
ام ب sponge gelatine‏ 


اه بر 
ذهب إسفنجى = ذهب كامد 
اللوو عي ا 

ذهب لاصق على شكل بلورات إسفنجية . 


sponge gold = mat gold 


إسفنجى الشكل spongiform‏ 
تسفيج sponging‏ 
شبه الإسفنج » إسفنجى الشكل spongioid‏ 


النسيج الإسفنجى › spongiosa = substantia spongiosa‏ 
إسفنجى 2 كثير المسام 


o كلم‎ 


spongy 


spongy bone = cancellous bone 


قالب إسفنحى spongy matrix‏ 
إرا ادي »غرير spontaneous‏ 
تراص تلقائى spontaeous agglutination‏ 
كسر تلقائى 1 spontaneous fracture‏ 
ملعقة › رة spoon‏ 


1-ملعقة صغيرة لتسخين الأملغم . 
2- اسم يطلق أحياناً على مجرفة . 
بدلة سنية ملعقية الشكل . بدلة ملعقية 

نوع من آلبدلات السنية الجزئية العلوية للتعويض عن سن أو 
أكثر من الأسنان الأمامية ؛ تكون الأسنان متصلة بقاعدة 
راتينية تمتد على كل الحتك الصلب ولاتغطى الحواف اللثوية 
للأسنان الطبيعية . انظربدلة سنية (DERHE)‏ 
٠‏ نوع من المجرفة ذات رأس شبيه بالملعقة تستعمل لإزالة 
التسوس اللين . انظر تحت مجرفة (803584015) . 
ملعقةالجبس 
بدلةملعقية 
رأس مَلعقي الشكل 


spoon denture 


spoon excavator 


spoon- like blade 
spoon, plaster 
spoon- shaped denture 


spoon- shaped head 
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دبوس صغير يستعمل لرفع النموذج الشمعي من الحفرة 
ا وحضرة . 


دبوس الصبة > وتد الصب sprue pin‏ 
مصب sprue, pouring‏ 
مَصرف » منفذ الصبة sprue,vent‏ 
مهماز. ظفر spur‏ 


نات معدنى صغير فى البدلة السنية . 
بروز معدني من جهاز تعويضي . 
بلغم sputum‏ 
ما يخرج من الفّم عند البصاق »وقد يكون لُعاباً فقط »أو 
لدبا ااا الك مخ د عاي 
1 -قشرة » وسف » حرشفة 
خلايا متوسفة تطرح من الجلد . 
2- صدفة 


squama 


صدفة العظم الجبهي 
صدفة العظم القذالي 


squama frontalis 


squama occipitalis 


صدفة العظم الصدغي squama temporalis‏ 
حرشفى الخلايا » متوسف الخلايا squamocellular‏ 
squam ofrontal PIE‏ 
دف فكى squamomandibular EN‏ 
متعلق بال جزء الصدفي من العظم الصدغي أو العظم القذالي 
والفك السفلى . 
صدفى عد mastoid‏ 501121210 
مدني قذالى squamo-occipital‏ 
ال جدارى squamo parietal‏ 
نف و ي squamo petrosal‏ 
ضدقى و تدي squamo sphenoid‏ 
و صدغى squamo temporal‏ 
دف وجنى squamo zygomatic ١‏ 
دا طبلى squamotympanic ١‏ 
الشّق العملاف الطبلى squamotympanic fissure‏ 
0 


squamous 

2 - حرشفي 2 قشري 3 وسفي 

السرطانة حرشفية الخلايا 
ورم سرطاني بطيء النمو في الظهارة الحرشفية » يحدث 
بكثرة في الرئتين والجلد ويصيب أيضاً الحنجرة والأنف 
والمثانة » تشبه الخلايا السرطانية الخلايا الشائكة وتتكاثر 
خلايا مستديرة حرشفية ظهارية متقرنة على سطح الإصابة . 
تيسق أيضاً : سر طانة بشرا ائ (Epidermoid carcinoma)‏ . 


squamous cell carcinoma 


ا 
2- يصب 


3- ود الصب (الشريط المعدني لمجرى الصب) 
1- - نابض »لوب . رقاز » زنبّرك » رفاص 
سلك دقيق ملفوف تكسبه خاصية المرونة . 
2- يرتد » يقفز » ارتداد بالمرونة 
(فى طب الأسنان) : سلك معدنى ملفوف » يستعمل كقوة 
محركة لتخريلك الأستان أوالإضافة مزوتة للبدلة السلية : 
E‏ سلك مرن أسطواني في 
اا ل فى او ی رت ن 
انظرطبيقة (ععصهناممة) . 
نابض إضافى . رفاص spring, auxiliary = finger sprig‏ 
مساعد = نابض إصبعي 
BAL‏ مح بيطي الاق 
ويطبق ضغطاً خفيفاً على سن أو أكثر . 
جسررفاص » جسر مرن 
جسر عتّلي مرن = جسر مرن 


spring 


النزوعة ذات الأقواس » 


spring bridge 


spring cantilever bridge = 


spring bridge 
. انظ رجسر(ء61708)‎ 
spring - forming pliers زردية تكييف النابض‎ 
. انظرمطواة (5عنا©)‎ 


صفيحة رفاصية 
صفيحة سنية مثبتة بواسطة مادتها المرنة التي تضغط على 
الأسنان الداعمة . 


ا اروم 


spring plate 


sprue = sprew 
يصب‎ - 2 
وتد الصبة » الشريط المشكّل لمجرى الصب‎ - 3 
مرض مزمن يصيب الأمعاء يتميز بالإسهال . وتغيرات في‎ -1 
. الدم » وهزال » وقّم ولسان متسلخ‎ 
ثقب يصب من خلاله المعدن المنصهر داخل القالب‎ -2 
المغلق . أو الجزء المعدني الصغير المتبقي في مجرى الصب‎ 
عن‎ ٠ : بعد الب‎ 
سلك معدني أجوف أحياناً أو من الشمع أو البلاستيك‎ 
SG 
داخل القالب .يثبت بالقالب الشمعي * ثم يطمر في المادة‎ 
نما ارا لعي ال لان‎ e 
عملية التسخين تاركاً مراً أسطوانياً داخل القالب يَسمّى‎ 
مدخل المصب . قبل عملية الصب » حيث ينساب المعدن‎ 
. المنصهرمن خلاله داخل القالب لعمل الصبة‎ 
مشكًال المصب . مشكل الصبة‎ 


sprue former 
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عن الحركة أثناء معالحة سنية خاصة » ابدام داعم للتاج 


والجسر من مادة مثل أكريل سريع المَصَنُّبٍ بين الجهاز 
والأسنان ا مجاورة . انظر تاج وجسر (Crown and bridge)‏ . 


ذرا اع التحسثبيت stabilizing circumferential clasp arm‏ 
للمشبكة المحيطية 
ذراع مشبكة محيطية تكون صلبة نسبياً وتلاصق الحيط الكبير 
للسن . 
خط المرتكز التثبيتي » خط ارتكاز stabilizing fulcrum line‏ 
استقرار ي 


خط وهمى » يصل السنادات الإطباقية »ييل حوله البدلة 
السنية للدوران تحت قوى المضغ . 


stabilizing wire سلك تشبيت‎ 

ثابت » راسخ › مُستقر stable‏ 

إطباق مستقر » إطباق ثابت stable occulusion‏ 

تجويف ستافنى = كس أو Stafne’s cavity = Stafne’s‏ 
ak‏ | .س . ستافني عطقة]8.0.5 » قبل 1894 » أخصائي 
أمراض قم أمريكي. 


طية تطورية داخل الفك السفلي تملا بنسيج الغدة اللعابية . 
انغماد تطوري في الفك السفلي توجد فيه الغدة اللعابية تحت 


الفك السفلى . 
مرحلة »دور stage‏ 
1- رک د » طرامة stagnation = stasis‏ 
سكون السائل أو توقف سريان السائل في الجسم . 
2- تراكم » ترسب 


ال ان تراكّم الفضلات على أسطح الأسنان . 
ديك الطواية ب منطقة ركود 
عكس منطقة التنظيف الذاتى (وعقة عصاممدهاء 2اء5) . 
ا سيك مويه و م خف ان اله 
ولاتنظف طبيعياً بسهولة بواسطة اللسان أو أثناء المضغ . 

1- يلون نت »تلوین stain‏ 
2- بقع » ياطخ » لطخة 
کک 
4-لطخة ‏ بقعة . ملون 
1- أية علامة تلون أسطح الأسنان . 
تلون أو تغير فى لون السن أو قاعدة البدلة السنية . تسبب 
القن أوالشاي ا السار الوك الب عل اس 
الأسنان . 
2 عملية تلوين أو صبغ النسيج للفحص الجهري . 
- أية مادة ملونة تستعمل لهذا الغرض . 


stagnation area 


ظهارة حرشفية الخلايا squamous epithelium‏ 
م 0 تشبه القشرة المنبسطة متصلة ببعضها عند 
الحواف » تسمى أيضاً : ظهارة رصفية أو ظهارة صّدفية 
(Pavement E‏ . 

مربع ؛ رباعي الشكل 

قوس مربعة 

عضة رقيقة » عضة ضحلة 
عضة تؤخذ لتسجيل العلاقة بين حدبات الأسنان العلوية 
والسفلية » بدون أن تعطى طبعة واضحة للأسنان . 

squeeze cloth = amalgam aies cloth = قماش العصر‎ 


square 
square arch 


squash bite 


squeezing 
squeezing, amalgam عصر اللغم‎ 
. عصر الملغم بقطعة من القماش لطرد الزئبق الزائد‎ 
stab طعنة جرح نافل‎ 
stab culture مزرعة وخزية › رع وخزي » استنبات بالوخز‎ 
. مستنبت جرثومي يوضع فيه الطعم بواسطة إبرة تغرز عمق‎ 
stability استقرار » رُسوخ . ثبات‎ 
(فى الاستعاضة الصناعية) : مُقاومة الجهاز التعويضى‎ 
۰ . للإزاحة بواسطة القوى الوظيفية‎ 
استقرار البدلة السنية‎ 
. مقاومة البدلة السنية للحركة على قاعدة ارتكازها‎ -1 
خاصية البدلة السنية التى تجعلها فى حالة توازن بالنسبة‎ -2 
, لاف اه أو الاد الداعمة أر جميخها مع‎ 
ثبات الأبعاد‎ 
. قابلية المادة للمحافظة على حجمها وشكلها‎ 
تثبيت ء ثبات . استقرار ؛ رُسوخ‎ 
استقرار أو ثبات البدلة السنية الثابتة أو البدلة السنية النزوعة‎ 
. بحيث لاتميل أو تنزاح تحت الضغط‎ 
جهاز تثبيت م جهاز اتزان‎ 
يشت ؛ رسخ مخ » يوطّد » یوازن » يحفظ توازن‎ 


stability, denture 


stability, dimensional 


stabilization 


stabilization appliance 
stabilize 
stabilized baseplate = stabilized base  ةيدعاق صفيحة‎ 
مستقرة » صفيحة قاعدية مثبتة = قاعدة مستقرة‎ 

صفيحة قاعدية مبِطّنة بمادة لدنة لتحسين انطباقها . انظر 


صفيحة قاعدية (ع]12مء825) . 
الْثْبّْت الو ازن stabilizer‏ 
تثبيت » استقرار » توازن stabilizing‏ 


عملية تأمين أوإحكام مشبك حاجز المطاط أو المسندة 
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أسلوب تصوير إشعاعي لتوضيح أوإظهار جيب الفك 
العلوي والعظام الوجهية . 


نتو ء إطباقى قياسى › بروز standard occlusal projection‏ 


طاحن قياسي 
نتوء إطباقي مائل متناظر بالنسبة لخط الوسط للفك السفلي 
أو للفك العلو ي . 1 
أكسيد الستانيك stannic oxide‏ 
انظر ثانى أكسيد القصدير (©10<:هنل هذآ1) . 
فلوريد تف ي 2 = stannous fluoride‏ 


نوع من الفلوريد ؛ ملح مكون من الفلورين (عمتعءهن1) 
والقصدير (0ه11) . رمزه الكيميائى 5212 يستعمل في 
معاجين الأسنان وفي التطبيق الموضعي كهلام للوقاية ومن 
التسوس السني . 


العضلة الركابية stapedius muscle‏ 
تسحب العظم الركابي . 

العَصّب الركابى stapedius nerve‏ 
عصب محرك يعصب عضلة العظم الركابي . 

stapes الركاب‎ 


لهاة 
الكتلة اللحمية المتدلية من شراع الحتك عند مدخل البلعوم . 


staphyle = uvula 


1 -لهاتى 2 لهو ي“ عنقو دي الشكل staphyline‏ 
تعلق باللهاة : 
2 - حتکی 
نقطة اللهاة > اللهى staphylion‏ 


نفظلة عاك ا لرا اا ا ك ال 
وهي علامة في قياسات الجمجمة . 
ر 1 f‏ 
عنقودي › مكوري عنقودي ۰ 
متعلق با مكورة العنقودية 
متعلق بالعتقوديات أو المكورات العنقودية (Staphylococci)‏ 
أو نات عنها . 
عدوى عنقودية 


عدوى بالمكورات العنقودية . 


staphylococcal 


staphylococcal infection 


العنقوديات ». المكورات العنقو دية staphylococci‏ 
مكورات عنقو دية » العنقودية staphylococcus‏ 


جراثيم مكورة دقيقة »غير متحركة » هوائية أو لاهوائية 
مخيّرة موجبة الجرام ‏ تشاهد كخلايا عنقودية غير منتظمة أو 
كسلاسل قصيرة ؛ تشاهد فى الآفات المتقيحة والدمامل » 
والحالات الالتهابية القيحية » توجد في معظم العداوى 
وعلى الرغم من حساسيتها للبنسلين قد تصبح مقاومة له 


تلون خارجى stain, extrinsic‏ 
روع ال فارج السو هنين اكواد اة 
الخارجية مثل الشاي والقهوة والمواد الغذائية » عادة يمكن 
إزالتها بواسطة فرشاة الصقل ومادة ساحلة . 

تلوين جرام » ملون جرام 

تلوين أخضر , تلون أخضر green‏ 
ترسب شبه فطري يوجد عادة على الجزء الشدقي العنقي 
لالأسكاة اللا بسب عدم رين الان ` ` 

تلون داخلي 
تلون داخلى لأنسجة السن نتيجة امتصاص مواد كيميائية أو 
فينامينات أو مضاد حيوي مثل التتراسيكلين أثناء فترة نهو 
السن أو نتيجة للتسوس »وهو تلون دائم لايمكن إزالته . 

خر ف ملون stain porcelain‏ 
خزف دقيق ملون يستعمل لتلوين حشوة الخزف . 

1- تلوين »صبغ » تلون 

يللع بع ی 
تعديل في لون السن أو قاعدة البدلة السنية . 


stain, Gram’s 


stain, green 


stain, intrinsic 


staining 


مادة صابغة staining agent‏ 
ا 
تصبغ التتراسيكلين staining, tetracycline‏ 


صامد »غير قابل للاصطباغ » مقاوم للصداً stainless‏ 
صلب لايصدا » فولاذ مقاوم للصداً 
خليطة فولاذ صلبة تحتوي على كمية من الكروم وعناصر 
أخرى . شديدة المقاومة للتآكل . تستخدم بكثرة في العلاج 
التقوهمي في شكل أسلاك . 
مثقب فولاذي مقاوم للصداً 
تاج فولاذي مقاوم للصداً 
تاج معدني مسبق الصنع بشكل تاج السن » يستخدم مؤقتاً 
لتغطية سن متهدمة بسبب التسوس أو مكسورة . يستخدم 
عادة لتغطية أسنان الأطفال . 
انظر تاج فولاذي مقاوم للصدأمسبق الصنع (Preformed‏ 
stainless steel crown)‏ . 
دبوس فولاذي مقاوم للصداً 
حلقة فولاذية مقاومة للصداً 


stainless steel 


stainless steel bur 


stainless steel crown 


stainless steet pin 


stainless steel ring 


شريط فولاذي مقاو م للصداً stainless steel strip‏ 

سلك فولاذي مقاو م للصداً stainless steel wire‏ 

قياس . مقياس . قياسى » معيار » مستوى standard‏ 

standard deviation انحراف معياري‎ 

standard error خطأ معيارى‎ 

تصوير قفو قياسى « تصوير ojecti0nٽڵp standard occipital‏ 
قذالي قياسي 0 
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نوع من الفولاذ يحتوي على بعض النيكل أوالكروم أو 
الاثنين » ليس من السهل أن يفقد بريقه . 


steel, stainless 


مشقب فو لاذي steel bur‏ 
انظر سنبلة (1ا8) . 
حلقة الصب الفولاذية steel casting ring‏ 
تسود يط الفصل الفو لاذي steel separating strip‏ 
خلفية فولاذية بحسب ستيل Steele’s backing‏ 
وجه جرار بحسب ستيل - = Steele’s facing‏ 
وجه قابل للتبديل interchangeable facing‏ 


وجه قابل للتبديل » ذو شق على الجهة اللسانية بحيث ينطبق 
على بروز في الخلفية الفولاذية . 


وجه جرار بحسب ستيل Steele’s - slotted facing‏ 
وجه خزفي أو وجه أكريلي ذو ميزاب يثبت بواسطته على 
التاج المعدني : 


ديو س شتاینمان Steinmann’spin‏ 


الم . 


سحل الأسنان › طحن الأسنان »برد الأسنان stelengis‏ 
جمى کو كبى stellate‏ 


في شكل النجم . 
الشبكة النحمية stellate reticulum‏ 
الطبقة الثانية من النسيج الذي يشكّل عضو الميناء قبل تكوين 
الميناء . 
النقطة الضَّيّقة » الضييقى 
إحدى نقطتين من نقاط قياس الجمجمة على الدرز القشري 
الوتدي » تقعان بالقرب من خط الوسط وعلى جانبيه » عند 
نهاية أضيق اتساع في المنطقة الصدغية . 
(سابقة) التضيق 
سابقة تعني ضيق أو تضق (Narrow)‏ . 
تَسّتم الرأس 


stenion 


stenOo- 


stenocephalia = stenocephaly 


مسنم الر أس stenocephalic = stenocephalous‏ 
ذو جمجمة ضيقة بشكل شاذ . 
ضاغط قناة ستينون stenocompressor‏ 


أداة تستعمل في جراحة القّم والأسنان لإغلاق قناة ستينون 
عل )Stensen”s‏ (قناة الغدة النكفية اللعابية) . 


ضيق الأسنان » ذو أسنان ضيقة stenodont‏ 
س س و 5 
ضيق » متضيق stenosed‏ 
و 
stenosis‏ 


9 
م 
صيق ٠‏ نصيى 
2 


وقد تبيدها الحرارة ولكن سميتها تبقى ؛ يوجد بعضها في 
اللحوم ولايقتل بالطبخ . 
رفواللهاة 
ترميم جراحي لحتك رخو مشّقوق أو لهاة مشّقوقة وحَنّك 
رخو مشقوق . 
1 - شق اللهاة . انشقاق اللهاة 
2- شق اللهاة والحتك الرخو 
شق اللهاة والحتك الرخو . 
تتا starch‏ 


سكريات على شكل مسحوق أبيض . 


staphylorraphy 


staphyloschisis 


ركود 2 توقّف »تضاؤل الانسياب stasis‏ 
تضاؤل أو توقف انسياب الدم في الأوعية الدموية . 
استاتيكى › رکودی » متوازن static‏ 


رحف استاتيكى 

علامات استاتيكية static marks‏ 
(في التصوير الشعاعي) : عيب ينتج عن الكهرباء الساكنة 
المتولدة أثناء تناول الفلم وهي علامات منفذة للأشعة على 
الصور الشعاعية المظهرة تنتج عن الكهرباء الساكنة المتكونة 
على الفلم الشعاعي غير المغلف . 

إطباق اسّتاتيكي 

static panoramic radiography  ىمار تصوير شُعاعى اتر‎ 

استاتيكى ` 1 

أسلوب يكون منبع الأشعة فيه داخل القّم وينتج فلما شعاعياً 
واحد للأسنان والأنسجة المحيطة . 1 


static creep 


static occlusion 


علاقة استاتيكية static relation‏ 
علاقة بين جزئين غير متح ركين . 
قوس لسانية مستقرة stationary lingual arch‏ 


كيه 4 ۰ » ۰ 
يبلك كراسي ي صمم لينطبق على السطح اللساني 
للأسنان ويلحم بأطواق الارتكاز المجاورة له . 

stato - acusticus nerve = العصب الدهليزى القوقعى‎ 
N. vestibulo - cochlearis 


status حالة‎ 

حالة صرع 

نقطةالحتك »الحنيكي 
النقطة التي يتقاطع فيها الدرز ا لحتكي المستعرض مع الدرز 
الحتكى الأوسط وهى نقطة لقياسات الجمجمة . 

زا ا اتسين 

صلب . فولاذ steel ١‏ 
خليطة معدنية مكونة من الحديد ونسبة ضئيلة من الكربون ؛ 
شديدة الصلابة والمرونة . 


status epilepticus 


staurion 


steat-, steato - 
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إستنت أسنان الأطفال 
واقية أكريلية تستعمل للوقاية من الانغلاق المبكر للمسافة بين 
الأسنان والمساعدة على بزوغ الأسنان المنطمرة المكشوفة 
جراحياً . 


stent, 26000021 


إستنت دوا اعم الأسنان stent „periodontal‏ 
واقية صممت لحفظ الضمادات فى مكانها بعد الجراحة حول 
البيدية:.. 


واقية من الأشعة stent , radiation‏ 
واقية تستخدم أثناء المعالجة الشعاعية لحماية الأنسجة 
السليمة » وذلك بإزاحتها بعيداً عن المنطقة المراد إشعاعها أو 
لتوجيه الأشعة مباشرة على المنطقة المراد إشعاعها . 

إستنت الضزز › واقية الضزز 


Stent’s composition = stent’s compOUnd = مر کب ستنت‎ 


stent, trismus 


Stent’s mass كتلة ستنت‎ 


OE N E 
في طب الأسنان كمّركّبٍ طبع وفي الجراحة التجميلية لعمل‎ 
قوالب لتشبيت الطعوم الجلدية » ثَلَيّن للعمل بواسطة‎ 


التسخين في ماء حار أو بتمريرها فوق لهب . 
درجة »عتبة » خطوة » مرحلة » طور » إجراء » تدبير step‏ 


درجةالحفرة 
جزء إضافي ذو شكل مركب متصل بالحفرة المركبة » مكون 
من جدار لبي وجدار محوري . 
محول خافض تدريجي للتيار 
الكهربائي 
محول يوجد فى الدارة الكهربية لجهاز الأشعة »حيث 
يخفض التيار الكهربي من 110 فولت إلى 5-3 قولت . 


step of a cavity 


step -down transformer 


نقطة التاج » نقطة الجمحمة » تويحوى stephanial‏ 
متعلق بنقطة الحمجمة («متصقطمء]5) . 
نقطة التاج »نقطة الجمجمة . التويجى stephanion‏ 


نقطة تلاقي الدرز التاجي والخط الصدغي للعظم الجبهي . 
منحنى ستفان Stephan’s curve‏ 
منحنى يحدد عامل نقاء اللعاب » وأي تغير فيه بين الحامض 

والقلوي لفترة من الزمن دون أن تدخل تفريش الأسئآن . 
تر »تدريج > خطو stepping‏ 
مصطلح تشتمل في رص وتكثيف حشو رقائق الذهب » 
حيث تتحرك رأس أداة الرص بانتظام فوق جزء الذهب حتى 

يكثف كلياً وبشكل تام . 


ضيق الفتحة أو القناة أو المسال . 
َضيق دائم لتجويف » كما يحدث في الأوعية الدموية أو قناة 
الغدة اللعابية . 
ضيق قناة ستينون 
ضيق القناة اللعابية للغدة النكفية . 


516110516511051 - 515 


ضيق قناة ستينون 0515 - stenostenosis‏ 
ضيق قناة ستينون وهى قناة الغدة النكفية اللعابية . 
ا 5 
تَضيق الف stenostomia‏ 
ا 
stenotic 0‏ 


Stensen’s duct = 
Blasius’? duct 


نسبة إلى ن . ستينسين 21.5655 » 1686-1638 » مشرح 
داغركى . 
القناة التى يسيل خلالها اللعاب المفرز من الغدة النكفية إلى 
القم » تجري إلى الأمام من الغدة النكفية لتخترق العَضّلة 
المبوقة وتنفتح على السطح الشدقي للخد مقابل الرحى 
الثانية العلوية . 
1- مركب الطبع » دعامة stent‏ 
مركب ستنت (01120م نمه 65م586) لأخذ طبّعات القم : 
2- واقية الطعم 
()- مركب لدن (مرکب ستنت (Stent’s compOUnd:‏ 
يستعمل لتثبيت بعض أنواع الطعم الجلدي . 
(ب)- جهاز سني نزوع يصنع عادة من البلاستيك الشفاف 
قبل الجراحة لغرض جعل الأنسجة تتشكل أو تتكيف في 
الوضع المطلوب . 
انظر طبعة جراحية أو قالب جراحى(12]6متمعا (Surgical‏ . 
إستنت اكريليكي » قالب إكريليكي 
جهرة لين أن حي بوت صمل ف لز اک ابس ليت 
كسور الفك السفلي أو كسور الفك العلوي أو لدعم الطعوم 


stent, acrylic 


العظمية فى الفكين . 
واقية ضدالنزف stent, antihem orrhagic‏ 


واقية تستخدم لوقف النزف أثناء الجراحة . 
إستنت إطباقية 

نوع من صفيحة العضة تستعمل في علاج اختلال وظيفة 

المفصل الفكى الصدغى . 
واقية حنكية ٠‏ 

واقية تستخدم لحماية مكان الجرح في الحنك أثناء التئامه » أو 

لحفظ شريحة مخاطية أو طعم جلدي في مكانها الجراحي في 

الحنك . 


stent, occlusal 


stent, palatal 
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معشمة مو فة عة البخار sterilizer, autoclave‏ 
المضغوط 
یا ا الرطية دان ركان ف 
معظم المعقّمات الصادة الموصدة المصممة لعيادة الأسنان 
رود بلذورة لقي ا سر وقصيرة مصممة للأشياء أو 


الأدوات غير المغلفة فقط » مدتها عموماً 12 دقيقة عند درجة 
حرارة 134 درجة مئوية . 

مُعقّمة موصدة ذات 
معقمة مزودة بآلية تفريغ الهواء قبل دخول البخار » ولها دورة 
زمنية أطول للتعقيم في درجات حرارة مختلفة . يجب اتباع 
إرشادات التصنيع في جميع الحالات . توضع الأدوات 
ضمن أغلفة مسامية ذات ألوان دليلية » مثل لفائف القطن 
الطبي » والرؤوس الورقية أو تستخدم أسطوانات أو صناديق 
ذات تهوية متعددة الاستعمال . 

معقّمة بالهواء الجاف 

محقم الحرارة الحافة sterilizer, dry - heat‏ 
جهاز شبيه بالفرن يستخدم لقتل الجراثيم المعروفة » والأبواغ 
والفيروسات »ويتم التحكم بالحرارة فيه أوتوماتيكياً 
«بالثرموستات» ويسخن كهربائياً . الدورة الزمنية للتعقيم 
هى ساعة عند درجة حرارة 160 درجة مئوية ؛وهومّاسب 
طيخ الآدوات المعدنية والأدوات التي يجب أن تكون جافة » 
وليس مناسباً للأدوات أو الأشياء المطاطية والأدوات 
البلاستيكية والقبضات التوربينية والقبضات الميكانيكية ذات 
السرعة البطيئة . لفافات القطن الطبي والرؤوس الورقية قد 
تتلون بدرجة خفيفة ولكن لاتتأثر خاصيتها الامتصاصية . 

/ الصناديق المعدنية قد تحتاج إلى فترة زمنية أطول . 

معقّمة أكسيد الإثيلين 
جهاز تعرض منه الأدوات لغاز الإيثيلين لمدة ساعة عند درجة 
حرارة 60 درجة مئوية . يجب أن لاتستعمل المواد المعقمة 
بهذة الطريقة ة قبل 24 ساعة حتى تزول سمية الغاز منها . 

نة ة أشعة جاما 
جهاز يستخدم في الصناعة لتعقيم إبر ا محقنة » وشفرات 
المشرط » وموادالخياطة » وقفازات المداخلةالجراحية» 
والضمادات » وا محاقن الطروحة » بتعريضها لأشعة جاما لمدة 
4 ساعة . 


sterilizer, porous load autoclave 


sterilizer,boiler 


sterilizer, dry - air 


sterilizer, ethylene oxide 


sterilizer, gamma radiation 


ع سس 5 
معقمة الأدوات بالغاز sterilizer, gas instrument‏ 


إسفين مدرج 


محول رافع تدريجي للتيار الكهر بي step - up transformer‏ 
محول يوجد فى الدارة الكهربية ذات الجهد العالى لجهاز 
الأشعة يزيد التيار الكهربى من 110 قولت إلى - 100.000 
0 قولت . 
step wedge = penetrometer‏ 
مقياس الاختراقية - المقوا ام = step wedge = peretrameter‏ 
peretrometer‏ 

أداة لقياس نفوذية الأشعة . 

أداة تشتمل على مقياس متدرج لمدى امتصاص الأشعة 

لقياس كثافة الأشعة التي تصل إلى الفلم : 
(سا بقة) مُجسّم ثلاڻي الأبعاد 

سابقة 3 تعني ذوثلاثة أبعاد (Three- dimensional)‏ . 


stereo - 


مخطاط مجسم stereograph = stereogram‏ 
أداة لتسجيل الحركات الفكية تسمح بتسجيل ساسلة نماذج 
ذات ثلاثة أبعاد . 

تصويرفوتوغرا افي تجسيمي = stereophotography‏ 


stereoscopicphotography 


تصويرفوتوغرافى سنى مجسم stereophotography, dental‏ 


تصوير شعاعى مجسم = stereoroentgenography‏ 
stereoradiography‏ 

ت و 03 

عقيم »معقم »طاهر »عاقر sterile‏ 

و _- و ع س 

خراج عقيم »خراج معقم sterile abscess‏ 
تجمع قيحي خال من الجرائيم ا 

ماو لعفم ملول معد sterile solution‏ 

عقامة › عقم sterility‏ 
عدم القدرة على الإنجاب 

تعقيم »إعقام sterilization‏ 


1-عملية التطهير من الجراثيم بواسطة الحرارة (حرارة جافة 
أو حرارة رطبة) أو الأشعة أو الغاز أو غيره . 
2 -عملية جعل الشيء غير قادر على الإنجاب أو التكاثر . 


4 عة sterilize‏ 
/ يجعله خالياً من الكائنات الحية الدقيقة قيقة (الحراثيم» 

معقم sterilized‏ 
أقماع ورقية معقمة sterilized paper points‏ 
و 2 


5 8 


sterilizer 
جهاز يستخدم لتعقيم الأدوات والمواد عن طريق التسخين‎ 
الجاف أو التسخين الرطب . تتلف الكائنات الدقيقة في‎ 
الحرارة الرطبة بشكل أسرع من الحرارة الجافة بالات‎ 
. كل الجراثيم » والأبواغ » والفيروسات‎ 
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قَصى لسانى . sternoglossal‏ 
متعلق بعظم القصّ واللسان . 

قصي لامي sternohyoid‏ 
متعلق بعظم القّص والعظم اللامي . 

العضلة القصية اللامية sternohyoid muscle‏ 


واحدة من العضلات الأربعة تحت اللامية » تنشأ من الطرف 
المتوسط للترقوة » والرباط القصي الترقوي » وقبضة القص 
وترتكز داخل الحافة السفلية للعظم اللامي » وهي عضَّلة 
رفيعة رقيقة وتعصبها ألياف عَصّبية من الأعصاب العثقية 
الأولى والثانية والثالثة » تعمل على خفض العظم اللامي . 
ل أيضاً العضلة اللامية القصية (Sternohyoideus)‏ « 
قارن مع العضلة الدرقية القصية (Sternothyroideus)‏ . 
تخفض العظم اللامي . انظر جدول العضلات (esاءMugs)‏ » 
عضلة قصية لامية (Sternohyoideus)‏ . 
قصي خحُشائي 
متعلق بعظم القص والنتوء الخشائي . 
العضلة القصبة الخشائية = العضلة = sternomastoid muscle‏ 
القّصيّة الترقويّة الخشائية 
انظر عضلة قصية تَرَقَوَية خشائية (Sterno cleidio mastoid‏ 


sternomastoid 


M.sternocleidomastoideus 


. muscle) 

قصي درقي 
واحدة من العضللات الأربعة تحت اللامية » تنشأ من السطح 
الظهري لقبضة القص وترتكز داخل الغضروف الدرقي » 
تعصبها ألياف العصبية من الأعصاب العنقية الأولى والثانية 
والثالثة . تعمل على خفض الغضروف الدرقي . تسمى 
أيضاً العضلة القّصبة الدرقية (وناع10ه2توط) 0«إ)؟) . قارن مع 
العضلة القصية اللامية (Sterno hyoideus)‏ . 
تخفض الغضروف الدرقي والحنجرة . انظر العضلة القّصيّة 


. (Sternothyroideus) الدرقية‎ 


sternothyroid 


sternothyroid muscle 


عظم القص sternum‏ 
عظم الصدر . 

steroid ستيرويد‎ 

(سابقة) صدرى .» الصدر steth-, stetho-‏ 
سابقة تعني و (Chest)‏ . 


متلازمة ستيفنز وجونسون 5201021 Stevens - Johnson’s‏ 
نسبة إلى أ .م . ستيقنز › A.M. e5‏ »1945-1884 › 
طتبيت طفل انتک فم ر کون : 
n0n 1934-4‏ .1.0 » طبيب أطفال أمريكي . 


لع ا ليور 0 د 
معقمة الأشعة فوق sterilizer, germicidal ultra- violet‏ 


معقّمة الكر يات اة = معقّمة sterilizer, glass bead = salt‏ 
الملح = معقّمة الكر يات 
الفولاذية الصغيرة - 
مَعَقّمة المعدن المنصهر 
مُعقّمة صغيرة تسحّن كهربائياً وينظّم حرارتها ثرموستان 
أوتوماتيكي » وتحتوي على كُريات زجاجية أو ملح أو كريات 
فولاذ أو معدن منصهر عند درجة حرارة 250 درجة مئوية . 
تغمس الأدوات الصغيرة (مثل التي تستخدم في المعالجة 


sterilizer = small steel ball 
bearings sterilizer = molten 


metal sterilizer 


اللبية) فيها لمدة 10 ثوان . 
معقّمة الهواء الحار sterilizer, hot- air‏ 
E‏ الحرارة الرطبة sterilizer, moist heat‏ 


مُعقّمة بالزيت 
معقّمة للقبضات اليدوية » والأدوات ذات الأقسام المتحركة 


sterilizer, mobile 


sterilizer, oil 


2 

sterilizer, steam معقمة البخار‎ 
2 

sterilizer, salt معقمة ملحية‎ 


sterilizer, syringe 


مُعقّمة المحاقن 
محقم حمام الماء + معقّمة الماء المغلى  sterilizer, waterbath‏ 


0 5 


E 
أقراص التعقيم‎ 
. أقراص تطلق أبخرة معقّمة‎ 
قصي تَرقُوي خشآئي , قترائي‎ 
. متعلق بعظم القص وعظم الترقوة وعظم الخشاء‎ 


شر يان العضلة القَصية التر قوية sternocleidomastoid artery‏ 


sterilizing 


sterilizing tablets 


sternocleidomastoid 


الخشائية 
فرعان من الشريان القذالي والشريان الدرقي العلوي » 
يغذيان 


العضلة القصية الترقوية الخشائية . 
انظر قصى تر قو ي نحشا .(Sternocleidomastoidea)‏ 

عضلة ر ت قوية خشائية sternocleidomastoid muscle‏ 
عَضَلة الرقبة المتصلة بالنتوء المخشائي والخط القفوي 
الوا رساك و ف 
والترقوة 0 أيضاً : القصية الخشائية (Sternomastoid)‏ . 
عضلة تئني الرأس وتديره إلى الجهة الأخرى . تُسمى أيضاً : 
العضلة القصية الخشائية (M.sternomastoideus)‏ . 


. (Sternocleidomastoideus) 


- 761 - 


حامل الطبعة الجاهز للاستعمال = = stock impression tray‏ 


طابع الطبعة المصنع manufactured impression tray‏ 
تاج جاهز للإستعمال stock crown‏ 
طابع جاهز للاستعمال stock tray‏ 
انظر طابع الطبعة (Impression tray)‏ . 
قم .فَموي .فتّحة »قّوهة »فغرة stoma‏ 


جمعها أفواه » فتحات (Stomata)‏ . 

stomacace = ulcerative stomatitis = = تقرح والتهاب القم‎ 

التهاب القم التقّرحي 

التهاب القم التقرحي الحاد 
معدة stomach‏ 
عضو هضمي كُمَثْري الشكل » يوجد في البطن » ويتجمع 
فيه الطعام بعد البلع قادماً من المريء . تحدث أول مراحل 
الهضم في المعدة حيث تفرز العصارة المعدية المحتوية على 
إنزيم الببسين وحمض الهيدروكلوريك قبل مرور الطعام 
على مراحل إلى الاثني عشر . 


acute ulcerative stomatitis 


ثغيرة (علم الجنين) = stomadeum= stomadaeum‏ 
stomodeum‏ 
موی »فغری stomal‏ 


آلم القم stomalgia = stomatalgia‏ 
سابقة تعنى قَم (Mouth)‏ أو جور یف مو يي (Oral cavity)‏ . 


stomat - و‎ stomato- 


أقمام »فوهات stomata‏ 
انظر قم » فتحة (5]01209) . 
تمو ی » فوهى stomatal‏ 


متعلق بالقم (Stoma)‏ . انظر فّمي 2 قَموي (Stomal)‏ . 
ألم القم 

فلق بالقم )Mout(‏ أو قَموي (01) . 
التهابات القّم 

الأعراض المّموية المصاحبة لالتهابات الم المختلفة . 
التهاب القم 

أية حالة التهابية بالقّم . قد تحصل نتيجة لعدوى بالجراثيم أو 

الفيروس أو التعرّض لبعض الكيماويات أو الآأدوية » أو عوز 

الفيتامينات أو مرض التهابي عام . أنواع التهاب القّم 

تشمل : التهاب القم القلاعي (Aphthous stomatitis)‏ « 

والتهاب الم الغشائي ilSÜlأranous (Pseudomemb‏ 

. (Vincent? قلاع (اوتتتط]1) » إنتان فنسنانةد'‎ « stomatitis) 


التهاب الم الحاد 


stomatalgia = stomalgia 


stomatic = stomatal = stomal 


stomatitides 


stomatitis 


stomatitis, acute 


حمامى متعددة الأشكال تتميز بآفات جلدية في القّم » 
والبلعوم » والعينين » والأنف » والفتحات البولية التناسلية . 

مرض التهابي خطير وقد يكون مميتاً يصيب الأطفال 
الال مقت ونا مسد اد اغات غل الاد 
وقروح على الأغشية الخاطية للشفاه والعين والفّم » والمجرى 
الأنفي والأعضاء التناسلية . حالات التهاب الرئة » وألم 
المفاصل . والإنهاك كلها شائعة » وقد تحدث مضاعفات 
أخرى مثل ثقب قرنية العين . قد تحصل المتلازمة نتيجة 
لتفاعل تحسسي لبعض العقاقير » أو قد تكون تالية للحمل أو 
فيروس الهربس أو عدوى أخرى . تُشاهد نادراً مصاحبة 
لمرض سرطاني أو مع المعالجة الإشعاعية . العلاج يشتمل 
على الراحة في السرير . المضادات الحيوية لعلاج الالتهاب 
الرئوي » والمسكنات وغسول القّم . انظر أيضاً الحمامى 
متعددة الأشكال (Erythema multiform)‏ . 

قَضيب »عودءغصن stick‏ 


انظر العود اتش بين السنى (Interdental wood point)‏ . 


لاصق .صوق ›دبق sticky‏ 

شمع دبق » شمع إلصاق sticky wax‏ 
انظر شمع النحل » شمع عسلي (×۷4 (Bees‏ ؛ أنظر شمع 
.(Wax)‏ 

قاس ( صلب 3 مقن 3 تنل stiff‏ 


تيبس »صلابة stiffness‏ 


شق ستيلمان 


نسبة إلى ب .ر . ستيلمان › P.R.Stil [man‏ 1945-1871 « 
أخصائي النسج الداعمة السنية » أمريكي . 

أثلام بشكل حرف "۷" تمتد من الحواف اللثوية لمسافات 
مختلفة » عادة على طول الأسطح الوجهية للأسنان . 


Stillman’s cleft 


منبّه > حاث » مثير» مُنعش stimulant‏ 
شىء ما يسبب التنبيه أو الإثارة . 

stimulat يشير‎ 2 Pe. يثبة‎ 

تنبيه » تحريض ٠إثارة stimulation‏ 

منبّه .حاث » مُحرض stimulus‏ 


أي عامل أو نبضة تثير أو تحفز تفاعلاً وظيفياً أو رد فعل 
وظيفي » شيء ما يحفز عضواً أو نسيجاً لأداء وظيفة خاصة : 


منقّط . مُبقّع » مُبرقش »مرقط stippled‏ 
لشةمرقطة stippled gingiva‏ 
تنقيط > ترقط stippling‏ 


تأثير نسيجي يماثل النسيج اللثوي الطبيعي . 
1- غْررَة » قُطبة » درزة stitch‏ 
2- وخزة » شكة 
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التهاب الم بالملتويات 
والمغزليات - 
التهاب القّم البَقرحي الحاد 
التهاب القّم الغنغريني = 


stomatitis, Fusospiro chaetal= 


acute ulcerative stomatitis 


stomatitis, gangrenous = 


موات القم = تقرح القّم الأكال » = noma‏ 

غنغرينا القم cancrum oris‏ 
التهاب القم الت = التهاب القم = stomatitis, gonococcal‏ 

gonorrhoeal stomatitis السيلانى البنى‎ 


التهاب القم الهر بسي = stomatitis, herpetic= herpetic‏ 
التهاب المّم اللشوي الهربسي 
نوع من الهربس البسيط يصيب القّم . 
التهاب القّم هربسي الشكل 
نوع غير شائع من التهاب المّم يتميز بقرح عديدة » ربما يكون 
ذا منشأفيروسى » ويشبه الإصابة بالعقبول البسيط 5وهم:ه1آ1) 
simplex)‏ . 1 
التهاب القَم اليودي 
التهاب بسبب مركبات اليود . 
التهاب القم الرصاصي 
التهاب بسبب مركبات الرصاص . 
التهاب القم الحزازي 
(عند الإصابة بالحزاز المنبسط) 
التهاب الفّم الدوائي 
التهاب الفّم الغشائي 
أي نوع من التهاب الفّم » مع تكون غشاء كاذب . 
التهاب القم الزئبقي 
التهاب القم الفُطاري = 
ثلاع ٠‏ سّلاق 
التهاب الم الكلوي 
(في سياق أمراض الكلى) 
التهاب القم stomatitis, nicotina = nicotinic stomatitis‏ 
لنيكوتيني 
يصاب به المرضى المدخنون . 
التهاب القم النيكو تبني - تقرن حتكي = stomatitis, nicotinic‏ 
نيكوتينى أبيض = leukokeratosis nicotina palati‏ 
حَنّك لع 
التهاب المّم اللانوعي 


gingivo- stomatitis 


stomatitis herpetiformis 


stomatitis, iodine 
stomatitis, lead 
stomatitis, lichenoid 


stomatitis, medicamentosa 


stomatitis, membranous 


stomatitis, mercurial 


stomatitis, mycotic = thrush 


stomatitis, nephritic 


smoker’s palate 
stomatitis, non - specific 
membranous 
- التهاب القّم الطّفيلي‎ 


ثلاع » سلاق 


stomatitis, parasitic = stomatitis 


parastica = thrush 


التهاب القم الهربسي الحاد 
التهاب القَم واللثة 
الهربسي الحاد 
التهاب القم الأبيضاضي الحاد stomatitis, acute leukemic‏ 
(في ابيضاض الدم) 
التهاب القم التَقّرحي الحاد 
نوع شديد من التهاب القَم » يتميز بقّرحة ضئيلة العمق مؤلمة 
على اللسان » والشفاه والخاطية الشدقية » وتنخر أنسجة 
الم . 1 
التهاب القم الإرجي 
التهاب القَّم الزاوي = 
التهاب الشفة الزاوي 
مرض غير معروف المنشاً وهو نوع من التهاب القّم » غالباً ما 
يكون ناكساً » يتميز بقرح مؤلة تصيب الأغشية الخاطية 
القموية . 
التهاب المّم القلاعي 
التهاب الفم الهاجر- لسان = stomatitis areata migranse‏ 
جغرافي ذو تبقع متنقل 


stomatitis, acute herpetic 


stomatitis, acute herpetic gingivOo- 


stomatitis, acute ulcerative 


stomatitis, allergic 
stomatitis, angular = 


angular cheilitis 


stomatitis, aphthous 


migratory mucositis = ectopic 

glographic tingue 

التهاب القم المنطقي المهاجر 

آفات مشابهة لآفات اللسان الجغرافى توجد على الخاطية 

الشدقية وا مخاطية القّموية » وتظهر كبقع حمراء ذات حواف 
بيضّاء مرتفعة » يتغير شكلها باستمرار . 


التهاب القم الزرنيخي 


stomatitis areata migrant 


stomatitis, arsenic =‏ 
arsenical stomatitis‏ 
التهاب القم البز موتي stomatitis, bismuth‏ 
التهاب المّم النزلي 
التهاب الفّم الكيميائي 
التهاب القّم الأكال 
(باستعمال موا اد أكالة) 
التهاب القَم بلفافات القطن 
يحدث حينما تنزع اللفافات القطنية من القّم . 
التهاب الفم المستحث 
بالبدلة السنية 
التهاب المّم الخناقي 
(بتشكل الأغشية الكاذبة في الفم) 
التهاب الفّم الوبائي 
التهاب الم السوافي 
التهاب القم الجريبي = 
التهاب القم القلاعي 


stomatitis, catarrhal 
stomatitis, chemical 


stomatitis, corrosive 


stomatitis, cotton - roll 


stomatitis, denture- induced 


stomatitis, diphtheritic 


stomatitis, epidemic 


stomatitis, epizootic 


stomatitis, follicular = 


aphthous stomatitis 
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stomatitis, Vincent’s التهاب القم الفنسانى‎ 
stomatitis, vincent’s infecetion عدوى فنسان‎ 


التهاب القم الفيروسي 
(سابقة) قم » فَموي .فوهة › 
نمر » جوف 
سابقة تعني قم .(Mouth)‏ 
التهاب القم التقرحي = التهاب ‏ = stomatocace = stomacace‏ 
القم التقّرحي الحاد 


stomatitis, viral 


stomato-, stomo-, stoma- 


ulcerative stomatitis = 

acute ulcerative stomatitis 
سّيلان اللعاب‎ ٠ إلعاب » تلعيب‎ - 1 
تطهير القم‎ -2 


دعيره 
ا ال وجع الثم 


stomatocatharsis 


stomatodeum = stomodeum 
stomatodynia = stomatalgia 


stomatodysodia = halitosis 


موی معدى stomatogastric‏ 
متعلق بالفّم وا معدة . 
التهاب القم واللسان stomatoglossitis‏ 


التهاب مخاطية التجويف القّموي واللسان » تشاهد بكثرة 
في اضطرابات عوز التغذية . 
َموي فكي 
متعلق بالقّم والفكين . 
النظام القموي الفكي . الجهاز 
التموي الفكي . الجملة الفموية الفكية 
مجموعة الأعضاء : والأنسجة » والأعصاب التي تشترك في 
الكلام واستقبال ومضغ وبلع الطعام . هذا النظام يتكون من 
الأسنان » والفكين » وعضلات المضغ » واللسان » والشفاه 
والأنسجة الحيطة والأعصاب التي تتحكّم في هذه البنى . 


stomatognathic 


stomatognathic system 


وصف القم » بحث هيكل الفم وعناصره stomatography‏ 
نطق تّموى » خنة stomatolalia‏ 


التكلم من الفّم مع سد المنخرين . 
مداوة القم stomatologic = stomatological‏ 
اختصاصي بأمراض القّم » طبيب الفم 
طبيب أسنان متخصص ويهتم أساساً بأمراض القّم وكيفية 
علاجها . 
طب الفّم » مبحث أمراض القّم 
1-دراسة بنى ووظائف وأمراض القّم . 
2- تخصص طبي يهتم بالقّم وأمراضه ؛ أحياناً قد يستعمل 
المصطلح كمرادف لكلمة طب الأسنان (Dentistry)‏ . 
طب الفم الشرعي 


stomatologist 


stomatology 


stomatology, forensic 


عدوى الأغشية المخاطية للفّم بفطر الخميرة » والمبيضات 
البيض » تظهر تظهر كطلاء أبيض على اللسان . قد يصيب 
الأطفال أو الأشخاص منقوصى الناخة المصابين بفيروس 
نقص المناعة البشري (119]) » ريطي کا ية تالية 
للمعالحة بالمضادات الحيوية . يسمى أيضاً :قلاع »سالاق 


. (Thrush) 
stomatits, pseudomen branous التهاب القم الغشائي الكاذب‎ 
stomatitis, recurrent aphthous التهاب القم القلاعي‎ 

الراجع 


التهاب القم الر اجع stomatitis, recurrent‏ 
التهاب القَم القرّمّزي » التهاب الفم 
بالحمى القرمزية 
أعراض قَموية تشبه الحمى القرمزية » تتميز باحتقان الخاطية 
الحتكية » وحلق أحمر ملتهب » ولسان مطلي أبيض ذو 
اف تطرية الشكل حي ا (لسان شنيه و 
(Strawberry tongue‏ »ثم يصبح لون سطح اللسان أحمر 
داكناً ناعم ومتلاألۍ (لسان شبيه بتوت العليق e۲۲طRasp‏ 
ما08 ا) » وقد يحدث تقرح للغشاء ا لخاطي الشدقي 
والحتكى . 
التهاب القّم البسيط 


stomatitis scarlatina 


stomatitis, simple 


التهاب القم السلفاميدى stomatitis, sulfonamides‏ 
ثلاع سلاق stomatitis, thrush‏ 


التهاب القم التبغي stomatitis, tobacco‏ 
التهاب الم الرّضحي 
يحدث نتيجة للإصابات القّموية بواسطة البدلات السنية أو 
الأدوات السنية أثناء المعالحة السنية » أو عض الخد أو الشفاه . 
التهاب الثم التَشرحي 
التهاب القم التقّرحي = stomatitis, ulceromembranouss‏ 
الغشائي = التهاب القّم 
التقَرحى الحاد 
التهاب الثم 
اليوريمي 
التهاب القّم السمي 
التهاب الفم نتيجة للمواد أو الأدوية التي تطبق موضعياً . 
التهاب القّم الزُهري » 
التهاب القّم المنقل جنسياً 
التهاب الهم الحويصلي = 
التهاب القم القلاعي 


stomatitis, traumatic 


stomatitis, ulcerative 


acute ulcerative stomatitis 


stomatitis, uraemic = uremic stomatitis 


stomatitis, venenata 


stomatitis, venereal 


stomatitis, vesicular = 


aphthous stomatitis 
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حفيرة الفم الابتدائية » ثغيرة » stomodaeum = stomodeum‏ 
الفم الجنيني 
متعلق بالقّم الابتدائي » متعلق بالشغيري » 
متعلق بالقّم الجنيني 
فغيرةظاهرة 
الوهدة الفُغيرية , نقرة فّموية » حفرة فّموية اذم تصناء00صرماه 
صفيحة الفُغيرة » صفيحة القم الابتدائية stomodeum plate‏ 
ثغيرة 
التجويف القّموي البدائى فى الجنين ؛ وهوانغماد الوريقة 
البرانية الجنينية التي تنطوّر بعد ذلك إلى الم والجزء العلوي 
من البلعوم . 


شی القم »انشقاق الشفة stomoschisis = mouth fissure‏ 


stomodeal 


stomodeum ectoderm 


stomodeum = stomodaeum 


© 


(لاحقة) تفميم . نّغرء مُفاغرة 
لاحقة تعني فتحة في عضو أو جزء . 

1 - حجرء حصاة stone‏ 
تحجر معدني صلب أو تكأس » كالذي يحدث في قناة الغدة 
اللعابية . انظر قلح » حصاة (15ا1ناء091) . 1 

2- جبس حجري 
جبس يسخن لدرجة حرارة 130 درجة مئوية تحت ضغط 
البخار ويستعمل في طب الأسنان لعمل قوالب صلبة . 

3- أداة ساحلة دوارة 1 
(في طب الأسنان التحفظي) : رأس ساحل دوار مغطى 
برقاقات ماس » أو أقراص دوارة من الكاربورندوم تثبت على 
حامل الأقراص ا محمول على القبضة لسحل الأسنان أو 

قالب حجري 
قالب من الجبس السني أو من الجبس المحسن ينتج من الطبعة 
ويستعمل لتصنيع الحشوات السنية . 


-stomy و‎ -ostomy 


stone die 


حجرأرکنسو »أرکانسو stone, Arkansas‏ 
حجر لشحذ الأدوات القاطعة . 
حصاة اصطناعية stone, artificial‏ 


الجبس الحجري . 


حجر الكار بورندوم <« حجر السامور  stone, carborundun‏ 


جبس حجري سني stone, dental‏ 
جبس حجري 

stone, diamond حجر ماسى‎ 

حجر المحرّك السنى stone, lathe‏ 

stone, pulp = denticle حصاة لبية‎ 


ترسّب مادة متكلسة داخل لب السن يصاحبها تغيرات 


تلين القم »لدانة تراكيب الفم stomatomalacia‏ 
الليونة المرضية للأنسجة القموية . 

طمث تّموی stomatomenia‏ 
RE EE‏ نوا عن الاو ET‏ 
«الطمث) . 

يق" فوهة القم stomatomia‏ 

2- شق فوهة الرحم 

داء الفطر القّمو ي » فطار الفم stomatomycosis‏ 


أي مرض قُطري يصيب القّم . 

stomatonecrosis = noma= نخر القم = الموات‎ 
stomatitis gangrenosa 

stomatonoma = cancrum oris 


آكلة القم » غنغرينة القَم 


= stomatitis gangrenosa 


التهاب القّم الغنغريني . 


التهاب العقد اللمفية القموية stomatopanus‏ 
اعتلال القم > مرض القم stomatopathy‏ 


أي مرض أو اعتلال يصيب القّم . 
توقية فموية stomatophylaxis = oral prophylaxis‏ 
الوقاية من أمراض المَم والأسنان . 
شيمةالفم 
متعلق برأب القّم » متعلق بترميم القّم 
جراحة را أب القم » جراحة تر ميم stomatoplastic surgery‏ 
ال 
كك »ترميم القّم > جراحة القم 
التقويمية . ترقيع القّم 
جراحة تجميلية للقّم . 
تزفی تمو ي »تزف stomatorrhagia = oral haemorrhage‏ 
الهم 
شق القّم دانشقاق الشفة 
منظار القم > مکشاف القم 
اعتلال كموي ».داء َموي › 
إمراض القّم 
(لاحقة) تم »نموي 


نزف طمثي موي = 


stomatophyma 


stomatoplastic 


stomatoplasty 


stomatoschisis = hare - lip 
stomatoscope 


stomatosis = stomatopathy 


- stomatous, - stome, - stomOous 


stomenorrhagia = stomatomenia 


(لاحقة) می 6 موی »> حالة القم stomia‏ - 
الفُغَير ی stomion‏ 


علامة لقياس الجمجمة على النسيج الرخو ؛ وهي أقصى 
نقطة أمامية على خط التلامس بين الشفة العلوية والشفة 
السفلية عند الخط المنصف للوجه . 
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اجيب مثلثي المقطع ويزداد في الحجم عندما يمتد خلفياً من 
نهاية اليب السهمي السفلي إلى الجيب المستعرض في 
الجانب المقابل . يستقبل ا جيب السهمي السفلي » والوريد 
لخن الكتيوع والاروةة الخبيغية العلوية كارن مخ حي سيو 
سل (Inferior sagittal sinus)‏ « حت سهمى علو ي 
(Superior sagittal 5‏ « جيب مستعرض Taher‏ 
SİNUS)‏ . 

طبيقة تقويمية ثابتة ذات سلك مستقيم straight wire fixed‏ 

orthodontic appliance 
» طبيقة تقوبمية تستخدم لتصحيح وتحسين سوء الاطباق‎ 
وهي تعديل للطبيقة التقويمية الثابتة الجانبية ومصمم لتقليل‎ 
. ضبط السلك القوسية بتعديل الشقوق‎ 

1 - يجهد ‏ يُوثّر » يشسّد » إجهاد 

2- جهد ‏ توتّر » مجهود » تصفية » يصفي ١‏ ذرية 


strain 


3 - انفعال 

تشوه المادة أو البنية حينما تقع تحت ضغط . 
جهد ضاغط strain, compressive‏ 
شريط » رباط » طوق »إسار strap‏ 


الوؤصلة الرئيسية على الحتك للبدلة السنية الجزئية النزوعة . 
وو .ا وو 
شريط عنقى = طوق عنقى = strap, cervical = neckstrap‏ 
ا 
طبقات 
جمع طبقة (ستتطهع5) . 
تلع استراتيجي 
قلع سن يشكل خطراً على الأنسجة حول السنية الداعمة 
لسن مجاورة من أجل تحسين حالة السن ا مجاورة . 
تطبق 


strata 


strategic extractio 


stratification 


stratified epithelium 
stratified 

stratified squamous epithelium الظهارة الرصفية المطبقة‎ 

طبقة stratum‏ 
نسيج مرتب في شرائح أو رقائق . 

طبقة متوسطة 

لسان شبيه بتو ت الار ض . اللسان القر مزي strawberry tongue‏ 
لسان أحمر كثمرة الفراولة يشاهد فى حالات الإصابة بالحمى 
القرمزية (Scarlet fever)‏ « واد أيضاً فى متلازمة 
کاواسا کي (Kawasaki’s syndrome)‏ . 


stratum intermeduim 


تيار » مجرى » جدول » جريان stream‏ 


استحالية اا خا لبية (Denticle)‏ . 


انظر لب (مpاں٥)‏ . 
ا 

stone, quick- setting جبس حجري سريع التصلب‎ 
stone, salivary = salivary calculus حَصاةلعابية‎ 
stone, wheel قر ص حجر ي‎ 

. 0 0 

قرص ساحل من مادة الكاربورندوم : 
1 - سناد » مهماز » توقف stop‏ 
2- صادمة ١‏ 
3- سد 


(في تقويم الأسنان) : وصلَة على القوس السلكية لمنع 

السلك من الانزلاق من شق الحاصرة أو من أنبوب الحخاصرة . 

1- أداة تقوبمية لمنع حركة السن في اتجاه غير مرغوب فيه . 

2- أداة المعالجة اللبية التي تستخدم لتحديد وحفظ طول 

الأداة أثناء المعالحة الآلية اللبية . 

مَحلول الحمام الموقف 

محلول يستعمل في التصوير الضوئي والتصوير الإشعاعي 

لإيقاف عملية تظهير الفلم . 
مهمازإطباقي ٠١‏ 


stop bath solution 


stop, occlusal 


سَدادة stopper‏ 
1 ار ححز stopping‏ 
2- إيقاف 


سد طبرخي 
حشوة من الكوتابركا مؤقتة . 
حشوة مؤقتة سادة 
مستحضر يحضر بتسخين منخفض للكوتابركا مع أكسيد 
الزنك . شمع أبيض ومادة ملونة تستعمل كساد مؤقت لقناة 
الجذر أو فى المعالحات التحفظية » هذه المواد ثُليّن بالتسخين 
ول انم طون ENE‏ 


straight س‎ 


إزمَيل مستقيم 
ميناء مستقيم 


stopping, gutta percha 


stopping temporary 


straight chisel 
straight enamel 
straight handpiece قبضة مستقيمة‎ 
straight - pin tooth سن مستقيمة الدبابيس‎ 
. وجه خَزفي ذو دبابيس عمودية للتثبيت‎ 
جب مستقيع‎ 
» واحد من ست قنوات وريدية علوية خلفية في الأم الجافية‎ 
لتصريف الدم من الدماغ إلى الوريد الوداجي الغائر »ليس له‎ 
. صمامات ويوجد عند ملتقى مشول المخ مع خيمة المخيخ‎ 


straight sinus 
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مستعمرات أو تجمعات على سطح السن وتساعد على 
التتصاق اللويحة السنية » وتنتج الأحماض العضوية التي 
يعتقد بأنها تشترك في بدء التسوس السني . 

الغقدية الركوية ‏ ` 
جنس من العقدية أوالمكورة العقدية ؛ أحد أهم مسببات 
المرض الالتهاب الرئوي وبعض الأمراض المعدية الأخرى . 
وهي خلايا كُروية أو بيضاوية توجد في أزواج أو سلاسل 
قصيرة » غير متحركة وموجبة الجرام . تسمى أيضاً : المكورة 
الرئوية المزدوجة (Diplococcus pneumoniae)‏ » أو مكور ة 
رئوية دقيقة (MicrococcuspneUmo01ia)‏ أو المكير ةالرئوية 


streptococcus pneumoniae 


. (Pneumococcus) 
streptococcus salivarius العقدية اللعابية « المكورة السبحية‎ 
اللعابية‎ 


جنس من العقدية غير الحالة للدم » توجد في القَم بكثرة 
بشكل خلايا كروية أو بيضاوية في سلاسل بأطوال مختلفة . 

العقدية المخضرة ٠‏ 
كائن حي عرض يعدي الجرئ العتفمي «اتتعترف أيشيا 
بالمكورة السبحية ألفا حالّة الدم . تسبب التهاب بطانة القلب 
الجرثومي تحت الحاد عند الإنسان ويجب اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة عند علاج المصابين بهذا النوع من الالتهاب الذين 
سوف تجرى لهم بعض أشكال من المعالجحة السنية . 

العقدية الشعرية 
اسم مقترح لجموعة من الكائنات الدقيقة التي تشمل الشعية 
(Actinomyces)‏ « والمتسلسلة (Streptomyces)‏ « 
والنوكاردية (25012ع010) . 

إجهاد » ضغط . جهد 
1- القوة المطبقة بوسائل ميكانيكية . 
2- قُوة داخلية مقاومة لقوة خارجية . 
3- (فى طب الأسنان) : الضغط » أو القوة المبذولة بالأسنان 

السقلية على الأسنان العلوية أثناء اللضغ:. 


streptococcus viridans 


streptothrix 


stress 


مقياس الشد والإجهاد stress and tension gauge‏ 
مقياس يستخدم لقياس القوة المبذولة بالأطواق المطاطية 
والنوائضن : 

تو ازن الإجهاد stress balance‏ 

stress - bearing area باحة ملاقية للإجهاد‎ 


1- منطقة في الفّم قادرة على دعم البدلة السنية » ويقاوم 
القوى أو الضغوط المطبقة عليها أثناء المضغ أو البلع . 

2- أسطح البنية القّموية التي تقاوم القوى أوالجهد أو 
الضغط الواقع عليها أثناء المضغ أو البلع . انظر منطقة قاعدة 


تار قاطع stream,cutting‏ 
تدفق الجزيئات الساحلة التي تستعمل في سحل الهوائي 
قطع الحفرة السنية . 
مقدرة الجسم على مقاومة التشوه دون انفجاره أو انكساره . 
أقصى ضغط مطلوب لكسر بنية ما . 

ا 

قُوة الضغط 
أقصى تحمل للانضغاط . 

قُوة هرسية 
أقصى مقاومة للسحق . 

قُوة الشدّ » مقاومة الشد 

أقصى مقاومة للشد 

قوة قصائية »القوة القصائية 
أقصى مقاومة للقوى المطبقة . 


strength 


strength, biting 


strength, compressive 


strength, crushing 


strength, tensile 


strength, ultimate 


قوة الإخضاع strength, yield‏ 
أقصى مقاومة قبل الانهيار . 

(سابقة) السلسلة » عقدي » سلسلی › strepto - Pa‏ 

العقديات 2 المكورات العقدية streptococcaceae‏ 


كائنات دقيقة كروية أو بيضاوية » غي را متحركة » لاتشكل 
أبواغاً » موجبة الجرام . 
متعلق بالعقديات 
عن المكورات العقدية أو السبحية أو متعلق بها . 
عدوى بالعقديات 
عدوى بالمكورات السبحية أو العقدية » كمافي التهاب 
اللوزتين (هناثلنوهه]) . 1 
التهاب اللوزتين العقدي 
عقديات 2 مكورات عقدية 
جم ع حددية »ال مكورة للدي »المكورة السبحية 
(Streptococcus)‏ . 
عقدية » مكورة عقّدية » العقدية 
جرائيم موجبة الجرام » كروية إلى بيضاوية تنتظم في سلاسل . 
تسبب الكثير من العداوى » خصو صا في الحلق (التهاب 
اللوزتين) » وتدخل في عداوى الحمى الروماتيزمية والتهاب 
الكلية . 
العقّديةالطافرة 
كائن دقيق يوجد في اللويحة ويصاحب التسوّس أو النخر . 
جنس من العقدية أو المكورة العقدية (وداهدءمءمام9:6) ماثلة 
للعقدية اللعابية (Streptococcus salivarius)‏ « تشكل 


streptococcal ناج‎ 


streptococcal infection 


streptococcal tonsillitis 


streptococci 


streptococcus 


streptococcus mutans 
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صرير الأسنان stridor decutum = stridor dentium‏ 
صوت يصدر عند احتكاك الأسنان مع بعضها . 
صرير سني stridor dentium‏ 


الصوت الناتم عن سحل الأسنان مع بعضها . 


و 
مخططى عضلى striomuscular‏ 
1- شريط »> شريحة strip‏ 


قطعة ضيقة رقيقة وطويلة من المادة . في تقويم الأسنان 
إنقاص البعد الإنسى الوحشي للأسنان » القاطعة عادة » 
بواسطة الأقراص الساحلة من أجل تقليل الازدحام وتسهيل 
تراصف الأسنان . 
2- يُسلخ ‏ ينزع ‏ يقشر 
ينزع طبقة » ليظهر السطح الذي يليها . 
شريط ساحل 
شريط من الكتان مُغطى من أحد جوانبه بمادة ساحلة 
يستعمل في طب الأسنان لضبط الحواف والتلميع أو الصقل 
شريط التعليب » شريط التسوير 
الإحاطة بشريط لتشكيل سور 
شريط سيلولويدي 
شريط بلاستيك شفاف يستعمل كمسندة أثناء تكثيف 
حشوات الراتين المرب وحشوات السيليكات في الأسنان 


strip, abrasive 


strip, boxing 


strip, celluloid 


الأمامية . 
شريط الإنهاء » شريط التلميع strip, finishing ٤‏ 
شريط الإكمال 
شريظ ساخل ناعم يستتحمل للتتعيم والصقل : 
مسك الشريط strip holder‏ 


شريط تخفيف » شريط الفصل strip, lightning‏ 
انظرشريط فاصل (متتاة يستاهمدمء5) . 
شريط المسندة » مسندة شريطية 
شريط الفصل 
انظرشريط التلميع » شريط الإنهاء (Finishing strip)‏ . 
شريط فاصل . شريط strip, separating = lightning strip‏ 
الفُصل - شريط تخفيف 
شريط معدنى أحد سطحيه مغطى بمادة ساحلة خشنة 
تحمل لعوسيع الننافة بين الأسنان المتجاورة 1 


خط كلم 


strip, matrix 


strip, polishing 


stripe 

striped مثلم‎ 2 EE 
striped muscle عضلة مخظطة‎ 
striping تسليخ 2 تَرْع فشر > تعرية‎ 
stripping سبلت »نزع > تسطير‎ 


البدلة السنية (Denture foundation area)‏ وا لمر تکز 
القاعدي (Basal seat)‏ . 
باحة ملاقية للإجهاد أولية stress - bearing area, primary‏ 
منطقة تستخدم لمقاومة الضغط القوي للبدلة السنية مثل 
الناحية الشدقية من الفك السفلى . 
باحة ملاقية للإجهاد ثانوية stress-bearing area, ROS‏ 
منطقة من النسيج ليست قوية بشكل كاف لدعم الحمل 
الأولي للجهاز السني ولكنها كافية لتتحمل جزءاً من الدعم . 
قاطعة الإجهاد . فاصلة الإجهاد 
وصلة مخمّفة للضغط . أداة فى البدلة السنية الجزئية مصمّمة 
O PEE‏ 


stress breaker 


إجهاد الضغط »إجهاد ضاغط stress, compressive‏ 
إجهاد إطباقى stress, occlusal‏ 
إجهاد القص اهاد القطع stress, shearing‏ 
إجهاد الشد stress, tensile‏ 


سطر stria‏ 
جمعها سطور (5]5126) . 

بر عرو ق 

ريتزيوس في الميناء 

نسبةإلى .ج .ريتزيوس 1919-1842 « M.G.Retzuis‏ « 
مشرح سويدي . انظ رخطوط ريتزيوس في الميناء ٣61‏ ۴) 
striae o f Reis)‏ » خطوط التكلس فى الميناء . 

مخطط . مُحرز , مثلم “ذوخطوط 0 

مخطط » محزز . مُثلّم ذو خطوط 
كمافى العضلة (eاMuso()‏ . 

قناة striated duct E‏ 
ا لجزء من القناة اللعابية الذي يعدّل من الت ركيب اللعابي » 
دي كذلاك تی فو زا ع اننا عن ادا 


striae of Retzius = enamel 


striae of Retzius 


striate = striated 
striate ducts 


striated = striate 


المبطنة . 

عضلة مخططة striated muscle‏ 
عَضّلة ذات ألياف مخطّطة عرضانياً » عادة تكون من 
العضلات الإرادية . 

تخطيط »2 تثليم خدش » تخطط striation‏ 

تضيق » ضيق stricture‏ 
تضيّق غير عادي في فتحة أو أنبوب . 

صريري strident ١‏ 
يصدر صوتاً ذا نغمة مرتفعة . 

stridor صرير‎ 


صوت صفير خشر: يصدر عن الجهاز التتفسي 6 
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قالب للدراسة - قالب 
التشخيص = قالب قبل المداخلة الجراحية » preoperative cast‏ 
قالب قبل العمل 
نود مرحي اجرف افر نالدرا وعم هة 
المعالحة .انظر نموذج الدراسة (720061 yلس5)‏ » وقالب سني 
(Dental cast)‏ . 
نموذج الدراسة = غنموذج سني 
قالب للمّم من أجل الدراسة » للوصول إلى التشخيص 
ووضع برنامج علاجي وخطة لتركيب الأجهزة التعويضية 
العلاجية أو للمعالحة التقويية . 
1- جدعة 
ما يتبقى من العضو بعد القطع أو التحضير . 
ده 
مصطلح متعدد التأويلات » أحياناً يستخدم لوصف تحضير 


study cast = diagnostic cast = 


study model = dental cast 


stump 


جدعة التاج الستروى stump, jacket crown‏ 
ما يتبقى من تاج السن الطبيعية بعد تحضيرها لتاج جاكيت . 
جدعة السن stump of a tooth‏ 


الجزء من السن الذي يتبقّى بعد التآكل أو بعد رفع التاج . 
متلازمة ستيرج فير Sturge-Weber’s syndrome‏ 
مرض يتميز بأورام عرقية في الجلد أو المخاطية والفكين وعظام 
الجمجمة . مع وجود عيوب في الأوعية الدموية في السحايا 


وإعاقة عقلية . 
إبرة » مرود » مسبر » مجس stylet‏ 
ابر ي الشكل styliform‏ 
(سابقة) إبرة . إبر ي stylo-, styl-‏ 
ابر ي لسانى styloglossal‏ 
متعلق بالنتوء الإبري للعظم الصدغي واللسان . 
العضلة الإبرية اللسانية 575108105505 = styloglossal muscle‏ 
عضّلة ترفع اللسان . انظر العَضَلة اللسانية الإبرية 
(Styloglossus)‏ . 
إبر ي لامى stylohyoid‏ 
متعلق بالنتوء الأبري والعظم اللامي 
الرباط الإبر ي اللامى stylohyoid ligament‏ 
العضلة الإبرية اللاميّة stylohyoid muscle = stylohyoideus‏ 


عضلة ترفع اللسان والعظم اللامي وتسحبها للخلف . انظر 
عضلة إبرية لامية(كناء10ه'إط10ج8) . 
إبرى › مرودى » شبه الإبرة styloid‏ 


النتوء الاير ى » شاخصة إبرية styloid proces‏ 


1 -إزالة كمية صغيرة من ميناء السن أو مادة الحشو من سطح 
السن الملاصق لتخفيف الازدحام . 
2-(في تقويم الأسنان) :تقليل عرض السن الإنسي 
الوحشي بإزالة ميناء السن من سطح السن الملاصق . 
ضربة »سكعة 
توقّف مفاجئ لوظيفة الدماغ نتيجة انخفاض تغذيته 
الدموية » كما في حالات النزف تحت العنكبوتي ؛ يؤدي 


stroke 


غالباً إلى اضطرابات في الكلام وشلل (شلل نصفي) . 

سدى stroma‏ 
النسيج المكون للمطرس العضوي » أو الأساس الهيكلي 
للعضو . 

سدور ی ۰ نمی stromal = stromatic‏ 
متعلق بالمطرس . 

الشرى الحطاطى فى الأطفال strophulus‏ 
طفح محبب يشاهد أحياناً على لثة الأطفال أثناء بزوغ 
الأسنان . 

بنيوي تر كيبي اباي structural‏ 

structure 


: : 
بنية » تركيب » بنيان » بناء 


5 


structure , alveolar بئية سنخية‎ 


نكي العظم » نسيج عظمي structure, bone‏ 
البنية الداعمة للبدلة structure, denture - supporting‏ 


السنية 
1 - سلعة » تضخم الغدة الدرقية 
سلعة لسانية » سلعة اللسان 


struma = 50101 


struma of the tongue 


ورم يتطور من نسيج درقي على ظهر اللسان . 

دعامة »قائم انضغاط strut‏ 

دعامة إضافية » دعامة مساعدة strut, auxillary‏ 

مصدم 2 وتد > دعامة stud‏ 
مسمار ذو رأس كبير تثبت به عروة . 

وصلة ذات مصدم stud attachment‏ 
و 5 7 e‏ 0 

سادة ذات مصدم stud, obturator‏ 


جهاز سني ذوعدة مصادم مثبتة » يستخدم عند فاقدي 

الأسنان المصابين بفلح الحتك . 
خليطة الطالب 

معدن يحتوي أساساً على النحاس الأصفر (النحاس 

والخارصين) ويستعمل في التدريب على عملية صب 

المعادن » وهى خليطة مماثلة فى المظهر والخواص للخلائط 

شريو اح E‏ 


student’s alloy 
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على مكان رأس التعليم بالنسبة لصفيحة الرسم . قمة رأس 
السهم تشير إلى أقصى تراجع غير متوتر لوضع الفك السفلي 
بالنسبة للفك العلوي ؛ وهي العلاقة المركزية . 

الراسم الحركة الفك السفلي . 


إرقاء » إيقاف النزف . المع لحة بالقابضات stypsis‏ 
قابض 2 موقف للنزف 2 مرقىء styptic‏ 


مادة قابضة موقفة للنزف . 
(سابقة) تحت »دون . مُعتدل »قريب »عجزء تُقص 2 -ظناه 
تحت الحاد . معتدل الحدة » شبه الحاد 

أقل شدة عن الحاد ‏ المرحلة بين المرض المزمن والحاد . 
التهاب الشغاف subacute bacterial endocarditis = SBE‏ 

الجرثومى تحت الحاد = التهاب شغاف القلب 
العهاب بطانة القلب بواسظة الحرائيم التسقدية الخخضرة 
(Streptococcus viridans)‏ . 


التهاب تحت الحاد » التهاب 


subacute 


subacute inflammation 


دون الحاد 
تحت الذروي > تحت القمة subapical‏ 
عدوى تحت قمة السن subapical infection‏ 
تحت القاعدة . تحت القاعدي subbasal‏ 
تحت المحفظة subcapsular‏ 
دوين الخلوي subcellular‏ 
تحت الغضروف subchondral‏ 
دوين المزمن »تحت المزمن subchronic‏ 
تحت التّرقُوة subclavian = subclavicular‏ 
الشريان تحت التر و subclavian artery = a.subclavia šã‏ 
شريانان : شريان أيمن من الجذع العضلي الرأسي وشريان 
أيسر من القوس الأبهرية » يغذيان الطرف العلوي » والحبل 
الشوكي » والدماغ »إلخ » انظر الشريان تحت الترقوة 
(Subclavia)‏ . 
مثلث تحت الترقوة subclavian triangle‏ 
دوين الإكلينيكي »تحت الإكلينيكي › subclinical‏ 
تحت السريري 
متعلق بدرجة بسيطة من العدوى بدون أعراض سريرية أو 
مظاهر سريرية . 


عدوى تحت إكلينيكية : 
عدوى دوين إكلينيكية 
شكل من أشكال العدوى بلا أعراض أو مظاهر سريرية . 
تحت اللقمى »تحت اللقمة 
تحت لقمة الفك السفلي . 


subclinical infection 


subcondylar 


النتوء الاير ي للعظم styloid process of the temporal bone‏ 
الصدغي 
شوكة مدببة تبرز إلى الأسفل من السطح السفلي للجزء 
الصخر ي للعظم الصدغي : 
إيري فكي سفلي 
متعلق بكل من النتوء الإبري والفك السفلي . 
الرباط الاإبر ي الفكى السفلى stylomandibuar ligament‏ 
اه 
متعلق بكل من النتوء الإبّري والتتوء الخشائي . 
شريان ابر ي stylomastoid E = a.stylomastoidea‏ 
تالا اتس بانظ رن الشوناة الإبرى لعشا 
(Stylomastoidea)‏ . 1 


stylomandibular 


stylomastoid 


ثقبة إبرية خشائية stylomastoid foramen‏ 
فتحة بين النتوء الإبّري والنتوء الخشائي يمر من خلالها 
الشريان الخشائي الإبري والعصب الوجهي . 


ناتۍ إيترى خشائى » نتوء إرى خشائى stylomastoid process‏ 


ابر ي فك علو ي stylomaxillary‏ 
متعلق بكل من الناتى الإبّري والفك العلوي . 

ابر ي ضرسى ›إبر ي رحوي stylomyloid‏ 
متعلق بالناتى الإيّري والأرحاء . 

ابر ي ملعو مي stylopharyngeal‏ 
متعلق بالنتوء الإبري والبلعوم . 

العضلة الوسر ية البلعو مية = stylopharyngeal muscle‏ 

stylopharyngeus 

عضلة ترفع وتفتح البلعوم . انظر مدخل العضةة الإبرية 
البلعو مية (Stylopharyngeus)‏ . 

ابر ي هر ي“ ابر ي حَتکي »إبر ي شرا اعي stylostaphyline‏ 


متعلق بالنتوء الإبّري للعظم الصدغي والحتك والرخو . 
1 - إبرة » مجس , مسبر » قليم 
2 - قاف » متتبع الأثر . إبرة التسجيل . 
(في كلب الأسنان) : قاف لجهاز وجهي . 


stylus 


إبرة التسجيل التشخيصية stylus, diagnostic‏ 
رسم بالراسمة المسحلة= stylus tracing = arrow- point‏ 
رسم شبيه بالسهم = = tracing = gohthic arch tracing‏ 
رسم شبيه بالقوس القوطية = needle point tracing‏ 
رسم برأس الإبرة 


رسم شبيه برأس السهم أو بالقوس القوطية بواسطة جهاز 
متصل بالقوسين الفكيتين المتقابلتين . شكل الرسم يعتمد 
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المسافة تحت اللثوية ‏ الحيز تحت اللثة 

تحت اللسان »تحت اللسانى ١‏ 

التهاب تحت اللسان » التهاب ما تحت اللسان 
التهاب الأنسجة تحت اللسان أو الجانب السفلي للسان . 


subgingival space 
subglossal 


subglossitis 


محموعة فرعية » مجموعة جزئية » زميرة subgroup‏ 
عدوى خفيفة subinfection‏ 
التهاب خفيف subinflammation‏ 
عرض »يواجه » يبخضع »إخضاع للعلا subject‏ 
T‏ ا 

شخصاني 2 ذاتي subjective‏ 


لوصف الأعراض التي يحس بها المريض ؛ مثل الألم »إلخ . 


تحت الخد » تحت الوجنة » تحت العظم الوجني subjugal‏ 
تحت العظم الوجني . 

تحت الشفوي sublabial‏ 

طن > صعد بالحرار عد sublimate = sublime‏ 

تصعيد» تسام sublimation‏ 

تحت اللسان » تحت اللساني sublingual‏ 


المنطقة التى تقع تحت اللسان . 
خر اج تحت اللسان 
الشريان تحت اللسان 
يغذي عضلات الفك السفلي » والغدد تحت اللسانية »إلخ . 
انظر تحت اللسانى(15لهناعصناطن5) . 


sublingual abscess 


sublingual artery 


العارضة تحت اللسان sublingual bar‏ 
وصلة رئيسية لبدلة سنية جزئية سفلية تمتد في قاع الفم . 
اللحيمة تحت اللسان sublingual caruncle‏ 
غو لحمى صغير تحت اللسان . 
التهاب الهلل تحت اللسان sublingual cellulitis‏ 


الفُرش . الهلال تحت اللسان 
منطقة هلالية الشكل في قاع الفم متكونة بواسطة الجدار 


sublingual crescent 


اللساني للفك السفلي والجزء المجاور من قاع الفم : 
الكيس تحت اللسان = كيس sublingual cyst = ranula‏ 
ضفدعى - الضفيدعة 
الكيس et‏ تحت اللسان sublingual dermoid cyst‏ 
القناة تحت اللسان sublingual duct‏ 


إحدى قنوات الغدد تحت اللسانية وتسمى قناة بارثولين 
)Bartholin”s ducbD‏ » انظر قناة ريقينوس .)Revinus duct)‏ 
الطية تحت اللسان=الارتفاع 
الغشائى المخاطى 
منطقة هلالية الشكل في قاع الفم تتبع الجدار الداخلي للفك 


sublingual fold = mucous 


membrane ridge 


قَطع العظم تحت اللقمى subcondylar osteotomy‏ 


قطع جراحي مائل للشعبة الصاعدة للفك السفلي تحت 
اللقمة لتقليل بروز الفك السفلي أو الذقن للأمام . 


تحت القشرة » تحت القشرى subcortical‏ 
تحت القحف » تحت الجمحمة subcranial‏ 
فرقعة خفيفة subcrepitation‏ 


تحت الجلد subcutaneous = subdermal‏ 
حقنة تحت الجلد subcutaneous injection‏ 
تحت السنى »تحت السن subdental‏ 
تحت الد subdermal = subdermic‏ 
- تقسيم إلى أجزاء أصغر subdivision‏ 

2- قسيم 4 
الجر إلى أسفل ‏ السحب إلى تحت subduction‏ 
تحت الحافية subdural‏ 
تحت البطانة subendothelial‏ 
تحت البطانة subendothelium‏ 
تحت لسان المزمار subepiglottic‏ 
تحت الظهارة .تحت الطبقة الظهارية subepithelial‏ 
الشبكة الشعرية تحت subepithelial capillary network‏ 

الظهارة » شبكة الأوعية الشعرية تحت الظهارة 

فصيلة subfamily‏ 
یر subgenus‏ 
تحت اللثة » تحت اللثوي subgingival‏ 


مسافة ضئيلة تحيط بالسن تحت الخط اللثوي » بين حافة اللثة 
الحرة وميناء السن . ١‏ 

القلح تحت اللثة , الحصاة تحت اللثة 
ترسب أملاح معدنية مختلفة مثل فوسفات الكالسيوم 
وكربونات الكالسيوم تتراكم مع مواد عضوية وفَضّلات 
قَموية على الأسنان أو داخل الميزاب اللثوي أوداخل جيب 
لثوي أو جيب حول سنى . يكون عادة داكناً وأكثر تصبغاً من 
اقلح فوق اللثوي. . انظر قلح (Calculus)‏ . 


subgingival calculus 


الكشط تحت اللثة subgingival curettage‏ 
إزالة الملتقى الظهاري والبطانة الظهارية للجيب حول السني » 


غالباً مع التقليح وتسوية الجذر . تنضير النفايات من 
الارتباط الظهاري المتقرّح والطبقة القرنية اللثوية التحتية 
لمعالجة الالتهاب وانحسار النسيج اللثوي . 

التقليح تحت اللثوي 
إزالة القلح واللويحة الجرثومية المتواجدة على السن تحت 
اللثة . 


subgingival scaling 
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يصاحبه صوت بالمفصل وأثناء ذلك تظل أسطح المفصل في 


تحت الفك السفلى submandibular‏ 
خر اج تحت الفك السفلي submandibular abscess‏ 
التهاب الهلل تحت الفك السفلى submandibular cellulitis‏ 
القناة تحت الفك السفلى submandibular duct‏ 


قناة إفراز اللعاب من الغدة تحت الفك السفلى » تسمى أيضاً 
القناة تحت الفك العلو ي (Submaxillary duct)‏ . 


حفرة تحت الفك السفلى submandibular fossa‏ 

عقدة تحت الفك الل = = submandibular ganglion‏ 
عقدة بلاندن 1 blandin’s ganglion‏ 

الغدة تحت القك السفلى = = submandibular gland‏ 
غدة ما تحت الفك ا ي submaxillary gland‏ 


واحدة من زوج من الغدد اللّعابية المستديرة بحجم اللوزة في 
الملثلث تحت الفك السفلي تمتد إلى الأمام حتى البطن 
الأمامى للعضَلة ذات البطنين وإلى الخلف حتى الرباط 
الإبري القكي السفلي :يق الرناط بين الغدة تحت الفك 
السفلى والغدة النكفية . الغدة تحت الفك السفلى تمتد إلى 
الأعلى حتى الحافة السفلية للفك السفلي وتمتد إلى الأمام 
فوق العضّلة الضرسية اللامية ؛ الجزء العلوي من اسَطّح 
الغدة يقع جزئياً مقابل الانخفاض تحت الفكي على السطح 
الداخلى للفك السفلى وجزئياً على العضّلة الجناحية 
التوضطلة اتوم الأسقل معط باخلد » واللفافة السطحية » 
والعضلة الجلدية للفتق » واللفافة الرقبية العميقة . القناة 
تحت الفك السفلي طولها حوالي 5 سم تبدأ عند السطح 
العميق من الغدة وتجري بين الغدة تحت اللسانية والعضلة 
الذقنية »وتفتح عند الحليمة الصغيرة بجانب اللجام 
اللساني . تفرز الغدة المخاط والسائل المصّلي الرقيق الذي 
ساعد فى عملية عضي الطعام .قات مع الكلدة تحت اللانية 
(Sublingual gland)‏ . الغدة النكفية (لصداع 23060) . انظر 
أيضاً غدة لُعابية (Salivary gland)‏ . 
السفلى 
الخد فى الغدة اللعابية submandibular sialolithaisis‏ 
تنك الفكة 

الحيز تحت الفك السفلى 
انيرا لكوت بانقسام اللقافة الرقبية العميقة حول الغدد 
اللعابية تحت الفك السفلى . 

المثلث تحت الفك السفلي . 


submandibular lymph nodes 


submandibular space 


submandibular triangle 


السفلى باتجاه مناطق الأرحاء » تتكون بواسطة الغدة تحت 
اللسانية والقناة تحت الفك السفلى . انظر .طية )۴٥1۵(‏ . 


الحفرة تحت اللسان sublingual fossa‏ 
انخفاض على السطح الداخلي لعظم الفك السفلي . متعلق 
بالغدة تحت اللسانية . 

النقرة تحت اللسان sublingual fovea‏ 

العقدة تحت اللسان sublingual ganglion‏ 

الغدة تحت اللسان sublingual gland‏ 
إحدى الغدد اللّعابية » تشكل فَنطرة على جانبي الفم تحت 
اللسان . 

العصب تحت اللسان sublingual nerve‏ 


عَصَّبٍ حسى يغذي المنطقة حول الغدة تحت اللسانية . انظر 
تحت اللسانى (15[ةتاعصناطن8) . 
قيلة لُعابية تحت اللسان = sublingual ptyalocele = ranula‏ 


الكيسة الاحتباسية تحت اللسان sublingual retention cyst‏ 
الغدة اللعابية تحت اللسان sublingual salivary gland‏ 


واحدة من زوج من الغدد اللُعابية الصغيرة توجد تحت 
الغشاء الخاطي لقاع الفم » تحت اللسان . وهي بنية لوزية 
الشكل صغيرة تزن نحو جرامين . تقع أسفل العضَلة 
الضرسية اللامية خلف مع الغدة تحت الفك السفلي وحشي 
الفك السفلى » وإلى الإنسى من العضلة الذقنية اللسانية 
جاو رها بال الا اة ت الك اف ا 
من 20-8 قناة تتصل مع بعضها لتكو ن القناة تحت اللسانية. 
تفرز الغدة تحت اللسانية الخاط الذي تنتجه الحويصلات . 
قارن مع الغدة النكفية (andاParotidg)‏ . الغدة تحت الفك 


السفلى (Submandibulary)‏ . 
دوالى تحت اللسان sublingual varices‏ 
التهاب الغدة تحت اللسانية sublinguitis‏ 

التهاب الغدد اللعابية تحت اللسانية . 
تبطين تحتى sublining‏ 


طبقة رقيقة من الإسمنت غير احرش أو الورنيش توضع تحت 
الإسمنت المبطن لتقليل تأثيره المخرشن ؛ عازل لأي دواء 
يطبق على عاج السن . 
حلم خرنية جلع غير كامل 
خلع جزئي أو خلع غير كامل » عادة للمّفصل ؛ التواء 
المفصل .انظر الخلع غير التام (Inconiplete dislocation)‏ 1 
خلع جز ٿي للمفصل الفكي الصدغي subluxation, TMJ‏ 
خلع جزئي غير كامل للقمة الفك السفلي أثناء فتحه » عادة 


subluxation 
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الحيز تحت الذقن 
المر تسم الذروى تحت الذقنى . submental vertex projection‏ 


submental space 


المر تسم القمي تحت الذقني 
انظر التصوير الإشعاعى (3اهة2ع2010). 

المر تسم القمي تحت الذقني submento - vertex projection‏ 

تصوير إشعاعي يستخدم لإظهار قاعدة الجمجمة والقوسين 
منظر أفقي لقاعدة الجمحمة submento vertical view‏ 

في التصوير الشعاعي 
غائر› ozs‏ » غائص submerged‏ 
غرسةغائرة submerged implant‏ 
سن غائصة submerged tooth‏ 
أسنان غائصة = submerged teeth = infra- occlusion‏ 


أسنان ذات إطباق منخفض 
انخفاض سن أو أكثر من سن بالنسبة للأسنان المجاورة » 
يشاهد بكثرة فى الأسنان الأولية أو الأسنان اللبنية . يحدث 
تغطيس » غمر 
تحت المخاطية › تحت الغشاء 
المخاطى 
طبقة النسيج تحت الغشاء المخاطي . 
تخدير تحت الغشاء المخاطى » 


submersion 


submucosa = submucous 


submucosa anaesthesia 


تخدير تحت المخاطية 
تحت الغشاء المخاطى submucosal‏ 
غَرسة تحت الفا الحا submucosal implant‏ 
انظر غرسة غر زة قف اوه ١‏ 
حقن تحت الغشاء المخاطى submucosal injection‏ 
حقن محلول » مثل الحلول المسكّن للام » تحت الخاطية . 
مغارز تحت الغشاء المخاطي submucosal inserts‏ 


إدخالات معدنية ذات غؤور توضع في أماكن مختارة 
مجهزة جراحياً تحت الخاطية لزيادة تثبيت البدلة السنية . 
رأب الدهليز تحت الغشاء 
المخاطي 
تعميق جراحي للميزاب اللثوي بتحرير وإزاحة النسيج بين 
الخاطية وألسمحاق للسماح بتثبيت الخاطية بالعظم التحتي . 
تحت المخاطية 
تحت الأنف » تحت الأنفى . النقطة تحت الأنفية 
ENE EE‏ درم لين الت ريد 
الاجر لقي مع متعضف الشفة العلوية زهو ار 


submucosal vestibuloplasty 


submucous = submucosa 


subnasal 


تحت الحافة » تحت الحفاف 
تلح تحت الحافة 
انظر قلح (Calculus)‏ . 
يط رد اا قائفة 
خاليطة من الملغم تستعمل في حشو الحفر الحضرة التي 
لابمكن وقايتها من الرطوبة . 


submarginal 


submarginal calculus 


submarine alloy 


تحت الماضغة submasseteric‏ 
تحت العضلة الماضغة . 
المسافة تحت الماضغة › submaseteric space‏ 
الحيز تحت الماضغة 


المسافة بين العضّلة الماضغة والشعبة الصاعدة للفك 
السفلى . 


ما تحت الفك العلوى = = submaxilla = lower maxilla‏ 
أسفل الفك العلوي = الفك السفلى mandible‏ 
التهاب الغدة تحت الفك submaxillaritis = submaxillitis‏ 


السفلي » التهاب الغدة ما تحت الفك العلوي 
التهاب الغدة فى إحدى الغدد تحت الفك السفلى (الغدد 
تحت الفك العلوي) . ١‏ 
تحت الفك العلوي - 
تحت الفكى السفلى 
تحت الفك السفلي أو ما تحت الفك العلوي . 


submaxillary = submandibular 


قناة تحت الفك العلوى submaxillary duct‏ 
انظرقناة تحت الفك السفلى (Submandibular duct)‏ . 
الحفرةالفكية submaxillary fossa‏ 


انخفاض على السطح الداخلي للفك السفلي » حيث توجد 
الغدة تحت الفك السفلى . 
العقدة تحت الفكية » العقدة الفكية 
عقدة صغيرة على العضلة اللامية اللسانية يخرج منها ععصّب 
يغذي الغدد اللعابية تحت الفك السفلى وتحت اللسانية . 
الغدة تحت الفك السفلى . الغدة ا submaxillary gland‏ 


submaxillary ganglion 


الفك العلوي 
التهاب الغدة تحت الفك  submaxillitis = submaxillariis;‏ 
السفلي » التهاب الغدة نحت الفك العلوي 
تحت الف submeatal‏ 
تحت الذقن submental‏ 
الشريان تحت الذقن submental artery‏ 


فرع من الشريان الوجهي » يغذي الأنسجة تحت الفك . انظر 
مدخل للشريان تحت الذقنى (15لهامعصسطند.ه) . 


ناسور تحت الذقنى submental fistula‏ 
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بتر تحت السمحاق › قطع تحت subperiosteal amputation‏ 


السمحاق 
غرسة تحت السمحاق subperiosteal implant‏ 
دعمة الطعم تحت subperiosteal implant abutment‏ 
السمحاق 


الجزء من الغَّرسة الذي يبرز من خلال المخاطية داخل 
التجويف الفموي للتثبيت » أو دعم التاج أو البدلة السنية 
الثابتة أو البدلة السنية النزوعة . 


البنية التحتية للطعم تحت subperiosteal implant‏ 
السمحاق » غَرْسة هبكلية substructure = subperiosteal‏ 
تحت السمحاق implant frame work‏ 
ق لن اران على ا عت 
السمحاق . 
حقنة تحت السمحاق subperiosteal injection‏ 
حقن محلول تحت السمحاق . 
تحت البلعو م subpharyngeal‏ 
تحت لب السن subpulpal‏ 
الجدار تحت لب السن » الجدار subpulpal wall‏ 


تحت اللبى 
قاع الُجرة اللبية في الحفرة بعد إزالة لب السن » حيث يكون 
الجدار اللبى غائباً . 

تذييل الوصفة الطبية » وصفة 
الجزء من الوصفة الطبية الذي يتضمن الإرشادات 
والتوصيات عن كيفية تحضير وتركيب مكونات الأدوية . 

تحت الناتئ الشوكى 1 

الشويكة التحتانية = النقطة"۸"- = subspinale = "A" point‏ 
النقطة '"4"لداون 
أعمق نقطة على الخط المتوسط لطليعة عظم الفك العلوي » 
بين شوكة الأنف الأمامية والحافة السفلية للسنخ أي النقطة 
السنخية (2:05]©0) ؛ وهى علامة تحت سطحية : 

تحت الناتى الشوكى ٠‏ 

مادة (لأنينية) ` 

المادة المينائية = ميناء السن 


subscription 


subside 


subspinal 


Down’s point "A'"" 


subspinous 
substantia = substance 
substantia adamantina = 


tooth enamel 


substantia eburnea المادة العاجية‎ 
substantia ossea dentis المادة السنية العظمية‎ 


substantia spongiosa = 


المادة الإسفنجية = العظم الإسفنجي 


cancellous bone 


المنخفض فوق الشفة وتحت الحاجز الأنفي (النثرة) » وهي 
علامة لقياس الجمجمة على النسيج الرخو . 

النقطة تحت الأنيفى 
نقطة الزاوية المتكونة بين الشفة العليا والحاجز الأنفي . 
ملتقى الأنف بالشفة العليا . 

النقطة تحت الأنيفي 
أقصى نقطة انخفاضاً على المستوى السهمى الأوسط للحافة 
الأمامية السفلية من الفتحة الأنفية الخارجية . 


subnasale = subnasion 


subnasion = subnasale 


دون الطبيعى » دون السوى »دون المعدّل subnormal‏ 
تحت القفوى »تحت القذال suboccipital‏ 


العتصب تحت القفوى » العصّب suboccipital nerve‏ 
تحت القذال 


عصب محرك متفرع من العَصّب الرقبي الأول » يعصب 
العضلة الشوكية نصف الرأسية » وعضلات المثلث القذالى أو 
القفوي . انظر تحت القذالى (Suboccipitalis)‏ . 1 
الشقيرة تحت الققوية #الضفيرة تحت 
القذال 
انظر الضفيرة الوريدية تحت القذالية (Suboccipital venous‏ 
plexus)‏ . 
الضفيرة الوريدية تحت القذال كدءعام suboccipital venous‏ 
شبكة من الأوردة توجد في الجزء الخلفي من جلدة الرأس » 
وتصرف في الوريد الفقاري . انظر ضفيرة وريدية تحت 
القفور يه (Plexus venous suboccipitalis)‏ . 
تحت الإطباق » إطباقي منخفض . تحت الإطباقي 
بهماز طاق متخت 
مرتكز إطباقي منخفض 
سَطح قرب الإطباقي 
جزء من السطح الإطباقي للسن » الذي يكون منخفضاً عن 
مستوى الجزء المنطبق للسن 
تحت أرومات السن »› 
ما تحت أرومات العاج 
الطبقة تحث الأرومة السنية 
الضفيرة تحت أرومات السن › 


suboccipital plexus 


subocclusal 


subocclusal rest 


subocclusal surface 


subodontoblastic 


subodontoblastic layer 


subodontoblastic plexus 


الاستطالات الخلوية الشبكية 
تحت الحجاج »تحت الحجاجي suborbital‏ 
الحفرة تحت الحجاج = suborbital fossa = canine fossa‏ 
تقرة الناب 
تحت السمحاق » تحت السمحاقى subperiosteal‏ 
الخرا اج تحت السمحاق subperiosteal abscess ١‏ 
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جهاز ماص 
مضخة تفريغ تستعمل في غرف العمليات الجراحية وبعض 
عيادات طب الأسنان لامتصاص الدم والفضلات من منطقة 
المداخلة الجراحية . 
عرص امهنا 
يقة لآخذ عينات من النسيج أو السائل من العقد اللمفاوية 
أو من آفة عميقة باستخدام الشفط . انظر أيضاً خزعة 
بالشفط (Aspiration biopsy)‏ . 


suction apparatus 


suction biopsy 


ر ةالشفط »غرفة suction chamber = air chamber‏ 
الملصر = حجرة الهواء 

تُمع مطاطي . فُرص شافط 

قمع مطاطي يوضع في منتصف البدلة العلوية النزوعة 


suction cup 


لتثبيتها في الفم بواسطة تفريغ الهواء : 

قر ص ماص 2 قر ص المص suction disc‏ 
قُرص مرن مثبت على السّطح الداخلي للبدلة السنية العلوية 
في محاولة لتحسين وزيادة ثباتها في الفم »هذه الطريقة لم 
تعد مستعملة الان . 

صفيحة ماصة suction plate‏ 
صفيحة سنية تثبت في الفم بواسطة امتصاص الهواء أو 
الضغط الجوي . 

رأس ماص »ذروة ماصة suction tip‏ 
وضلة جهاز لص الجر احي . 

أنبو ب ماص suction tube‏ 

عملية المص suctioning‏ 
شفط السوائل بجهاز المص الجراحي : 


سكر sugar‏ 
فرص مغطى بالسكر 


sugar coated tablet 


إيحاء . إيعاز . اقترا اح suggestion‏ 
أتلام sulci‏ 
تلمىالشكل sulciform‏ 


ر أب الدهليز . تقوب يم الدهليز sulcoplasty = vestibuloplasty‏ 


ميزابى » أخدو دي » تلمي sulcular‏ 
متعلق بالميزاب أو الثلم . 

ظهارة تلمية sulcular epithelium‏ 
ظهارة رصفية مطبقة غير متقرنة رقيقة » تمتد من قاعدة 
الميزاب إلى قنزعة الحافة اللثوية . 


تليم sulculus‏ 
تلم sulcus‏ 
الجمع أتلام )Sulc(‏ . 


substitute يدل‎ ٬ يديل‎ 

ركيزة substrate = substratum‏ 
مادة يعمل فيها الإنز يم. 

بنية أساسية » أساس » وطيدة substructure‏ 
ا لجزء من البدلة السنية الغرسي المغطى بالأنسجة ؛ هيكل 


معدني » ينطمر تحت الأنسجة ويستقر على العظم مصمم 
لدعم البنية العلوية كما في البدلة السنية الغرسية . 
وطيدة البدلة السنية 
المغروسة » البنية التحتية للجهاز السني المزروع 
الهيكل المعدني المنطمر تحت الأنسجة الرخوة المنطبق على 
العظم بغرض دعم البنية العلوية للجهاز السني المغروس . 
وطيدة معدنية خزفية 
الأساس المعدني الذي تبنى عليه طبقة الخزف . 
وطيدة الغْرسة تحت السمحاق = substructure, subperiosteal‏ 
هيكل العَرسة تحت السمحاق 


substructure, implant denture 


substracture, metal - ceramic 


implant = subperiosteal 
implant framework 
إطار هيكلي من المعدن المصّبوب ينطبق على العظم » تحت‎ 
. السمحاق‎ 
الجزء الهيكلي المعدني من البدلة السنية المزروع الذي ينطبق‎ 
. على العظم تحت السمحاق‎ 
تحت الس طح‎ 
لاحق »تال » متبادل »إبدال » بديل‎ 
أسنان تالبة “أسنان لاحقة‎ 
الأسنان الدائمة التي تحل محل الأسنان اللبنية (القواطع‎ 
. الدائمة » والأنياب و الضواحك يشار إليها كأسنان تالية)‎ 
خليفة » بديل » وريث‎ 


subsurface 
succedaneous 


succedaneous teeth 


SUCCESSOF 


خليفة دائم successor , permanent‏ 
مص 2 يحص sucking‏ 
مص الإصبع sucking, fingers‏ 
مص الشفة sucking, lip‏ 
مص الإبهام sucking, thumb‏ 


سكو »سر القصب sucrose‏ 
سكر القصب » ثنائى سكاريد يتحلل إلى اثنين من السكريات 
الأحادية هما الجلوكوز والفركتوز . السكروز ينتج في 
ماص »ء ارتشاف »مص 
2- مصطلح غير دقيق لوصف عملية ثبات البدلة السنية 
بدون مشبكات أو وصلات محكمة . 


suction 
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شق على السطح الإنسي للشعبة الصاعدة للفك السفلي » 
بميل إلى الأمام من ثقبة الفك السفلي إلى نقطة على جسم 
الفك السفلي تقع مباشرة تحت نهاية الخط الضرسي اللامي ؛ 
الضرسية اللامية . 
التلم الأنفي الشقوي 
شق ضحل متشكّل باندماج تقوس الشفة العلوية والأنف . 


sulcus, nasolabial 


sulcus, nasolacrimal = lacrimal = تلم أنفى دمعى‎ 
sulcus of the maxilla تلم الفك العلوى الدمعى‎ 
sulcus of the maxilla, lacrimal  ىعمدلا تلم الفك العلوى‎ 


شق عميق على السّطح الأنفي لجسم الفك العلوي »يقع 
مباشرة أمام جيب الفك العلوي ويكون جزءاً من جدار القناة 
الدمعية الأثفية . 
التلم الختكي 
الكبير في الفك العلو sulcus palatinus major maxillae‏ 
شق على السّطح الأنفي لجسم الفك العلوي » يشكّل مع 
الشق الممائل على الصفيحة المتعامدة للعظم الحتكي مجرى 
العصب الحتكى الكبير . 
التلم الحنكي في الفك العلو ي sulcus of the maxilla, palatine‏ 
أحد الأخاديد الطولانية على السطح السفلي للنتوء الحنكي 
للفك العلوي » بين الأشواك الحَتّكية » يحمل الأعصاب 
الحتكية الكبيرة والأوعية الدموية الحتكية الكبيرة . 
تلم النتوء الأنفي 
في الفك العلو ي = التلم الدمعي maxilla = lacrimal sulcus‏ 
في الفك العلوي 
التلم الحتكي الكبير للعظم 


greater palatine = sulcus palatinus الحتكى‎ 


sulcus of the maxilla, greater palatine = 


sulcus of the nasel process of the 


of the maxilla 


sulcus of the palatine bone, 


majorossis palatini 

شق على الصفيحة المتعامدة للعظم الحتكي » يشكل مع الشق 

المتعامد على السَّطح الأنفي لجسم الفم العلوي مجرى 
العصب الحتكى الكبير . 

العلم الجناحي الحَتكي = التلم 

الحتكي الكبير في العظم الحنكي greater palatine sulcus of‏ 


the palatine bone 


sulcus, pterygopalatine = 


تلم انتهائي sulcus, terminal‏ 
شق ضحل على الجزء الخلفي من ظهر اللسان » يفصله عن 
وان : 1 

sulfate = sulphate كبريتات » سّلفات‎ 

sulfonamide = sulphonamide سلفوناميد‎ 


1- شق أو أخدود »أو تجعيدة مثل ما هو على سطح المخ أو 
مثل طيات الغشاء المخاطي . 
ات ا اعدو ارا اتی ی تلم لمن ' 
3- ميزاب أو ثلم في جزء من التجويف الفموي . 
خندق أو أخدود مبطن بالغشاء الخاطى ومحاط بالخدين من 
ائ الان و اله موادي اکر 
التلم السنخي الشدقي › 
تلم سنخي دهليزي 
فلم جح وي 
تلم بين الشفتين والنتوء السنخي . 
تلم سنخي لساتي | 


sulcus, 219010 buccal = 
alveobuccal sulcus 


sulcus, alveolabial 


sulcus, alveolingual =‏ 
alveolo lingual sulcus‏ 
تلم بين اللسان والنتوء السنخي والأسنان . 
تلم خدي .تلم شدقي | 
التلم 
انظررأب التلم (Vestibuloplasty)‏ . 
ثلم جبهي 
تلم لنوي » أخدود لثوي 
1 شق ضّحل يحيط بالأسنان » يتكون بواسطة السن من 
جانب واللثة ا حرة من الجانب الآخر . 
2- الفراغ الذي يقع بين الجهة الداخلية للثة الحرة وميناء السن 
أو الملاط من الجهة الأخرى » حسب الارتباط الظهاري . 
التلم الحتكي الكبير 
اه 
شق على جسم الفك العلوي يمتد لمسافة قصيرة للخلف من 
السطح الحجاجي داخل القناة تحت الحجاج ؛يمر داخله 
العصّب والأوعية الدموية تحت الحجاج . 


sulcus, buccal 


sulcus deepening procedure 


sulcus, frontal 


sulcus, gingival 


sulcus, greater palatine 


sulcus, infraorbital 


تلم شفوى sulcus, labial‏ 
التلم الشفوى السنى = = sulcus, labiodental‏ 
صفيحة دهليزية vestibular lamina‏ 


sulcus, labiomental 


التلم الشفوي الذقني 
شق ضحل متكون باندماج تقوّس الشفة السفلية والذقن . 


تلم لساني النهائي sulcus, lingual terminal‏ 
ی فل على ابو اشا م فر نان يفصيله عن 
جذره . 

sulcus, median lingual التلم اللساني الأوسط‎ 


شق ضحل ضيق على ظهر اللسان في وسط اللسان . 


sulcus, mylohyoid 
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والشكل القوسي » والناحية الجمالية . 
عدوى إضافية ٠‏ 
أعلى »علوي »فوقي 
في التشريح : بنية أعلى من سطح نسيج آخر . 
العصب السنخي العلوي 
العصّب الأنفى انات العلو ي superior anterior nasal nerve‏ 
المثلث السباتي العلوي 
مشلث محاط من الأمام بالعضلة القصية الترقوية الخشائية ؛ 
ومن الأسفل بالعضلة الكتفية اللامية ومن الأعلى بالعضلة 
الإبرية اللامية والعضَلة ذات البطنين . 
المصرة العلوية 
للبلعوم 
القناة السنية العلوية = قناة الفك 
العلوي 
الضفيرة السنية العلوية » الشبكة 
السنية العلوية 
الشريان الشفوي العلوي 
عظم الفك العلوي 
النفق العلوي للفك العلوي- 
الثقبة العظمية foramen rotundum ossis sphenoidalis‏ 
المدورة الوتدية 
اجيب السهمي العلوي 
OE E‏ خلف الأم ا لجافية »يصرف الدم 
من الدماغإلى الوريد الوداجي الباطن . ليس له صمامات 
ومقطعه مثلثي عند عبوره حفرة في العظم الجبهي ومروره 
على طول ا حافة المحدبة لمشول المخ إلى الناشزة القذالية . عادة 
يستمر كجيب مستعرض أين ؛ الجيب السهمي العلوي 
يستقبل الأوردة الخيخية العلوية وأوردة من الطبقة بين 
اللوحتين . والأوردة القريبة من الأطراف الخلفية للدرز 
السهمى . وتفاغرات الأوردة الصادرة من سمحاق 
ES‏ والأوردة من الأم الجافية . اجيب السهمي العلوي 
يتفاغر أيضاً مع أوردة الأنف » وفروة الرأس والطبقة بين 
اللوحتين .قارنمع الحيب السهمي السفلي (Inferior‏ 
sagittal sinus)‏ « الجيب المستقيم (Straight sinus)‏ « الجيب 
المستعرض (Transverse sinus)‏ . 
انظرمدخل جيب سهمى علويؤذلمائعة5 (Sinus‏ 
superior)‏ . 1 
سطع علوي 
الشريان الدرقي العلوي 


superinfection 


superior 


superior alveolar nerve 


superior carotid triangle 


superior constrictor of the pharynx 


superior dental canal = 
maxillary canal 


superior dental plexus 
superior labial artery 


superior maxillary bone 


superior maxillary canal = 


superior sagittal sinus 


superior surface 


superior thyroid artery 


sulfur = sulphur 


sulfur granules 


أوكسيد الكبريت sulfur oxides‏ 
انظر داء الفطر الشعاعى (010(:60515متاعش) . 
كبريتى sulfuric‏ 


حيط السلفوريك . حمض الكبريتيك sulfuric acid‏ 
سائل عديم اللون » عديم الرائحة تقريباً » أكّال يحتوي على 
6 حمض مطلق ؛ يستعمل أحياناً كمادة كاوية . 

أسلفوناميد 
أي مركب مشتق من السلفوناميد » وهي مادة كيميائية تمنع 
نمو وتكاثر طيف واسع من الجراثيم » ولذلك تستعمل في 
علاج العداوى الميكروبية » مثل دواء سلفاديازين 
(Sulphadiazine)‏ . 

مظهر أشعة الشمس 
مظهر العظم غير النفوذ للأشعة يظهر مثل «إنفجار شمسي» 
في بعض الحالات المرضية مثل ورم عفلي عظمي المنشأ 


. (Osteogenic sarcoma) 


sulphonamide 


sunray appearance 


(سابقة) 1 - فوق » أعلى super-‏ 
2 - زائد » فرط 

متحاوز حد الكثرة » مفرط التوافر superabundantly‏ 

مفرط الحدة » فائق الشدة superacute‏ 

فوق الهدبي حاجبي superciliary‏ 


القوس فوق الهدبى . القوس الحاجبية superciliary arch‏ 
بروز بسيط على الجزء الأوسط من ا حافة فوق الحجاج للعظم 
الجبهى . 

فرط التمدد 


superdistension = superdistention 


فرط البز وغ supereruption‏ 
إثارة مفرطة »فرط التنبيه superexcitation‏ 
فرط البسط »فرط التمدد superextension‏ 
سطحی superficial‏ 


تحت السطح مباشرة ؟ عكس عميق (م0(66) . 
الشريان الصدغي السطحي 
فوقلثوي 
تعويض فوقي 

تغطية الأسنان الطبيعية بأسنان صناعية لتحسين الإطباق » 


superficial abscess 
superficial temporal 
superficial temporal artery 
superficial vein 

superfine 

supergingival 


superimposed prosthesis 
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مقاومة البدلة السنية الجزئية لقوة الإزاحة العمودية الأولية أو 
الفم . 
مُستند ثابت a‏ كاحت 
مستند حر » مستند طليق »دعام طليق 
مستند مقيّد »دعام مقيد 
مستند لايسمح بحركة عمودية على محور العارضة » ولكن 
يسمح ببعض الحركة عند المستند بشكل أقل من المستند الجر 


support, fixed 
support, free 


support, restrained 


(في بدلة سنية جزئية ثابتة) . 
داعم 1 supporting‏ 
العظم السنخي الداعم supporting alveolar bone‏ 
باحة الدعم »باحة ساندة supporting area‏ 


المناطق الدرداء التي تعتبر مناسبة جداً لتتحمل قوى المضغ 


بنية عظمية داعمة supporting bony structure‏ 
الخلايا الداعمة supporting cells‏ 
الحدبات الداعمة supporting cusps‏ 
انظر حدبة )Cusp(‏ . 
البنية الداعمة »الهيكل الداعم supporting structure‏ 
يح دا supporting tissue‏ 
supportive 7‏ 
تحميلة suppository‏ 
suppuration EE‏ 
e‏ نياب . 
يحي E‏ » تقيحي 2 صديدي suppurative‏ 


متعلق بالتقيّح أو يتميز به : 
سائل متقيح 
E‏ الال لوي 
فوق الأذني » فوق الأذن 
فوق العظم » فوق العظمي 
جيبة دواعم السن فوق 
اة 
انظر جيب حول السنى (Periodontal pocket)‏ . 
الجيبة فوق العظم 
نوع من الجيوب حول السنية تكون قاعدته أعلى من مستوى 
العظم السنخي : 


suppurative fluid 
supra - 

supra - auricular 
supra - bony 


suprabony periodontal pocket 


suprabony pocket 


فوق الخدى »فوق الشدق suprabuccal‏ 
فوق أو في الجزء العلوي من منطقة الخد . 
فوق البروز » منطقة التقارب الطاحنى › suprabulge‏ 


فوق المحيط الكبير 


فوق الفك العلوى = الفك العلوى هااaxi"‏ = supermaxilla‏ 


فرط الحركة 
زائد عن العدد » زائد عن المألوف » زائد 


supermotility 
supernumerary 
supernumerary tooth سن زائدة‎ 
سن زائدة عن العدد الطبيعي في الفم » زائدة عن 32 سنا في‎ 
. الأسنان الدائمة أو عن 20 سنا فى الأسنان اللبنية‎ 
قر طّ التشبع‎ 


ترويسة الوصفة . الكتابة في أعلى 


supersaturation 


superscription = Rx 


الوصفة مميزة عن الوصفة ذاتها والتوقيع 
العلامة التي توضع أعلى الوصفة الطبية وهي الرمز :1 » 
اختصار (عم120) . 
أسرع من الصوت . فائق الصوت supersonic‏ 
بنيةفوقية superstructure‏ 


1-تركيب يستقر على تركيب آخر . 
2-الجزء المنظور من الطبيقة . 
التحتية . 


البنية الفوقية لبدلة سنية superstructure, implant denture‏ 
مزروعة » الجزء العلوي من البدلة السنية المزروع 
المزروعة . 


مراقب »ناظر » مشرف supervisor‏ 
مستلق supine‏ 
وضعية الاستلقاء supine position‏ 


ووجهه متجه للأعلى »مع وضع وسادة تحت كتفية لتمديد 
الرقبة . 


إضافى › مُلحق supplemental‏ 
حدبة إضافة supplemental cusp‏ 
أية حدبة زائدة على سَطح السن . 
ميزاب إضافى supplemental groove‏ 
حرف إضافى اة زقنافة supplemental ridge‏ 
حيد إضافي 


أية حيد زائد على ستطح السن . 
سن زائدة » سن تكميلية supplemental tooth‏ 
سن زائدة ماثلة أو مطابقة تماماً فى الشكل للأسنان الطبيعية 
في المنطقة التي توجد فيها بالفم انل سن (1م0 80 
1 - دعام اة »یدعم » يسند 
2- دعامة » سناد 
3- مستند » نقطة استناد 


support 
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فوق الفك السفلى supramandibular‏ 
فوق الحافة » فوق الهامش supramarginal‏ 


تلح فوق الهامش 

فوق الخشاء 
فوق النتوء الخشائى . 

فوق الفك العلو ي الفك العلو ي supramaxilla = maxilla‏ 

ي علوي 
متعلق بالفك العلوي . 

2- فوق الفك العلوي 

فوق الذقن = فوق الذقنى (211)تعصة مد = supramental‏ 

فوق الذقنى = النقطة "8" 
= النقطة "15" لداون Downs’s point "B"'‏ 
أعمق نقطة على خط المتوسط للفك السفلى بين النقطة 
الذقنية والحافة العليا للسنخ ؛ وهي علامة تحت سطحية . 

النقطة فوق الذقن 

(عظمية) = نقطة '8' 
أعمق نقطة على المحيط العظمى بين النقطة تحت السنية 
والنفظة الق : : 

النقطة فوق الذقن (نسيج رخو) supramentale (soft tissue)‏ 
أعمق نقطة بين الف والحبين عند خط الوسط . 

النقطة فو ق الأنفية = المقطب supranasal point = ophryon‏ 

فوق القذال »فوق القفوي 
فوق العظم القذالي . 

تجاو ز إطباقي = 2 وغ زائد supraocclusion = over- eruption‏ 
بزوغ السن أو الأسنان أعلى من المستوى الإطباقي بالنسبة 
للإطباق الطبيعي للأسنان المجاورة 

فوق الحجاج »فوق الحجاجي 


supramarginal calculus 


supramastoid 


supramaxillary = supramaxilla 


supramentale = ''B'' point = 


supramentale (bony) = point ''B' 


supraoccipital 


supraorbital 


الشريان فوق الحجاج supraorbital artery‏ 
يغذي العضلات فوق الحجاج . انظر مدخل فوق الحجاج 
(Supraorbitalis)‏ . 

العصب فوق الحجاج supraorbital nerve‏ 
يغذي جلد الجبهة والجفن العلوي . عضلة فوق الحجاح 
(Supra orbitalis)‏ . 


ألم العصب فوق الحجاج 
الألم العصبي فوق الحجاج . 


supraorbitalneuralgia 


الكلمة فوق الحجاج supraorbital notch‏ 
فوق السمحاق supra - periosteal‏ 
تخدير فوق السمحاق supra - periosteal anaesthesia‏ 
فوق الكلية suprarenal‏ 


الجزء من تاج السن فوق المحيط الكبير والذي يتقارب باتجاه 


السطح الطاحن . 


فوق التر قوة supraclavicular‏ 
الأعصاب فوق الترقوة supraclavicular nerves‏ 
المشلث فوق الترقوة suprac lavicular triangle‏ 
إطباق فو قي = دز 2 = supraclusion = supra - occlusion‏ 
زائد over- eruption‏ 


فوق اللثقمة »فوق ثقمة supracondylar = supracondyloid‏ 


الفك السفلى 


فوق اللقمي انز ياح لُقمي علو ي supracondylism‏ 
انحراف لُقمتى الفك السفلى في اتجاه علوي . 

تماس زائد› تلامس زائد supracontact‏ 

فوق القحف › أعلى القحف supracranial‏ 


جيبة دوا اعم السن فوق supracrestal periodontal pocket‏ 


العرف 
انظر الجيب حول السني (Periodontal pocket)‏ . 
فوق السني 
الخفرة فوق السدنة 
إطباقى فوقى- تجاوز إطباقى supraerupted = supraocclusion‏ 
بُزوغ السن أو الأسنان أعلى من المستوى الإطباقي الطبيعي » 
بحيث تكون نقطة أو منطقة التلامس بين الأسّطح الملاصقة 
للأسنان بعيداً عن وضعها الطبيعى » مثل هذه الحالة يطلق 
عليها أيضاً التجاوز الإطباقي GI)‏ و ا : 
فوق لشوي » فوق اللثة 
الحصاة فوق اللثة » الحصاة فوق اللثوية كca1culu supragingival‏ 
رواسب كلسية على سَطح السن فوق مستوى حافة اللثة 
تقليح فوق اللثة 
إزالة الرواسب الجيرية أو القلح واللويحة الجرثومية الموجودة على 
السن فوق الخط اللثوي. 


supradental 


supradental fossa 


supragingival 


supragingival scaling 


فوق اللامى suprahyoid‏ 
فوق العظم اللامي 
الشريان فوق اللامى suprahyoid artery‏ 


يغذي العضلات فوق العظم اللامي . انظر مدخل الشريان 

فوق اللامى (Suprahyoidea)‏ . 
العضلات فوق اللامية 

العضلة ذات البطنين » والعضلة الذقنية اللامية » والعضلة 

الضرسية اللامية » والعضلة الإبرية اللامية . 
فوق الشفة »فوق الشفوي 

فوق منطقة الشفاه . 


suprahyoid muscles 


supralabial 
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السَطح القاعدي surface, basal‏ 
سَطح القاعدة الباطن . 
سطح خدې » السطح الشدقي 2 سطح دهلیز ي surface, buccal‏ 
سطح التاج لرحى أو ضاحك المواجه للخد . 
تغيّرات سّطحية 
سطع الا سطع 
ملاصق » سطح مجاور 
سَطْح وّحشي » السطح القاصي 
سطح تاج السن البعيد عن الخط المتوسط للقوس السنية . 
جرعة سطحية 
مصطلح قديم أهمل استعماله لجرعة دخول . 
سطح الطبعة- السطح القاعدي 


سَطح قاطع( للسن) 
السَطّح القاطع للأسنان القاطعة والأنياب . 
کک متلاصق « = surface, interproximal‏ 
سطح متجاور » سَطّح متقارب 
سَطح خلالي 3 سَطح بيني = = surface, interstitial‏ 
سطح ملاصق » سطح مجاور 
سَطح تاج السن القاطع أو الناب المواجه للشفاه . 
سط ساني »سطع اللسان 
سطح تاج السن المواجه للسان . 
السَطح الماضغي - سطح إطباقي « = surface, masticatory‏ 
سطح طاحن occlusal surface‏ 
سَطح إنسي 
سطح تاج السن القريب من الخط المتوسط للقوس السنية . 
النهايات العصبية الحسية 
سطح إطباقي موازن 
سَطح إطباقي » سَطّح طاحن 
السطح الطاحن للرحى الذي ينطبق مع السَطح المماثل له 
لرحى فى الحهة المقابلة عند الاطباق. 
سَطح إطباقي عامل 
الأسَطح الوجهية للأسنان = surfaces of the teeth, facial=‏ 
الأسطح الدهليزية 
للأسنان 
الأسَطح الدهليزية للأسنان surfaces of the teeth, vestibular‏ 
السطح الخدي والسطح الشفوي . 
مطح السن 


surface changes 
surface, contact = approximal 
surface 

surface, distal 

surface dose 

surface,impression = 
basal surface 

surface, incisal 


approximal surface 


approximal surface 


surface, labial 


surface, lingual 


surface, mesial 


surface nerve endings 


surface, occlusal balancing 


surface, occlusal 


surface, occlusal warking 


vestibular surfaces of the teeth 


surface of a tooth 


الكظر ء الغدة فوق الكلية = 

الغدة الكظرية 
غدة توجد في الجهة العلوية من كل كُلية »في عمق 
ا لد و 
شمر تات تی ماق الک نارات . والمعادن 
والماء » وإنتاج الهرمونات الجنسية . بينما اللب يفرز هرمون 
الأدرينالين والنورأدرينالين » اللذين يفرزان بسرعة في حالات 
الإجهاد في المجرى الدموي لتحفيز الجسم للعمل . 

البنية الفوقية 

الثلمةفوق وتدةالآذن 

فوق البكرة 

الشريان فوق البكرة 
يغذي الجزء الأمامي الإنسى للجبين . 
انظر مدخل شان فزق البكرة (Supratrochlearis)‏ . 

العَصّب فوق البكرة 
يعصب جلد الجبهة وجسر الأنف والجفن العلوي .انظر 
مدخل العصّب فوق البكرة (Supratrochlearis)‏ . 

تجاوز إطباقي » تطاول » 


suprarenal gland = 


adrenal gland 


suprastructure 
supratragal notch 
supratrochlear 


supratrochlear artery 


supratrochlear nerve 


supraversion = close - bite 


تبارز سني 
اندفاع السن باتجاه الفراغ المتبقى من السن المقابلة المفقودة . 
بز 2 فوفى supravolusion = supraerupted‏ 


surface 


بط 
تخدير سطحي= تسكين السطح 


surface anaesthesia =‏ 
surface analgesia‏ 
تخدير موضعي على سَطح الجلد أو الغشاء المخاطي فبل 
الحقن أولعمل جراحات سَطحية . انظر تخدير موضعي 
(Topical anaesthesia)‏ . 1 
تخدير موضعي بوضع مادة مخدرة على السطح قبل الحقن 
أو عند إجراء بعض الجراحات البسيطة المؤلة . 
موضعى = تخدير سطحى analgesic = surface anaesthetic‏ 
تطبيق مخدر هلامي أورذاذ أوسائل يؤدي إلى تسكين ألم 
الغشاء المخاطي ويحتوي على أدوية مثل بنزوكين 
(Benzocaine)‏ أو لجنو كايين (Lignocaine)‏ . 
سَطح ملاصق . السَطح الداني 
أحد أسّطح السن الجاورة لسَطّح سن ملاصقة في القوس 
السنية ؛ قد يكون إما السطح الإنسي أو السطح الوحشي . 
السَطح المحوري 
سَطّح الحفرة الموازي للمحور الطولي للسن . 


surface analgesia 


surface analgesic = topical 


surface, approximal 


surface, axial 
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جراحة استبنائية- جراحة را أبية « = surgery, reconstructive‏ 
“جراحة تجميلية 
جراحي 


منفذ جراحى »اقتراب جراحى 


plastic surgery 


surgical 


surgical approach 


منطقة جراحية surgical area‏ 
مثقب جر احی surgical bur‏ 
قناع مخر و طي ع احي surgical conce mask‏ 
عیب جراحی surgical defect‏ 
انظر اعيو (Osseous defects) E‏ . 
ضماد جراحى surgical dressing‏ 
النفاخ الجر احي surgical emphysema‏ 


حدوث ورم حاد نات عن انحشار الهواء داخل الأنسجة 
الفموية أثناء الاستخدام الخاطئ للقبضات الهوائية التوربينية 
في العمليات الجراحية أو استخدام منفاخ الهواء للتجفيف 


أثناء المعالحة السنية . 
تثبيت جرا احي surgical fixation‏ 
تثبيت قطعتي العظم المكسورة بغرض تحسين التئامها . 
سديلة جراحة surgical flap‏ 
دليل جراحى » مؤشر جراحى surgical guide‏ 
قَة ت احية surgical hammar‏ 


أداة جرا احية surgical instrument‏ 

العلاقة الفكية الجراحية = 

العلاقة الفكية تحت السمحاقية subperiosteal jaw relation‏ 
(في الغرس السني) : تسجيل البعد العمودي في علاقة 
مركزية للأسطح العلوية للعظم المكشوف للفك العلوي أو 
السفلي مع القوس الفكي المقابل لتأمين مسافة بين فكيه 
لتحديد ارتفاع الدعامة البارزة في التجويف الفموي لهيكل 


surgical jaw relation = 


ال ا 
سكين جراحى surgical knife‏ 
قة جراحية surgical mallet‏ 


شکل جراحى » وسيلة جراحية surgical modality‏ 


عضة إطباقية جرا احية 2 = surgical occlusion rim‏ 
عضة إطباقية تحت سمحاقية subperiosteal occlusion rim‏ 
(فى الغرس السنى) : عضة إطباقية اعتيادية ذات قاعدة 


منطبقة على العظم المكشوف للفكين لتأمين تسجيل دقيق 


للعلاقة الفكية الجراحية المركزية العمودية . 
تقويم الأسنان الجر احي surgical orthodontics‏ 
إجراءات جراحة surgical periodontal procedures‏ 
داو عم الأستان 


سطح حتكى surface, palatal‏ 
السطح اللساني لسن علوية أو سطح الأسنان العلوية المواجهة 
اا 


اه 


surface polishing 


سطح ملاصق »السطح الدانى › = surface, proximal‏ 


approximal surface -‏ 
سَطح لبي 
سَطح الحفرة الذي يوجد فوق لب السن . 
سطح جذري 
سَطح قرب الإطباقي › 
السَطح تحت الإطباقي 


سَطح عامل 


surface, pulpal 


surface, radicular 


surface, subocclusal 


surface, working 


فاعل سَطحى . فاعل بالسطح surfactant‏ 
جراح surgeon‏ 
جراح أسنان surgeon, dental‏ 
جراحة surgery‏ 


فرع من فروع الطب يختص بعلاج الأمراض والإصابات 
بواسطة العمليات الجراحية . 

جراحة تطهيرية 7" 

جراحة إكلينيكية 

الجراحة المحافطة 

جراحة الأسنان » جراحة سنية 


surgery, antiseptic 
surgery, clinical 
surgery, conservative 
surgery, dental 


فرع من فروع طب الأسنان يختص بعلاج جراحات الأسنان 


surgery, general 
surgery, major جر احة كبرى‎ 
جراحة الفك والوجه‎ 
فرع من الجراحة يختص بالعلاج الجراحي للفكين والعظام‎ 
١ 2. الوجهية‎ 
حراج صرت‎ 
جراحة الفم‎ 
فرع من طب الأسنان يختص بالتشخيص والعلاج الجراحي‎ 
للأمراض » والعيوب والإصابات في الفكين والأنسجة‎ 
١ . المحيطة بها‎ 
جراحة تقويمية‎ 
جراحة إستقامة الفك‎ 
› جراحة تجميلية » جراحة رأبية‎ 


surgery, maxillo facial 


surgery, minor 


surgery, oral 


surgery, orthodontic 
surgery, orthognathic 


surgery, plastic 


جراحة تصنيعية 


فرع من الجراحة يختص بتصحيح أو إعادة بناء أو ترميم 
الأجزاء المشوهة أو الأجزاء المصابة . 
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تصنيع البدلة السنية النزوعة ولتعيين ورسم الحيط الكبير 
للأسنان الداعمة لتحديد أماكن النهايات المثبتة للمشبكات ؛ 
وعن قائس التوازي »الذي يمكن التعرف بواسطته إذا كان 


ستطحان أو أكثر متوازيين 
مساح المشبكة surveyor, clasp‏ 
أداة لتعيين وتحديد أماكن الذراع المثبتة للمشبكة . 
مساح القالب السني surveyor, dental cast‏ 
مساح النماذج surveyor, model‏ 


مخططة الدلالة = مساح المشبكة 


surveyor, promise = 


clasp surveyor 


يبقى حياً » يبقى على قيد الحياة 


survive 
susceptible مستهدف »2 ساس »غير منيع » مستعد‎ 
suspension مستعلق‎ ٠. تعليق »› تعطيل مؤقت‎ -1 
مزيج معلق‎ -2 
مزيج تكون فيه بعض جزيئات المادة الصلبة عالقة في سائل‎ 
أوغاز من غير انحلال‎ 
suspensory = suspensorius مغعلق مغل‎ 
suspensory ligament رباط معلق‎ 
Sutton’s aphthae = periadenitis لاع ساتون = التهاب ما‎ 
mucosa necrotica recurrens حول الغدة المخاطى‎ 
٠ المتنخر التّاكس‎ 
« 1952-1878» R.L.Sutt01 ›» تة إل 2 .ساتون‎ 
. أخصائى أمراض جلدية أمريكى‎ 
sutural در زي‎ 
. متعلق بالدرز‎ 


ددرن التحام suture‏ 
خط التلاقي بين عظام الجمجمة » حيث يحدث تكلس 
التسبج:الليفي :: 

2- خياطة جراحية 
طريقة جراحية لتقريب حواف نسيج منفصل بواسطة خبط 
وذلك لتسريع التئام الأنسجة 

3- خيط » خيوط الدرز 
المادة المستخدمة في الخياطة . يوجد أنواع مختلفة من خيوط 
الدوز + 
خيط يذوب في سوائل الأنسجة ؛ مثل خيط القُصابة 
(Catgut suture)‏ . 


suture, absorbable 


suture, apposition خياطة مصقبة‎ 


تستعمل لتقريب حواف الجرح . 


بدلة جراحية » تعويض جراحى surgical prosthesis‏ 
حرشن اع لاغ فى ااا 

surgical relief 1 ١ تحر ير جراحى‎ 

تبعي د جراحي 
تبعيد لثوي جراحي قد يكون ضرورياً في وجود تضخم 
لثوي يتعارض مع تحضير السن أو لأخذ قياس أو لوضع 
حشوة في السن . يستأصل النسيج اللثوي الزائد جراحياً إما 


surgical retraction 


بالكي الجراحي أو بالمشرط الجراحي . 
مو ضع جرا احي surgical site‏ 
كحول الجراحة surgical spirit‏ 
كحول مثيل يضاف إليه كمية من زيت شاي كندا . يستعمل 
لتنظيف الجلد قبل الحقن أوالجراحة . 
جبيرة جراحية surgical splint‏ 
واقية الطعم الجراحية surgical stent‏ 


قالب أكريلي شفاف يوضع فوق ال حافة السنخية للمساعدة 
فى تحديد أو تعيين المكان المناسب للزرعة السنية . 
مر ات جر احي > مو ذج جرا احي surgical template‏ 
قاعدة بدلّة سنية مطبوخة من الراتين الأكريلي الشفاف الرقيق 
لتنطبق على سطح النسيج بعد قلع الأسنان . تستخدم كدليل 
للتشكيل الجراحى للنتوء السنخى لاستقبال بدلة سنية 
و 00 
معالحة 2 احية surgical treatment‏ 
شق جر راحي جں جرا احي surgical wound‏ 
مسح ء ؛ يخطط 2 يعاين 2 يحدد 
خط المسح 
1- خط يرسم بواسطة الراسمة على قالب السن لتعيين 
امعط الأكبر للسن بالنسبة لخط الإدخال لجهاز تعويضي 
م خطا ونع على نين أو أنكان في لقال بز اة ال ا 
بغرض تحديد أماكن الأجزاء الختلفة المثبتة للمشبكة أو 


survey 


survey line 


الشيكات:. 
المحيط الا کڪ الخ طط surveyed height of contour‏ 
مسح › معاينة surveying‏ 


عملية تحليل القالب التشخيصي لتحديد وتعيين محيط 
ووضع السن الداعمة والأنسجة ا محيطة قبل تصميم البدلة 
السنية النزوعة . 
صصح سي 
مساح »مخططة › آلة المسح أو التخطيط surveyor‏ 
أداة ذات مفاصل مثبت عليها واسم رصاصي أو نصل قاطع » 
تستخدم لمسح النماذح أو القطع المنوازي للأسطح . وفي 


surveying, dental 
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الدرزالدمعي المحاري 

الدرز الد القن بالى 

الدرز الى الفك العلق ي 

الدرزالقفو 5 »الدرز اللأمي , الدرز القذالي 0010 طسسها uu,‏ 
درز تلاقي العظمين الجداريين مع العظم القفوي . 

الدرز الطولاني = الدرز السهمي 


suture, lacrimoconchal 
suture, lacrimoethmoidal 


suture, lacrimomaxillary 


suture, longitudinal = 
sagittal suture 

غرزة المنجد 
أسلوب خياطة يستخدم غرزة مضاعفة لتكوين عروة حول 
النسيج على حافتي الجرح » لتؤدي إلى انقلاب الحواف 
حينما تربط . تستخدم هذه الطريقة في الجراحة حول 
السنية » خصوصاً عند رفع الشريحة الخدية مع استئصال اللثة 
الجزئي في الناحية اللسانية والحتكية . 

الدرز الجبهي الدرز الجبيني 
درزيصل نصفي العظم الجبهي . 

الدرزالحتكى المتوسط 

الدرز الف 

ادر الأنفي الجبهي 

الدَرْز الأنفي الفك العلوي 

إبرة الخياطة الجراحية 
إبرة صلبة صغيرة منحنية ذات رأس حاد تستعمل للخياطة . 
قد يكون مقطعها العَرّضى مضلعاً أو مستديراً » وقد تكون 
ومن تنه عملت أو كرون لويف اله قف 
بطرف الإبرة مباشرة » تمسك عادة بواسطة الملقط ماسك 


suture , 55 


suture, metopic 


suture, midpalatal 
suture, nasal 

suture, nasofrontal 
suture, nasomaxillary 


suture needle 


الإبرة . 
خيط لايمتص 
مثال الحرير51110) . 
الدرز القفوي « lلدڙj suture, occipital= lambdoid suture‏ 
القذالي = الدَرز القفوي > الدرز اللامي 
الدرز ا ي الخشائي , الدرز 1 
القذالي الخشائي ٠‏ 
الدرز القفوى الصدغى = lلدڙj‏ = suture, occipitoparietal‏ 
القفوى › الدَرز اللامى 9 الدرز القذالى 
الدرز القفو ي الو لي الدرز رمن suture,‏ 
القذالى الوتدى 
الدرزالصدفى القحفى suture of the cranium, squamous‏ 
العمفصل بين الخزء الصتدفي ن الط عدار اء 
الصدفي من العظم الصدغي . 
الدرز الطولي للحتك 


suture, nonabsorbable 


suture, occipitomastoid 


lambdoid suture 


suture of palate, longitudinal 


خياطة مقربة 
تستعمل لتقريب حواف الطبقات العميقة . 
خياطة متواصلة » خياطة مستمرة 
سلسلة من الغرز الطويلة الأمامية الخلفية » باستخدام خيط طويل 
مستمر تثبت نهايته بعقدة . 
الدرز الإكليلى , الدرز التاجى 
الدَرْزالمستعَرض عند تلاقي العظام الجدارية مع العظم 
الجبهى . 
الدرز القحة 
الدرز الغر نان الفكي العلوي suture, ethmoidomaxillary‏ 
ET‏ 
خط الانصال بين سَطّح عظمين بدون أي اتحاد حقيقي بين 
العظام . 
الدرز الجبهى 
ان ل ارات 
الدرزالجبهي الدمعي 
الدرز الجبهي الوجني 
الدرز الجبهي الفكي العلوي 
الدرزالجبهي الأنفي 
الدرز الجبهي الجداري = 
الدرز الإكليكى , الدرز التاجى 
اله الحو ار 
الدرز الجبهي الصدغي 
الدرزالجبهي الوجني 
الدرز القاطع . الدرز القاطعي 
غير واضح على النتوء الحتكي للفك العلوي . يمتد من الحفرة 
القاطعة إلى المسافة بين الناب والرباعية »يعلّم موضع التقاء 
طليعة الفك العلوي الفك العلوي . 
الدرز تحت الحجاج 
الدرز بين نصفى الفك السفلى = = suture, intermandibular‏ 
الارتفاق الذقني (لانينية) ٠‏ 
الدَرّز بين الفكين العلويين 
الدرزبين عظمى الأنف 
الْدرر بين الارن الصاف 
الدرز السهمي 


suture, approximation 


suture, Continuous 


suture, coronal 


suture, cranial 


suture, false 


suture, frontal 
suture, frontoethmoidal 
suture, frontolacrimal 
suture, frontomalar 
suture, frontomaxillary 
suture, frontonasal 
suture, frontoparietal = 
coronal suture 
suture, frontosphenoid 
sutur, frontotemporal 
suture, frtontozygomatic 


suture, incisive خط‎ 


suture, infra-orbital 


symphysis menti 
suture, intermaxillary 
suture, internasal 
suture, interparietal = 

sagittal suture 
suture, interrupted = 

interrupted suture 

أسلوب خياطة » بعمل عدة غرزات منفصلة بطول الجرح . 

الدرز الو جني › الدرزا لخدي = suture, jugal = sagittal suture‏ 


الدرزالملحمى 


- 783 - 


الدرزالوتدي الحجاجي 
اندرو الوسدى دازي . 
الدرز الوتدي الصخري 
الدرز الوتدي الصدفي 
الدرز الوتدي الصدغي 
الدرز الوتدي الوجني 
الدرزالصدفى الخشائى 
الدرزالصدفي الجداري 
اندر العدفى الوقدي 
الدرر الخرشفى ء الدرز الصدفى 
درزیغشگل غندما حواف العظام تكون مشطوبة بحيث 
تتراكب حافة على الأخرى عند اتصالهما . 
الدرز الصدغي - الدرز 


suture, sphenoorbital 
suture, sphenoparietal 
suture, sphenopetrosal 
suture, sphenosquamous 
suture, sphenotemporal 
suture, sphenozygomatic 
suture, squamosomastoid 
suture, squamosoparietal 
suture, sqamososphenoid 


5111111 5 


suture, temporal = squamous 


suture of the cranium الصدغى للقحف‎ 

الدرز التصدف الوجنى suture, temporomalar‏ 
الدرز الصدغى الو جنى suture, temporozygomatic ١‏ 
درز ا suture, transverse‏ 
دز حقيقى suture, true‏ 


د عندما تكون العظام متحدة متشابكة ولاتتحرك 
عند منطقة الالتحام . مصطلح قديم أهمل استعماله . 
الدرزالوجني الجبهي 
الدرز الوجنى الفقمى › 
الدرز الوجني الفك العلوي 
الراك ج اناف 
خياطة جراحية » عملية الخياطة 
تثبيت حواف أنسجة الجرح بالغرز الجراحية . 
غعُدة سوزان 1 


suture, zygomaticofrontal 


suture, zZygomaticomaxillary 


suture, zZygomaticotemporal 


suturing 


Suzanne’s gland 
. نسبة إلى ج ج . سوزان ۰ 6.5174008.[ » طبيب فرنسى‎ 
غدة مخاطية فموية توجد في التلم اللساني السنخي قرب‎ 


الخط المتوسط . 
ماسحة » ربذة » مّسحة » قطيلة swab‏ 
رو د امسن swab stick‏ 


1 قطعة من القطن الطبي أو الشاش ملفوفة حول طرف عود 
من خشب أو سلك . تستعمل لتطبيق الأدوية أو لأخذ 
عينات الفحص المرضى . 

ENES 

1- يُطرق » يشكل بالتطريق 
تشكيل المعادن بواسطة تطريقها على قالب معدني أو 

باستخدام قالب معاكس . 1 

2- أداة التطريق 


swage 


الدرزالحتكى 

الدَرْر الحتكي الغربالي 

الدَرْرَالجتكي الفشمي #الدرز 
الحتكي الفكي العلوي 

الدرز الجداري = الدَرز suture,parietal = sagittal suture‏ 
السهمي 

التترر داري انشاي 

الدرزالجداري القذالي »الدرز 
الجداري القفوي 

الدرزالصخري القاعدي 

الدرزالصخري القفوي › 
الدرّز الصخري القذالي 

درز طليعة الفك العلوي - 
الدرز القاطعى 

الدَرْز الجناحى الحتكى 

خنياطة صا ا زام 

الدَرّز السهمي 7 

دَرزبين العظمين الجداريين يقع في الخط المنصف 


suture, palatine 
suture, palatoethmoidal 


suture, palatomaxillary 


suture, parietomastoid 


suture, parietooccipital 


suture, petrobasilar 


suture, petrosphenooccipital 


suture,premaxillary = 
incisive suture 

suture, pterygopalatine 

suture, purse - string 


suture, sagittal 


درز مشرشر suture, serrated‏ 
درز تكون حواف العظم فيه مسننة ومتداخلة في موقع 
الاتصال . 


قاطع الخياطة الجراحية » مقراص الغرة suture shears‏ 
الجراحية 

مقص ذو حدين قصيرين » الحد العلوي مستقيم والحد 
السفلي ذو ثلمة نصف هلالية » يستعمل لقطع الأربطة أو 
الخيوط الحراحية . 


o 


درز بسيط suture, simple‏ 
درز تكون حواف العظم فيه ناعمة على طول حواف اتصال 
العظام 


خياطة المقلاع » خياطة المعلاق 
يقة خياطة المعلاق المتصلة » وتستخدم عندما يراد وضع 
الشريحة الخدية والشريحة الحتكية اللسانية من النسيج في 
مستويات مختلفة . 
الدرزالوتدي الغربالي 
الدَرْز الوتدي الجبهي ٠‏ 
الدرزالوتدي الوجني 
الدَرز الوتدي الفكي العلوي 
الدرزالوتدي القفوي › 
الدرز الوتدي القذالي 


suture, sling 


suture, sphenoethmoidal 
suture, sphenofrontal 
suture, sphenomalar 
suture, sphenomaxillary 


suture, sphenooccipital 
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2- تستعمل بشكل خاص للتعبير عن نوع المشاركة بين 


كائنين . 
تعايش مطاعم symbiosis, commensal‏ 
تعايش أحد الكائنات الحية مع كائن آخر واستفادته منه دون 


تغايقن متبادل » تعايش مشترك symbiosis, mutual‏ 
تعايش مشترك ذو مميزات متبادلة بين الطرفين . 
تعايش تَطْفْلي » يكتسب فيه كائن حي ميزات على حساب 
الكائن الآخر . 

تكائلى . تعايشى » متعايش 
متعلق بالتعايش . 

متناظر »متناسق 
متعلق بالتماثل . 

متناظر . متناسق » متماثل 
تطابق أو اتزان الأجزاء حول محور مشترك ؛ التوزيع المعتاد 


symbiosis, parasitical 


symbiotic 


symmetrical = symmetric 


symmetric = symmetrical 


symmetry 


والعلاقة ضمن مستوى واحد . 

تماثل ثنائى جانبى symmetry, bilateral‏ 
و دي و ي sympathetic‏ 
خر اج تعاطفي sympathetic abscess‏ 
: خراج ثانوي يظهر على بعد من بؤرة الأنتان . 

عقد ودية sympathetic ganglia‏ 
عقدة ودية sympathetic ganglion‏ 
عَصب و دي sympathetic nerve‏ 


عصب من أعصاب الجهاز الودي . 
الجهاز العَصبي الودي 
نظيرالودي لاودي 


sympathetic nervous system 


sympathetic, para - 


ملد الودى . محاكى الو دى sympathomimetic‏ 
النقطة الارتفاقية . ارتفاق الذقن › symphysion‏ 


النقطة تحت السنية 
النقطة الوسطى للحافة الأمامية للنتوء السنخى السفلى ؛ 
وهي نقظة قياس المسجمة . a.‏ 
ارتفاق »وصل 
خط الالتحام أو الالتقاء بين عظمين يفصلهما نسيج 
عضروفي ليفي . الارتفاق الفكي السفلي هو مقصل كبير من 
نوع الدرز ذي التعظم بين الغشائي . 
الارتفاق الذقنى - 
ارتفاق الذقن 


symphysis 


symphysis mandibulae = mandibular 


symphysis = symphysis menti 


مطرق » مشكل بالتطريق 

تاج مُطرق 

جهاز التطريق » واسطة التطريق » طراقة 

جهاز التطريق السني 

تطريق 
طريقة تتضمن ثني وتكسير جدران العظم الرقيقة داخل 
العيوب العظمية حول السنية . هذه الطريقة تستعمل بشكل 
خاص العيوب ذات الجدار الواحد » والعيوب ذات 
الجدارين » والعيوب ذات نصف الحاجز . 

تلع یدرد » بلع » بلعة »بلع 

بلع إبتلاع ءإزدراد 
العملية التي يتحرك بها الطعام المطحون من التجويف 
الفموي إلى البلعوم في طريقه إلى الجهة العلوية للمريء . 
في المرحلة الإرادية الفموية تتحرك لقمة الطعام إلى الخلف 
بواسطة اللسان » الذي يتقلّص من الأمام للخلف في شكل 
موجة . انظر ابتلاع »بلع » ازدراد (Deglutition)‏ . 

بلع خال 

بلع طفلي 
الابتلاع عند الأطفال الذي يبدأ بواسطة العضلات حول 


swaged 
swaged crown 
swager 
swager, dental 


swaging 


swallow 


swallowing 


swallowing, empty 


swallowing, infantile 


الفموية » عندمايكون اللسان بين الطيات اللثوية وليس 
باتجاه ا لحك . 


بلع عكسي swallowing, reverse‏ 
ابتلاع طفولي » يدفع اللسان تجاه السَطح اللساني للقواطع 
الغلوية أوبين القواظم الغلوية والشقلية وسيب المشاكل 
التقويمية انظر اندفاع اللسان (Tongue thrust)‏ . 

عتّبة البلع » بداية البلع 


لحظة بداية البلع بعد مضع الطعام . 


swallowing threshold 


عرق sweat‏ 
غدد عر قبة sweat glands‏ 
رف sweating‏ 
انتفاخ »تو swelling‏ 
تضخم جزء من الجسم »غير ناتم عن تکاثر الخلايا 1 
مقلاع swinger‏ 
مقلاع الصب اليدوي swinger, hand casting‏ 
دو ر» يَلْف swivel‏ 
قاعدة دوارة swivel base‏ 
التينة ٬الداء‏ التينى sycosis‏ 
معايّشة » تعايش symbiosis‏ 


1 علاقة ارتباطية بين كائنين من نوعين مختلفين » مثل 
التطفل (إ ءا زsة۴۲)‏ وا التطاعم (Commensalism)‏ . 
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الالتحام الغضروفى synchondrosis spheno- occipitalis‏ 
الوتدى القذالى 
الالتحام الغضروفى synchondrosis sphenopetrosa‏ 


الوتدي الصخري 
مزامن » متزامن » متواقت 


synchronous 


انسداد = إطباق 
مصطلح متروك لإطباق («i0ں[ء0)‏ . 
غشى syncope = fainting‏ 
اة مؤقت للوعي بسبب قلة الأكسجين الدماغي أو 
تغيرات في انسياب الدم الدماغي . 
GEE‏ 
غشي وعائي تيهي » تناذر الجيب السباتي 
الاتصال الرباطي » مرتبط 
اتصال ليفي بين عظمين . اتصال بين سطحي عظمين بواسطة 
نسيج ضام يكون الغشاء بين العظمي . 
قاطع الرباط » باضع الرباط 
أداة جراحية تستخدم لقطع ألياف الرباط حول السني . 
بضع الرباط .شق الرباط . قطع الرباط 
٠‏ قطع ألياف الرباط حول السني قبل قلع السن . 
متلازمة 2 تناذر 
مجموعة أعراض » تحدث معا » تميز أحد الأمراض أو 
الافات . 
متلاز مة عوزالمناعة المكتسب = syndrome,aquired immune‏ 
الإيدز deficiency= AIDS‏ 
مرض فيروسي » ينتقل عادة عن طريق ا لجنس » يحدث 
تغيرات في الخلايا اللمفية المصابة تؤدي إلى قصور في المناعة 
وتهيى لعداوى تالية تكون شديدة ومميتة » ظواهره الفموية 
تشمل داء المبيضات (01013515صة0) » والطلاء شعري 117ة1]) 
(¡akاeukopا‏ وساركومة كابوزي (202م52:2 051*5م062) . 
متلاز مة نقص اللسان 
والأصابع 
الغياب الخلقي أو قلة النمو النسيجي للسان مع قصور النمو 
النسيجي للنتوء السنخي السفلي وغياب الأسنان » وتراجع 
الفك السفلي » وغياب بعض أو كل أصابع اليد وأصابع 
القدم . 
متلازمة كوستن 
متلازمة القوس الأولى 
متلازمة خلقية تشمل على فلح الشفة وَالَنّك وعسر التعظم 


syncleisis = occlusion 


syncope, carotid sinus 


syncope, vasovagal 


syndesmosis 


syndesmotome 


syndesmotomy 


syndrome 


syndrome, aglossia- adactylia 


syndrome, Costen’s 


syndrome, first arch 


symphysis, mental = mental الارتفاق الذقنى‎ 
symphysis = symphysis menti 

ارتفاق الذقن= ارتفاق الفك السفلى - 

درز بين الفك السفلي , 


symphysis menti = 
symphysis mandisbulae = 
intermandibular suture 

ای a e,‏ 
الولادة ؛ ؛ يسمى أيضاً ارتفاق الفك السفلى » ودرز بين الفك 
السفلن:: 

عرض 
أية دلائل تشخيصية أو دلائل وظيفية للمرض أو تقييم لحا 
المريض وملاحظة التغيير غير الطبيعي الذي يحدث له 
للوصول إلى تحديد التشخيص الصحيح للمرض »أو أي 
عرض يحس به المريض مثل الألم . 


symptom 


عرض حاد symptom, acute‏ 
عرض مزمن symptom, chronic‏ 
عرض لثو ي symptom, gingival‏ 
عرص نمو ی symptom, oral‏ 
أعرا اض symptomati ١‏ 
متعلق بعرض أو بمجموعة أعراض للمرض . 
مبحث الأعرا اض المرضية › symptomatology‏ 
مبحث أعراض المرض 
عديم الأعرا اض symptomless‏ 
(سابقة) اتحاد » متحد مع »مشترك مع »مع »التحام syn-‏ 
ألم رجيع synalgia = refrred pain‏ 


ألم في جزء بسبب إصابة أو آفة في جزء آخر بعيد عنه . انظر 

ألم رجيع (Referred pain)‏ . 
متعلق بالألم بعيد المنشأ 
التهاب الحلق الخانق 


synalgic 


synanche = cynanche 


مشبك synapse‏ 
اتصال بين الخلايا العصبية لنقل النبضات العصبية من خلية 
إلى أخرى . 

مشبكى »2 مقترن » متشابك synaptic‏ 


متعلق بالاتصال أو التشابك . 
مَفصل ثابت » مَوصل ليفي 


synarthrosis = synarthrodia 


التشايك 2 مقصل عديم الحركة fibrous joint‏ = 
التصاقٌ الشفتين synchilia‏ 
انسداد خلقي لفتحة الفم : 
التحام عضر و في « synchondrosis = cartilaginous joint‏ 
اتحاد عغضروفي 


مقصل عظمي مصاب بتكأس داخل الغضروف . 
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اصطناعى »تر کیبی › تخليقى » صناعى synthetic‏ 


مادة صناعية synthetic material‏ 
حشو ة خزفية تخليقية = = synthetic porcelain filling‏ 
سليكات الإسمنت silicate cement‏ 
الصطلح اللمفضل هو سيليكات الإسمنت ع اهiاSi)‏ 
cement)‏ . 


راتين تخليقى . راتين اصطناعى synthetic resin‏ 
أحد المركبات الإصطناعية مجموعة كبيرة من البلاستيك . فى 


طب الأسنان يستعمل متعدد الميثيل ميثاكريليت أكثر من 


الراتين الصناعى . 
شمع تخليقي » شمع مصنع synthetic wax‏ 
الزهري syphilis‏ 


مصاب باللولبية الشاحبة » يتميز بأعراض وإصابات فموية 


ووجهية . 
زهرى مکتسب syphilis, acquired‏ 


الزهر ي الخلقى »زهري و لادي syphilis, congenital‏ 

التهاب اللسان الز هري المتصلب syphilitic glossitis sclerosa‏ 

syringe قنة‎ 

أداة تمسك باليد لحقن أو سحب السوائل أو الغازات داخل 
الأنسجة أو الأوعية أو تجاويف الجسم . 

محف الهزاة 

٠‏ محقنة تستعمل في الجراحة السنية » لنفخ هواء بارد أو ساخن 
مُضغوط داخل حفرة محضرة أو منطقة في الفم لتجفيفها أو 
لإزالة الفضلات . 

تعفد ا و 

محقنة متعددة الأغراض » محقنة 


محمفنه 


syringe, air = chip syringe 


syringe, air and water 
syringe, all-purpose 
لكافة الأغراض‎ 
محقنة ماصة » محقنة المص‎ 
محقنة تستعملَ لسحب السائل من تجويف أو وعاء ؛ المحقنة‎ 
السنية ذات إمكانية سحب مدك خرطوشة المخدر الموضعى‎ 
تساعك راح الأسكآن ليتق من اعمال اتراق راء‎ 
دموي ءممايقلل من احتمال حقن المحلول مباشرة داخل‎ 
: مجرى الدم‎ 
علبة المحقنة‎ 
محقنة الخرطوشة‎ 
محقنة توضع فيها خرطوشة معبأة سابقاً تحتوي على كمية‎ 
محددة من محلول التخدير المعقم في شكل خرطوشة‎ 
أسطوانية زجاجية » تكون مثل هذه المحاقن السنية ذات طرف‎ 
. لوبي يثبت فيها محورإبرة الحقن‎ 


syringe, aspirating 


syringe, box 


syringe, cartridge 


الفكى الوجهى »وفرط تباعد الأعضاء » وتشوهات الأذن 
التطوري فيها . 


متلازمة نقص الأصابع ونقص - syndrome, hypoglossia‏ 
اللسان- متلازمة فقد الأصابع hypodactyly = aglossia‏ 
وغياب اللسان adactylia syndrome‏ 


مُتلازمة افصل syndrome, temporomandibular joint‏ 
الفكى الصدغى = متلازمة كوستين Costen’s syndrome‏ = 
تعأو ن #تياندة» موا ازرة » تآزر synergism‏ 


تأثير متبادل بين عقارين يزيد أحدهما من مفعول الآخر . 


مُؤازر مار »مناد synergist‏ 
2- عقار يزيد من فعالية عقارآخر . 
تازرية 3 0 2 تشارك أو اتحاد العمل والتعاون synergy‏ 


تعاون عضلتين أو أكثر للعمل معاً لأداء حركة معينة . 
متماثل النسيج » مسانج 
سن جريبانية » ازدواج سني = 
التحام »اندماج » اتحاد 
التصاق عظمى - اتحاد عظمى 
التحام عظمي » اتحاد عظمى › 
قسط عظمى 
الزليل » السائل الزليلي » 
السائل الق 
سائل شفاف شبيه بزلال البيض » يوجد فى تجاويف المفاصل 
وأغمدة الأوتار ويفرز بواسطة الغشاء الأفصلي . 
زليلي 
متعلق أو مفرز للسائل الزليلي . 
سائل زليلي 
سائل لزج قلوي شفاف يشبه زلال البيض يوجد في 
التجاويف مفصلية وأغمدة الأوتار » يفرز بواسطة الغشاء 
الزليلي » وهو العُشاء المبطن لحفظة اكفصل » ويعمل كملق 
مفصل متحرك » مَفصل زليلي 
غشاء زليلي 
غشاء يفرز السائل الزليلي » يبطن الأسطح المتمقصلة وأربطة 
المفاصل . 1 


syngeneic = 1508621 


synodontia = fusion 


synosteosis = synostosis 


synostosis = synosteosis 


synovia = synovial fluid 


synovial 


synovial capsule 


synovial fluid = synovia 


synovial joint 


synovial membrane 


غشاء زليلى synovium‏ 
تر کیب » تخليق »صوغ ء اصطناع synthesis‏ 
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syringe, wax 
syrup = syrupus = sharab شراب‎ 
جهاز » جملة » نظام‎ -1 
مجموعة من الأعضاء تعمل معاً لإنجاز وظيفة أو وظائف‎ 


system 


2- طريقة » أسلوب » مط 

الجهاز العصبي المستقل 

الجهازالعصبي المركزي 

الجهازالدوراني 

الجهاز الهضمي 

جملة ماضغة » جهاز المضغ 

فط إطباقي » جهاز إطباقي 

الجهاز الح نظير الو دي system, parasympathetic ٣۷05‏ 
يقة القلب والوتد 

جهاز التنفس 

أسلوب تثبيت 

الجهاز الفموي الفكي 

الجهاز العصبي الودي 

الجهاز الوعائي الدموي 


system, autonomic nervous 
system, central nervous 
system,circulatory 

system, digestive 

system, masticatory 


system, occlusal 


system, post and core 
system, respiratory 

system, retentive 

system, stomatognathic 
system, sympathetic nervous 


system, vascular 


1- جهازى systematic = systemic‏ 
2- منهجي › نظامي 

2 
3- عضوي » عام 
مرض عضوى systematic disease‏ 
فحص منهجى systematic examination‏ 


تنظيم + تتسيق systematization‏ 
بدني » جهازي عام » مجموعي 
1- متعلق بكل الجسم أو يؤثر فيه 


systemic = systematic 


2- جهازي » متعلق بالجهاز 
المعالحةالجهازية systemic corticosteroid therapy‏ 
بالسيتروتيدات القشرية 
الدوران العام systemic criculation‏ 


بالأكسجين إلى كل أعضاء وأنسجة الجسم » ويعود بالدم إلى 
الوريد الأجوف السفلي أو الوريد الأجوف العلوي ومن ثم 


إلى القلب . 

فلو ريد جهازي systemic fluorides‏ 
تناول الفلوريدات (sء‏ لا uه!۴)‏ داخل الجسم عن طريق الماء 
والطعام والمشروبات 

systole انقباض‎ 


محقنة هوائية 

نوع من محقنة الهواء ذات فوهة معدنية وانتفاخ بَصلي 
الشكل من مطاط لين » تستعمل لنفخ الهواء لإزالة الفضلات 
أثناء المداخلة السنية » ولجعل منطقة العمل جافة ؛ حل محلها 
الآن محقنة واحد في ثلاث(هواء مضغوط فقط أو هواء 
مقتخوط شر ماء آوماء فط »تمل أحيانا لحل منطقة 
العمل أثناء الجراحة الفموية . 


syringe, chip = air syringe 


syringe, dental محقنة سنية‎ 

syringe, disposable plastic = مُحقنة بلاستيكية وحيدة‎ 

الاستعمال = محقنة هنت Hunt’s syringe‏ 

محقنة خسو ن syringe, Higginson’s‏ 

٠‏ محقنة الكرة المطاطية ذات الجريين لغسل الجروح الوجهية 
لفكية العلوية 

syring, hot air محقنة الهواء الحار‎ 


محقنة طاردة 


- 


syring, 5‏ 
محقنة معدنية ذات مدك مزود بنابض » تستعمل للغسيل أو 
الْرأحض . 
محقنة تحت الحلد 
1 محقنة طروحة عادة » تستعمل للحقن تحت الأدمة . تصنع 
بأحجام مختلفة من مادة البلاستيك . 
محقنة مواد الطبعات 
محقنة ذات أسطوانة معدنية » وفوهة قابلة للفصل ومدك » 
تستعمل لنقل مزيج مادة الطبع إلى مكان العمل . 


syringe, hypodermic 
syringe, impression materials 


syringe, injection 
syringe, paste 

syringe, plastic د‎ 

محقنة ذات أحجام مختلفة تستعمل لنقل ا معاجين ومواد 
أخرى إلى الفم . 

syringe, rubber - base محقنة مواد الطبع المطاطية‎ 
impresion mateial 

محقنة الكرة المطاطية » محقنة syringe, rubber - bulb‏ 

البصلة المطاطية 72 

syringe, spray محقنةالإرذاذ‎ 

محقنة ثلاثة فى واحد 

1 محقنة لنفخ الهواء أو الماء أو رذاذ الماء والهواء : 

رؤؤس لحب 

محقنة ثلاثية 

محقنة للهواء والماء والرذاذ (الهواء مع الماء» . 


محقنة الماء 


5 


syringe, three-in-one 


syringe tips 


syringe, triple 


syringe, water 
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الضغط الانقباضى systolic pressure‏ فترة انقباض عضلة القلب فى كل نبضة للقلب » وخاصة 


التحامى »التئامى 2 انقرانى syzygial‏ انقباض البطينين . 
انقران syzygium = syzZygy‏ خارجة الانقباض ٠‏ انقباضة خارجة systole, extra-‏ 
قبل التكيس وانتاج الأمشاج . انقباضى systolic‏ 


متعلق بالانقباض القلبي . 
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تسرع النفس tachypnoea‏ 

حسى المسى tactile‏ 

متعلق بالإحساسن باللمس : 

عروة » طغوة » علامة » قائف » واسم tag‏ 
جمعهاعرى » الفراغات الناتجة عن تخريش السن 
بالشمض.: 

ذيّل »دنب »مَُوؤّخرة tail‏ 

tail, dove- دنب الحمام‎ 


شكل شبيه بذيل الحمام لتثبيت الحشوة في حفر الصنف 
الثاني والصنف الثالث و الصنف الرابع . 

تالك .طّلق talc‏ 
سيليكات المغنيسيوم . 

مسحوق الطلق 

حدبة وحشية منخفضة على رحى علوية , المخيلب 
حَدبة وحشية (خلفية) منخفضة على الرحى العلوية » تكون 
منخفضة عن بقية حدبات السطح الإطباقي » وهي امتداد 
مثلثي خلفي على السطح الإطباقي للرحى العلوية . 

حَدبة وحشية منخفضة على رحى سفلية . المخيلب اتصملة) 
حَدبة وحشية (خلفية) منخفضة على الرحى السفلية » تكون 
منخفضة عن بقية حدبات السطح الإطباقي » وهي امتداد 


talcum powder 


talon 


مثلثي خلفي على السطح الإطباقي للرحى السفلية . 
سدادة » مدكة صمًام »دحسة »د كة tampon‏ 
د 3 5 tamponing = tamponment‏ 


وقف نزف الجرح بسده بالشاش أو خلافه . 


tangent ماس‎ 

حوض » وعاء » صهريج tank‏ 

حوض التظهير tank, developer = processing tank‏ 
وعاء يحتوي على محلول تظهير الأفلام الشعاعية . 

تانتالوم tantalum‏ 
عنصر فلزي معدن صلب لايتآكل أبيض فضي يستخدم في 
تصنيع الأدوات الجراحية . 

1 - بزل » تصريف السوائل tap‏ 

2- حنفية » صنبور . 

ماء الحنفية » ماء الصنبور tap water‏ 

tape شريط‎ 


شريط سنى » خيط سنى tape, dental‏ 


التريط عبد قدت 


tape, un waxed 


نُصاقة . عروة » لسان » مَقبض صغير tab‏ 
ما يلصق على السطح من ورق وخلافه لاستعماله كمقبض 
أو ممسك . 

فر ص حبة tab. = tablet‏ 


اختصار لقرص دوائى » تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
حبة دواء » فرص tabella = tablet‏ 


سطح » مستوى » صينية » طاولة » صفيحة » table‏ 
مائدة » منضدة 
سطح مستو علوي . 
مستوی راتینی table,acrylic‏ 
ذرا اع طاو اة table arm, bracket‏ 
طاولة معلقة table, bracket‏ 


سطح منبسط أملس تحمله دعامة متصلة إما بالجائط أو 
بالجهاز السني » هذه الصينية تستخدم لوضع الأدوات 
المستعملة فى المعالحة السنية . 
غطاء سطح كه الأدوات 
قطعة من الورق تكون ملونة عادة »تفرش على صينية 
الأدوات المحمولة » توضع عليها الأدوات السنية التي 
تستعمل في المعالحة السنية . 
شل كال اموق باع 
سطح المرشد ةالقاطعية 
اللوحة الإطباقية » سطح إطباقي 
1- السطح الإطباقي الكلي للأرحاء والضواحك . 
2-السطح الإطباقي الكلي البدلة السنية الكاملة أو البدلة 


table cover 


table, incisal 
table, incisal guide 


table, occlusal 


السنية النزوعة . 
لوحةالر سم table, tracing‏ 
حبو ب» أقرا اص tablets‏ 
مفردها حبة أو قُرص . 
أقرا اص مطهر ةّ tablets, antiseptic‏ 
أقرا اص كاشفة tablets, disclosing‏ 
مادة ملونة أو صابغة توضع على سطح السن كحبة للمضغ » 
فتلتصق باللويحة وأي رواسب أخرى على سطح السن » 
وتعطيها لوا ميزآعن لون سطح ميناء السن الأبيض . 
حبو ب للقسول الفموي tablets, mouth wash‏ 
(سابقة) سريع » متسارع » تسارع » السرعة - tachy‏ 
تسرع القلب tachycardia‏ 
سرعة النبض القلبي الزائدة عن المعدل من الطبيعي وهو 72 


نبضة فى الدقيقة . 
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البر اعم التذوقية = الأعضاء الذوقية taste buds = taste organs‏ 

مجموعة من الخلايا في حزم تشكل حليمات توجد على 
سطح اللسان » والحنك الرخو » ولسان المزمار » وبحجم 
مجهري في الطيات اللسانية . يقال أن عددها 9,000 » وهي 
أف عد د اتفال اا ان 
النسيج الظهاري ذي الخلايا المطبقة في الحليمات الفطرية 
والحليمات الْمحوطة (الكأسية) للسان .تحول الأطراف 
العصبية في براعم التذوق التنبيه الكيميائي من الحلول إلى 
نبضات عصبية لنقلها إلى الدماغ . براعم التذوق في ثلثي 
اللسان الأماميين تتصل آليافها الحصبية بالعصب اللساني 
وبراعم التذوق في الثلث الخلفي تتصل أليافها العصبية 
بالعصب البلعومي اللساني . 


خلايادوقية taste cells‏ 
مسام ذوقية taste pores‏ 
بلامذاق »› بلاطعم »عديم الطعم » عديم المذاق tasteless‏ 
و شم tattoo‏ 


علامة ثابتة على الجلد أو الخاطية ترسم بواسطة الوخز الإبري 

للجلد وإدخال الصبغ المناسب » انظر أيضاً وشم ملغمي 

. (Amalgam tattoo) 
وشم ملغمي‎ 

منطقة متلونة على الأنسجة الفموية نتيجة دخول مواد حشو 

الأملغم في الأنسجة » قد يكون تلوناً أسود أو تلوناً بنياً . 


tattoo, amalgam 


وشم »توشيم »الدق tattooing‏ 
أسنان الثور » أسئان ذات تيجان كبيرة taurodontia‏ 


أسنان ناتجة عن اضطراب وراثى » تتصف بتيجان كبيرة 
وحجرات لبية كبيرة تمتدة e‏ : 
أسنان ثورية » أسنان ثيرانية » أسنان الثور 
أسنان ذات تيجان كبيرة الحجرات اللبية فيها ممتدة على 
حساب جذور قصيرة . 
مسندة فی شكل "1 
طريقة مسندة الطوق بشكل 
حرف 17 
طوق معدني ذو بروز في طرفه بشكل 7 يشبه الأذن » هذا 
البروزيشنى حول الطوق بعد أن يتم وضع المسندة حول السن 
(يمكن وضع أوتاد بين الطوق والأسنان المجاورة) : 


taurodontism 


T- band 


T- band matrix technique 


مشبكة تاجية بشكل حرف ۲آ T- bar clasp‏ 
انظ رمشبكة (0125) . 
خذ ثلاث مرات يوم = t.d.s = ter in die summendus‏ 
(لاتينية) ter die sumendum‏ 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


شريط شمعي » شريط مشمع tape, waxed‏ 
1- مستدق الطرف » يستدق » يصبح مستدق الطرف taper‏ 
2 - مدرج » يتناقص تدريجياً 
يصبح تدريجياً مستدق الطرف » كما في السنابل أو الأدوات 
القاطعة أو إبر مداواة الأسنان اللبية . 
أداة سد الغؤور المستدقة tapered blockout tool‏ 
أداة ماسحة مصممة لتطبيق كمية محددة صغيرة من الشمع 
على القالب النهائي . 


قوس ضيقة مستدقة »قوس مبرية tapering arch‏ 


مطبن الر أس tapinocephalic‏ 
ذو قمة منخفضة ومسطحة للجمجمة . 
تطبن الر أس tapinocephaly = tapeinocephaly‏ 


تم التابير » قم مستدق tapir mouth‏ 
حالة تتميز بشفاه غليظة مرتخية تشبه فم حيوان التابير(حيوان 
أمريكي استوائي شبيه بالخنزير) نتيجة ضمور العَضَلة 
ال ا 


1- قرع »قر tapping‏ 
2 - بزل السائل 
هدف » شىء مستهدف target‏ 


(فى التصوير الإشعاعى) : الجزء من المصعد (القطب 
الموجب) الذي تنجه إليه الإلكترونات بسرعة عالية لينتج 
فا وجر ارد في ا 
الهدف مصنوعاً من التنجستين 1 

نعل الفيلم عن الهدف target - to - film distance = TFD‏ 
انظر بعد الفيلم عن البؤرة (Focus-to-film distance)‏ . 


كَمّدء کن د tarnish‏ 
فقد لمعان سطح المعدن . 

tarnishing كمد‎ 

tartar = dental calculus در دي‎ 


رواسب صفراء أو خضراء على الأسنان ؛ مصطلح متروك . 
انظر قلح . 1 
حمض الطرطريك 
1- دوق » يتذوق » حاسة الذوق taste‏ 
2- مذاق » طعم 
الإحساس الناتم عن تنبيه نهايات العصب الذوقي في اللسان 
بالمواد الكيميائية الموجودة في محلول . توجد أربعة أنواع 
أساسية للتذوق : الحلو » والحامض . والمر » والمالح ؛ كل 
المذاقات الأخرى تكون مركبة من اثنين أو أكثر من هذه 
الأنواع . 


tartaric acid 
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انسحال الأسنان 
زوال الحدبات بالانسحال نتيجة استخدامها . 
أسنان مضافة » أسنان ثانوية 
الأسنان الدائمة التي ليس لها أسنان لبنية سلفية . 


teeth, anatomic 


teeth abrasion 
teeth, accessorial 


أسنان تشريحية 

1- أسنان صناعية تماثل تماماً الشكل التشريحي للأسنان 
اا 1 

2- أسنان ذات حَدبات مؤنفة أو حدبات مستديرة على 
أسطحها الإطباقية » تتطبق مع الأسنان الطبيعية أو الأسنان 
الصناعية المقابلة لها . 

أسنان أمامية 

الأسنان الموجودة في مقدمة الفم وهي القواطع والأنياب . 

تمفصل الأسنان 
أسنان إصطناعية » أسنان صنعية 
أسنان هدبية » أسنان شعرية 

أسنان رفيعة متراصة بجانب بعضها » مثل أسنان بعض 

الأسماك . 

أسنان متصالبة الإطباق 
أسنان خلفية علوية حدباتها الشدقية تنطبق فى حفر الأسنان 

ا 1 

أسنان بدبوس متصالب 
أسنان صناعية تثبّت بواسطة دبابيس متعامدة (أي بزاوية 

قائمة) مع احور الطولي لها . 

أسنان مزدحمة 

أسنان متراصة على نحو غير مريح . 

أسنان عديمة التدبات » أسنان بلاحدبات 

أسنان بدون حدبات بارزة على السطح الإطباقي . 

أسنان ساقطة » أسنان زائلة . أسنان لبنية 
الأسنان الأولى التي تبزغ في الفم » وتسقط بعد ذلك لتحل 

محلها الأسنان الدائمة . 

ميل أمامى للسن »ميل سنى أمامى teeth, flared‏ 
مصطلح يستخدم للدلالة على البروز الشاذ للأسنان الأمامية 
عن وضعها الطبيعي 

teeth, fused أسنان مندمحة‎ 


أسنان » خاصة القواطع » تندمج مع بعضها أثناء النمو وتبزغ 


teeth, anterior 
teeth articulation 


teeth, artificial 


teeth, ciliform 


teeth, cross-bite 


teeth, cross- pin 


teeth, crowded 


teeth, cuspless 


teeth, deciduous 


في الفم كسن واحدة كبيرة . 
أسنان تو أمية » أسنان مزدوجة teeth, geminated‏ 
أسنان هتشنسون teeth, Hutchinson’s‏ 


تشوه تاج السن نتيجة الإصابة بالزهري الوراثي . 


دمعة مرق »تمزق يتمرّق » مزقة tear‏ 
ملعقة شاي(5 مل) 
تقنية »صنعة » أسلوب تقنى » طريقة 


teaspoon 


technic = technique 


تقنى » صناعى › صنعی technical‏ 
فت » تقنى technician‏ 


انظر فنى أسنان (Dental technician)‏ . 


ني سني » تقني الأسنان 
صانع التعويضات السنية : 


technician, dental 


technician, laboratory تقني مختبري‎ 

د »تقنية » طريقة »أسلو ب تقنى technique = technic‏ 

خليطة تفنية technique alloy‏ 
انظر خليطة الطالب (لإ2110 8600626*5) . 

technique, Begg’s طريقة بیج‎ 
. (Begg’s appliance) انظرطبيقة بيج‎ 


يقةالفرشاة 

يقة الكسو المزدوج 
الطريقة ذات الجانبين 

انظر الطبيقة ذات الحانبين (Edgewise appliance)‏ . 
طريقة الطبع » أسلوب الطبع 
الطريقة داخل الفم 
الطريقة الشفوية اللسانية 

انظر جهاز شفو ي لسانى (Labiolingual appliance)‏ . 

technique, "lost wax'" casting ) يقة الصب (بفقد الشمع‎ 

يقة المخروط الطويل 

يقة نيلون = طريقة الحشو بالفرشاة 


technique, brush 
technique, double investing 


technique, edgewise 


technique, impression 
technique,intra- oral 


technique, labiolingual 


technique, long cone 
technique, Nealon’s = 
brush tchnique 
technique, twin wire طريقة السلك المزدوج‎ 
. (Twin appliance) انظر طبيقة السلك المزدوج‎ 
tءعط«ماهعر علم التقنية »علم الصناعة » تكنولوجيا »التقانة‎ 
technology, denta التكنولوجيا السنية » علم التقنيات السنية‎ - 1 


2 - مصطلحات سنية 

ر أس رو رقى tectocephalia‏ 

رو رقى الرا 8 > ذو را أس رو رقی tectocephalic‏ 

tectocephaly = HCE HANS تزور 3 الرا أس‎ 

متعلق بالإستعاضة الصناعية ؛ ترقيعي tectonic‏ 
متعلق بجراحة التجميل أو التعويض التجميلي . 

محر ما tedious‏ 

أسنان teeth‏ 
جمع سن » وهو عضو المضغ 
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أسنان علوية 
أسنان العقل 
أسنان بلاحدبات teeth, zero-degree‏ 
انظ عي N E a‏ 
الإطباقي الأفقي . 
سكين ؛ إثغار » إسنان بز وغ الأسنان , ظُهور الأسنان عصنطاءة) 
عملية بزوغ الأسنان اللبنية عند الأطفال . 


teeth, upper 


teeth, wisdom 


teething complications مضاعفات الإثغار‎ 

حلقة التسنين teething ring‏ 
حلقة مطاطية أو بلاستيكية يعض عليها الرضيع أثناء بزوغ 
الأسنان اللبنية . 


غطاء » سقيف » سقف 
غطاء القحف »القبة 
متيف الطبل 

الحاجز العظمي الذي يفصل الجيب الطبلي عن التجويف 


tegmen 
tegmen cranii = calvaria 


tegmen tympani = tegmen antri 


الدماغى . 
غطائى › سقیفی tegmental‏ 
جلدى »سقيفى . لحافة »غطائى tegumental‏ 


ألم بعيد عن مكان الإصابة . 
توسع الأوعية الشعرية › 

توسع الشعيرات 

توسّع الشعيرات الدموية والشرايين الصغيرة مكونة نوعاً من 


telangiectasia - telangiectasis 


الورم الوعائي . 
متعلق بالشعيرات المتوسعة telangiectatic‏ 
متعلق بتوسع الأوعية الشعرية . 
داء الشعيرات telangiosis‏ 
(سابقة) بعادي »عن بعد » نهاية tele-‏ 
تصوير شعاعى بعادي teleradiography‏ 
طريقة تصوير المريض إشعاعياً من مسافة 6 قدم . 
مضاعف متداخل » متراكب telescopic‏ 


ذو أقسام متداخلة في بعضها . 

تاج مضاعف »تاج متداخل 
معدني مزدوج » مكون من تاجين مخروطيين »يستقر 
أحدهما على الأخر .انظرتاج (Crown)‏ . 


telescopic crownçlت‎ 


إطباق متصالب مقصى telescoping cross bite‏ 
(في تقويم الأسنان) : عضة متصالبة لسانية كلية للقوس 
السنية السفلية . 1 


ر عن بعد 


telescopy 


مرواء الأسنان 

ربط الأسنان 

أسنان مسلحة بالمعدن 
أسنان تحتوي حواف قاطعة معدنية على أسطحها الإطباقية . 

أسنان لبنية = أسنان ساقطة › 
أسنان مؤقتة » أسنان مفقودة teeth‏ 


teeth irrigator 
teeth ligation 


teeth, metal - insert 
teeth, milk = deciduous 


أسنان غير تشريحية « أسنان لاتشريحية 2 teeth, nonanatomic‏ 
أسنان صناعية أسطحها الإطباقية ليست تشريحية لتحسين 


ويا اللاضفة . 


أسنان مترا اكبة teeth, overlapping‏ 
أسنان دائمة = teeth, permanent = second dentition‏ 
أسنان ثانية 
أسنان بلاستيكية teeth, plastic‏ 
أسنان صناعية مصئّعة من الراتين العضوي . 
أسنان خلفية teeth, posterior‏ 
الأرحاء والضواحك . 


أسنان أولية = أسنان 
ساقطة » أسنان زائلة 

أسنان ممشطية » أسنان متباعدة » أسنان مشطية عله teeth,‏ 
صفة للأسنان المتباعدة عن بعضها بمسافات غير طبيعية . 

مقلح الأسنان » مقلحة الأسنان 

أداة إزالة القلح والرواسب الجيرية عن أسطح الأسنان . 

أسنان إزميلية الشكل 
أسنان قاطعة تشبه الإزميل كأسنان القوارض » تستعمل في 
القطع والقرض . 


teeth, primary = deciduous teeth 


teeth scaler 


teeth, scalpirform 


أسنان قاطعة teeth, sectorial‏ 
أسنان قاطعة مثل أسنان الحيوانات آكلة اللحوم (اللواحم) . 
مجمو. عة الأسنان teeth set‏ 
أسنان هلبية الشكل teeth, setiform = ciliiform teeth‏ 
أسنان متفرقة teeth, spaced‏ 
أسنان مستقيمة الدبابيس teeth, straight-pin‏ 


وجه أسنان خزفية مثبت بها دبوس عمودي للتشبيت . 
أسنان لاحقة » أسنان تالية 
الأسنان الدائمة التى تحل محل الأسنان الساقطة . 
أستان مؤقفة ` 


teeth, succedaneous 


teeth, temporary 

أسنان أنبوبية teeth, tube‏ 
أسنان صناعية ذات فتحة أسطوانية تمتد بطول السن » يدخل 
فيها دبوس أو وتد لتثبيتها في قاعدة البدلة السنية الثابتة أو 
النزوعة) . 
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الشريان الصدغي 
يغذي اللفافة الصدغية والعظم الوجني » إلخ . يتفرع إلى 
ثلاثة فروع : الشريان 0 0 00 
(لتتعقة » والشريان الصدغى الأوسط (Middle temporal‏ 
(لتتعاتة » والشريان ال السطحى (Superficial‏ 
tem pora artery)‏ » انظر E E‏ دة 


temporal artery 


. (Temporalis) 
temporal bone العظم الصدغى‎ 
عظم الصدغ على جانبي الرس المكون لجزء من قاعدة‎ 


الجمجمة وجزء من الخد ؛ يحاط بالعظم الجبهي والعظم 
الجداري والعظم القذالي والعظم الوتدي ويكون مجرى 
السمع الظاهر ممراًيخترق العظم الصدغي (يعرف بثقبة 
الآذن) ويصل إلى الأذن الداخلية ؛ يقع العظم المكون للنتوء 
الخشائي الحتوي على الفراغات الهوائية خلف وأسفل كل 


مجرى . 
العر ف الصدغى temporal crest‏ 
احفر ة الصدغية temporal fossa ١‏ 
انخساف على جانبي الجمجمة » يحتوي العضلة الصدغية . 
رباط صدغى 1 temporal ligament‏ 
الَحَضَّلة ال temporal muscle‏ 


عَضَلة مضغ مروحية الشكل متصلة بالعظم الصدغي والنتوء 

المنقاري للفك السفلي »تعمل على غلق الفم وتراجع أو 

تقدم الفك السفلي . يعصبها الفرع الفكي السفلي من 

الخ مكلك ارات + 

انظر مدخل عضلة صدغية (Temporalis)‏ . 
الناتئ الصدغي 

الزاوية الخلفية للعظم الوجني التي تتمفصل مع النتوء 

الوجني للعظم الصدغي . 
الناحية الصّدغية » منطقة الصدغ 
خراج الباحة الصّدغية 


temporal process 


temporal region 


temporal space abscess 


وتر صدغى temporal tendon‏ 
العضلة الا » صدغى temporalis‏ 
العضلة الصدغية temporalis muscle‏ 
العصب الصدغي الغائر temporalis profubdi nerve‏ 
«عميق») 
يعصب العضلات الصدغية . 
مؤقت .وقتى temporary‏ 
قسطامق 5 temporary ankylosis‏ 


قاعدة مؤقتة - صفيحة قاعدية - 


قاعدة = قاعدة تسجيل = قاعدة التحريب 


temporary base = 


baseplate 


و 
1- رؤية عن بعد television‏ 


2- الرائي » تلفاز 


temper 


جعل المعدن صلباً ومرناً بواسطة التسخين والتبريد المتتالى . 


اطع وبرج 
مُعتدل temperate‏ 
درجة حرا ارة temperature‏ 
1 -مقدار درجة السخونة والبرودة المقاس بأحد مقاييس 
الحرارة المتعددة . 


2- حالة ا حمى ؛ درجة حرارة الفم الطبيعية لشخص في 
وقت الراحة هى 37 درجة مئوية أو98.6 درجة فهرنهايت . 
درجة حرارةالجسم > درجة حرارة البدن  temperature, body‏ 


درجة حرارة الصب temperature, casting‏ 


درجة حرارة التلين temperature, softening‏ 
1- مسقى » مقسى tempered‏ 
2- مخفف » ماطف 

سقاية » سقى » تقسية tempering‏ 


تصليب وتقسية المعادن بواسطة التسخين ثم التبريد . 
1 - معيار » مقياس 
2- صفيحة تنضيد الأسنان » مرصاف 
للمساعدة في رصف وتنضيد الأسنان . 


template = templet 


3- نمو ذج معاير 
مرصاف إطباقى template, occlusal‏ 
مرصاف جراحى تمو ئ template, surgical‏ 


قاعدة من الراتين اللدن رقيقة وشفافة تصنع كنسخة مطابقة 
للسطح النسيجي للبدلة السنية المباشرة » وتستخدم في 
التشكيل الجراحي للنتوء السنخي حتى يتطابق مع البدلة 


السنية المباشرة . 
صدغ temple = tempora‏ 
الجزء المنبسط من الرأس فوق القوس الوجنية وأمام الأذن . 
1 - معيار » مقياس templet = template‏ 
2- صفيحة تنضيد الأسنان 
3- نموذج معاير 
صدغى temporal‏ 


متعلق بالصدغ أو بجانب الرس أو العظم الصدغي 1 
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فصال المفصل الصدغى temporomandibular arthrosis‏ 
قن : 
قرص المفصل الفكى temporomandibular articular disc‏ 
الصدغي 1 
المفصل الفكى 
الصدغي ٠‏ 
التمفصل العظمي بين الفك السفلي والعظام الصدغية » وفي 
المفصل الفكي الصدغي الأمن والأيسر . 
خلع المفصل الفكي temporomandibular dislocation‏ 
الصدغي 
اضظراب المفضل الفكى 
الصدغى ك اعتلال temporomandibular dysfunction‏ 
المفصل الفكي الصدغي 
اضطراب المفصل 


temporomandibular articulation 


temporomandibular disorder = 


temporomandibular disturbance 


الفكى الصدغى 
اختلال الوظيفة = temporomandibular dysfunction‏ 
الفكية الصدغية TMD‏ 


الحفرة الصدغية للفك السفلى temporomandibular fossa‏ 
المفصل الفكى الصدغى temporomandibular joint TMJ‏ 
تمفصل رأس تُقمة الفك السفلي في الجدوف العتابي للعظم 
الصدغي » وهو أحد مفصلين يقعان على جانبي الرأس ؛ 
مكوناته العظمية هي : ثُقمة الفك السفلي والحفرة الحقانية 
أو الحفرة المفصلية للعظم الصدغي . ينقسم المفصل إلى 
تجويفين بواسطة فُرص غضروفي ليفي منبسط يقع بين 
السطحين العظميين . تلتف محفظة ليفية مرنة حول 
المفصل » مثبتة بالعظم الصدغي في نهاية الحفرة المفصلية 
والنتوء المفصلي » وتمتد مثل الغطاء فوق رأس لُقمة الفك 
السفلي »لترتكز على عنق الفك السفلي . تقوى الحفظة 
بشريط ليفي مقوى جانبياً يعرف بالرباط الجانبي . ا حفظة › 
وليس القُرص أو السطح العظمي » مبطنة بغشاء زليلي ناعم 
لامع يفرز السائل الزليلي المزلق ليملا تجويفي المفصل . 
فرص التمفصل يتقولب حول شكل رأس اللقمة المستدير من 
ناحية السطح السفلي لها والحفرة المفصلية ونتوء العظم 
المّدغي من الأعلى . ترتكز العضّلة الجناحية الوحشية في 
فوص ا و و ال رعق ا Ey‏ 
تتقلص » يتحرك رأس اللقمة والقرص معاً لينزلقا إلى الأمام 
على النتوء . يحدث خلع المفصل حينما يتحرك أبعد من 
ارتفاع النتوء . 
التهاب المفصل 
الفكي الصدغي 


temporomandibular joint arthritides 


مادة مؤقتة تمثل قاعدة البدلة السنية تستخدم لتسجيل علاقة 
الفك السفلي بالفك العلوي أو تسجيل العلاقة الفكية من 


. أجل تنضيد الأسنان‎ 
temporary bridge جسرمؤقت‎ 
temporary cement إسمنت مؤقت‎ 
temporary crown تاج مؤقت‎ 
. (Crown) انظر تاج‎ 
temporary crown and bridge resin تاج وجسرمؤقت‎ 


أكربليكي 

temporary denture = interim بدلة سنية مؤقتة‎ 

denteure = provisional denture 
جهاز تعويضي سني يستخدم لفترة قصيرة من أجل توفر‎ 
الناحية الجمالية والمضع والدعم الإطباقي أو من أجل تدريب‎ 
المريض على تقبل البديل الصناعي للأسنان الطبيعية‎ 
التعويضية‎ N المفقودة » حتى يتم الاختيار الأمثل‎ 
. )15331 )"ءل‎ e( النهائية . انظر البدلة السنية التجريبية‎ 

قاعدة البدلة السنية المؤقتة 


temporary denture base 


حشوة مؤقتة temporary filling‏ 
تاج مو تد مو قُتْء تاج ذو وتد temporary post crown‏ 
مؤقت 
انظر: تاج (Crown)‏ . 


تعويض مؤقت . بدلة مؤقتة temporary prosthesis‏ 
عوزالا أكسجين المؤقت بلب السن temporary pulpal anoxia‏ 


سد مؤقت › خفنو ةمۇقتة temporary stopping‏ 


(سابقة) صدغ 2 صدغي temporo-‏ 
سابقة تعني الصدغ أو العظم الصدغي . 

صدغى أذنى temporoauricular‏ 

صدغى 7 0 temporofacial‏ 
متعلق بالعظام الصدغية والعظام الوجهية . 

صدغى جبهى temporofrontal‏ 

2 لامى temporohyoid ١‏ 
متعلق بالعظم الصدغي والعظم اللامي . 

0 
صدغي وجني temporomalar‏ 


فكى صدغى » صدغى temporomandibular =TM‏ 
متعلق بالعظم الصُدغي والفك السفلي أو المفصل الفكي 
الصدغى . 

قسط الفضل الصدغي فك temporomandibular ankylosis‏ 


سفلي 
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صدغى جدارى temporoparietal‏ 
العضّلة الجدارية الصدغية 


عَضَلة تشد فروة الرأس . انظر عَضَلة جدارية صدغية 


temporoparietal muscle 


. (Temporoparietalis) 
temporopontile صدغى جسري‎ 
temporosphenoid ضفن و تدي‎ 

متعلتق بالعظم الصدغي والقوس الوجنية للعظم الوجني . 
صدغى وجنى temporozygomatic‏ 
سيك : ترج »متماسك tenaciou‏ 
غشاء متماسك tenacious film‏ 
تماسك » متانة » استعصاء . تمسك tenacity‏ 
1-نزعة »ميل » انحیاز tendency‏ 
2- هدف 
1 - حساس » سريع التأثر » غطاء » مض tender‏ 


2- ألم اللمس أو ألم الضغط > موجع عند اللمس ٠»‏ مص 


مضض ٠»‏ إيلام tenderness‏ 
ترميم الوترء را أب الوتر tendinoplasty‏ 
وتري tendinous‏ 
متعلق بالوتر أو منسوب إليه . 
وتر tendon‏ 


يحتوي أساساً على ألياف كولاجينية » يصل الألياف العضلية 


بالعظم أو بأي بنى أخرى . 
(سابقة) وتر teno-‏ 
1 - لسان tenon‏ 
أي بروز يدخل في نقرة أو فجوة ليشكل المفصل . 
2- وتد » دبوس 
دبوس أو وتد يستخدم لتثبيت تاج صناعي في جذر السن . 
شل tensile‏ 
قو ةالشد tensile strength‏ 
إجهاد الشد tensile stress‏ 
القوة الداخلية المبذولة التي تقاوم تطاول المادة في الاتجاه 
الموازي لاتجاه الشد . 
اختبار الشد tensile test‏ 
1 -توتر tension‏ 
2- جر »> جدتب 


tension, interfacial sufarce 
توتر أو مقاومة انفصال سطحين متلاصقين تماماً بينهما غشاء‎ 
من سائل (مثل : غشاء رقيق من اللعاب بين قاعدة البدلة‎ 
. السنية والأنسجة)‎ 


محفظة المفصل الفكى temporomandibular joint capsule‏ 
الصدغي ٠‏ 
اختلال وه المفصل الفكى temporomandibular joint‏ 
الصدغى - متلازمة 01111111 = dysfunction‏ 
اختلال وظيفة المفصل 
الفكى الصدغي = متلازمة كوستين 
اضطراب وحيد الجانب أو ثنائي الجانب لوظيفة المفصل 
الفكي الصّدغي الطبيعية » وحدوث الطقطقة أو الفرقعة »أو 
تيبس المفصل »و ورم وألم بالمفصل » ومناطق ألم بالوجه 
والرقبة وعضلات المضغ ؛ تعرف أيضاًبمتلازمة الاختلال 
الو ظيفي للمفصل الفكي الصدغيعة انا نل سفسرهرومسرء1) 


)005]60 أو متلازمة كوستين‎ joint dystunction syndrome) 


joint dysfunction syndrome = 


Costen’s syndrome 


. syndrome) 
temporomandibular joint فرط حر كة المفصل‎ 
hypermobility الفكى الصدغى‎ 


متلازمة المفصل الفكى temporomandibular joint‏ 
الصّدغي = متلازمة syndrome = Costen’s syndrom‏ 
كوستين 
تشمل الأعراض الختلفة من عدم الراحة أو الانزعاج » والألم 
بسبب فقد البعد العمودي » أو سوء الإطباق الخلفي أو أي 
نوع آخر من سوء الإطباق » أو الكزاز الفكي أو ال شن 
العَضلى » أو التهاب المفصل أو إصابة مباشرة للمفصل 
ال الي 
الجهاز اا الق temporomandibular joint system‏ 
الصدفي 0000 
الرباط الفكي الصدغي temporomandibular ligament‏ 
خلع المفصل الفكي 
الصدغي 
هلالة المفصل الصدغى 
ن : 
ألم انف الفكي الصّدغي = = temporomandibular pain‏ 
متلازمة الاختلال الو ظيفى= = dysfuntion syndrome‏ 
متلازمة الاختلال الوظيفي المؤلم 
الو جهي العضلي 
خلع المفصل الفكي 


temporomandibular luxation 


temporomandibular meniscus 


myofacial pain - 
dysfunction 


temporomandibular subluxation 


ب 
الصدغي الجز ئي 
صدغى فك - علو ى temporomaxillary‏ 
متعلق بالعظم الصدغي أو المنطقة الصدغية والفك العلوي . 
صدغى قذالى temporo- occipital‏ 
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terminal bars عوارض انتهائية‎ 
terminal hinge position وضعية الرزة الانتهائية‎ 


وضع الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي بحيث يتم إنجاز 
الحركة ا محورية البكرية . 

سجل العلاقة النهائية للفكين terminal jaw relation record‏ 
تسجيل علاقة الفك السفلي مع الفك العلوي عند البعد 
الإطباقي العمودي وفي العلاقة المركزية . 


الأخدو د اللساني النهائي terminal lingual sulcus‏ 
شق ضحَل على الجزء الخلفي من ظهر اللسان يميزه عن جذر 
اللسان . 
عصب انتهائى terminal nerve‏ 
يعصب الحاجزالأنفي . انظر مدخل عصب نهائي 
١ 1 . (Terminalis)‏ 
تلم انتهائي terminal sulcus‏ 
أسنان أخير ة terminal teeth‏ 
الوريدالانتهائى = terminal vein =V.thalamostriata‏ 
الوريد المهادي الخ العلوي superior‏ 
علم الملصطلحات terminology ١‏ 
خليطة ثلاثية = خليطة الأملغم ternary alloy = high copper‏ 
عالية النحاس amalgam alloy‏ 
مصطلح قديم لخليطة الأملغم عالية النحاس . انظر خليطة » 
سبيكة ((110[ه) . 


تراب أبيض » طين أبيض = terra alba = kaolin‏ 
غضار » كاولين » سيليكات الألومنيوم 
انظر غضار » كاولين(120110) » سيليكات الألومنيوم . 
a‏ اذاي 
اختبار› ر » فحص test‏ 
أية عملية مخبرية أو سريرية » تجرى بغرض تحديد الحالة 
الفيزيولوجية أو الحالة الصحية للشخص . 
حفرة اختبار 


tertiary syphilis 


test cavity 
اختبار تشخيصي سني يستخدم عندما تعجز الاختبارات‎ 
الحيوية الأخرى في تحديد حيوية السن ؛ يتم اختبار حيوية‎ 
لب السن بحَفر حفرة صغيرة في العاج مع ملاحظة‎ 
. الإستجابة الألمية‎ 

الاختبار باللمس » الفحص با لجس 
استخدام حاسة اللمس من خلال أطراف الأصابع لفحص 
الأنسجة للأغراض التشخيصية (مثال : لتحديد صلابة أو 
ليونة أو نعومة أو خشونة أو حرارة السطح » الخ) كما في 
تشخيص مرحلة من الخراج الجذري الحاد : 

وَرَق اختبار ‏ ورق حص 


test, palpation 


test paper 


tension, surface 


توتر سطحي ء التوثر السطحي 


عضلة شادة » عضلة موترة tensor‏ 

عضلات شادة » عضلات مو تر ة tensor muscles‏ 

tensor palate glossopalatine muscle العضلة اللسانية الحنكية‎ 
٠ ا موثّرة‎ 

tensor palate palatopharyngeal muscle العضلة الحنكية‎ 
البلعومية الموتّرة‎ 

العضّلة الو تر ةللحنك tensor palati muscle‏ 

العضلة الو ر ةللطبلة = tensor tympani muscle‏ 


tensor muscle of tympanum 
tensor veli palatini muscle =  كنحلا العضلة امو ت ة لشرا اع‎ 
tensor muscle of palatine velum 
. عضلة توتر الحنك الرخو وتفتح القناة البلعومية الطبلية‎ 
العصب الخيمى‎ 
يعصب سحايا التعاغ..‎ 
خيمة الخيخ‎ 
(الأم الجافية بين المخ والمخيخ)‎ 
ثلاث مرات يومياً (لانينية)‎ 
. 1.0 تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية واختصارها‎ 
يؤخذ ثلاث مرات يومياً‎ 
(لانينية)‎ 
. ].0.5 تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية واختصارها‎ 
terata, terato- (سابقة) مسح 2 مسخي » شاد‎ 


tensorius nerve 


tentorium cerbelli 


ter in die = t.i.d 


ter in die summendus = t.d.s 


۰ 


ورم أر ومي مسخي teratoblastoma‏ 

ورم مَسخي الشكل teratoid tumour‏ 

مبحث المسخيات أو التشوهات teratology‏ 
فرع من الباثولوجيا وعلم الأجّنة ييختص بالتطور الشاذ 
والتشوهات الخلقية . 

ورم عجائبي ورم مسخي ورم جنيني teratoma‏ 


ورمي حدث أحياناً في الحنك »ينشأعن أكثرمن طبقة 
جرثومية واحدة » ويحتوي على شعر . وأسنان » إلخ . 
يحدث فى أماكن لاتتواجد فيها مثل هذه الأنسجة طبيعياً » 
ويشاهد بكثرة في الطفولة . في الور الحميد تكون الأنسجة 
متميزة جداً » وفي الوم الخبيث تكون الخلايا غير مميزة . 
مسخى > عجائبى teratomatous‏ 


متعلق بالورم المسخي (Teratoma)‏ . 
1- مصطلح term‏ 
2- مدة » فترة » زمن محدد » قصل 
اح طرف :تهاب 
نهائي »انتهائي » أخير . مطراف 


terminal 
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الوريد المهادي المخططي thalamo striate vein‏ 
وريد يكون مع الأونزدة المشيمية الززيد الي الداخلي:: 
الوريد المهادي المخططي thalamostriate vein, superior‏ 
الأعلى 


وريد يكوّن مع الأوردة المشيمية الوريد الخي الداخلي » يطلق 
عليه أيضاً الوريد الانتھائی(ہ 1ء۷ ”نص إ٥٣)‏ . انظر مدخل 
الوريد المهادي ا لخطط العلو يي (Thalamostriate superior)‏ . 


السرير البصري ٬المهاد thalamus‏ 

ثلاسيمية thalassemia = thalassanemia‏ 
حالة من فقر الدم » يتغير فيها نغط العظم الحاجزي » كما في 
فرط تنسج النقي . 

theca قراب‎ 

قرابى الأسنان thecodont‏ 
أسناق لها أستاخ عظمية أو حويصلات . 


theism = theinism 


انسمام بالشاي » التسمم بالتايين 


حليمة حَلمة صغيرة thelium = papilla‏ 


نظرية theory‏ 
نظرية التسوس theory of caries‏ 
دوا ائي 2 علاجي therapeutic‏ 
متعلق بالمداواة أو العلاج الطبي . 
تشخيص علاجي therapeutic diagnosis‏ 
تقدير الطرق أو الوسائل المتاحة للعلاج في ضوء حالة كل 
مر يض على حدلة . 
تعويض علاجى « جهاز تعريضى therapeutic prosthesis‏ 
علاجي 
جهاز تعويضي يستخدم لحمل وتثبيت مادة لأغراض 
علاجية » مثل حامل الراديوم . 
بضع اللب الدوا اي بتر اللب therapeutic pulpotomy‏ 
الدوا ائی 
علم المداوة « مبحث مداواة therapeutics = therapeusis‏ 
الأمر اض 
مداو اةالأسنان therapeutics, dental‏ 


مداواة أمرا اض الفم therapeutics, stomatologic‏ 
طبيب معالج » خبير بالمداواة » 
عالم بالطبابة 
معالج النطق 
مساعد طبيب therapist, dental = dental auxiliary jli‏ 
تتفي مدرب و امات الد اي 
الأسنان تحت إشراف طبيب الأسنان . كان يطلق عليه سابقاً 


. (Dental auxiliary) 


therapist = therapeutist 


therapist, speech 


الاختبار بالقرع » القحص بالقرع 
استعمال ضربات حادة قصيرة على جزء من الجسم من أجل 
تشخيص حالة الأنسجة التحتية والجانبية من خلال الصوت 
الناتج » كما في حالة تشخيص التهاب جذري حول سني 


test, percussion 


حاد . 
اختبار اللب »فحص اللب test, pulp‏ 
أنبو ب اختبار test, tube‏ 
فاحص › مختبر tester‏ 
فاحص حيوية الب tester, pulp‏ 


جهاز لاختبارحيوية لب السن . 
كزاز » تكزز = فك مقفل 
مرض معد حاد بسبب ذيفانات بسبب المكورات المغزلية 
الكزازية أي العصية الكزازية التي تنتقل من التربة والملوثات 
الأخرى لتدخل الجسم من خلال الجروح وتسبب الكزاز 
الفكي أو (الفك المقفل) » والتشنج العضلي المعمم » وتقوس 
الظهر » وتشتج الجهاز التنفسي والشلل » الذي يمكن أن يكون 
عميتاً . ينصح عمال الاصطبلات بالحذر من خطورة التعررض 
للسماد بعد قلع السن . 
تکزز tetany‏ 
متلازمة تنتج عن اختلال أيض الكالسيوم وتتميز بتشنج 
العضلاات » والعقال » وتقلّص مؤلم » وأحياناً صرير . 


tetanus = lockjaw 


اهم و 
الحدبة الرابعة العلوية tetarcone = tetartocone‏ 
حدبة وحشية لسانية فى رحى أو ضاحك . 
حدبة رابعة سفلية tetartoconoid‏ 


حدبة وحشية لسانية فى الرحى السفلية أو الضاحك . 


(سابقة) رباعى »أربعة tetra-‏ 
ذو ار بع قواعد. رباعى القاعدة tetrabasic‏ 
مكورا ات رساغية tetracoccus‏ 


نوع من المكورات الجرثومية » يحدث الانقسام في خلاياها 

في مستويين لتنتج مجموعة من أربعة خلايا . 
تتراسيكلين 

مضاد حيوي واسع الانتشار الطيف مضاد للعدوى » قد 

يسبب التلون البني للأسنان إذا أعطي في فترة تطور 


tetracycline 


الأسنان . 
تلو ن الأسنان نتيجة تناول التتراسكلين tetracycline staining‏ 
نسيج » منسوج texture‏ 
ملسن ناعم texture, smooth‏ 
و 
[مختصر] بعد الفيلم = T.F.D = target-to-film distance‏ 
عن الهدف =بعد الفيلم Focus-to- film distance = FFD‏ 
عن البؤر 0 
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مركز توليد الحرارة 


thermogenic center 


تصليد بالحرارة - thermohardening = Vulcanite‏ 
الفالكانيت 
مادة تتغير بالحرارة إلى مادة أخرى مختلفة عن الأصل . 
مادة تتصلد بالحرارة thermo- hardening material‏ 


مادة لدنة يحدث لهاتغير كيميائى أثناء تسخينها » ويكون 
الناتم النهائي مادة تختلف عن المادة الأصلية » مثل مادة 
الفالكانيت . 
مقياس جر عة الإشعاع thermoluminescent dosimeter = tld‏ 
الحراري 
جهاز يبحتوي على مادة متألقة إشعاعياً حرارية وتستخدم 
لكشف أو بيان كمية التعرض للأشعة . 
قياس جرعة اللمعان 00 = thermoluminescent dosimetry‏ 
الحراري 
وسيلة لتحديد كمية التعرّض للأشعة » تتضمن ترجمة المادة 
الاشعاعية الحرارية إلى تألق » بحيث تكون كمية الإضاءة 
المنبعثة متناسبة مع كمية التعرض للأشعة . 
مقياس الحرارة »ترموميتر . محرار thermometer‏ 
أداة مدرجة لقياس درجة الحرارة بواسطة تمدد الزئبق أو 
الكحول في أنبوب زجاجي محكم . 
دين بالحرارة » متلدن بالحرارة » مصنع بالحرارة thermoplastic‏ 
مادة تلين بالحرارة وتتصلب بالبرودة » وتحتفظ بصفاتها 
الكيميائية ولا تتغير . 
مادة طبع تتلدن 
بالحرارة = مادة مر کب compound impression material‏ 
الطبع 
انظر مادة الطبع (Impression material)‏ . 
مادة مُتلدنة بالحرارة 
E‏ اشير بره فوا بدا انها عن ]مكل 
الاد و لخدت الما فى ال فط ون اة 
بيت يسهل تشكيلها ثم تعضلب باححزارة:, 


thermoplastic impression material = 


thermoplastic material 


مكبس حر اري thermopress‏ 

متصلّد بالحرارة thermoset‏ 
أية مادة تتصلب بواسطة تفاعل كيميائي يحتاج إلى حرارة 

تصليد بالحرارة - متمائر بالحرارة thermosetting‏ 

ناظم الحرارة thermostat‏ 
أداة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة . 

مسخن الشمع thermowax‏ 


جهاز لإذابة الشمع بالحرارة . 


معالج النطق 

علاج » مُداواة »معالجة المرض 
مُعالجة مُضادة للاختلاج 
مُعالجة مشتركة 

معالجة محافظة » مداواة محافظة 


مداواة مصححة . معالحة تصحيحية 


therapist, speech 
therapy = treatment 
therapy, anticonvulsive 
therapy, combined 
therapy, conservative 


therapy, corrective 


معالحة بالحرارة العميقة therapy, deep- heat‏ 
انظرإنفاذ حراري ((1012]6112) » مدخل فوق صوتي 
(Ultrasound)‏ . 1 
معالحة بقلع الأسنان therapy, extraction‏ 
العلاج بالفلور therapy, fluorine‏ 
معالحة العادة therapy, habit‏ 
المعالحة بالأدوا ات therapy, instrument‏ 


معالجة لاتتضمن قلع الأسنان 

معالحة فيزيائية › العلاج الطبيعي 
المعالحة بالإعاضة . مداواة بالتعويض therapy, replacement‏ 
معالحة استبدالية = معالحة استعاضية = therapy, substitution‏ 


therapy, non- extraction 


therapy, physical 


substitutive therapy 
0 2 5 هه امم و‎ 
therm- (سايقة) حريرة »سعر » وحدة حرارية‎ 
thermal حرا ارى‎ 
. متعلق بال حرارة أو يتميز بها‎ 
thermal changes تغيرا ات حرارية » تبدلات حرارية‎ 
thermal energy طاقة خر ارية‎ 


طاقة يكتسبها الجسم لأن درجة حرارته أعلى ما يحيط به . 
تمدد حرا ارى thermal expansion‏ 
تمدد ناتم عن الحرارة . 
أذى حرارى »ضرر حرارى <« إصابة حرارية thermal injuries‏ 
صدمة حرا ارية thermal shock‏ 
تحريض حراري » تنبيه حراري 
اختبار حراري »تحص حراري 
تحديد حيوية السن باستخدام التنبيه الجراري ٍ 


thermal stimulation 


thermal test 


حرا ار ي thermic‏ 
رضح حر اري thermic trauma‏ 
(سابقة) حرارة › حراري thermo-‏ 
كي حراري thermo cautery‏ 


استعمال الإبر الساخنة للكى . 
ا ميات 3ه 
الحرارة وطاقتها 
الكوتابركا الملينة بالحرارة 


thermodynamics 


thermo- gatta percha 
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و 3 
خيط غير مشمع thread, unwaxed‏ 
خيط مُشْمّع thread, waxed‏ 
بط مث read, waxe‏ 
و و 
محلزن . ملو لب theaded‏ 


نمو ذج ثُلائي الأبعاد three dimensional model‏ 
محقنة ثلاثة فى واحد 
1 انظر محقنة ١ bS)‏ 
ثلاثة أر باع التاج ١‏ تاج قشر ي جز three- quarter crown‏ 
نوع من التيجان يغطي أسطح تاج السن عدا السطح الشفوي 
أو السطح الشدقي . 
حَشوة ثلاثة الأرباع التاج المصبوب 
ذات الدبابيس 


three-in-one syringe 


three - quarter 


three- quarter pinlay 

عيب ذو ثلاثة جدرا ان three- wall defect‏ 
انظرعيوب عظمية (sاec؟ de‏ 5نامء055) . 

محقنة ذات ثلاث مخارج Three way syringe‏ 

threshold 1-عتبة‎ 

2- مُستهل . بداية 

3- حد 
النقطة التى يظهر عندها العيب »أو أقل حد للتنبيه أو 
EE‏ قادراً على إحداث استجابة للوعي أو 
للإحساس . 

عتبة القوة threshold force‏ 
أقل مقدار من القوة يلزم لإحداث الإزاحة التقويية المطلوبة . 

هد 

حلق »› حنجرة throat‏ 
البلعوم والمريء أو البلعوم والحلق أو الجزء الأمامي من 
الرقبة . 

كمادة حلقية . لفافة الحلق » ضمادالحلق 
لفافة من ضماد جامجى (Gamgee’s tissue)‏ أو بلاستيك 
ماص يوضع في الخلق + أثداء التخديرعادة المتع الأجسام 
الغريبة من دخول الحلق أو الصدر . 

تقرح الحلى »العهات الحلق 

(سابقة) خثرة » جلطة تجلط ‏ 


e 


تحر 


threshold potential 


threshold, swallowing 


throat pack 


throat, sore 


thromb-, thrombo- 


ثرومبين- ثرومباز thrombin = thrombase = fibrin‏ 
إنزيم يحول مولد الفبرينوجين إلى فبرين . 
صفيحة › لور يحة « صفيحة thrombocyte = blood platelet‏ 


دموية 


أطروحة thesis‏ 
كتابة رسالة لبحث أجراه طالب للحصول على درجة جامعية 
ثيامين = فيتامين 81 
اناما شور و لاه ود ف ERE‏ 
والأرز» قصورفيتامين 81 يسبب مرض البري بري 
(Beriberi)‏ . 
ىك غتليظ فن thick‏ 
غليظ العتق » نخين العتق thick-necked‏ 
وفنا نع ت يعون ا ركس ای للحن 
تقريباً مساوياً لتاج السن . 
ا 
طم ثيرش طّعم 
جلدي منفصل أو منشطر 
طريقة يرش لتر قبع Thiersch’s method of skin grafting‏ 
الحلد 
أنبوب معدني قصير » كشتبان = 
قطائ عة قلشوة 
ایز ودين ر تيان اذى نوكر يفطم 
لتحاشي مشاكل إدخال الجسر وتثبيته . 
الرحى الثالثة 
(=) ضرس العقل (طأ0ه] (Wisdom‏ . 
إحساس بالرغبة في شرب الماء أو أي نوع من المشروبات . 
thirty-degree tooth‏ 


thiamine = vitamin B1 


thickness 


Thiersch’s graft = split skin graft 


thimble = coping 


third molar 
thirst 


سن ذات حدبة بدرجة 30 


(سابقة) صدر » صدرى thorac-, thoraco-‏ 


سابقة تعني صدر . 

صّدر ي thoracic‏ 
متعلق بالصدر . 

thorax صدر‎ 


التجويف الصدري الحاط بالأضلاع والعمود الفقري والعنق 
والبطن » يحتوي على القلب والمريء والقصبة الهوائية 
والرئتين وينفصل عن البطن بالحجاب الحاجز . 
خيط »سن اللولّب 
خيط مرن 
مادة مرنة تستعمل فى تحريك السن فى المعالحة التقويمية 
E TET‏ الخيطة؛ 
نظام السن اللولبية الزوجية Thread Mate System = TMS‏ 
(الممزوجة) 


thread 


thread, elastic 
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درقي ر قبي thyrocervical‏ 
الجذع الدرقي الرقبي 
يغذي الغدة الدرقية والرقبة والمريء والرغامى بالدم . 


thyrocervical trunk 


العضلة الدرة قية اللسان مزمارية thyroepiglottic muscle‏ 

عضلة الدرق وا لسان المزمار thyroepiglottideus muscle‏ 
عَضَّلة تغلق الحنجرة . انظر العَضلة الدرقية لسان مزمارية 
(Thyroepiglotticus)‏ . 1 

درقى لسانى thyroglossal‏ 
متعلق بالغدة الدرقية واللسان . 

القناة الدرة و = thyroglossal duct‏ 

thyroglossal tract 


قناة تمتد من الغدة الدرقية إلى قاعدة اللسان » توجد في 
الجنين وقد تظل موجودة في البالغين . 


كيسة درقية لسانية thyroglossal cyst‏ 
القناة اللسانية الدرقية = thyroglossal tract‏ 
thyroglossal duct 1‏ 
كيسة القناة الدرقية اللسانية thyroglossal tract cyst‏ 
كبس يتكون أو ينشأمن القناة اللسانية الدرقية . 
درقی لسانى (لانينية) thyroglossus‏ 
درقی لامى thyrohyoid ١‏ 
متعلق بكل من الغدة الدرقية والعظم اللامي . 
العضلة الدرقية اللامية thyrohyoid muscle‏ 


ع ن الق الذي و ر امير . انظر العضلة 
الدرقية اللامية (Thyrohyoideus)‏ . 
العضلة الدرقية اللامية 
درقى - الغدة الدرقية 
غدة صحاء كبيرة توج د أمام القصبة الهوائية © وتتكون من 
فصين متصلين ببرزخ » نسيجها مكون من حويصلات مبطنة 
0 
الشريان الدرقى 
RENEE RLS‏ وا لزي د متسر 
يتفرع إلى فرعين : الشريان الدرقي السفلي والشريان الدرقي 
العلوي .انظر مدخل شريان درقي (ه153:0106) . 


thyrohyoideus muscle 


thyroid = thyroid gland 


thyroid artery 


جسم الدرق = thyroid body = thyroid gland‏ 
الغدة الدرقية 
الغضر وف الدرة فق thyroid cartilage‏ 


العقدةالدرقية 
الدرة اساب = دراق 
لسانى 


thyroid ganglion 


thyroid, lingual = lingual goiter 


قلة الصفيحات الدموية thrombocytopenia‏ 
خثار »تخثر » تكون الجلطة thrombosis‏ 


تكوّن جلطة الدم داخل الوعاء الدموي أو في القلب »ما 
يسبب الألم » ثم تتحول التغذية الدموية تدريجياً إلى مصدر 
آخر » أما بالنسبة لعضلات القلب فليست لها تغذية دموية 
بديلة ولذلك فإن أية جلطة تحدث تسبب ضرراً دائماً 
لعضلات القلب . 
خثرة دموية > جلطة دموية » خثرة 
جلطة دموية في الوعاء الدموي أو في القلب » تسبب انسداداً 
ار ال 
EAE‏ 
غطاء المريض 
تلام سّلاق » داء 
المبيضات = داء الطوقيات البيض = فم أبيض 
نوع من أنواع داء المبيضات يسببه فطر المبيّضات البيض » 
الذي يسبب التهاب الفم » وعادة يصيب الأطفال وكبار 
السن » ويتميز بتكون بقع بيضاء على اللسان والغشاء الخاطي 
الفموي مع الحمى واضطراب معوي  .‏ 


thrombus 


throw 
throw, patient’s 
thrush = candidiasis = moniliasis = 


white mouth 


إبهام اليد thumb‏ 
مص الإبهام thumb sucking‏ 


طبيقة مص الأصابع 
قفازإصبعي »قفازوحيد الإصبع 
قفازإصبع مطاطي 

يستعمل لتدليك الأملغم بغرض خلطه . 
مص الإبهام - مص الإصبع 


thumb sucking appliance 
thumbstall 
thumbstall, rubber 


thumb sucking = 


finger sucking 


مادة بلورية عديمة اللون تستعمل كدواء مضاد للفطر أو 
التوتة 2( سعتر التيموسية thymus‏ 


(سابقة) درقية » درقى thyr-, thyro-‏ 
سابقة تعني غدة (Thyroid gland) i‏ . 

دري طرجهالي 

العضّلة الطرجهالية الدرقية 
عَضَلة تغلق الحنجرة وترخي الحبال الصوتية . انظر مدخل 
عضلة درقية طرجهالية (Thyroaeytenoideus)‏ . 

حندرة ورم درقي دراق thyrocele= goitre‏ 


تضخم الغدة الدرقية . 


thyroarytenoid 


thyroarytenoid muscle 
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رباط »عقدة tie‏ 
1-عقدة جراحية بواسطة الخيط الجراحى . 
داقن اقرع الأسبان) :معط هدم يرعن ريطا 
أو تثبيت السلك التقويمى بالحاصرات . 
عقدةاليد 1 
عقدة تربط باستعمال يدي الجراح . 
عقدة الأداة 
عقدة تربط باستعمال يدي الجراح وماسك الإبر . 
عقدة كوباشي 
رباط للخياطة من الفولاذ الصلب ذو خطاف يستعمل في 
تقويم الأسنان كخطاف مرن . : 


tie, hand 


tie, instrument 


tie, kobayshi’s 


عقدة الجر اح tie, surgeon’s‏ 
محكم الإغلاق » شديد tight‏ 
شدة الإحكام tightness‏ 
ميل » انحدار »مائل tilt‏ 


وضع نموذج الجبس بالنسبة للمستوى الأفقي حينما تضبط 
القاعدة المتحركة لجهاز التخطيط . 

تظهير حراري زمني 

يقة تستعمل في تظهير الأفلام الشعاعية » حيث يعتمد 

زمن استمرار وضع الفلم في المظهر يعتمد على درجة حرارة 
السائل ضمن مجال الحرارة المقبول المقان . 

مؤقت timer‏ 
ساعة إلكترونية أو ميكانيكية أو آلية تستعمل فى عملية 
التصوير الإشعاعي لإنمام دارة كهربائية لإصدار الأشعة في 
زمن مسبق التحديد . الأجهزة الحديثة مزودة بمؤقت 
إلكتروني بالمقارنة مع المؤقت الآلي القديم . 

مؤقت زمنى . ساعة توقيت 


time temperature development 


timer, interval 
موقت الأشعة‎ 
مفتاح كهربائي آلي يستعمل لتوقيت الدارة الكهربائية أثناء‎ 
. التقاط الصور الشعاعية‎ 
قصدير‎ 
فلز معدني أبيض فضي . رمزه الكيميائي .50 » يستعمل‎ 
٠: بشكل خاص في صنع الخلاط المعلانية‎ 


timer, x-ray 


tin = Sn. 


ثانى أكسيد القصدير tin dioxide‏ 
مركب أبيض غير ذواب يستعمل كمادة تلميع أو صقل 9 
رقاقة قصديرية tin foil‏ 


1- قصدير ملفوف في صفائح رقيقة . 
2 رقاقة معدنية قاعدية تستعمل كمادة عازلة بين القالب 
الجمبسى ومادة قاعدة البدلة السنية أثناء وضعها فى البوتقة 


ورم في النسيج الدرقي في النهاية العلوية من القناة الدرقية 
اللسانية الأصلية على ظهر اللسان » يحدث بسبب فشل 
نزول الغدة الدرقية الجنينية . يطّلق عليها الدراق اللسانى أو 
تضخم الغدة الدرقية اللساني (Lingual goiter)‏ . 0 


thyroid tisssue 


الأوردة الدرقية thyroid veins‏ 
أوردة تصرف الغدة الدرقية »انظر مدخل أوردة درقية 
(Thyroidea)‏ . 

thyroidea ima artery الشريان الدرقى المفرد›‎ 

الشريان الدرقی الشارد 

شريان غير ثابت هو فرع من الجذع العضدي الرأسي »يغذي 
الغدة الدرقية . 

استئصال الدرقية . بتر الدرق thyroidectomy‏ 

thyropharyngeal مي‎ ESE درقي‎ 


العضلة البلعو مية الدرقية thyropharyngeal muscle‏ 
جزء من العضلة السفلية المضيقة للبلعوم . انظر مدخل 
عضلة بل مية درıã (Thyropharyngeus)‏ . 


thyrotoxicosis = thyrotoxia = 


تسمم درقي »فرط الدرق 
thryotoxemia‏ 
حالة ازدياد استقلاب الجسم نتيجة فرط إفراز هرمون 
الثيروكسين . أعراضه : زيادة معدل النبض » وفرط التعرق » 
والتهيج » وارتعاش اليد . 
موجه للدرقية 
الهرمون الموجه للدرق 
[مختصر] مؤشر العلاج »دليل المعالجة TI = treatment index‏ 
مصطلح قديم لمنسب التسوس والقلع والحشو »يستعمل 
أحياناً لتقييم مدى نجاح العلاج . 
عرة = تقلص اعتيادي 
حركة تقلصية ارتجافية لاإرادية لعضلات الوجه أو الجسم . 
تحدث عادة للفرد حينما يكون تحت ضغط أو في ظروف 


عرة اختلاجية 
عرة مؤلمة › عصاب مؤلم = 
عصاب مثلث التوائم 
عصاب انقباضى فى العضلات الوجهية . 
عرة الوجه » عرةوجهية 
عرةوجهية 
ثلاث مرات يومياً (لانينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


thyrotrophic = thyrotropic 


thyrotrophic hormone 


tic = habit spasm 


tic, convulsive 
tic douloureux = 


trigeminal neuralgia 


tic, facial 
tic, mimic 


t.i.d = ter in die 
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ذروة الحقنة 

ميلان السن 
اريك الس اشير زاوية اور الطولي له 
2-(في تقويم الأسنان) : تحريك السن بتغيير وضعه ا حوري 
العمودي . 


tip, syringe 


tipping 


حركة إمالة رأسية tipping movement‏ 
إمالة تقويمية tipping, orthodontic‏ 
نسيج tissue‏ 


1- التجمع الخلوي المتعدد الذي يكون الجسم . 
توجد أربع مجموعات رئيسية من الأنسجة في الجسم : 
النسيج الضام » والنسيج الظهاري » والنسيج العضلي » 
والنسيج العصبي . بعضها أكثر تخصصاً من بعض ويكون 
أقساماً من الأنسجة المتخصصة . 
نسيج شحمى tissue, adipose = fatty tissue‏ 
الجسم شكلها المستدير ويحتفظ بحرارة الجسم ويعمل 
كحشية لاستقرار الأوعية با لجسم . 
مادة مالئة للجسم تشغل الفواصل الخلوية بين البنى الختلفة . 
منطقة التحميل النسيجى - 


tissue, areolar 


tissue-bearing area = denture 


قاعدة البدلة السنية foundation‏ 
الجزء من النسيج الفموي المتاح لدعم البدلة السنية : 
نسیج ضام عظمى tissue, bone connective‏ 


حو اندع لسر 
نحميل نسيجي > محمول على النسيج 2 
موم الع 
(في طب الأسنان التعويضي) : وصف لبدلة سنية تنتقل 
الغرئ اا ا عليه إلى اا هر ق 
إن الأسنان عكسها تحميل سني (Tooth- born)‏ . 


tissue, cartilage dense connective = نسيج غضرو في ضام‎ 


tissue borne 


کثیف = نسیج زجاجى- hyaline tissue= fibrocartilage‏ 
نسيج غضروفي ليفي 
نوع من مبطن لين للجهاز التعويضي يستخدم لفترة قصيرة 
لتحسين حالة الأنسجة الرخوة الواقعة تحت الجهاز 
بح م 


tissue 


tissue conditioner 


tissue, connective 


رقاقة قصدير مبعدة 

شوارد القصدير 

أكسيد القصدير 

صبغة (لائينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

خلاصة › س tinct. = tinctura = tincture‏ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 

اصطباغ . تلون » تلوين 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية » اختصارها .امنا . 


tin foil spacer 
tin ions 
tin oxide 


tinct. tinctura 


tinction 


tinctura = tincture = tinct 


صبغة » صر tincture‏ 
محلول من مادة دوائية فى الكحول . 
صبغة اليود tincture, iodine‏ 


شوكة » ناتى مستدق 
أداة مستديرة مستدقة كرأس المسبر وتستعمل ككاشف 


tine = prong 


وخزء تنميل »نخر tingling‏ 
نين 2 دو ی tinnitus‏ 


أزيز أو فَرقعة أو طّقطقة في الأذنين عندما يعاني المريض من 


مشاكل اختلال المفصل الفكي الصدغي . 


لون خفيف . درجة من درجات اللون tint‏ 
قاعدة البدلة السنية الملونة tinted denture base‏ 
تلوين قاعدة البدلة السنية لتماثل لون الأنسجة الفموية 
مادة قاعدة البدلة السنية tinted porclain denture base jn‏ 
الخزف الملون material‏ 
مقياس الألوان » مقياس الانصباغ tintometer‏ 
ذروة »أسلة tip‏ 
1-رأس » قمة »ذروة »طرف الطرف المستدق النهائى 
للآداة . 1 
2- يميل » ينحرف . 


tip, all - purpose syringe ذروة المحقنة متعددة الاستعمالات‎ 

أسلة خلفية = منحنى تثبيت « tip back = anchorage bend‏ 
شريط عمودي ذو زاوية من 45-30 درجة يوضع في قوس 
تقويمية سلكية في الوصلة بين الضاحك الثاني والرحى 
الأولى لفتح العضة ولزيادة التثبيت في طريقة بج عع86) 
(عناوتصطءء) ؛ يطلق عليه أيضاً منحنى التثبيت 1٥10۲38٤‏ ۸) 
bend)‏ . 
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نسيج غدي tissue, glandular‏ 
نسيج حبيبي tissue, granulation‏ 
نسيج مفرط التنسج tissue „hyperplastic‏ 
ا 
نسيج شبه هلامي tissue , jelly - like‏ 
كالذي يوجد فى اللب السنى . 
نسيج لمفاني tissue , lymphoid‏ 


يوجد فى الغدد اللمفية » واللوزتين ويغطى أجزاء من الثلث 
ا ٠‏ 
تشكيل اليج الحفافي » 
قولبة النسيج = 
تشكيل الحواف » تشكيل حفافي- 


tissue molding = border 


molding = muscle trimming 


تشذيب عضلى حفافى 
تشكيل مادة الطبع بواسطة تحريك الأنسجة ا مجاورة لحواف 
الطبعة . 


نسیج عضلي tissue , muscular‏ 
أكثر الأنسجة أهمية با لجسم يكون الجزء اللحمي أو 
العضلي ؛ توجد ثلاثة أنواع من العضلات : عضّلة مخططة 
(عضلة إرادية) » وعضلة غير مخططة (عضلة لاإرادية) » 
وعضلة قلبية (القلب) . تتصل العضلات المخططة بالهيكل 
العظمى بينما لاتتصل العضلات غير المخططة به . 
نسیج ی tissue , nervous‏ 
نسيج يتكون من الخلايا العصبية » واستطالاتها » ومحور 
الليفة العصبية وتشعباتها العصبية التي تكون قصيرة ومتعددة 
ومتفرعة . 
tissue, oral‏ 
tissue, 15‏ 
tissue, periodontal‏ 
ارتكاس نسيجى . تفاعل نسيجى tissue , reaction‏ 
استجابة النسيج للحالات المتغيرة . 
تسجيل النسيج تسجيل شكل النسيج tissue registration‏ 
تسجيل دقيق لشكل الأنسجة بمادة طبع مناسبة . 
سنادة نسيحية » دعامة نسيحية 
مبعاد النسيج 
حساسية النسيج 
حساسية أنسجة الجسم المختلفة للأشعة . بعض الأنسجة (مثل 
النسيج الظهاري) تكون حساسة للأشعة جداً » بينما أنسجة 
أخرى (مثل العظم) تكون مقاومة للأشعة نسبياً . 


tissue rest 
tissue retractor 


tissue sensitivi 


tissue specimen 


زرع النسيج » مزرعة نسيحية tissue culture‏ 

قابلية النسيج للإزاحة 

إزاحة النسيج » انزياح نسيجي 
تغير في وضع أو شكل النسيج نتيجة للضغط . 


tissue displaceability 


tissue displacement 


tissue, elastic نسيج مرن‎ 
tissue, endothelial نسيج بطانى‎ 
tissue, epithelial نسيج ظهاري‎ 


نسيج يتكون من خلايا متحدة محاطة بمادة خلالية لتكون 
الغشاء يبّطن كل الأسطح الحرة في الجسم . حينما يبطن 
الأوعية والتجاويف المغلقة يسمى البطانة أو الطبقة البطانية 
)Endothelium)‏ » وقد يكون : نسيجاً رصفياً (هامص:زة) (ذا 
ثخانة من طبقة واحدة) أو نسيجاً انتقالياً (لهدهنانكصة1) أو 
نسيجاً مطبقاً (0ناه:5) ذا ثلاث طبقات أو أكثر . النسيج 
الظهاري البسيط (ص»ناءطاامء مامصذ؟) يوجد منه خمسة 
أنوا اع هي : نسيج ظهاري سيط رصفي (Pavement simple‏ 
epithelium)‏ » ونسيج ظهاري بسيط ذو خلايا عمودية 
(Columnar simple epithelium)‏ » ونسيج ظهاري سيط 
ذو خاذيا مهدبة simple epithelium)‏ iatedاCi)‏ » ونسيج 
ظهاري بسيط ذو خلايا مكعبية (Cubical simple‏ 
epithelium)‏ » ونسيج ظهاري بسيط ذو خلايا غدية 
(Glandular simple spithelium)‏ . النسيج الظهار ي يُغطي 
السطح الناعم لمنع الاحتكاك كما في بطانة الأوعية الدموية › 
ويّدعم الأنسجة ويسمح بالامتصاص » ويبطن قنوات الغدد 
والقناة الهضمية السفلية » ويدفع المواد خلال القناة التي 
يبطنها كما فى المجرى التنفسى . يوجد كمادة حاشية فى 
الغدة الدرقية والشعيبات الهوائية » وتشمل وظيفته الإفراز 
حيث يبطّن كل الغدد ما عدا الغدة الدرقية . النسيج 
الظهاري المطبق (صمناناعطائمء 564/نله5) ذوا لطبقات 
الثلاث يوجد فى الجرى البولى مانعاً الامتصاص أو 
ال 0( 1 


فحص نسيجى tissue examination‏ 
سيج ليفي 1 tissue, fibrous‏ 
نسيج مترهل › نسيج رهل tissue, flabby‏ 
سائل نسيجي tissue fluid‏ 


سائل يشغل الفراغات فى الأنسجة يتولد من السائل الدموي 

E O RSNA فى الشعيرات الدموية‎ 

الوقت يحمل الفضلات إلى الجهازاللمفاوي ٠.‏ 
ملقط النسيج 


. (Forceps) انظرملقط‎ 1 


tissue forceps 
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ا 

التصوير عبر البلعومي 
(لاحقة) مبضع 

لاحقة تعني أداة قطع (Cutting instrument)‏ . 


ألياف تومس - استطالات 


Toller view = transpharyngeal 
projection 


-tome 


Tomes? fibres = odontoblast 
processes 
« Sir John ]05265 » نسب ةإلى السير جون تومس‎ 
. طبيب أسنان إنجليزي‎ » 1895-5 
. مصطلح قديم لاستطالات أرومات العاج‎ 
Tomes, granular layer طبقة تومس الحبيبية‎ 
الطبقة الخارجية من العاج بين الكريات قريباً من الملتقى‎ 
. المينائي الملاطي‎ 
= نواتۍ تومس‎ 
processes استطالات أرومات الميناء‎ 
« Sir Charles Tomes « نسبة إلى السير تشارلز تومس‎ 
طبيب أسنان إنجليزي.‎ » 1928 7 
. مصطلح قديم لاستطالات أرومات الميناء‎ 
صورة شعاعية مقطعية‎ 
جهاز تصوير مقطعي‎ 
جهاز لالتقاط صورة بالأشعة يسمح بحركة الفلم والنقطة‎ 
البؤرية في اتجاهين متعاكسين حول نقطة ما » أثناء التعررض‎ 
للأشعة » وبذلك تنتج صورة واضحة لمستوى النسيج المراد‎ 
+ نصويرة‎ 
2 تصوير شعاعي مقطعي‎ 
adiography = stratigraphy تصوير طبقى . تصوير مقطعی‎ 
أسلوب للتصوير الإشعاعي يستخدم لالتقاط صورة واضحة‎ 
ودقيقة للبنى في مستوى نسيجي سابق التحديد » بتحريك‎ 
الفلم ومصدر الأشعة في اتجاهين متعاكسين حول الغرض‎ 
راد تصويرة ماي تيت البؤرة اتظرتصيوير قطاعات‎ 
. (Laminagraphy) الجسم بالأشعة‎ 
tomography, computed تصوير شعاعي مقطعي محوسب‎ 
تصوير شعاعي مقطعي‎ 
للأسطح المنحنية‎ 
تصوير مقطعي‎ 
بانورامي » تصوير شعاعي مقطعي شامل‎ 
أسلوب لالتقاط صور شعاعية بانورامية باستعمال كل من‎ 
التصوير الشعاعي ذي الإشعاع الضيق والتصوير الشعاعي‎ 
. الطبقي الدوراني‎ 
تصوير شعاعي مقطعي دوراني‎ 


Tome’s processes = ameloblastic 


tomogram 


tomograph 


tomography = planiography = 


tomography, curved-surface 


tomography, panoramic = OPG 


tomography, rotational 


صاد النسيج » صادة نسيحية 
امتداد معدنى للمثبتة فى البدلة السنية الجزئية النزوعة » 
ينطبق على لحي المتبقى عند الامتداد الوحشى للمقثيتة . 

نسيج ليفي أبيض tissue , white fibrous ٠‏ 
يوجد في كل الأربطة . والغلاف الخارجي للشرايين » 
والسمحاق » والرباط حول السني » وهو غير قابل للشد أو 
المط. 


tissue stop 


tissue , yellow elastic نسيج مرن أصفر‎ 


يوجد في الطبقة الوسطى لغلاف الشرايين . 


[مختصر] قياس tld = thermoluminescent dosimeter‏ 
جر عة اللمعان ال حرا ار ی 
[مختصر]إضطراب TMD = temporomandibular‏ 


المفصل الفكي الصدغي disorder‏ 
[مختصر | المفصل 
الصدغي الفكي السفلي 
خلل وظيفة 
المفصل الصدغى الفكى السفلى 
خلل داخلى للمقضل الد TMJ internal eRe‏ 
التكى السفلق ۰ 
مشاكل المفصل الفكي الصدغي 
تصنيف الورم 
تبي ر میا تون الور شري عا ی 
يعتمد على حجم الورم » ومدى إصابة العقد اللمفاوية » 


TMJ = temporomandiblular joint 


TMJ dys function = temporomandilular 


joint dysfunction 


TMJ problems 





TNM tumour classification 


ومدى انتشاره . 
التب tobacco‏ 
تصبغات تبغية tobacco staining‏ 
مسندة توفلمير Tofflemire matrix‏ 


مسندة رقيقة الثخانة من الصلب المرن » تثبت حول محيط 
السن بواسطة مثبتة مسندة توفلمير بغرض حشو الأسطح 
الإطباقية الوحشية الإنسية أو الإطباقية اللسانية أو الخدية . 

مثبتة مسندة توفلمير 
تستخدم كماسك للمسندة » التي تطوق الحيط الكلي للسن › 
وبذلك يمكن حشو أي سطح من السن . 

toilet تنظيف‎ 

تنظيف الحفرة 
تنظيف نهائي للحفرة المحضرة قبل إدخال الحشوة . ويتم 
باستعمال 3/ محلول أول أكسيد الهيدروجين على رفادة 
قطنية » ويجب توجيه تيار هواء خفيف دافئ على الحفرة 
ا محضرة والأنسجة الحيطة لتجفيف منطقة العمل . 


Tofflemire matrix retainer 


toilet of the cavity = cavity toilet 
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منظف اللسان 
لسان مشطور 
سان مطلي 
لسان سطحه مخطى بطبقة بيضاء تحوي فضلات الطعام » 
وبقايا النسيج الظهاري والجرائيم 
لسان مَرصوف » لسان محبب 
التهاب اللسان المصاحب لفرط تضحَم الحليمات اللسانية 
وتكوين غطاء أبيض عند الاصابة بالطلوان (12142ممكلناعآ) . 
لسان تمساحى - لسان ذو 
أخاديد › لمان متشقق السطح = tongue = 5001:0121 tongue‏ 
لسان صقني 
ضمّة لسانية » حاجز اللسان » مهد لساني 
مشبكة في طبيقة تقويية متحركة أو طبيقة تقوية ثابتة 
تستخدم للحد من اندفاع اللسان النشط وغير المرغوب فيه 
والمحافظة على وضعه المناسب داخل الفم أثناء البلع » أي منع 
اندفاع اللسان بين الأسنان الأمامية . 


tongue cleaner = tongue scraper 
tongue, cleft = bifid tongue 


tongue, coated 


tongue, cobblestone 


tongue, crocodile = fissured 


tongue crib 


خافض اللسان tongue, depressor‏ 
ملوقة مسطحة تستخدم لخفض اللسان أثناء فحص الحلق . 
لسان منقط › tongue, dotted = stippled tongue‏ 
لسان مرقط 
لسان جاف tongue, dry‏ 
جفاف الفم نتيجة لنقص الماء أو للتنفس الفموي 


لسان جغرا افي ذو تبقع متنقل = tongue, ectopic geographic‏ 

أو مهاجر = التهاب المخاطية الارتحالي 
أو الهجروي 

لسان متضخم 

نّسان متوسّف . لسان متقشر 

سان سرخي . لسَان كورق السرخس 


- 


stomatitis areata 


tongue, enlarged 
tongue, exfoliative 
tongue, fern-leaf 
لسان يحوي تجعدات مركزية وتفرعات جانبية تشبه نبات‎ 
٠ السرا‎ 
لان مغشى‎ 
لسان معَطى ببقع بيضاء متناثرة‎ 
tongue, fiSSUred = furrowed لسآن متشقّق . لسان مشقّق-‎ 


tongue, filmy 


لسان ذو أخاديد = لسان صفنى 
لسان ذو أخاديد عديدة وشقوق طولية متعددة أو أثلام على 


tongue = scrotal tongue 


سطحه العلوي » تتڈ تتشعب غالباً من خط الوسط للسان . 
ملقّطاللسان tongue forceps‏ 
نسان ستشعت = tongue, forked = bifis tongue‏ 

لسان منشطر 


طريقة التصوير الشعاعي الطبقي التي يتحرك فيها الفيلم 
ومصدر الأشعة في مسار دائري أو مغزلي »قد يوجد مركز 
واحد فقط للدوران أو مراكز عديدة أو مراكز متحركة . 


(لاحقة) قَطع »شق »بضع »بتر -tomy, -otomy‏ 
حقة تعني شق أو قطع جراحي 

1- قوة » نشاط tone‏ 

2- شدة » درجة 

3- بلطف » يخفف 

4- تَخْمة 

ملقط » مساك tongs‏ 

بوتقة الصب tongs, crucibl‏ 
تقة بوتقة الأكريل ؛ مقط بوتقة الصب tongs, flask‏ 

tongue a 

tongue, adherent لسان ملتصق‎ 

٠‏ لسان ملتصق بقاع وجوانب الفم بواسطة طيات الغشاء 

ألخاطي . 
لسان أملس tongue, bald‏ 


لسان ناعم أملس بدون حليمات على سطحه » » يصاحب 
حالات مثل نقص الفيتامين 8 . 
لسان شريحة حم بقري < لسان بالبفتيك tongue,beef- steak‏ 
لسان بدين 
لسان ضخم نتيجة لالتهاب الأمعاء والكبد والغشاء الخاطي . 
لسان منشطر »لسان مشطور tongue, bifid = split tongue‏ 
لسان مشقوق عند خطه الأوسط في المنطقة الأمامية بواسطة 


tongue,beefy 


550 
tongue biting عض الكسان‎ 
tongue, black لسان أسود‎ 


بقع سوداء على سطح اللسان ناتجة عن فرط تضحّم حليماته 
الخيطية والكائنات الحية الججهرية . 
لسان أسود وبري لسان أسود مشعر 
حالة بن يتطاول الات اة عل طهر الان بون 
تقشر وتكون طبقة سميكة سوداء أو بنية . تحدث عادة نتيجة 
للتدخين المفرط أو للمعالجة المديدة بمضاد حيوي واسع 


tongue, black hairy 


الطيف . 
لسان محر وق tongue, burned‏ 
سان متقد = لسان حارق tongue, burning = glossopyrosis‏ 
نسان أحمر لماع tongue, cardinal‏ 
لسان ذو مظهر أحمر لامع معرّى من النسيج الظهاري . 
لسآن كلارك tongue, Clarkes‏ 


التهاب اللسان المتشقق الصلب عند المصابين بالزهري . 
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لسان ببغائى #الببان الببغاء 


tongue, parrot 

لسان متقرّن جاف يصاحب حالات التيفوس والحمى 

المنخفضة » بحيث لايستطيع المريض إخراجه من الفم . 

لسان مطوى »لسان محعد tongue, plicated‏ 

نسان شبيه بتو ت العليق  tongue, raspberry = strawberry‏ 

tongue 
لسان ذو سطح أحمر داكن ناعم ومتلالۍ مصاحب للمراحل‎ 
. الأخيرة من الحمى القرمزية (اveع؟ أوامدء5)‎ 


لان محمر »لسان مشوي tongue, roasted‏ 
لسان ذوسطح شديد الحمرة كاللحم امعد للشي . 
العكدة»الحرقد tongue - root‏ 
لسان صفني الشكل = tongue, scortal = fissured tongue‏ 
"لان فق 1 

لسان ذو تشققات أو أخاديد ‏ تشبه سطح جلد الصفن . 
لسان المدخنين- tongue, smoker’s = leukoplakia‏ 
طلاوة اللسان (linguae)‏ 
لسان أملس tongue, smooth‏ 
لسانعديم الحليمات . 


لسان مرقط » لسان منقط 
لسان شبيه بتوت الأر ض tongue, strawberry‏ 
1 لسان ذو سطح أحمر كثمر كثمرة الفراولة يتميز بحليمات فطرية 
ناتئة حمراء » يشاهد فى المراحل الأولى من الحمى القرمزية . 
سلعة اللسان 1 
ورم ينمو من نسيج درقي زائغ في اللسان . 
اللسان الزهري 
حالة تحدث نتيجة للإصابة بداء الزهري (كنانطمر؟) . 
دسرة لسانية »دسر اللسان 
حركة اندفاع اللسان أثناء المرحلة الأولى من البلع وأثناء 
الكلام ما قد تسبب سوء الإطباق وبروز الأسنان . 
الدسر الأمامى للسان 
حركة اندفاع أمامية للسان لبي رازن اناما لفان 
N‏ 
فتمنع البزوغ الطبيعي للأسنان . 
الدسر الجانبى للسان 
حركة اندفاع اللّسان الجانبية التي تسبب عادة عضّة مفتوحة 
جانبية محدودة » وذلك بمنع البزوغ الطبيعي للأنياب 
والضواحك . 
الدسراللساني 
غط البلع الطفولي مع بقاء اللسان في وضع أمامي » حيث 


tongue, stippled = dotted tongue 


tongue, struma of the 


tongue, syphilitic 


tongue thrust 


tongue thrust, anterior 


tongue thrust, lateral 


tongue - thrusting 


نغف اللسان = اللسان 


لسان ضفدعي = كيس ضفدعي « tongue, frog = ranula‏ 
الورّم الكيسي تحت اللساني 
لسان مفرى »لسان فُراقي 

لسان ذو حليمات مغطاة بغطاء أبيض » ويبدو الغشاء الخاطى 


tongue, furred 


لسان ذو مظهر مبيّض كالفروة . 
لسان مخدد = = tongue, furrowed = scrotal tongue‏ 
“ا لسان صقني = لسان متشقق « tongue = fissured (ongUe‏ 
"لبان ققق 
لسان جغرا افى = tongue, geographic = geographical‏ 
1 التهاب اللسان الهاجر الحميد- tongue = benign migratory‏ 
حمامى هاجر ة لسانية = glossitis = erythema migrans‏ 
التهاب اللسان " 72 تامكت linguae = glossitis areata‏ 
المقشر الهالي 


لسان على سطحه بقع عديدة بسبب ضمور الحليمات 
ا لخيطية » ويشبه الخارطة الجغرافية . تلت هذه البقع في فترة 
قصيرة ليحل محلها شكل آخر من البقع في منطقة أخرى » 
لتعطى شكل البقع المتنقلة . يسمى أيضاً : التهاب اللسان 
الهاجر الحميد (Benign migratory glossitis)‏ نهنا أو 
الحمامى الهاجرة اللسانية (Erythema migrans linguae)‏ . 

لسانمصقول ` 

لسان صمغي 
إصابة في اللسان من أعراض داء الزهري الثلاثي . 

حافظة اللسان » واقية ل : tongue guard‏ 

تثبت غادة على الفم » » لحماية اسان من 
ا الدوارة أثناء تحضير السن . 

لسان مشعر دلسان أسو د tongue, hairy = black hairy‏ 


tongue, glazed 


tongue, gumma 


أداة علق 3 


مشعر tongue = trichoglossia‏ 
لسان تكسوه حليمات شعرية الشكل . 
لسان مسمارى- لسان tongue, hobnail = cobblestone‏ 
مرصوف tongue‏ 
لسان مفصص tongue, lobulated‏ 


لسان فر مزي » لسان أر جوا انی tongue, magenta‏ 
EEE E‏ لعوزفيتامين 82 أي عوز 
الريبوفلافين (Riboflavinosis)‏ الذي يعطي ا المظهر 
الأحمر الضارب ا 
لسان خارطى = لسان ج افى tongue, mappy = geographic‏ 
tongue 2‏ 
tongue, myiasis = myiotic tongue‏ 
النغفى” 
عدوى الفم بيرقات الذباب في المناطق المدارية . 
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التهاب اللوزات الحلقية الذي يسبب الألم » والتورم » 
والحمى » وتعتبر الجراثيم الدقيقة المكورة السبحية من أكثر 


المكروبات المسببة لالتهاب اللوزات . 
التهاب اللّوزتين الحاد tonsillitis, acute‏ 
التهاب اللو زتين التقر حی = tonsillitis, acute ulcerative‏ 


الحاد= ذبحة فنسان Vincent’s angina‏ 


القهات وتقرح حاقاقي اللوزات تبه العزليات الربة 
)Fusospirochaeta1)‏ . يطلق عليه أيضاً ذُباح فنسان 


. (Vincent’sangina) 
tonsillitis, follicular  باهتلا» التهاب اللّوزتين الجريبى‎ 
5 . اراتا خرص‎ 
tonsillitis, peri- = quinsy التهاب حوائط اللو رة = خر اج‎ 
خلف اللوزة‎ 
tonsillolith = tonsillith حو كوزية . حصاة اللوزة‎ 
. حصاة توجد في النسيج اللوزي‎ 
tonus = tone توترية » توثر عضلي‎ 
التوثر السوي للعضلة‎ 
tool أداة‎ 
tooth سن‎ 


جمعها أسنان (5اع76) : أحد البنى المتكلسة التى توجد فى 
التجويف الفموي وتستخدم لمضغ الطعام . تصطف الأسنان 
بشكل قوس » وتثبت في النواتئ السنخية للفك العلوي 
والفك السفلي متقابلة معاً . تتكون كل سن من جزأين : 
التاج » ويوجد أعلى النتوء السني في التجويف الفموي » 
والجذر ويوجد منطمراً داخل النتوء السنخي » ويثبت في 
مكانه بواسطة ألياف الرباط حول السني . يغلف التاج بالميناء 
الذي يوطي الماح رة الاين » بينما تغلف الجذر طبقة 
سطحية من الملاط الذي يغطي العاج وقناة اللب » انظر إسنان 
(Teeth- dentition)‏ . 

tooth, abutment سن داعمة‎ 

" سن طبيعية تستخدم لدعم جسر أو بدلة سنية جزئية . 

سن إضافية = سن زائدة = tooth, accessory‏ 

supernumerary tooth 
. (Supernumerary tooth) انظر سن زائدة‎ 

ألم السن » وجع السن 

ألم السن » وجع السن 
أي ألم في السن » نتيجة تسوس أو رضح ينتج عنه التهاب 
لب السن أو التهاب الأنسجة الداعمة للسن . 

سن أكريليكية = 
راتينية أكريليكية 


سن مصنوعة من الراتين الأكريليكي . 


tooth,ache 


toothache 


tooth, acrylic = acrylic resin tooth 


يضغط اللسان على الأسنان القاطعة أو ما بين الأسنان أو 
يضغط على النواتئ السنخية » فيسبب سوء الإطباق . انظر 
بلع (Swallowing)‏ . 
ارتباط اللسان » قيد اللسان 
ارتباط اللسان - التصاق اللسان 
قصر جام اللسان الشاذ الذي يحد من حركة اللسان : 


tongue-tie = lingua 2 


tongue-tie = ankyloglossia 


لسان راعش tongue, tremulous‏ 
يدث في حالات فرط إفراز هرمون الدرق (الثيروكسين 
(Thyroxin‏ . 
لسان ثلاثى الأجز اء tongue, trifid‏ 
لسان منششّق عند قاعدته إلى ثلاثة أقسام . 
طفح اللسان العشوا اٿي = tongue, wandering rash of the‏ 
اللسان الجغرا افي geographic tongue‏ 


لسان خشبی » لسان متخشّب 


tongue, wooden 


لسان مضات بداء الفطر الشعاعى (050760515صتاعش) . 


tongue wounds جروح اللسان‎ 

مقو »دواء مقو »مقوي . موتر tonic‏ 

لوزة tonsil‏ 
أحد جسمين بشكل اللوزة يقعان على جانبي الحلق » يتكون 


من تجمع من النسيج اللمفي المغطى بالغشاء الخاطي . 
لوزة حلقية = اللوزة 


tonsil, faucial = tonsil 


الكوزة اللسانية tonsil,lingual‏ 
مصطلّح جامع للعقيدات الموجودة على الجزء البلعومي من 
ظهراللساة:. 

tonsil, palatine = tonsil اللّوزة الحتكية‎ 


تجمع من النسيج اللمفاوي » يوجد بين الغندبتين على جانبي 
البلعوم . 
الوزة البلعومية = اللّوزة 
شبه الغدية = اللوزة 
لوزي tonsillar‏ 
متعلق باللوزة . 
عماد اللوزة 
الشريان اللوزي 
فرع من الشريان الوجهي يغذي لوزة الحلق وقاعدة اللسان . 
انظر مدخل الشريان اللوزي (فنعهلائقهه1) . 


tonsil, pharyngeal = adenoid 


tonsil = tonsil 


tonsillar pillar 


tonsillary artery 


استنئصال اللّوزتين » استئصال اللوزة tonsillectomy‏ 
البّتر الجراحى للوزات . 

حصاة اللوز ة tonsillith = tonsillolith‏ 

التهاب اللّوزتين tonsillitis‏ 
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منطقة تحميل السنى tooth bearing area‏ 
e HE‏ 
تحميل سني > محمول على الأسنان مدعوم  tooth - borne‏ 
بالأسنان 
مصطلح لوصف بدلة سنية أو جزء من جهاز سني تعويضي 
يعتمد تماماً على الأسنآن للدعم والتثبيت »أي يعتمد في 
ثباته واستقراره على الأسنان الداعمة وليس على الأنسجة 
الرخوة التي يغطيها . عكس محمول على النسيج أو مدعوم 
بالنسيج (Tissue - borne)‏ . 
قاعدة التحميل السنى 
قاف اليذلة فة ال كردن مط درا وتي عل 
الأسنان المجاورة لدعم القاعدة السنية وليس على الأسجة 


tooth, bicuspid = premolar 


tooth - borne base 


بدلة محمولة على الأسنان tooth - borne denture‏ 
الطبيعية 1 


فرشاة سنية » فرشاة أسنان tooth brush‏ 
فرشاة تستعمل يدوياً أو تعمل آلياً صممت لإزالة اللويحة عن 
الأسنان » وتنشيط النسيج اللثوي . 

فرشا ةأسنان الأطفال 

فرشاة أسنان زائدة القساوة 

فرشاة أسّنان زائدة الليونة 

شّعيرات فرشاة الأسنان 


tooth brush, children 
tooth brush, extra-hard 
tooth brush, extra- soft 


tooth brush filaments 


فرشاة أسنآن قاسية 1 tooth brush, hard‏ 
إصابة فرشاة الأسنان « أذى فرشاة الأسنان  tooth brush injury‏ 


أذى للسن أو للثة نتيجة لتفريشَ الأسنان الخاطئ أو لفرط 
تفريش الأسنان أو استعمال فرشاة ذات شعر قاس . 


فر شاة أسنان متو سطة القساو 2 tooth brush, medium‏ 


فر شاة أسّنان لينة tooth brush, soft‏ 

رضح فرشاة الأسنان tooth brush trauma‏ 
انحسار لثوي أو أذى بسبب التفريش الخاطئ أو استعمال 
فرشاة أسنان قاسية . 


تفريش الأسنان . استعمال فرشاة الأسنان 
انظر أسلوب تفريش الأسنان . 
أسلو ب استعمال فرشاة الأسنان tooth brushing techinque‏ 
الأسلوب العميق 
والخفيض لاستعمال فرشاة الأسنان 
يقة فعالة لإزالة أللويحة الّسنية : توضع شعيرات فرشاة 
الأسنان بزاوية 45 درجة بالنسبة للمحور الطولي للسن » مع 
توجيه رؤوس نهايات الشعيرات باتجاه الحواف اللثوية »ثم 
يطبق ضغط خفيف لدفع الشعيرات في منطقة الميزاب » مع 


tooth brushing 


tooth brushing technique, bass 


خلايا ميناء السن المصورة tooth adamantoblasts‏ 
سن تشريحية tooth, anatomic‏ 


انظر سن تشريحية (Anatomic 00h)‏ . 
سن تشريحية tooth, anatomical‏ 
(في طب الأسنان التعويضي) : سن صناعية يكون تاجها 
006 بحيث بمائل تاج ال الطبيعية بقدر الإمكان . 


سن مثبتة tooth, anchor‏ 
انظر تثبيت (0158286ط1عصة) . 

زاوية السن tooth angle‏ 
الزاوية المتكونة من التقاء أسطح السن » وتسمى حسب 
الأسطح التي تكونها . 

tooth, ankylosed سن مقسوطة‎ 

انظر التصاق » التحام (sزومار)صA)‏ . 

شذو ذ سنی tooth anomaly‏ 

tooth, antagonist سن مناهضة‎ 

tooth, anterior سن أمامية‎ 

إحدى الأسنان العديدة الموجودة في مقدمة الفم في كل فك 
وتشتمل على القواطع المركزية (الغنايا) والقواطع الجانبية 
(الرباعيات) والأنياب . 


الجهاز السنى 
صف الأمناق »ترتيب الأسنان » 
تنضيد الأسنان 1 
1- ترتيب وتنضيد الأسنان فى البدلة السنية . 
رمك لأسن عل القر امد اجرب , 


tooth apparatus 


tooth arrangement 


تنضيد الأسنان الأمامية tooth arrangement, anterior‏ 
رصف وترتيب الأسنان الأمامية لمراعاة الناحية الجمالية أو 
تأثير الصوت أو الكلام . 

tooth arrangement, posterior تنضيد الأسنان الخلفية‎ 

tooth, artificial سن اصطناعية‎ 


سن مصئعة تستخادم كبديل لسن طبيعية في جهاز 
تعويضى » تكون عادة من الخزف أو الراتين الأكريلى . 
افا | 
سن اقتلعت بالقوة من سنخها . 
سن الع = سن فأسية = سن آزل 
مصطلح متروك لوصف السن الطاحنة : 
سن الر حى = سن فأسية = سن آزل tooth, azzle = axle tooth‏ 
سن الطفل tooth, baby‏ 
1 مصطلح عمومي للسن الساقطة أو السن اللبنية ومنالءء2) 


1 (Primary tooth) أو سن أو لية‎ tooth) 


7 


tooth, avulsed 


tooth, axle = azzle tooth 
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مزيج من جزيئات دقيقة ساحلة » ومواد رابطة » ومواد ملونة 

لتنظيف وتلميع أسطح الأسنان والحشوات می أيضاً 
معجون الأسنان (Tooth paste)‏ أو المعجون الي 
(Dentifrice)‏ . 


tooth cleaning paste =  نوجعم‎ = معجون تنظيف الأسنان‎ 


الأسنان tooth paste‏ 
اختيار لون السن = = tooth color selection‏ 
اختيار در جة اللون shade selection‏ 
تحديد لون سن أو مجموعة من الأسنان الصناعية للمريض . 
إسمنت بلو ن السن tooth - colored cement.‏ 
حو ةبلون السن tooth - colored restoration‏ 
مادة بلون السن tooth - colored substance‏ 


سن قمعية »سن tooth, conical = peg- shaped tooth‏ 
مخروطية = سن وتدية الشكل 
أسنان سيئة آلتكوين توجد في حالة سوء : تصتع الوريقة وفي 
اختلالات أخرى » تحدث عادة في الأطفال الطبيعيين . 


سن منفلقة » سن متصدعة › سن مشقوقة tooth, cracked‏ 


tooth, cross - bite سن ا الإطباق‎ 

سن مو تدة معترضة » tooth, cross - pin‏ 
سن .ذات وتد معتر ض 

نين ذات شرف tooth, cusped‏ 


سن ذات شرف - ناب tooth, cuspid = canine = cuspid‏ 
1 انظر ناب (Canine - cuspid)‏ . 
سن عديمة الشرفات سن مَسحاء > مسن 
غير ذات حدبات zero - degree tooth = flat cusp tooth‏ 
أسنان صممت بدون حدبات »تستعمل في الجهاز 
التعويضى حينما يكون تسجيل العلاقة المركزية صعباً . 
سن ميتة › غير حية tooth, dead‏ 
مصطلح شائع » ولكنه خاطئ لسن عديمة اللب . انظر سن 
عديمة اللب (Pulpless tooth)‏ . 
سن لبنية »سن ساقطة » سن أولية 
أول سن تبزغ في فم الإنسان » وهي واحدة من عشرين سناً 
من الآسنان الأولية » تسقط فيما بعد ليحل محلها البديلَ » 
أي الأسنان الدائمة . 


tooth, cuspless = 


tooth, deciduous 


سن مثقبة = سن دو tooth, diatoric = pinless (00th‏ 
٠‏ سن اصطناعية ذات ثقوب في قاعدتها » تنساب داخلها مادة 
قاعدة البدلة ا عند الطبخ وبذلك بث يليك لسن بقاعدة 


البدلة السنية . تس أيضاً سن بللا نا (Pinless‏ 


- 


استخدام حركة اهتزازية وتحريك الفرشاة إلى الخلف والأمام 
في حركات قصيرة مع الاحتفاظ بنهايات الشعيرات في 
الميزاب . 
أسلوب استعمال 
فرشاة الأسنان لشارتر 
طريقة لتنظيف الأسنان تستخدم حينما تكون الحليمات بين 
السنية غير مالئة للّمسافات أو الفراغات بين السنية » ولا 
تستخدم حينما تكون المسافات بين السنية متلئة بالحليمات 
السنية . توضع شعيرات الفرشاة بزاوية 45 درجة » موجهة 
باتجاه الأسطح الإطباقية » وتجعل جوانب شعيرات الفرشاة 
على الحواف اللشوية والأسنان » مع امتداد الشعيرات داخل 
الفراغات بين السنية ؛ وتطبق حركة اهتزازية أو دورانية 
شديدة مع الاحتفاظ بوضع الشعيرات في مكانها . وينصح 
باستعمال فرشاة ذات أحزمة شعيرات متعددة لينة 1 
وتستعمل هذه الطريقة خصوصاً بعد الجراحة حول السنية . 
أسلوب استعمال فرشاة 
الأسنان حسب رول Roll’s‏ 
توضع فرشاة الأسنان بالناحية الشدقية في الربع الأول الختار 
من القوس السنية وتستقر شعيرات فرشاة الأسنان على 
اللثة » موجهة بعيداً عن الأسنان »ثم تلف شعيرات الفرشاة 
عبر اللثة إلى الأسنان باتجاه الأسطح الإطباقية لكي تسمح 
للشعيرات بأن تندفع بقوة في الفراغات بين السنية . يجب 
إعادة التفريش بهذه الطريقة حوالى ثمان مرات قبل الانتقال 
إلى ربع آخر وبعد التعامل مع الجهة اللسانية بنفس الطريقة : 
سن شدقية »سن خدية tooth, buccal‏ 
ر م طالخ شمر إل الأسنان الخلفية (Posterior teeth)‏ . 


tooth brushing technique, Charter’s 


tooth brushing technique, 


سن بارزة » سن الو عل tooth, buck‏ 
تعبير عامي لبروز واضح للأسنان العلوية الأمامية 

بر عم سني tooth bud‏ 

tooth, canine = canine = cuspid ناب » لناب‎ 


سن ذات حدبة واحدة مشابهة لسن الكلاب » توجد بين 
اترباعية والضاحك ؛ يوجد ناب في كل ربع من القوس 
السنية فى الأسنان الأولية والأسنان الدائمة عند الإنسان . 
انظر ناب ( (Canine - 5p‏ 3 
ملاط السن tooth, cement‏ 
سن خدية »سن شدقية » رحى tooth, cheek‏ 
نع شت إلى سق خلفية (Posterior tooth)‏ . 
معحون تنظيف و = 
ينجون تلميع السن = 5 


معجون أسنان 


tooth cleaning = tooth polishing 


paste = tooth paste = dcntifirice 


- 811 - 


سن هتشنسون = tooth, Hutchinson’s = notched tooth‏ 
سن ٠‏ مثلمة 
و 
شذوذ سني مصاحب لمرض الزهري الخلقي يصيب القواطع 


والأَنِيابَ » والأرحاء الأولى الدائمة .تكون الأسنان ناقصة 
التشكل والقواطع ذات مظهر وتدي الشكل . 
سن ناقصة التنسج »سن ناقصة tooth, hypoplastic dental‏ 


التصتع = نقص التصتع السني 


hypoplasia 


سن منحشرة tooth, impacted‏ 
سن غير قادرة على البزوغ »إما بسبب العظم الذي يغطيها أو 
بسبب سن مجاورة . 

tooth, incisor سن قاطعة‎ 


e‏ أربعة في كل قوس سنية ۽ 


الأأسنان اللبنية والأسنان الدائمة عند الإنسان » تسمى السن 
القريبة من خط الوسط بالقاطع المركزي (الثنية) » والسن 


البعيدة بالقاطع الجانبي (الرباعية) » وتستعمل لقطع الطعام . 
انظر قاطع (Incisor)‏ . 
سن سفلية tooth, inferior‏ 
تقلقل السن tooth loosening‏ 
( تحرك السن في سنخها) 
قد السن tooth loss ٠‏ 
سن tooth, lower E‏ 
سن متلينة »سن رخوة tooth, malacotic‏ 
سن سيئة التكوين ا و ی 
2 سفلية tooth, mandîbular‏ 
سن علوية ية tooth, maxillary‏ 


سن مسلّحة » سن مقواة بالمعدن 
هجرة السن »سن هاجرة » سن متنقلة 
سن لبنية »سن مؤقتة tooth, milk = deciduous tooth‏ 
انظر أسنان لبنية (Deciduous dentition)‏ . 
سن مفقودة » سن غائبة 
ققد سن من الأسنان الموجودة في 
أو بسبب تهدمها أو قلعها . 
كلمن حرا 
سن طاحنة »سن رحوية » رحی 
واحدة من اثتتّي عشرة سنا خلفية »ست في كل فك » ثلاث 
في كل ربع من القوس السنية من الأسنان الدائمة ؛ أما في 
الأسنان اللبنية : فهي واحدة من ثمان أسنان خلفية » أربع في 
كل فك » واشنتين في كل ربع من القتوس السنية عند 
الإنسان » تستخدم في مضغ وطحن الطعام . 


tooth, metal insert 


tooth migration 


tooth, E 


tooth mobility 


tooth, molar 


سن متفتتة » سن متفلعة tooth, dilacerated‏ 
انظرتفتيت (00112061960) . 


تعيين الأسنان »تر قيم الأسنان tooth designation‏ 


سن منطمرة tooth, embedded‏ 
سن غير بازغة بسبب قصور القوة الدافعة أو البازغة . 
تا اکل السن tooth erosion‏ 


tooth extraction . ١ 0 

قلع يدن 1 
سن عينية - الناب العلوي 
مصطلح شائع بين عامة الناس للأنياب العلوية . انظر ناب 


tooth, eye = naxillary canine 


. (Canine) 
tooth, false سن متها ة »سن اصطناعية‎ 
tooth, flat cusp = cuspless tooth = سن ذات شر فت فة‎ 

سن بلا حدبة 
جريب السن tooth follicle‏ 
شكل السن tooth form‏ 


التفاصيل التي تميز الأسنان المختلفة : الانحناءات » 
والخطوط › والزوايا » والحيط الخارجي التي تسمح بالتعرف 
على كل سن على حدة والتفريق بين الأسنان . 
شكل السن الأمامية 
شكل الحافة الحيطية للسن الأمامية . 
شكل السن الخلفية | 7 
تمييز الأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية العديدة . 


tooth, Fournier’s = Monn’s tooth 


tooth form, anterior 


tooth form, posterior 


سن فورنيه = سن مون 


سن مندمحة tooth, fudes‏ 
اتحاد الجراثيم السنية بشكل جزئي أو كامل أثناء التطور . 
مرتکز سني tooth fulcrum‏ 


محور تتحرك السن حوله عند تطبيق قوة جانبية 
سن متيئمة سن مز دوجة tooth, geminated‏ 
1 انظر توا أمة فضاعفة (Gemination)‏ . 
ا و 
مجموعة من الخلايا ا لحنينية »هي عضو الميناء »والحليمة 
ا لدي #وتظرو سكل الو العام + 
tooth, hall‏ 
tooth, hardy‏ 


tooth germ 


دربنة سنية دة سنية » درينة 
سن بنية غميمة ‏ = tooth, hereditary brown opalescent‏ 


وراثية = تكون العاج المعيب 


dentinogenesis imperfecta 


فلنسوة سنية tooth hood‏ 
شريحة من الخاطية متبقية على السطح الإطباقي لسن خلفية 
أثناء بزوغها . 
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الدائمة رقمين يشير الأول إلى ربع الفك الذي توجد فيه السن 
حيث يرمز إلى الربع العلوي الأبمن بالرقم 1 والأيسر بالرقم 2 
وربع الفك السفلي الأيسر بالرقم 3 والأيمن بالرقم 4 . أما 
الرقم الثاني فيرمز إلى ترتيب السن في ربع الفك حيث يرمز 
إلى الثنية بالرقم 1 والرباعية بالرقم 2 والناب بالرقم 3 ويتزايد 
الرقم بالاتجاه الوحشي حتى الرحى الثالثة التي يرمز لها 
بالرقم8 . وعلى ذلك يرمز إلى الرحى الأولى السفلية 
اليسرى بالرقم 36 مثلاً . 
سن مقابلة tooth, opposed‏ 
tooth, peg - shaped = conical tooth‏ 


آنظر سن مخروطية (Conical tooth)‏ . 

سن دائمة 

' سن من أسنان البّزوغ الثاني الدائم عند الإنسان . انظر 

. (Permmanent dentition) الآسنان الدائمة‎ 

عو د الأسنان . خلالة tooth pick‏ 
أعواد دقيقة من الخشب أو المعدن أو البلاستيك تستعمل 
لإزالة فضلات الطعام من الفراغات بين السنية . 

سن بيكينجتون تيرنر 


سن ذات دبوس = سن ذات دبابيس 001 tooth, pin = pins‏ 


tooth, permanent 


tooth, pikington-turner’s 
tooth, pink سن وردية‎ 
سن اة امش امو عل د الان عط الو‎ 
الووقى ب ل ااج اي ال جا الت . انظر‎ 
. (Internal resorption) امتصاص داخلى‎ 
tooth, pinless = diatoric tooth = 55-57 سن بلادبوس أو‎ 
. (Diatoric tooth) انظر کر مثقبة‎ 
tooth, pivot سن مُوتّدة »سن ذات صائر‎ 
tooth, plastic = acrylic to0(h = سن أكريليكية- سن راتينية‎ 


acrylic resin tooth كريليكية‎ 
tooth, porcelain سن خر فية‎ 


ع فسن 


tooth position 


موضع السن . ميضعة السن tooth positioner‏ 
انظر مو قع »مو ضع (Positioner)‏ . 
سن خلفية tooth, posterior‏ 


1 واحدة من خمس أسنان في كل ربع من القوسين السنيتين في 
الجهة الوحشية من الأنياب » وهى الضواحك والأرحاء » 
انظر الضواحك والأرحاء . 


سن مو ن = أسنان tooth, Moon’s = Fournier’s teeth‏ 
قورنيبه 
رحى أولى صغيرة مقببة سيئة التكوين عند المرضى المصابين 
بداء الزهري الولادي ؛ تسمى أيضاً أسنان فورنييه 
(Fournier’steeth)‏ . 
سن وليدية » سن ميلادية tooth, natal‏ 
أسنان توجد قبل الولادة . 
سن طبيعية 
سن ولادية »سن وليدية 
" سن مؤقتة توجد في فم الطفل عند الولادة أو تبزغ بعد بضعة 
أيام أو خلال الشهر الأول من الولادة . 
سن لا تشريحية 
' سن اصطناعية سطحها الطاحن ليس مماثلاً لسطح السن 
الطبيعية » ولكنه صمم ليأخذ شكلاً خاصاً حتى يؤدي وظيفة 


tooth, natural 


tooth, neonatal 


tooth, non - anatomic 


tooth, non-anatomical سن لاتشريحية‎ 

1 سن صناعية ذات سطح إطباقي مصمم وظيفياً ليناسب 

سن غير وظيفية 
سن غير إطباقية » بسبب غياب السن المقابلة في الفك 
المقابل . ۰ 

عن لاحو اسن ع 

مو لا سكوب ل بارال مهو ا عير 
اقيق ااا حمل لااو إلى سر عدي الل 
(Pulpless tooth)‏ . 1 


tooth, non - functional 


tooth, non- vital 


tooth, notched = Hutchinsos’ tooth 


تر فيم السن tooth numbering‏ 
هناك الكثير من الأنظمة التي تستعمل المرادف العددي 
لتعريف الأسنان الدائمة كل على حدة : قد يكون الترقيم من 
رقم واحد أو من رقمين بدلأمن الوصف المطول للتعرف 
على السن . أحد هذه الأنظمة يعتمد نظام الترقيم من1 إلى 
2 : حيت تكون الرحى العلوية الثالثة اليمنى هي السن رقم 
1 »يليها فى العدد أسنان القوس السنية العلوية حتى الرحى 
ال وهي السن رقم 16 » الرحى الثالثة 
السفلية اليسرى هي السن رقم 17 » والرحى الثالثة االيمنى 
السفلية رقم 32 . (ترقيم الأسنان اللبنية بالأحرف من حرف 
4 إلى حرف » يبدأ من الربع الأيمن العلوي ) . يوجد نظام 
آخرمعتمد من الاتحاد الدولي لطب الأسنان » يعطي السن 
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سن صناعية ذات شق معياري يتطابق مع وجه معدني بما 
E‏ 
تلون السن 


سن خزفية مستقيمة الدبابيس 


tooth staining 
tooth, straight - pin 
. سن خزفية وجهية ذات دبوس عمودي‎ 
ية السن‎ 
أرومة السن . جدعة السن‎ 
. مايتبقى من السن بعد تحضيرها للتويج‎ 


- 


tooth stucture 


tooth stump 


tooth substance نسيج السن‎ 
tooth, superior سن علوية‎ 
tooth, supernumerary سن زائدة‎ 


سن ذات شكل شاذ » زائدة عن العدد الطبيعى للأسنان فى 
سن إضافية = سن تكميلية = tooth, supplemental‏ 
supernumerary tooth‏ 
سن زائدة ماثلة تماماً في الشكل للأسنان الطبيعية في نفس 
المنطقة التي تبزغ فيها . ١‏ 
سّطح السن 


سن مؤقتة = إثغار لبني 


tooth surface 
tooth, temporary = 
deciduous dentition = milk tooth 
30 سن ذات حدبة بزاوية‎ 
سن تشريحية خلفية » يكون ميل الحدبة فيها بزاوية 30 درجة‎ 
. تقريباً مع المستوى الأفقي‎ 
سن ذات حدبة بزاوية 33 درجة‎ 


tooth, thirty - degree 


tooth, thirty-three degree 

سن تشريحية خلفية ذات ميل حدبي بزاوية 33 درجة مع 
المستوى الأفقي . 

سن ذات قناة tooth, tube‏ 

سن صناعية ذات تجويف اسطواني تد من السطح الإطباقي 
حتى العنق » يدخل فيه دبوس أو وتد مصبوب لتثبيتها في 


قاعدة البدلة السنية . 
سن تيرنر tooth, Turner’s‏ 
سن دائمة ناقصة التشكل نتيجة لآفة أوعدوى سن أولية 
سائقةالهاة: ١‏ 


tooth, twenty- degree ذات حدبة بزاوية 20 درجة‎ ٠ 
من به راود ر‎ 
. المستوى الأفقى‎ 


tooth, unerupted = embedded tooth 


آنظر سن منطمرة (Embedded tooth)‏ . 


سن ضاحكة 
' سن ذات حدبتين » وهي إحدى سنين خلفيتين يوجدان في 
كل ربع من القوسين السنيتين للأسنان الدائمة في الإنسان » 
بين الأنياب والأرحاء . انظر الضاحك (Premolar)‏ . 
تحضير السن 
انظر تحضير (2)00مهمع262) . 
سن أولية - سن لبنية 
انظر بز وغ لم (Deciduous dentition)‏ . 
سن صنعية »سن اصطناعية 


tooth, premolar 


tooth preparation 
tooth, primary = deciduous tooth 


tooth, prosthetic 
tooth, pulpless = dead tooth = سن عديمة اللب = سن ميتة‎ 


سن غير حية non-vital tooth‏ 
يتن ا منها الل باح اع قير دقيق لن ن 
سن بلا حيوية . 


طفح سني = أكّال الأطفال tooth rash = strophulus‏ 
طح حطاطي يشاهد فوق لثة الرضع أحياناً . 

سن العقل الخلفية 

سن إزميلية 

قواطع بعض ال حيوانات القارضة كالجرذان . 

بن ترعومية اسن متقولة 
سن تستخدم في اللغرس بالنقل » لتحل محل سن مقلوعة . 
أي سن تزرع في مكان غير مكانها الأصلي . 7 

سن تالية = إثغار دائم » أسنان دائمة 


tooth, rational posterior 


tooth, scalpriform 


tooth, scion 


tooth, secondary =‏ 
permanent dentition‏ 
مُقطع السن tooth section‏ 
اختيار السن 
اختيارآلسن أو الأسنان حسب الشكل والحجم واللون 
لتتلاءم مع شخصية المريض . 
لون السن . دليل الألوان 
أداة لاختيار اللون المناسب للسن . 
مادة ترميمية بشكل السن 
تباين حجم الأسنان ˆ 
سوء التناسب بين عرض تيجان الأسنان فى القوس السنية » 
AR‏ لجعي الوه هين قط N‏ وو ساف 
المتاحة في القوس السنية .كليهما يكن أن يسبب ازدحام أو 
تباعد الأسنان أو كليهما معاً فى أجزاء مختلفة من القوس . 
اك لق 
سن ستيل ذو الوجه القابل = tooth, Steele’s interchangeable‏ 
للتبديل - وجه ستيل 
القابل للتبديل 


tooth selection 


tooth shade 


tooth-shaped plastic material 


tooth size discrepancy 


tooth socket = alveolus 


Steele’s interchangeable facing 
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تصوير إطباقي topographical occlusal projection‏ 
طوبوغرافي » تصوير تفاصيل السطح الإطباقي 
انظر تصوير إطباقى مائل (Oblique occlusal projection)‏ . 
طوبوغرافيا 1 topography‏ 
الوصف أو الرسم الدقيق للأماكن أو لسماتها السطحية 
وصف التضاريس أو السمات المميزة لمنطقة تشريحية 
وصف تضاريس سطح السن « topography „tooth surface‏ 
الوصف التشريحي لسطح اسن 
حملاج > مشعل torch‏ 
حملاج كحوا لي > مشعل كحوا لي torch,alcohol‏ 
حملاج ذورأس متعدد الثقوب 
حملاج اللحام الذاتي 
عزم التدوير= عزم اللي 
1-(فى طب الأسنان) : دوران السن حول محورها الطولى . 
ترق ي ان ريك ر السوافي اا 
الشدقي اللساني مع حركة محدودة لتاج السن » تتحقق 
هذه الحركة بواسطة قوة التوائية عن طريق سلك قوسي 


torch,multiorifice tip 
torch , welding 


torque = twisting stress 


تقر او احد لا و کا : 

تدوير الس torquing‏ 

التواء » لو ي torsion‏ 
إلتفاف غرض حول محوره الطولي . 

منفتل » ملو ي » ملتو torsive‏ 


انفتال » التواء › فتل 2 لى = دوران torsiversion = rotation‏ 
سوء وضع السن بسبب دورانها حول محورها الطولي . 
إطباق منفتل › 


torsoclusion = torsocclusion = 


إطباق التوائى torso - occlusion = rotation‏ 
سوء إطباق ناتم عن انفتال السن حول محورها الطولي . 
صعر torticollis‏ 
داء المستخفيات torulosis = cryptococcosis‏ 
حيد torus‏ 


بروز مستدير أو تورم عظمي (005ننا '[801) يوجد يجانب 
خط الوسط الحنكي في الفك العلوي أو على السطح 
السنخى اللسانى فى الفك السفلى فى منطقة الناب 
ل دن الا 
حَبد فكي سفلي » حيد الفك 


torus frontalis 
torus mandibularis = 
mandibular torus 
نتوء عظمي نمائي » يوجد أحياناً على الجهة اللسانية من‎ 
الت اا ف الو عاك ق به موف‎ 
. انطباق البذلات الكاملة‎ 


tooth, upper 


tooth, vital 


سن علوية 

سن حية 

1 سن ذات لٻ حي : 

حيوية السن 

سن جدارية = ضرس 

تبيض الأسنان 

سن العقل = الرحى الثالثة 
مصطلح قديم للرحى الثالثة . 


tooth vitality 
tooth, wall = molar tooth 
tooth whitening 


tooth, wisdom = third molar 


سن صفر ي tooth, zero - degrre = cuspless tooth‏ 
الدرجة = سن بلاحّدبات 

ذو أسنان 1 toothed‏ 

أدر 58 عديم الأسنان › بلاأسنان toothless‏ 


معجون الأسنانمنظف أسنان 
منظف أسنان في شكل مسحوق أو معجون يستعمل على 
فرشاة الأسنان لتنظيف المناطق التى يمكن الوصول إليها من 
الأسمان... وي مراد سا فة باراد اة 


toothpaste = dentifrice 


ومادة ملونة وأحياناً مواد دوائية . 
متبارزالأسنان toothy‏ 
ألم مو ضع topalgia = topoalgia‏ 
قلح » رواسب كلسية tophus = dental calculus‏ 
متروك 
موضعى topical‏ 
تخدير مو ضعى = topical anaesthesia = topical‏ 
تخدير نظ anesthesia = surface anesthesia‏ 
بنج مو عي topical anaesthetic = topical anesthetic‏ 


انظر مخدر (Anesthetic)‏ . 
مسكن موضعى - مسكن سطحی = topical analgesic‏ 
surface analgesic ١ ١‏ 
فلوريد مَوضعي 
مادة تحتوي على الفلوريد » تطبيق على منطقة من أجل 
جعلها أكثر مقاومة للتسوس . قد تكون في شكل محلول أو 
هلام أوغسول للفم أو ورنيش أو معجون . 
معالحة موضعية » مداواة موضعية topical medication‏ 
خط توبينار 
نسبةإلىب .توبينار »0810زم2.10 »1912-1830 « 


topical application 


topical fluoride 


topinard’s line 


المخط الذي يصل النقطة الذقنية #سذمم 181م26) بالمقطب 
(Glabella)‏ . 
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toxin,intracellular 


ذيفان داخل خلوى 


سم جرثومي يتحرر عند موت الخلية . 


تسمم الدم 2 انسمام الدم 2 تَذيفن الدم toxinemia‏ 
انتشار السم في الدم : 

toxinfection = toxo - infection انسمام عدوائی‎ 

ذوفان toxoid‏ 
سم عطلت خواصه الضارة ولكن بقيت له القدرة على الحث 
على انتاج الأضداد . 

toxuria = uraemia = uremia ٠ انسمام بولى »تسمم بولى‎ 

يوريمية 
تربيق trabecula‏ 


1 حاجز يمتد من المحفظة الخارجية إلى داخل العضو . 
2-إحدى الصفيحات العظمية أو الأشواك الموجودة فى 
العظم الأسفنجي . 
حزمة صغيرة من النسيج تمر خلال العضو وتقسمه إلى 
حجرات » مثل الحاجز العظمي في العظم الإسفنجي . 


ترابيق (ف : تربيق) trabeculae‏ 
جمع حويجز أو حويجب . 
تربيقى trabecular‏ 


متعلق بالحويجز أو الحويجب أي الحاجز أو الحاجب العظمي 
اا ۰ 
أَثّر ر سم »أثر زهيد trace‏ 
1 - متتبع » مقتف » قائفة tracer‏ 
2- راسمة » مرسمة » مخططة 
1 طريقة تشخيصية » بإدخال مادة داخل الجسم من أجل 
اقتفاء تقدمها والحصول على معلومات عن العمليات 


الأيضية . 
2-(في طب الأسنان) : جهاز لتسجيل أوضاع الفك السفلي 
وحركاته . 
قائفة سهمية tracer, arrow - point‏ 


1 -أداة ميكانيكية تستعمل لتتبع نغط حركات الفك السفلي . 

2-أداة ميكانية ذات رأس تعليم يثبت بفك واحد » ولوحة 
رسم أو صفيحة رسم الأثر تثبت بالفك الآخر ؛ تستخدم 
لتسجيل اتجاه وامتداد حر كات الفك السفلى . انظر أيضاً 
راسمة القوس القوطية (7ع26تا ٤۲ج‏ 5 . 


عناصر الاقتفاء » عناصر مشعة اقتفائية › tracer elements‏ 


عناصرقائفة 
قائفة القوس القوطية tracer,gothic arch‏ 


tracer,needle point قائفة إبرية‎ 


حيد فكي علوي 

حيد قذالى 

حَيد حنكي 
ي نمائى يوجد أحياناً على خط الوسط للحنك 
الصلب عند التقائه مع العظم بين الفكي . 

تعرض الجسم الكلي للأشعة 
كمية الأشعة التي ينعكس تأثيرها على كل جسم الشخص 
المعرض لها . 

متانةءقوية 
قابلية المادة لمقاومة الضغوط والإجهاد بدون أن تنكسر . 

منشفة › يثشف » فوطة towel‏ 

صورة تاون الإسقاطية 
أسلوب تصوير إشعاعي لإظهار المنطقة القذالية للجمجمة › 
يستخدم أيضاً لإظهار لقمتي الفك السفلي في المستوى 
التاجى » أنظر أيضاً تصوير تاون العكسى ءكإم۷هR)‏ 
i‏ 65 .انظرتصوير ااا 
(Radiography)‏ . 

(سابقة) سام » سمي 


torus maxillaris = maxillary torus 
torus occipitalis 


torus palatinus = maxillary torus 


total body exposure 


toughness 


Towne’s projection 


tOX-, (OXİ-, (OXİC-, (OXİICO (OXO-, 
toxaemia = toxemia تسمم الدم انسمام الدم‎ 
حالة تسمم دموي عام بسبب وجود ذيفانات الجراثيم في‎ 
. الدورة الدموية » تؤدي إلى حمى وأعراض أخرى مرافقة‎ 


سمي انسمامي سام toxic‏ 
متعلق بالسم أو التسمم . 
اضطرابات انسمامية toxic disturbances‏ 
انسمام درقی toxic goitre‏ 
سمية toxicity‏ 
نظير السم > ماثل السم شبيه السم toxicoid‏ 
مبحث السمو م » السموييات toxicology‏ 
تسممء انسمام toxicosis‏ 
حالة مرضية ناتجة عن التسمم . 
تسمم إنتاني toxicosis „septic‏ 
ذيفان toxin‏ 


مادة سامة تفرز بواسطة خلايا نباتية أو خلايا حيوانية » 
وبشكل خاص الجراثيم الممرضة ؛ إذاتم حقنهافي 
الحيوانات أو الإنسان » تسبب إنتاج أضداد خاصة أو 
ذيفان خارج خلوي - 
ذيفان براني 
تنتجه وتفرزه الخلايا الحرثومية عادة . 


toxin,extracellular = exotoxin 
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السنية المقابلة يستقر ويتحرك عليها رأس التحميل ؛ تستعمل 
بغرض دراسة توزيع قوى إغلاق الفكين لكل مناطق 
الأنسجة أثناء تسجيل العلاقات الفكية السفلية العلوية 
لتعديل أو تصحيح نقاط التماس الناشزة أو كليهما معاً . 
انظر قائفة ذات سهم (Arrow point tracer)‏ . 


مرتسم من خارج الفم tracing,extraoral‏ 
مرتسم شبيه بالقوس القوطية tracing,gothic arch‏ 


لتحديد الإطباق الطبيعي في حالات عمل البدلات السنية أو 
حالات التأهيل الفموي . يشبه الرسم رأس سهم أو قوس 
قوطية ويمثل حركات الفك السفلى المتعددة عن طريق 
ابععداء اذه و ع تدرف جل القن : 
مرتسم شبيه بالقوس tracing ,gothic arch-needle point‏ 
القوطية 
رسم بأداة مثبتة على القوس المقابلة » يشبه القوس القوطية أو 
رأس السهم . قمة رأس السهم تمثل أقصى وضع متراجع 
غير مكوتر للك السفلي بالشيئة للقك العلوي أوتمكل 


العلاقة المركزية . 
رسم بيانى > رسم تخطيطى tracing,graphic‏ 
مرتسم من داخل الفم tracing,intra- oral‏ 


مرتسم شبيه بالقوس tracing,needlepoint = arrow-point‏ 

القوطية- رسم رأس السهم = 

رسم القوس القوطية - 

رسم إبرة التسجيل » مرتسم شبيه بالقوس القوطية 
رسم يشبه رأس سهم أو قوس قوطية ينفذ بواسطة جهاز 
مشبت بالأقواس المتقابلة . شكل الرسم يعتمد على وضع أو 
موقع رأس التعليم بالنسبة لطاولة الرسم . قمة رأس السهم 
المرسوم جيداً تمثل أقصى تراجع غير متوتر للفك السفلي في 
علاقته بالفك العلوي أي هي العلاقة المركزية . 


tracing gothic arch = 


tracing = stylus tracing 


tracing paper ورق الاستشفاف‎ 

استشفاف الصور الشعاعية tracing , radiographic‏ 

قضيب الر سم tracing stick‏ 
انظر مواد الطبع )1mpression materials)‏ » مدخل الغصن 
النضير „(Green stick)‏ 

مرتسم شبيه بالقوس القوطية tracing ,stylus‏ 

tracing table طاولة‌الر سم‎ 

1 - سبيل » سلك » مسلك tract‏ 

2 - حزمة 

3- جهاز 


و 3 
مشعرمشع tracer,radioactive‏ 
قائفة إبرية » قائفة مسحلة tracer,stylus‏ 


(سابقة) الرغامى . القصبة الهوائية 
سابقة تعني العلاقة مع القصبة الهوائية أو الرغامى . 
الرغامى » القصبة الهوائية 
أنبوب غضروفي » طوله 10 إلى 13 سم يمتد من الجزء السفلي 
للحنجرة حتى يتفرع إلى القصبتين الهوائيتين ؛ القصبة 
الهوائية ذات حلقات غضروفية لتقويتها والمحافظة عليها 
مفتوحة » وتبطن بغشاء مخاطي ذي أهداب لطرد الأجسام 


trache-, tracheo- 


trachea 


او ا ا 

رغامى 2 قَصبى tracheal‏ 
متعلق بالقصبة الهوائية أو الرغامى . 

الشريان الرُغامى » الشريان التصبى tracheal artery‏ 
فرع من الشريان الدرقي السفلي » يغذي القصبة الهوائية . 
انظر مدخل الشريان القصبى (5للهعطاءة:1) . 

(سابقة) عنق > رقبة 1 - trachelo‏ 

العضلة الخنشائية الرقبية = trachelomastoid muscle‏ 


M.longissimus capitis 
tracheo- (سابقة) رغامى » قصبى‎ 
فغرالرغامى‎ 
عملية جراحية لتحرير انسداد ا مجرى التنفسى » بعمل فتحة‎ 
في القصبة الهوائية ووضع أنبوب للحفاظ على الممر الهوائي‎ 
tracing تتبع » اقتفاء‎ -1 


tracheostomy = tracheotomy 


tracheotomy = tracheostomy 


2- رّسم ‏ مرتسم »مسار 
الخطوط التى تسجلها الراسمة على ورقة شفافة والتى تمثل 
حركة الفك السفلى أو النشاط القلبى الوعائى الا 

الرسم الشبيه بالسهم أثررأس ‏ = الام 

السهم= مرتسم شبيه القو سي القوطية gothic arch tracing‏ 
رسم سيفالوميتري › tracing,cephalometric‏ 
مرتسم قياسات الرس 
رسم الحيط الخارجي للعظام الوجهية وتحديد علامات قياس 
الجمجمة في الصورة الإشعاعية السيفالومترية . 
أداة التسجيل 
أداة ذات نقطة تحميل مركزية » بين حتار إطباقي علوي 
وسفلي أوبين بدلة سنية علوية وسفلية » تشتمل على رأس 
اس حت بواحد من الحتارين الإطباقيين أو البدلتين 
السنيتين » وصفيحة رسم مثبتة بالحتار الإطباقي أو البدلة 


tracing,arrow point = 


tracing device 
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فقدان النشاط الذهنى . مثال : ديازيبام (Diazeparn)‏ (قاليوم 
(Valium‏ . 
(سابقة) خلال »عبر » بطريق 
عبر الشدقي »عبر الخدي 2 
تثبيت الخد بالأسلاك 
بشكل هالة حيث تمر الأسلاك خلال الخد وتربط بالجبيرة 
السيية : 
التصوير عبر القحفي 
(للمفصل الفكى الصدغى) (of the temporomandibular)‏ 
أسلوب تصوير شعاعي لتوضيح أو إظهار علاقة رأس اللقمة 
بالنسبة للجوف العنابى . انظر التصوير الإشعاعى 
(Radiography)‏ . 
يطل ر 
غطاء من الراتين الأكريلي أو المعدن » يستعمل لوضع القالب 
في المفصلة . 
قوس وجهية ناقلة 
جهاز كهربي أن يزيد أو يخفض الجهد . 


»ولد 


trans- 


transbuccal = cheek wiring 


transcranial projection 


transfer 


transfer coping 


transfer facebow 


transformer 


transformer,step-down 

transformer, step-up 
transfusion نقل الدم‎ 
إدخال الدم المأخوذ من شخص ذي صحة جيدة (المعطي) في‎ 
الدورة الدموية لمريض (المستقبل) ذي دم غير ملائم في‎ 
. الكمية أو النوعية بسبب حادث أو مرض‎ 


نقل الدم transfusion,blood‏ 
عابر » مؤقت ۰ زائل transient‏ 
إضاءة نافذة » إنارة عبر الأأسحة › تضوء transillumination‏ 


2- (في طب الأسنان) : توجيه أشعة الضوء لتمر خلال تاج 
السن من أجل اكتشاف التسوس أو القلح أو الفضلات 
أوالكسور 


تحول »انتقال » تدرج transition‏ 
تغير من حالة إلى أخرى . 
متحول . انتقالي 2 متدرج transitional‏ 


خلية انتقالية 


transitional cell 


السبيل الغذائى ٠‏ السبيل الهضمى tract, alimentary‏ 

قناة E‏ »أحزمة E‏ 
مناطق من القنوات العاجية تحت آفة التسوس » وتكون 
استطالات أرومات العاج متموتة ونهاياتها اللبية مسدودة 
يواد كلسية . 


tract, dead 


السبيل التنفسى » مجرى التنفس tract, respiratory‏ 
محرى الجيب » قناةالجيب tract,sinus‏ 
جر سحب › جذب traction‏ 


قوة ذات نمط جذب تُطبق على جزء تشريحي لتصحيح 


وضعه . انظ ر أيضاً سحب مرن أو جر مرن 566ة81) 


. traction) 
traction,elastic جرمرن . سحب مرن‎ 
traction,external جر خار جى .2 سحب من الخارج‎ 


تطبيق قوى سحب للكسور الوجهية المزاحة باستخدام 
وسائل من خارج الفم » مثل إطارات الرأس . 
جر من خارج الفم 
لولب الجر » لوب السحب 
لوب يستعمل في تقويم الأسنان لإحداث قوة جذب تكون 
كافية لتحريك أسنان في وضع شاذ . 


traction,extra-oral 


traction screw 


جراللسان traction, tongue‏ 
سلك جر traction wire‏ 
تقليدي traditional‏ 
علاج تقليدي traditional treatment‏ 
كثيراء »صمغ القتاد »صمغ الكثيراء tragacanth‏ 
صمغ يمكن الحصول عليه من النباتات الخضراء . 
زغى »متعلق بوتدة الأذن tragal‏ 
نقطة الوتدة tragale‏ 


أبعد نقطة وحشية على الوتدة ؛ وهى نقطة من علامات 
ال ارت نادات ا 
أوتاد الآذن » الغفيرة tragi‏ 
مفردها وتدة الآذن (Tragus)‏ . 
نقطة وتّدة الأذن » الزنيمى 
أقصى نقطة أمامية على الثلمة فوق وتّدة الأذن » فوق وفى 
الأمام من نقطة (Porion)‏ ؛ وهي علامة في قات 
الجمجمة . 


وتدة 2 وتدة الآذن 2 رمة 


tragion 


tragus 
بروز غضروفي صغير أمام مجرى السمع الظاهر أو فتحة‎ 
. الأذن الخارجية‎ 
مهدىئى‎ 


tranquilizer 
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و 


شفاف » مُشف” 
زجاج النافلة . 
قوالب التاج الشفافة- 
قوالب التاج المصنوعة من 
الأستيت - القوالب القابلة للتقشر 
عاج شفاف- 
عاج يتميز بتكلس القدوات العاجية نيجة لإضابة أوتقدم في 
العمر . ترجع شفافية العاج إلى الإختلاف في الإنعكاس 
الضوئى بين القنوات العاجية المتكلسة والقنوات الطبيعية 
اجاورة حينما تفحص بالضوء النافذ . 
المرتسم عبر البلعومي - 
المر تسم عبر البلعومى الجانبى = lateral transpharyngeal‏ 
منظر تولير projection = Toller’s view‏ 
جانبي . 
طعم » يغرس » غرس 
النسيج المنقول أو المزروع » نقل الأنسجة » زرع الأعضاء . 
طُعم للغر س(للزرع) transplant graft‏ 
1- نقل »غرس 
2- غُرسة منقولة 
3- تطعيم 
4- ززع 
نقل النسيج أو الطعم من مكان وإعادة غرسه في مكان آخر 
لنفس الشخص أو لشخص آخر .فى طب الأسنان : عملية 
نقل سن من مكانها وزرعها في سنخ آخر في نفس الفم أو فم 
آخر . 


زرع مثلي » زرع متجانس 


transparency 


transparent 


transparent crown forms = 
acetate crown forms = 
peel-off type 


transparent dentine = sclerotic dentin 


transpharyngeal projection = 


transplant 


transplantation 


transplantation,allogenic = 


homologous, transplantation 


غرس بین آفراد من نفس النوع . 


زرع ذاتی transplantation,autoplastic‏ 
زرع سنى transplantation,dental‏ 
زرع غير وى transplantation,heteroplastic‏ 


زدع مغايرالمو ضع . زرع غيروي icصtransplantation,heterotop‏ 

transplantation,homoplastic = زرع مثلي‎ 
isoplastic transplantation 

transplantation,homotopic = 


رى ي و 


orthotopic transplantation 


تسنين انتقالى » أسنان متدرجة transitional dentition‏ 
أوانتقالية 7 7 

المرحلة النهائية من الانتقال من الأسنان اللبنية إلى الأسنان 
الدائمة تكون فيها الأنياب والأرحاء اللبنية فى استبدآلها 
بالأسنان الخلفية الدائمة التى تحل مكانها ٠.‏ 

transitional denture = interim 1 = بدلة ستية انتقالية‎ 

بدلة سنية مؤقتة denture = temporary denture‏ 
ا موا ريدي نولك 
تضاف إليه الأسنان الصنعية عند فقد الأسنان الطبيعية 
ويستبدل بعد اكتمال تغيّر الأنسجة بعد القلع - 

لايل اتفال رة 
(في تقويم الأسنان) : تحريك السن دون تغير في وضعه 
الحو ري . انظر ب كة جسمية (Bodily movement)‏ . 

حركة انتقالية 
حركة الجسم عندما تكون كل نقطة من الجسم تتحرك بنفس 
السرعة وفي نفس الاتجاه . انظر حركة جسمية 800119) 


. movement) 


translation 


translatory movement 


E E 
شاف » شفاف‎ 
: سمح بمرور الضوء جزئياً دون وضوح الصورة كما في‎ 
الزجاج المضض::‎ 
. (Dentine) انظر عاج‎ 
الرتسم عبر الفكي العلوي‎ 


انظر وحدات قاعدية (كاتهنا عقةه8) . 


translucence = translucency 


translucent 


translucent dentine 
transmaxillary projection 
transmitted light ضوء مارق‎ 
العارضة عبر الحنكية‎ 
المرتسم عبر الحجاجي چ‎ 
المرتسم عبر الفكي العلوي‎ 
أسلوب تصوير شعاعي لتوضيح أو إظهار النتوء اللفصلي‎ 
ورأس اللقمة في منظر مَقطعي مستعرض في المستوى‎ 
. التاجى المائل‎ 
عبر العظم > خلال العظم‎ 
. تثبيت مباشر لسلك فولاذي صامد خلال العظم‎ 


transpalatal arch 
transpalatal bar 
transorbital projection= 


transmarillary projection 


transosseous 


transosseous wire 


عبر العين transocular‏ 
عبر الحجاج transorbital‏ 
عبر الحنك transpalatal‏ 
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الشريان العنقي المستعرض 


transverse colli artery =‏ 
A. transversa cervicis‏ 
يغذى جذر الرقبة و عضلات لوحا لكتف »انظر مدخل 


شريان عنقي مستعرض (125/ا1ع»© (Trans:‏ . 


العصّب الرقبى المستعرض transverse colli nerve‏ 
يعصب اك المثلث الأمامى للرقبة . 

transverse dimension 1 بعد مستعرض‎ 

انز ياح مستعرض transverse displacement‏ 


حر كة السن التقويمية بإزاحة السن بزاوية قائمة (متعامدة) 

بالنسبة لاتجاه ا حور الطولى . 
الشريان الوجهي المستعرض 
العضلة اللسانية المستعرضة 


M.transversu slinguae = transverse 


transverse facial artery 


transverse lingual muscle = 


muscle of tongue 
transverse menti muscle = العضِلة الذقنية المستعرضة‎ 
transverse muscle of chin 
. الألياف السطحية للعضلة الخافضة للزاوية الفموية‎ 
transverse muscle of the tongue = عضلة اللسان المستعرضة‎ 
lingualis transversus 
عضلة تغير شكل اللسان . انظر مدخل العضلة اللسانية‎ 
. (Transversus linguae) المستعر ضة‎ 
transverse plane مستوى مستعرض‎ 
. انظر مستوى (عمة[©)‎ 
ناتىئ معترض » شاخصة مستعرضة‎ 
حافة مستعرضة . الحرف المستعرض‎ 


transverse process 


transverse ridge 


مستوى أفقي ية يقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء سفلي 
انظ رحافة (©00108) . 
دوران مستعرض transverse rotation‏ 


حركة السن التقويية غير الانتقالية حيث يكون محور 

الدوران عمودياً على الحور الطولي للسن . 
الجيب المستعرض 

السفلية الخلفية للعظم الجداري ااب نيه ب اهي 

العلوي أو الجيب المستقيم > والوريد المخي والوريد المخيخي 

والجيب الصخري العلوي . انظر مدخل جيب مستعرض 

. (Sinus transversus) 
تبدال » تغيير الموقع‎ 

بزوغ السن في المكان الخطأ . 
معترض » مستعرض . عرضانى 6156 29251) = transYerSUS‏ 


transverse Sinus 


transversion = transposition 


زرع اسو ي المنشاً transplantation, isoplastic‏ 

زرع الأسنان بالنقل 
وة نقل الأسنان من أسناخها وإعادة زرعها في أسناخ 
خالية » إما في نه نفس الفم أو في فم آخر . 

زدع السن transplantation,tooth‏ 


نقل سن من سنخ إلى سنخ آخر عند نفس الث لشخص أو عند 


transplantation of the teeth 


شخص اخر . 
زرع أجنبى transplantation,xenoplastic‏ 
رشح transudation‏ 


مرور السائل من خلال غشاء . 
معنقل قابل للنقل 
تغيير الوضع 
1- نقل شريحة النسيج من مكان إلى مكان آخر دون انقطاع 
التغذية الدموية حتى تستقر في المكان الجديد 
2 -(في طب الأسنان) البادنى وصو سي وجاورين 
أثناء النمو والبزوغ . 
تبُدل وضع الأسنان 
تبادل في الوضع لسنين متجاورتين ١‏ 


transportable 
transportable dental engin 


transposition 


transposition of the teeth 


عبر الحاجز transseptal = transeptal‏ 
ألياف الكولاجين العابرة للحاجز transseptal collagen fibers‏ 
ألياف عابرة للحاجز transseptal fibers‏ 


ألياف لثوية كولاجينة توجد بين للأسنان المتجاورة » وتنطمر 
في ملاط الأسنان المتجاورة . 


الرباط عبر الحآجز transseptal ligament‏ 
ألياف الأنسحة الداعمة transseptal periodontal fibers‏ 
عبر الحاجزي 
رشحة transudate‏ 
السائل المار من خلال الغشاء نتيجة الضغط الحلولي «أي 
ضغط تعادل السوائل» . ١‏ 
العضلة شبه المنحرفة . العضلة المربعة » trapezius‏ 
العضلة المنحرفة 
العضلة شبه المنحرفة › trapezius muscle‏ 
العضلة المربعة المنحرفة 


عضلة ترفع الكتف وتسحب لوح الكتف إلى الخلف . 
معترض » مستعرض » عر ضانى  transverse = transversUs‏ 
محور مستعرض - محور = قلعن transverse axis = condylar‏ 

لثمي - محوراللقمة 
محور يكري - محور الفك السفلي 


condyle axis = hinge axis 


mandibular axis 
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تغيرات استحالية تحدث فى الأنسجة الداعمة السنية نتيجة 
إجهاد زائد ينتقل عبر الأسنان لفترة طويلة من الزمن . 


يرضح traumatize‏ 
مرضوح . مصاب بالرضح traumatized‏ 
را اضح »راضحى المنشاً traumatogenic‏ 


traumatogenic occlusion 


إطباق راضح »إطباق رضي 
إطباق الأسنان الذي يحدث أذى للأنسجة الفموية . 


طب الر ضوح traumatology‏ 
1- طابع » حامل الطبعة tray‏ 


2- صينية » وعاء 
وعاء توضع فيه مادة الطبع لأخذ الطبعة داخل الفم . انظر 
طابع الطبعة (Impression tray)‏ . 
طابع راتين أكريليكي 
لاصق الطابع 
مادة تستعمل للصق مادة الطبع في طابع الطبعة 1 
طابع قابل للتكييف › 
طابع ضبوط » طابع قابل للتعديل 
طابع التطبيق 
الطابع المستخدم في حمل مادة الطبع داخل الفم لإجراء 
الطبعة . 
مركب الطابع 
مادة تلدن أو تليّن بالحرارة تستعمل في عمل وتهيئة طابع 
الطبعة الخاص على القوالب الأولية أو النماذج التمهيدية . 


tray,acrylic resin 


tray adhesive 


tray,adjustable impression 


tray „applicator 


tray compound 


طابع التيجان والحسور tray,crown and bridge‏ 
طابع 1 كرد يليكي خاص tray „custom-made acrylic‏ 
طابع أكريليكي مصنع خصيصاً ريض بعينه . 
طابع الفم الأدرد tray,edentulous‏ 
طابع تطبيق الفلور tray,flura‏ 
طابع كامل tray,full‏ 
مقبض الطابع »يد الطابع tray handle‏ 
طابع للطبعة . حامل الطبعة » صينية tray,impression‏ 


الطبعة » طابع 
وعاء معدن 2( بشكل القوس السنية عادة » توضع فيه مواد 
الطبع اللدنة حينما يراد أخذ طبعة للفم . 

صينية الأدوات 

طابع سفلي » طابع الطبعة السفلي 

طابع الزجاج الغميم 


طابع جزئي 


tray „individual 

tray „instrument 
tray,lower impression 
tray,opalglass 


tray,partial 


العضلة الرقبية المستعرضة - 


transversus colli muscle = 


M. longissimus cervicis عضلة طولية عنقية‎ 
transversus colli nerve العصب الرقبى المستعرض‎ 


يغذي جلد المثلث الأمامي للرقبة . 
العضلة الذقنية المستعرضة 
الألياف السطحية للعضلة الخافضة للزاوية الفموية . 


trauma 


transversus menti muscle 


1- رضح » إصابة 
2 - صدمة » صدم 
أ- إصابة لجزء من جسم حي بسبب قوة خارجية مثل ضربة 
أو صرير أو انسحال أو تآكل شاذ للأسنان . 
ب- تغير في الأنسجة السنية بسبب تخالف إطباقي . 


- 


ر ضح حاد trauma,acute‏ 
رضح كهر بي trauma, electrical‏ 
إصابة نتيجة الكهرباء . 

رضح إطباقي trauma,occlusal‏ 

رضح بدني »رضح جسماني trauma,physical‏ 

ر ضح حرار ي trauma,thermal‏ 

traumatic إصابى‎ ٠ رضحى‎ 

متعلق بالإصابة أو ناتم عنها . 
هلال رضحى › ميزاب ر ضحى traumatic crescent‏ 
كيسة ر و traumatic cyst‏ 
كيس ناتج عن رضح . 

تنو ه(انكشاف) رضحى traumatic deformity‏ 

تعرض (انكشاف) رضحي 1 traumatic exposure‏ 


انظر انكشاف (051056م:8) . 
التهاب اللثة الرضحى 
فر طّ التنسج الر ضحي 


traumatic gingivitis 


traumatic hyperplasia 


ورم عصبي رضحى traumatic neuroma‏ 

traumatic occlusal spots نقط إطباقية رضحية‎ 

إطباق رضحى traumatic occlusion‏ 
الباق ا ا سبيت أذى ووا ا 

traumatic spots 1 نقط رضحية‎ 


traumatic ulcer فرحة رضحية‎ 
8 

جح 3 : 

1- الرضح » الإصابة » حدوث الرضح 


2 - حالة رضحية 


traumatic ulceration 


traumatisn 


حالة ناتجة عن الر ضح . 
رضح إطباقي traumatism ,occlusal‏ 
ر ضح دوا اعم السن › traumatism, periodontal‏ 
رضح النسج حول السنية 
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معالجةملطفة treatment,palliative‏ 
مداواة تهدف إلى تخفيف أعراض الألم الحاد وليس شفاء 
المرض . 
معالحةدوا اعم السن . معالحة treatment, periodontal‏ 
حول السنية 


انظرعلّم أمراض النسج الداعمة السنية (Periodontics)‏ . 
خطةالمعالجة . خطةالمداواة treatment plan‏ 
المرحلة التالية بعد عملية الفحص وتشخيص المرض » حيث 
توفي ر اعدو انعا اوی امن علو ةلجلا 


خطة علاجية » تخطيط علاجى treatment planing‏ 
معالحة وقائية = treament, preventive‏ 


prophylactic treatment 
treatment, prophylactic = معالحة اتقائية‎ 
preventive treatment 
يقةعلاجية تهدفلمنع حدوث المرض . في طب‎ 
الأسنان : التوجيهات والإرشادات المكتوبة أو التي تعطى‎ 
للمريض لمنع حدوث وتطور امرض العني ويشكل جص‎ 
. المتعلق بالتسوس وأمراض النسج الداعمة السنية‎ 
treatment, prosthetic معالحة تعويضية‎ 
. انظر علم التعويض (دعتاءط]205:©)‎ 
treatment, prosthodontic معالحة تعويضية « معالحة سنية‎ 
تعويضية‎ 
ESL 
treatment, root canal معالحةقناةالجذر‎ 
» أسلوب لإزالة نسيج اللب الحي أو غير الحي من قناة الجذر‎ 
وعملية تطهير القناة وتحضيرها لاستقبال حشوة الجذر‎ 


treatment, pulp 


الدائمة . 
معالحةنوعية treatment,specific‏ 
معالحة جراحية treatment,surgical‏ 
رعاش »رعشة .رجفان »ارتعاش trembling‏ 


رعاش »رعشة »ارتعاش tremor = trembling‏ 
رجفة عضلية لاإرادية للجسم أو لجزء من الجسم . 
رعشة عضلية » رعاش عضلى 
الفم المخندق- التهاب اللثة ٠‏ : 
الناخر = التهاب اللثة القر حي gingivitis = acute ulcerative‏ 


tremor,muscular 
trench mouth = ulcerative 
gingivitis = Vincent’s infection, الحاد = عدوی فنسنت‎ 
مصطلح قديم لآلتهاب اللثة التقرحي الحاد . انظر عدوى‎ 


. (Vincent’s infecti0n) فُنسان‎ 


- 


tray,perforated 


طابع مثقّب 
صينية تعقيم الأدوات اللبية  tray,root-canal sterilizig‏ 
طابع جزئى » طابع للمقاطع المستعرضة 
متلازمة تريتشر كولينز = 
عسر التعظّم الوجهي الفكي mandibulo-facial dysostosis‏ 
تة إلى أ .تريتش ركولينئز « E.Treacher -Collins‏ « 
1919-2 » طبيب عيون إنجليزي . 
حالة تتميز بعسر تنسج للعظام الوجهية » واتساع الفم » 
وارتفاع قبة الحنك » وتوضع شاذ للأسنان » وغو الشعر غير 
المتتظم » واحتمال حدوث تشوهات عظمية أخرى . 
معالجة . مُداواة » علاج 
1- الوسائل المستخدمة لعلاج المرضى . 
2- العناية والإجراءات المطبقة على المريض من أجل تخفيف 
أو علاج الألم أو التشوهات . 
معالجة محافظة- طب الأسنان 
المحافظ » طب الأسنان الوقائي 


tray, sectional 


Treacher-Collin’s Syndrome = 


treatment = therapy 


treatment,conservative = 


conservative dentistry 


معالحة شافية treatment,curative‏ 
معالحة سنية treatment,dental‏ 


بدلة تة علاجية treatment denture‏ 
بدلة سنية تعويضية تستعمل بغرض العلاج أو لتأهيل 
الأنسجة لدعم وثبات قاعدة البدلة السنية الدائمة . 

نعاطة تجريبية 
ما حن غا اوح وال وا ووت 
مبنية على معلومات أو نظريات علمية . 

المعالجة اللبية » مداواة الأسنان اللبية 
انظر علم مداواة الأسنان اللبية (Endodontic)‏ . 


treatment,empirical 


treatment,endodontic 


معالحة عامة treatment,general‏ 
معالحة لثوية treatment,gingival‏ 
معالحة حرارية treatment,heat‏ 


يقة لتغيير الخنواص الطبيعية للمعدن بواسطة تعديل محدد 
للحرارة . 
معالحة فعالة . معالحة مؤثرة . معالحة بطولية treatment,heroic‏ 
مصطلح يستعمل لوصف آخر ملاذ لعلاج مرض خطير . 


treatmen t, local معاللجةموضعية‎ 
treatment, medical معالحة طبية‎ 
treatment needs الاحتياجات العلاجية‎ 
treatment, operative معالجة جراحية‎ 


معالحة تقويمية › معالحة تقويم الأسنان treatment, orthodontic‏ 
انظر علم تقور يم الأسنان (Orthodontics)‏ . 
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و 


مثلث triangle‏ 
أي شكل مستوي ذي ثلاثة جوانب . 
امُثلث الأمامى triangle,anterior‏ 


تحدده NSE)‏ للعضلة القصية الترقوية الخشائية » 
والخط الأوسط الأمامي للعنق » وقاعدة الفك السفلي » 
وتواصل مع الناتئ الخشائي » وقمة عظم القص . 

مثلث بونول 
مثلث متساوي الأضلاع »كل ضلع فيه طوله 4 بوصات يمتد 
من نقاط تلامس القواطع المركزية السفلية أو منتصف الحيد 
المتبقى السفلى إلى اللقمة على أحد الجوانب » ومن اللقمة 
إلى اللقمة الأخرق . 

المنلث السباتى triangle,carotid‏ 
قود العمل ا اة قاف واليطن العلرئ 
للعضلة الكتفية اللامية والبطن الخلفى للعضلة ذات 
اللطنيخ: : 1 

المثلث الرأسى 
معدو علطا نم لفق إن كانه لين ا » وخط 
يصل القذال بالجبهة . 

مثلث العضلة ذات الرا أسين - اثلث = triangle,digastric‏ 
تحت الفك السفلى 
تحدده قاعدة الفك السفلي » التي يمتد حتى الناتئ الخشائي » 
والبطن الخلفي للعضلة ذات البطنين » والناتى الإبري » 
والبطن الأمامى للعضلة ذات البطنين . انظر المثلث تحت 
الفك السفلى .(Submandibular ES‏ 

تفلك برجي الحلت چ 
ووو e‏ لاط لفقي والففظة A‏ 
والنقطة القاعدية . 1 

المثلث تحت اللسانى 

اللامى = مثلث 10 

الفراغ المثلثي المحاط با حافة الخلفية للعضلة الضرسية اللامية » 
والوتر المتوسط للعضلة ذات البطنين » والعصب تحت 
اللساني » ويقع ضمن المثلث تحت الفكي السفلي . 
وتسمى أيضاً مثلث بيروجوف (عاعصدننا 5 (Pir ogo‏ . 

المثلث العضلى 
بكرن من المنافة الأمامية عة القصية الترقزية الحيشاية ؛ 
وخط العنق الأوسط من القص إلى العظم اللامي » والبطن 
العلوي للعضلة الكتفية اللامية . 

المثلث القذالى triangle, occipital‏ 
كر هبو UNE a‏ الكفية 


triangle, Bonwill’s 


triangle,cephalic 


submandibular triangle 


triangle,facial 


triangle,hypoglossohyoid = 


Pirogoff’s triangle 


triangle, muscular 


اتجاه. مَيْل »نزعة trend‏ 


منقب trephine‏ 
أداة جراحية للنسج الداعمة السنية لإزالة العظم وذلك 
تتفي رليمل طم ي 
اللولبية 
جرائيم لولبية » لاهوائية سالبة الجرام ومتحركة » توجد في 
التجويف الفموي ؛ بعض من أجناسها تكون غرضة 


Treponema 


للإسنان . 
اللو لبية الشاحبة Treponema pallidum‏ 
الجراثيم المسببة للزهري (كنانطمر؟) . 
اللولبية الفنسانية Treponema Vincentii‏ 
(سابقة) ثلاثة » ثُلائى » مثلث tri-‏ 
تجريب » تجربة » محاكاة » محاولة trial‏ 


قاعدة تجريبية = صفيحة القاعدة « = trial base = base plate‏ 
صفيحة قاعدية = قاعدة 
التسجيل = قاعدة مؤقتة 
مادة مؤقتة تمثل قاعدة البدلة السنية » تستعمل لتسجيل 
علاقة الفك العلوي بالفك السفلى » ولترتيب ورصف 
الأسنان . 
بدلة سنية تجريبية trial denture‏ 
بدلة سنية تنضد فيها الأسنان الصنعية على الشمع » ويوضع 
في فم المريض للتحقق من الناحية الجمالية أو لتسجيل 
العلاقة الفكية أو لعمل أي تعديلات ضرورية أخرى قبل 
إتمام البدلة السنية النهائية أو الدائمة . انظر بدلة سنية 
(Denture)‏ . 
الغلق التجريبى للبوتقة › 
إغلاق البوتقة التمهيدي 
إغلاق تمهيدي بغرض إزالة مادة قاعدة البدلة السنية الزائدة » 
والتأكد بأن القالب قد امتلاً بالمادة بالكامل . 


record base = temporary base 


trial flask closure 


تجريب فى الفم trial in mouth‏ 
حشو القالب التحريبى trial packing‏ 
صفيحة التحر بة trial plate‏ 


صفيحة سنية مؤقتة من مادة لدنة أو من الشمع منضّد عليها 
الأسنان الصنعية لتجربتها في الفم . 
معجون أسيتو نيد triamcinolone acetonide dental‏ 
التريامسينولون السني 
ون جعي سا رار غ ولسوا يق 
الكورتيكوستيرويدات يستعمل سطحياً في الفم لعلاج 
التقرحات القلاعية المعاودة الناكسة . 


paste = 2001071 in orabase 
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. (Muscular triangle) المثلث العضلى‎ - 4 

. (Occipital triangle) المثلث ا‎ -5 

. (Posterior triangle) المثلث ا‎ -6 

7 -المثلث تحت الت قوة (Subclavian triangle)‏ . 

8- المثلث تحت الفك (Submandibular triangle)‏ . 

9 -المثلث تحت الذقن (Submental triangle)‏ أو المثلث فوق 
اللامى (Suprahyoid triangle)‏ . 

0- المثلث فوق الترقوة (Supraclavicular triangle)‏ . 


5 


و 


triangular 


triangular bar عارضة مثلثية‎ 

triangular fossa حفرة مثلثية‎ 

العضلة المثلثة= triangular muscle = M.depressor‏ 
العضلة الخافضة لزاوية الفم anguli oris‏ 


انظر جدول العضلات (esاMugsc)‏ . 
قبيلة tribe‏ 


فت 


تقسيم أوسط في التصنيف الحيوي ما بين العائلة وا لجنس . 

إبرة ثلاثية الشطب 

للحقن داخل العظم 

إبرة دقيقة (قطر 30) طولها 1/8 من البوصة » مصممة 
لاختراق العظم » لها غطاء محيط متحرك يتراجع مع تقدم 
الحقنة داخل العظم ليحمي الإبرة من الاثناء أو الكسر . 

ثلائئى كلور إثيلين = تريلين trichloroethylene = Trilene‏ 
ا لبان عير قائل ا وو ا و 
يستعمل في التخدير الاستنشاقي : 

(سابقة) شعر › مشعر 

تشعر اللسان 

المشعرة 
جنس من الحيوانات الأولى السوطية من صنف السوطيات 
ذوات جسم كمثري الشكل وأسواط المتعددة . 

Trichomonas buccalis = Trichomonas المشعر ة الفموية‎ 


elongata = Trichomonas tenax 


triangular ridge 


tri-bevelled intra-osseous needle 


tricho- 
trichoglossia = hairy tongu 


Trichomonas 


المشعرةالبشرية Trichomonas hominis‏ 
المشعرة اللاطئة 


نوع من المشعرة توجد في الفم . 


Trichomonas tenax 


ثُلائى الرؤوس ثلاثية الحدبات tricipital‏ 
triconodont‏ 
' سن ذات ثلاث حدبات في خط مستقيم . 

ثلاڻي الكريزول tricresol‏ 


اة راتا شالت ف والعفيلة اة الف 
والعضلة الأخمعية الوسطى والخلفية . 
المنلث الحنكي 
يتكون من خط يعبر أكبر مَقطع مستعرض للحنك » وخطين 
من نهايتي هذه القاعدة النقطة السنخية . 
المثلث الخلفى 
يتكون من العضلة القصية اللدساعية #واافة الأمانية للعضلة 
شبه المنحرفة » والثلث الأوسط لعظم الترقوة . 
المثلث خلف الفك السفلي = triangle, retromandinbular‏ 


triangle, palatal 


triangle, posterior 


المثلث خلف الأر حاء retromolar triangle‏ 
حفرة ضحلة على الفك السفلي خلف الرحى الثالثة 
المثنلث خلف الآر حاء triangle, retromolar‏ 
المثلث تحت الترقوة = = triangle, subclavian‏ 
المثلث فوق الترقو ي supraclavicular triangle‏ 
انظر المثلث فوق التر قوي (Supraclavicular triangle)‏ . 
المثلث تحت الفك السفلى = = triangle, submandibular‏ 
المثلث تحت الفك العلو 0 submaxillary triangle‏ 


تحدده قاعدة الفك السفلي » وتمتد حتى النتوء الخنشائي » 
والبطن الأمامى للعضلة ذات البطنين . 


المثلث تحت الذقن = المثلث triangle,submental‏ 
فوق اللامى suprahyoid triangle‏ 


يحدده البطن الأمامي للعضلة ذات البطنين » والعظم 
اللامى » والعضلة الضرسية اللامية ؛ وقمتها عند الفك 
السفلى . 


المثلث تحت القذالى triangle, sub-occipital‏ 
المثلث فوق الترقوة triangle, supraclavicular‏ 


يحدده البطن السفلي للعضلة الكتفية اللامية وعظم 
الترقوة > والجزء السفلي من الحافة الخلفية للعضلة القصية 
الترقوية الخشائية . 
المشلثفوق اللامى 
مثلث تويد 
فرانكفورت » والمستوى الفكي » والمستوى القاطع السفلي . 
نسبة إلى س .ه تويد weed‏ ...° . 
مثلثات الرقبة 
1 -المثلث الأمامى (Anterior triangle)‏ . 
2- المخلث السباتى (Carotid triangle)‏ . 
3- المثلث ذو الا الرأسين (Digastric triangle)‏ . 


triangle,suprahyoid 


triangle, Tweed’s 


triangles,cervical = triangles of the neck 
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trigger 


3- 10 » ييحدث 
منطقة الزناد ‏ المنطقة المثيرة للألم 


trigger zone 


مثلثى الرأس »ذو رأس مثلث trigocephalus‏ 

مثلث الحدبات «(للأرحاء العليا) trigon = trigone‏ 
مسجموعة من ثلاث حدبات رئيسية » للرحى العلوية ثلاثية 
الحدبات . 

الثلثات trigonid‏ 
الحدبات الثلاث الأولى للرحى السفلية . 

متلثية الر أس trigonocephalia‏ 

مثلث الرأس » ذو رأس مثلث trigonocephalic‏ 

مشلثى الرا أس trigonocephalus‏ 

مكلفية الر أس trigonocephaly‏ 

سن ثلاثية الحدبات trigonodont‏ 

سن ذات ثلاث حدبات فى شكل مثلث . 

ثلاثى الحوانب »ذو ثلاثة انب trilateral‏ 

ثلاثى الفصو ص »ذو ثلاثة فصو ص trilobate‏ 

1 ات پهڈب trim‏ 

5 -2 

مشب » شاطب » تشذيب trimmer‏ 


أداة يدوية أو جهاز يعمل آلياً تستعمل للتشذيب أو التشكيل . 


مشب الحافة اللثوية trimmer,gingival margin‏ 
إزميل لشطب الحواف المينائية اللثوية . 
مشب و للعطء] ىناع سسم 
مشڈب النماذج trimmer, model‏ 
مشذب الكتف trimmer ,shoulder‏ 
تشذيب » تهذيب » شطب trimming‏ 
تشذيب عضلى حفافی trimming , muscle‏ 
لمان سوراف ليطي و يررك التو دك عاذي ليا 
تشذيب نسيجي حفافي trimming ,tissue‏ 


تقصير حواف الطبعة أو الجهاز لتوافق الأنسجة الحاذية لها . 
تراي أوكسي 
ميثيلين = بارافورمالدهيد 
الزوايا الثلاثية للأداة 
متعلق بأداة ذات ثلاث زوايا في العنق . 


trioxymethylene = paraformaldehyde 


tripple-angle of an instrument 


محقّنة ثلاثية tripple syringe‏ 
محقنة تطلق هواء وماء وإرذاذاً . انظر محقنة ثلاثة في واحد 


. (Three-in- one syringe) 


خليط من ثلاث كريزولات متساوية الأجزاء » استخدامه 
الآن بات نادراً كضماد مطهر أثناء معالحة قناة الجذر . 
ثلائى الشرف ٠‏ 
دن تاس كاله تاه 
1 - ثلاثى الشرف 
ساك ثلاث حدبات . 
2- مكلث الشرف 
متعلق بالصمام القلبي ثلاثي الشرف . 
الصمام الثلاثي الشرف 
الصمام الأول للقلب »له ثلاث حدبات » يسمح للدم 
بالمرور من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن ويمنع عكس ذلك . 
ثلائي الأسنان » ذو ثلاث أسنان 


tricuspal = tricuspid 


tricuspid 


tricuspid valve 


trident = tridentate 


ثلاثى الو حا ه » الوجهى الثلآثى trifacial‏ 
ألم العصب الثلاثئى الوجوه = = trifacial neuralgia‏ 
ألم العصب ثلاثى التو ائم trigeminal neuralgia‏ 
ثلائى الشقوق » ثلاثى الأجزاء › ثلاثى النفلق trifid‏ 
ثلاثى الشعب » ثلاثى الفروق » لای الفر وع trifurcate‏ 
ينقسم أو يتفرع إلى ثلاثة فروع أو ثلاثة جذور . 
تشعب ثلاثى » انفراق ثلائى » ثلاثية الشعاب « trifurcation‏ 


ذو ثلاث شعب 
1-ينقسم إلى ثلاثة أجزاء من جذع عام . 
2-منطقة تشريحية هي نقطة تفرع الجذور في السن ثلاثية 


الجذور . 
اكتناف ثلائى الجذور trifurcation involvement‏ 
امتداد المرض حول السنى إلى المنطقة ثلاثية التشعب . 
الثلاثي التو ائم trigeminal‏ 


متعلق بالعصب القحفى الخامس (Fifth cranial nerve)‏ « 
انظر عصب (0161576) . 


عقدة العصب الثلاثى التو ائم trigeminal ganglion‏ 
العصب الثلاثى التو ائم trigeminal nerve‏ 


العيني » والعصب الفكي العلوي » والعصب السني 
السفلي . انظر مدخل العصب الثلاثي التوائم 


. (Trigeminus) 
trigeminal neuralgia » عصاب ثلائى التوائم‎ 
ألم العصب ثلائي التوائم‎ 


انظر ألم عصبى (Neuralgia)‏ . 
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trituration 
تحويل المادة الصلبة إلى مسحوق بواسطة السحل أو الفرك‎ -1 
عملية تحضير عجينة الأملغم لحشو الأسنان بواسطة مزج‎ -2 


سحن الملغم trituration,amalgam‏ 
عملية تحضير عجينة الأملغم بالسحن . 
سحن يدوي trituration,hand‏ 


ع خليط النعنة والرايق تى باليد باستعمال الحرن والمدقة . 
سحن آلي » سحن ميكانيكي 
عملية مزج خليطة الفضة مع الزئبق بجهاز آلي يسمى جهاز 
أو ج الأملغم . انظر .(Amalgamator) E‏ 
بحن اوكا السحن »مسحنة 
تُرص » فرص دوائي 7 
انظر ترص دوائي (Lozenge)‏ . 
العصّب البكري 
العصب القحفي الرابع » يعصب عضلة مقلة العين المنحرفة 
العليا » انظر مدخل العصّب البكري (Trochlearis)‏ . 


trituration,mechanical 


triturator 


troch = lozenge = troche 


trochlear nerve 


تدو رالرأس trochocephalia = trochocephaly‏ 
تدور الرس trochocephaly‏ 
مدور ي » شبيه البكرة › بكرانى trochoid‏ 
مَففصل دوار » مفصل مدوري 1 trochoid joint‏ 


trochoides = trochoidal articulation 


مَقصل مدوري ء 
مقصل بكري 


(لاحقة) تغذية »غذاء trophy‏ - 
لاحقة تعني نمو أو تطور . 
(لاحقة) 5 تدافع » تحايز tropic‏ - 
حقة بمعنى التوجه . 
مدار ي »استوا ائي tropical‏ 


فرحة مدارية » فُرحة استوائية tropical ulcer‏ 

قاعدة أثقال ‏ نظام للأوزان بالوزن الترويسي »تروي [0ا 
نظام للوزن يستعمل لتقدير كميات الذهب والفضة . 

الأوزان الترويية 
نظام للوزن والقياس (حيث تساوي الأونصة 480 حبة) 
تستعمل في وزن المعادن الثمينة » واللحام والخلائط وفي 


troy weights 


المركبات الطبية . 
حقيقى true‏ 
ورم ملاطي حقيقي true cementoma‏ 
مر لقمي حقيقي true condylar path‏ 


حصاة لبية حقيقية » وسنينة حقيقية true denticle‏ 


تخطيط المثال المركب على الماسحة . استناد ثلائى 
غلامات م غل القالب اركب على الاس تسن 
برفع القالب عن قاعدة الماسحة ثم إعادته مرة أخرى في نفس 
المكان . 
الحجرالطرا ابلسي (لصقل الأسنان) = tripoli = rotten stone‏ 
الحجر الحرض 
مادة معدنية صقل بها المعادن والحجارة » حجر جيري منحّل 
يستخدم في الصقل » مادة غير متبلرة في شكل مسحوق 
دقيق تستخرج من صخور السليكا » وتستعمل كمادة ساحلة 
صاقلة » تستخدم عادة مع الخفان قبل استخدام أحمر 
ال 
ثلاثي السكاريد > سکرید مثلث أو ثلاثي 
سكرينتج عن تحلل جزيء منه ثلاثة جزيئات من أحادي 
السكريد . 
ضَّزز = فك مُقفل 
تشنج عضلات المضع » ما يجعل الفم شديد الانغلاق . وهو 
علامة من علامات مَرض الكزز أو نتيجة لفرط استعمال 
الفينوثيازينات (Phenothiazine drugs)‏ . 
واقية الضزز 
نوع من جبيرة كنجسلي (intاsp‏ ey”sاKings)‏ صممت 
لتساعد في فتح وغلق الفم » أو لتساعد على تدريب المفصل 
الفكى الصدغى . 
أرثو كنات ثلاثي الصوديوم = trisodium orthophosphate=‏ 
فسفات الصوديوم 
مادة كيميائية تستعمل في مادة الألجينات للطبع لتأخير 
التفاعل بين الألجينات وسلفات الكالسيوم وبالتالي تؤخر 
زمن التصلّب للمادة . 
حَدبة وحشية شدقية لضاحكة علوية 
حدبة وحشية شدقية على الضاحك العلوي ؛ ولاتوجد عند 
الإنسان . 
حدبة وحشية شدقية لضاحكة سفلية 
حَدبة وحشية شدقية على الضاحك السفلي ؛ ولاتوجد عند 
الأنسان : 


انق 


trisaccharide 


trismus = lockjaw 


trismus stent 


sodium phosphate 


tritocone 


tritoconid 


ثلاثى الخدیہات tritubercular‏ 
ذوثلاث حدبات أو ثلاث حديبات . 

قابل للسحن »قابل للسحق » سحون triturable‏ 

يسحق › سحن triturate‏ 


1-يحول إلى مسحوق دقيق أو ناعم 
2- عملية السحن أو السحق للمادة . 
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اندفاع ببروز السن - الشخس 
مصطلح قديم . 
تجريب » تجربة = تجريب البدلة 
التجريب الأولي للبدلة السنية النزوعة في مرحلة التشميع 
الأولي (بدلة سنية تجريبية) أو للبدلة السنية الجزئية المصبوبة أو 
الحشوة النهائية المصبوبة للتحري عن صّحة الانطباق والناحية 
الجمالية والعلاقة الإطباقية لكل منهما مع الفك المقابل . انظر 
بدلة سنية تجريبية (ععدطهعل 1121). 
تجريب البدلة السنية = 
بدلة سنية تجريبية 
تجريب الإطار المعدنى » تجريب 
الهيكل المعدني ٠‏ 
تجريب الحشوة 
تجربة او اوه فى السو ای و 
وعلاقتها الإطباقية بالفك المقابل . 
نظام السن اللولبية الزوجية TSM = Thread Mate system‏ 
(المزدوجة) 
نابض بشكل 1آ 
نابض لطبيقة تقويمية متحركة »يعمل من الجهة الحنكية 
لتحريك السن أو الأسنان شدقياً أوشفوياً ؛ مصنوع من 
سلك دقيق مرّدوج ذورأس بشكل حرف 7 . 
أنبوب » قناة » مجرى tube‏ 
جسم أسطواني مفرغ طويل » مفتوح من طرفيه . 
الأنبو ب السمعى = قناة أستا كيوس › = tube, auditory‏ 
قناة أستاكيوس » النقير 
قناة تصل البلعوم العلوي بالآذن الوسطى . 


الأنبوب الأذني = قناة 


السمع الظاهرة 


trusion - 103 


try - in = trial denture 


try-in of denture = trial denture 


try-in of frame work 


try-in of restoration 


T- spring 


Eustachian tube 


tube,auricular =external 


auditory meatus 


مفجر ء أنبو ب تصريف السوائل › tube,drainage‏ 
أنبوب النزح 
أنبو ب داخل الرغامى tube,endotracheal‏ 


أنبوب مرن يدخل من خلال الأنف داخل القصبة الهوائية 
ليعمل كممر هوائى أثناء التنبيب (إدخال الأثبوب فى عضو 
أجوف) . ١‏ 1 
قناة إستاكيوس › التفير tube,Eustachian = auditory tube‏ 
أستاكيوس = القناة السمعية 
القناة البلعومية الطبلية « النفير = tube,pharyngotympanic‏ 
البلعومي الطبلي = القناة السمعية 
قناة تصل بين البلعوم العلوي والأذن الوسطى . 


auditory tube 


إسقاط جانبى حقيقى true lateral projection‏ 
أسلوب تصوير اشعاعي لتوضيح كل أو جزء من الجمجمة 
بواسطة توجيه الأشعة المركزية عمودية على مستوى الفيلم 1 

إسقاط إطباقي حقيقي 
أسلوب تصوير إشعاعى » حيث توجه الأشعة المركزية باتجاه 
المحور الطولى للأسنان . 


جيه حقيقيه 


وه وده 


true occlusal projection 


true pocket 


جاسرة حقيقية true pontic‏ 
مبتور » مقطوع الأطراف » أقطع بعتو truncate‏ 
جذع truncus = trunk‏ 
جذع شر ياني truncus arteriosus‏ 
جذع ر أسي عضدي truncus brachio cephalicus‏ 


جذع درقي 2 جذع عنقي در قي truncus thyrocevicalis‏ 
جذع trunk = truncus‏ 
17 الجسم بدون الرأس والعنق والأطراف . 
2- ساق وعاء الدم أو العصب أو وعاء اللمف ؛ يكون عادة 
قصيرأًوغير متفرع . 
الجذع العَضدي الر أسي trunk,brachiocephalic=‏ 
truncus brachiocephalicus‏ 
وعاء دموي يغذي الطرف العلوي الآيمن والجانب الأيمن 
اللراس و الح حيمس EEL N‏ 
مدخل جالع عض دير أسي (Truncus‏ 
brachiocephalicus)‏ . 
الجذع الضلعي الرقبي 
الجذع الضلعي الرقبي 
وعاء دمّوي يغذي العضلات العميقة في العنق والظهر » 
راتت جات شان الاه الأرلن وا اة اله 
الفقري .انظر مدخل الجذع الضلعي الرقبي (Truncus‏ 


. costocervicalis) 


trunk,costocervical = truncus 


costocervicalis 


الجذع اللساني الو جهي = trunk,linguofacial‏ 
truncus linguofacialis‏ 

جذع رئيسي عند تفرع الشريان اللساني والشريان الوجهي 
من الشريان السباتي الخارجي .انظر مدخل الجذع اللساني 
الو جهى (Truncus linguofacialis)‏ . 

الجذع الرقبي الدرقي = trunk,thyrocervical‏ 

truncus thyrocervicalis 

وعاء دموي يغذي العنق والغدة الدرقية والمريء » والقصبة 

الهوائية . انظر جدول مدخل الجذع الرقبي الدرقي كناءسد:1) 


. thyrocervicalis) 
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الحديبة الوجنية tubercle,zygomatic‏ 

حديبى tubercular‏ 
باق ابات أو الدرنات . 

محودب tuberculate‏ 
ذو درينات أو حديبات . 

tuberculated = tuberculous محودب‎ 


مغطى بالحدبات . 

سل » تدرن » داء السل » مرض السل 
مرض تسببه المتفطرات («تناتاء]017002) أو أكثر » وتحديداً 
المتفطرة السلية (Mycobacterium tuberculosis)‏ ¢ يميد 


tuberculosis 


بوجود درينات مزمنة عادة من ورام محببة . قد تصيب 
الفكين » والعقد اللمفية » والفم » وا مخاطية الفموية › 
والمفصل الفكى الصدغى . 


ست tuberculous‏ 
متعلق بالتدرن . 

حديبة tuberculum‏ 
روز عر ایر : 

عقّيدة لسانية مفردة › حديبة tuberculum impar‏ 

لسانية مفردة 

ر أب الحديبة » ترميم الحديبة tuberoplasty‏ 
إعادة التشكيل الجراحي لنتوء الفك العلوي 

tuberosity ّ أحدوبة‎ 


مصطلح تشريحي لبروز مستدير على العظم 
منطقةالأحدوبة 
حقنة الأحدوبة الفكية العلوية 
أحَدوبة الفك العلوي 


tuberosity area 
tuberosity injection 
tuberosity,maxillary = 


maxillary tubercle 


الأحدوب بة الت حوية ا 
أحدوبة الفك العلوى tuberosity of maxilla‏ 
أحدو بة جناحية tuberosity of the mandible,pterygoid‏ 


للفك السفلى 
المنطقة الخشنة على السطح الداخلي للشعبة الصاعدة للفك 
السفلي وزاوية الفك السفلي ؛ موضع ارتكاز العضلة 
الجناحية الإنسية . 

انقاص الأحدوبة .رد الأحدوبة 
استئصال جراحي (تشذيب) للنسيج الرخو أو النسيج 
الصلب أو كليهما في مناطق الحيد العلوي الخلفي من أجل 
انطباق البدلة السنية . 


tuberosity reduction 


جانب الأنبو ب tube side‏ 
جانب حامل الفيلم الشعاعي الذي يواجه منبع الأشعة لجهاز 
الأشعة . 

tube teeth أسنان أنبوبية‎ 


' أسنان اصطناعية ذات تجويف أسطوانى يمتد من مركز 
قاعدتها إلى داخل جسم السو مكو أن مدعل دوين از 
وتد مصبوب لتثبيت السن بقاعدة البدلة السنية ( الثابتة أو 
النزوعة) . 1 1 
حدبة » درنة » عقدة 
الحدبة الجبهية 
الحدبةالجدارية 
حُديبة »درنة »عقدة 
1 -(في التشريح) : بروز صغير مستدير على السن 1 
- الإصابة النوعية لمرض التدرن الناتحة عن عدوى عصية 
التدرن (Tuberculosis bacillus)‏ . 


tuber 
tuber frontale, frontal tuber 
tuber parietale 


tubercle 


و 2 00 3 ا 

حديبة مفصلية tubercle,articular‏ 
وم 3 

حديبة سنية tubercle,dental‏ 


1- ارتفاع صغير من ميناء السن الزائد على تاج السن . 
2 -حدبة 3 

= mental tubercle 
. أحد نتوين على جانبي البروز الذقني للفك السفلي‎ 


tubercle,labial = tubercle of the 


حديبة ذقنية tubercle,genial‏ 
م هه 01 0 
حديبة شفوية - 
حديبة الشفة العليا - نثرة 
حديبة الفك العلوى 
توء حشن صغير عند النهايات الوحشية للنتوء السنخي 
الغلوية. 


و هو + 4 35 4 
حديبة ذقنية - شوكة 


upper lip = procheilon 


tubercle,maxillary 


tubercle,mental = mental spine 


"5 


ا دوو ن عن سعيرين على الس داعا لعلف 
السفلي على جانبي الارتفاق الذقني ؛ تُسمى أيضاً : شوكة 
الذقن . 

حدبة كارابيللى tubercle of carabelli = carabelli’s cusp‏ 
ارتفاع مستدير أو حَدبة إضافية على السطح اللساني للرحى 
الثالثة العلوية (قد تكون امتداد الارتفاع اللساني الداخلي) . 

حديبة مجاورة للرحى » 
درينة مجاورة رحوية 
حَدبة إضافية على الوجه الإنسي الشدقي للرحى الثانية أو 
الرحى الثالثة ؛ يعتقد بأنها مجاورة رحوية بدائية . 

الحديبة الجناحية- النتوء 


الجناحى للفك السفلى 


tubercle,paramolar 


tubercle,pterygoid = pterygoid 
tuberosity of the mandible 
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انتتفاخ أو نمو غير طبيعي لأنسجة الجسم » يستمر في النمو 
حجن عدو بين كر حب بار جرد ارم 


tumor, acinic cell 


ورم النسيج الظهاري الحميد في الغدد اللعابية مكون من 
خلايا مشابهة للخلايا المصلية لهذه الغدد . 


وم ا tumor, adenoid = adenoma‏ 
و 1 رم 4 به غدي ذو tumor, adenomatoid odontogenic‏ 
منشاً سني 


ورم حميد يحتوي على نسيج ظهاري سني مع تراكيب 
شبيهة بالقنوات » قد يوجد في جدار كيس كبير ؛ يشاهد 
بكثرة في الفك العلوي » ودائماً ما يرافق سناً غير بازغة أي 
منطمرة » ويحدث عادة ما بين سن 10 إلى 20سنة . 
ورم شحمى » شحمو مم = tumor,adiposé = fatty tumor‏ 
lipoma‏ 
ورم حميد »ور tumor,benign =innocent tumor‏ 
ورم حميد »ورم سليم 
ورم بنى tumor,brown‏ 
نشاط الغدد نظير الدرقية ؛ 0 يتظاهر بلون بنى أحمر» 
ورم ظهاري 2007 سني 
المنشأ- ورم بينبورج 
ورم ظهاري موضعي خبيث داخل العظم » يتميز بنمو بنى 
متكلسة بين الخلايا الظهارية ؛ يشاهد بكثرة فى المناطق 
الحيطة بالأسنان المنطمرة شن ورم بينبورج (Pindborg’S‏ 


tumour,calcifying epithelial 


odontogenic = Pindborg’s tumor 


. tumor) 
tumor cell خلية الورم > خلية ورمية‎ 
tumor, giant cell ورم ذو خلاياعملاقة‎ 


وَرّم كرومبيكر = قُرحة أكالة 


tumor, kompecher’s = 


rodent ulcer 


ورم ضخم tumor, large‏ 
ورم خبيث › ورم سرطانی tumor, malignant‏ 
ورم مختاط tumor, mixed‏ 


أي ورم يحتوي على أنواع مختلفة من الخلايا ؛ قد يكون ورماً 


دع ساس 


حميداً أو ورماً خبيثاً . 


ور 3 بشروي مُخاطي tumor, mucoepidermoid‏ 
ورم بشروي خبيث في الغدة اللعابية > مكون من خلايا 
مخاطية وخلايا بشروية . 

ورم ذومنشاً سني tumor, odontogenic‏ 
أي ورم يشمن نسيج سني . 


سن أنبو بية »سن ذات ويف = tube tooth = posterior (ooh‏ 


سن خلفية 
نبور بی tubular‏ 
بشکل الأنبوب أو يشمل الأنابيب . 
قَتوات أنبوبية tubular canals‏ 
عاج أنبور بي tubular dentin‏ 
جهاز أنبو ف » أداة أنبود بية tubular device‏ 
غدد نبور م tubular glands‏ 
نة » أنبوب صغير » نبيب tubule‏ 
نبيبة عاجية tubule,dentinal‏ 


إحدى القنيات الدقيقة في العاج » التي تمتد من حجرة اللب 
إلى الملتقى المينائي العاجي والملتقى العاجي الملاطي . 


ات تسات ص tubuli‏ 
قنية » أنبوب صغير » نبيب (لاتثينية) tubulus‏ 
أنبوب (لانينية) tubus‏ 
حز مة » خصلة ءلة tuft‏ 
حرم tufts = bundles‏ 
َم مينائية » لمات مينائية tufts,enamel‏ 


حرم من مواشير مينائية ضعيفة التكلّس تمتد داخل ميناء 
السن من الملتقى المينائي العاجي . 
راو د 
جر » سحب » يشدا tug‏ 
مقاومة السحب » مقاومة الشد tugback‏ 
(في مداواة الأسنان اللبية) : مصطلح بث يشير إلى درجة مقاومة 
سحب قمع الكوتاب ركا أو قمع الفضة المنطبق تماماً داخل قناة 
الجذر المحضرة » قبل إلصاقه فى قناة الجذر . 
حمى الأرانب- التولاريمية tularaemia = tularemia = ١‏ 
rabbit fever‏ 
عدوى جرثومية تسببها الف ر نسيسلة التولارية ه[اعولءه121) 
(وزوج ردان » أعراضها الفموية تشمل : تقرح متنخر للغشاء 
اا إلى مکی رات بے ا ن 


الوت 


تول دهنی = شاش tulle gras = gauze‏ 
تو رم 3 انتفاخ tumefaction = swelling‏ 
تور م » انتفاخ tumescence‏ 


tumor = tumour = neoplasm = ورم » نامية ورمية‎ 

swelling 
إحدى علامات الالتهاب الأربع ؛ العلامات الثلاث الأخرى‎ 
. هي : الحرارة » والاحمرار » والألم‎ 


tumor = neoplasm ورم‎ 


turbulent flow 


تدقق مُضطرب 


انتفاخ › تورم turgescence‏ 
و و ريض و 

وارم » منتفخ » متورم » محتقن turgid‏ 

تورم › انتفاخ »توريم turgidization‏ 


Turner’s tooth سن تيرنر‎ 


نسبة إلى ج چ .«تيرنر » 1.0.1011 »1955-1870 » طبيب 
أسنان إنجليزي . 
سن دائمة مصابة بعيب تطوري بسبب عدوى أو رضح للسن 


اللبنية السابقة لها . 
مسنم الرأ أس turrecephalic = turricephalic‏ 
قوس برجية turret, arch‏ 
تسنم الرأ أس »رأ أس مو نفة turricephaly = oxycephaly‏ 
1- ناب . حضن (ناب الفيل) tusk‏ 


ناب كبير جداً أو قاطع ضخم يبرز من بين الشفاه . 
2- يمزّْق بالأثياب 


و 


سعال tussis = cough‏ 
توتياء » أوكسيد الزنك tutty‏ 
ملقط تويد لثنى القوس Tweed’s arch bending pliers‏ 
نسبة إلى تشارلز تويد weed‏ 0631165 » قبل 1895 » طبيب 
أسنان أمريكي . 
انظر زردية (15عنا©) . 
مثلث تويد Tweed’s triangle‏ 


مثلث على صورة سيفالومترية جانبية تتكون أضلاعه من 
المستوى الفكي ومستوى فرانكفورت وا حور الطولي للقاطع 
المركزي السفلي . يستخدم للمساعدة في التشخيص 
التقوبمى ؛ نسبة إلى س . ه . تويد "weed‏ .0.81 . 
انظر مثلث (Triangle)‏ . 

ملقط . منتاش 

أداةيدوية ذات نصلين دقيقين مؤنفين مستقيمين أو منحنيين » 
تستخدم لإمساك الأغراض الصغيرة (مثل كريات القطن أو 
كريات رقائق الذهب) ؛ قد يوجد بها جهاز إغلاق لتشبيت 
الغرض حتى يتم تحريره . 

منتاش القطن 

ملقط حابس . منتاش قافل 

مَنتاش الوسم الجيبي 


tweezer 


tweezer cotton 
tweezer, locking 


tweezer, pocket marking 


tweezer, root fragment منتاش شدفة الجذر‎ 
tweezer, soldering منتاش اللّحام‎ 


سن ذات حدبة بزاوية 20 
انظر سن (1001) ٤‏ 


twenty - degree tooth 


الورم العصبي الظهاري 
القتاميني الطفلي 
ورم حميد ينشأ من خلايا العرف العصبي » قد يظهر كورم 
لثوي ليفي مصبوغ أو كورم لثوي ليفي غير مصبوغ أو قد 
يحدث ضمن العظم ؛ ويشاهد بشكل عام في الجزء الأمامي 
للفك العلوي في الأطفال تحت عمر السنة . 


tumor of infacy, melanotic 


neuro-ectodermal 


تورم حملي tumor,pregnancy‏ 
(التهاب اللثة النورمى الحملى) 
ورم وارثن = الورم الغدي الغا ي = tumor, Warthin’s‏ 
adenolymphoma‏ 


كربيد التنجستن (فلز) 
الأدوات القاطعة الدوارة . يتحد مع الفولاذ لإنتاج أدوات 


tungsten carbide 


ذات حافة قاطعة صلبة تدوم لفترة طويلة . 
مثقب كربيد التنحستن tungsten carbide bur‏ 


غلاف . غلالة > طبقة » غشاء 
غلالة خارجية » غلالة برآنية 


tunica 
tunica adventita 


tunica externa 


tunica interna غلالة باطنة‎ 
tunica media غلالة وسطانية‎ 


الطبقة أو الغلاف الأوسط للشرايين والشرينات » تتكوّن من 
نسيج العضلي ونسيج مرن . 

عكر معكرء كدر 

عَنفة » تربين (جهاز احفر السنى ذو السرعة الفائقة) عمستطعتة 
قيفي و ا ا ى 00000 قور ف ادي 
بانسياب الهواء المضغوط . رأس القبضة ينتهي بقابض ذي 
شكة اا زقادف ما واک لیل کم د للمقاني + 
إلخ . 

عتفة هوائية » توربين هوائي 

توربين ضغط الهواء 


نورين سئى » علعة سليهة 


turbid = cloudy 


turbine ,air 
turbine,airpressure 
turbine,dental 
turbine handpiece قبضة يدوية توربينية‎ 
. قبضة تدار بواسطة الهواء‎ 


عنفة مائية » توربين مائى turbine,water‏ 
و ١‏ 
اضطراب » عنف turbulence‏ 


مصطلح يستخدم في عملية الصب ليشير إلى التدفق غير 
المتتظم أو الانسياب غير المتساوي للمعدن داخل القالب » 
وينتج عنه مسامية في المعدن المصبوب 

مُضطر ب » عنيف » هائج turbulent‏ 
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طبلى tympanic‏ 
ا بطبلة الأذن . 
الشريان الطبلى 
ى اران الركرة اة ؛له أربعة فروع : 
الشريان الطبلي الأمامي » والشريان الطبلي الخلفي » 
والشريان الطبلي السفلي » والشريان الطبلي العلوي . انظر 
مدخل شريان ا E iE)‏ : 1 
الغشاء الطبلى / 
العصّب الطبلى 
يخدق كنال الآدن اومن » والقناة البلعومية الطبلية . 
انظر مدخل عصب طٹڪ)Tympanicus(‏ . 
صفيحة طبّلية » صفيحة الأذن 
الوريد الطبلى 
التهاب طبلة الأذن » التهاب الطبلة 
الشّى الطبلي الخشائي = 
الشق الأذني في العظم الصدغي auricular fissure of the‏ 


temporal bone 


tympanic artery 


tympanic membrane 


tympanic nerve 


tympanic plate 
tympanic vein 
tympanitis 


tympanomastoid fissure = 


طبّلة الأذن » الطبل »الطبلة 


tympanum = middle ear = 


الآذن المتوسطة . جوف الطبل ear drum‏ 
تعقيم مجزأء تعقيم جزئي . تندلة tyndallization‏ 


نسبة إلى ج . تيندال »11هل« رآ.[ »1893-1820 » عالم 
إنجليزي . 

يقة لتعقيم وسط استنبات وذلك بتعريضه للبخار عند 
درجة حرارة 100 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية » لمدة 30 
دقيقة كل يوم » أي تعقيم متقطع أو مجزأ على عدة أيام . 


نوع مط › طراز 2 نموذج type‏ 
التيفية .التيفود typhoid‏ 
المحمى التيفية typhoid fever‏ 


عدوى شديدة للقناة الهضمية بجراثيم التيفود السلمونيلة 
التيفية (زرطم:ز) 2[اء«ه:ترلهى) تنتقل بواسطة الطعام والشراب 
الملوث ببراز أو بول المرضى أو حاملي المرض . 
نموذج أسناني 
جهاز إطباقي أو نموذج إطباقي صناعي » ذو قواعد علوية وسفلية 
وتجاويف تملأ بالشمع أو الأكريل لدعم أسنان صناعية من 
المعدن أو البلاستيك أو أسنان طبيعية » يستخدم في تعليم 
الطلبة في جميع مجالات طب الأسنان وممارسة العمليات 
السنية الختلفة عملياً 1 
موذيجي ۽ طرازي »نمطي » نوعي 


typodont 


typical 


توأم مُزدوج twin‏ 

سلك توأمي »سلك مزدوج 
انظر الطبيقة التقويمية ذات السلك المزدوج (Twin wire‏ 
appliance)‏ . 

القوس ذات السلك التوأمي 
جزء من طبيقة تقويمية ثابتة يشتمل على زوج رقيق من 
الأسلاك القوسية من الفولاذ الصامد مثبتة بأطواق على 
الأسنان أو بحاصرات ملصقة على الأسنان . التأثير الطبيعي 
للسّلك هو محاولة أن يبقى مستقيماً » ليكوّن القوة التى 
تستخدم لتعديل الأسنان . ٤‏ 


twin wire 


twin wire arch 


وخزة » وخز ألم برقي ألم واخز twinge‏ 
إتام »تو أمة twinning‏ 
۴ س 5 و2 
تطور سنين منفصلتين من برعم واحد . 
مُلتو 3 مقتول twist‏ 
مثقاب التوائى twist drill‏ 


مثقاب ذو نهاية قاطعة لولبية الشكل مصنوع من فولاذ عديم 
الكربون »يعمل بكفاءة حينما يدور أو يلف باتجاه عقارب 
الساعة عند سرعات فائقة البطء بين 500-300 لفة فى 
الدفيعة وطن العتصني تكرت و اا 
الدبابيس » ولايستخدم أبداً في قطع الميناء 


twist root canal file مبردقناةالجذرالمفتول‎ 
twisted مفتوا ل »متو‎ 


twitch = twitching اختلاج »نفضة‎ 


أداة ذات مقبضين two-handled instrument‏ 


دبابيس إثنان فى واحد two-in- one pins‏ 
انظر دبوس (5ذ©) . 
تاج ذو قطعتين two -piece crown‏ 


تاج مصنوع من طوق وسطح طاحن مطرق ملحوم به . 
عيب ذو جدارين = two-wall defect = osseous defects‏ 
عيوب عظمية 
1- دشبذ 
2 - ثفن 
ثفان لساني ١‏ 
طلوان فَمُوي 
تطخات بيضاء سميكة فوق سطح اللسان . 
(سابقة) طبّلي » طبلة 
سابقة تعنى ئ الأذن . 
متعلق بطبلة الأذن » طبلي 


tyloma = callus 


tylosis linguae = leukoplakia (linguae) 


tympan- , tympano- 


tympanal 
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سرطانة الخلايا القاعدية ذي المنشأ السطحي » تنشأ من 
الأدمة » وتحدث عادة على جلد الوجه أو العنق . 


قرحة زاحفة . قرحة انتشارية » قرحة ulcer , serpiginous‏ 


ساعية 
فّرحة تتزايد في الامتداد باتجاه واحد فيما تلتئم من الجهة 
الأخرى . 


فّرحة تحت اللسان . قّرحة تحت اللسانية ulcer , sublingual‏ 
قرحة على السطح السفلي للسان »أو لحام اللسان » أو قاع 
الفم . 

قفرحة جاكوب 
قرحة أكّالة توجد على الوجه والجفن . 


ulcer , Jacob's 


تَر حة ره ية ulcer , syphilitic‏ 
تَر حة رضحية ulcer , traumatic‏ 
أية قًرحة ناتجة عن أذى رضحى . 
فرحة سلية .قرحة درنية ulcer , tuberculous‏ 
يتقَرح »يقرح › متفرح ulcerate‏ 
متقرح »مقرح ulcerated‏ 
سن متقّرحة ulcerated tooth‏ 
تقيح السمحاق السنخي واللثة ا محيطين بجذر السن المتنخرة . 
تقرح »فرح ulceration‏ 
تَفَرح الت ulceration , pulp‏ 


ulcerative 


تَقَرَحي . مُقرح ١‏ متقّرح 
متعلق بالقرح أو متميز بالتقرح . 
تقرح لثوي » التهاب اللثة التَقَرحي 
التهاب اللثة التقَرحى الحاد 
قرح حاد في اللثة » يشبهها خليط من العصيات المغزلية 
وبوريليا فنسنت هو السائد » وتّسمّى أحيانا عدوى فنسان 


ulcerative gingivitis 


ulcerative gingivitis , acute 


. (Vincent’s infection) 
التهاب اللثة التَقَرحي‎ 
التموتي . التهاب اللثة الَرّحي الناخخر‎ 
- التهاب الفم التَقرّحي‎ 
ulcerative stomatitis , acute التهاب الفم التقَرحي الحاد‎ 
نوع شديد من التهابات الفم يتميز بقرح ضحلة مؤلمة على‎ 
. اللسان » والشفاة والخاطية الشدقية » وتنخر انسجة الفم‎ 
التهاب اللوزتين التَقَرَّحي‎ 
ulcerative tonsillitis , acute التهاب اللوزتين التَفَرحى الحاد‎ 
الات بهاذ قن اللرا ت تنب عدوي الت ات‎ 
. (Vincent’s angina) واللولبيات » قد 5 ذباح فنسان‎ 


ulcerative gingivitis , necrotizing 


ulcerative stomatitis 


ulcerative tonsillitis 


التهاب المفصل النقرسى « نقرس حمض اليوريك  uarthriiS‏ 
ات اا تسبي قاد حمق لبور يلك 

واسع الانتشار ubiquitous‏ 

تبح »بشاعة ugliness‏ 

قبح بشع دای 

ugly crown تاج قبيح‎ 


مرهم ( لانينية ) ung = unguentum‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

لك الخدية ) 

تزف اللثة 

تهيّج اللثة » تخرش اللثة 

ألم اللثة »وجَّع اللثة 

تراجع اللثة » ضمور اللثة › 


ula = gingiva 

ulaemorrhagia = ulemorrhagia 
ulangiectasis 

ulalgia = gingivalgia 


ulatrophia = ulatrophy 


انحسار اللثة 
انحسار لشوى . ضمور لثوى ulatrophy = ulatrophia‏ 
0 حة ulcer‏ 


آفة موضعية على السطح الجلدي أو الغشاء المخاطي تحدث 
نتيجة فقد الخلايا الظهارية السطحية وأحياناً جزء من 
الأنسجة الضامة التحتية ؛ وبذلك تتعرض الأنسجة التحتية 
الظاهرة للأذى والالتهاب وتكون قّرحة مؤلمة مفتوحة . وقد 
تتطور القرحة ابتداء من جرح أو قد تحدث نتيجة رضح » وقد 
تصاب بالعدوى . انظر أيضا قّرحة قلاعية (Aphthous‏ 
ulcer)‏ « قر حة قارضة «آكلة « (Rodent ulcer)‏ . 

ulcer , aphthous تَرحة فلاعية‎ 

1 - قرحة فراشية » قرحة الاستلقاء 

2- قّرحة تعويضية ( بسبب البدلة السنية) 


ulcer , decubital 


ulcer , dental تَر حة سنية‎ 
. (Biting 


فرحة سكرية 
فّرحة هربسية 


قُرحة غير مؤلمة . قرحة قليلة الإيلام 


ulcer , diabetic 
ulcer , herpetic 


ulcer , indolent 


ulcer , peptic قرحةهضمية‎ 
ulcer , perforating فرحة ثاقبة‎ 
ulcer , pterygoid فر حة جناحية‎ 
ulcer , recurrent قر حةناكسة‎ 


ترحة آكالة » فّرحة قارضة ulcer , rodent‏ 
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ulosis - 0 قكدت‎ 


متندب »تدیی ulotic‏ 
ملق وکر ا ا ل : 
بضع أو شق اللثة » بضع الندبة 
تدليك اللثة »دلك اللثة 
إعادة حيوية ونشاط اللثة وتغذيتها بالتدليك . 
قوة فُصائية » القوة القصائية 
أقصى مقاومة للقوي المطبقة . 
عروة بشکل ا 
سلك تقوبمى مثل القوس الخدية أو الدهليزية هط a1ءucط‏ » 
فى و عا كا ا ا ج على ا 
بواسطة إغلاق أو توسيع العروة . 


ulotomy = gingivotomy 


ulotripsis = ulotropsis 


ultimate strength 


U-loop 


(سابقة) قوق »فائق » إضافى » مستدق ultra-‏ 
أصعل بالغ »قصيرالرا أس كير 1 ultrabrachycephalic‏ 
منبذة فائقة ultracentrifuge‏ 
مضفاة فائقة التر شيح » مرشحة مستدقة ultrafilter‏ 

ultrafiltration 


ترشبح فائق » ترشيح مستدق 


ultraflex = ultraflexible فائق المرونة‎ 


مكروب فائق الدقة ultramicrobe‏ 
مجهر فائق (= مجهر الساحة المظلمة) ultramicroscope‏ 

مجهر ذو قدرة تكبير تفوق قدرة المجهر العادي . 
ultramicrotome‏ 


مقطاع فائق الدقة > مشراح مستدق 
آلة لتقطيع الأنسجة بثخانة فائقة الدقة لفحصها تحت الجهر 
الإلكتروني . 
دون الأحمر 
فائق القصر 
موجة فائقة القصر 
فوق الصوتي »فوق السمعي ٤‏ 
فوق صوتي 
موجات صوتية ذات تردد أعلى من التردد الذي يمكن 
سماعه بالأذن ؛ تستخدم الموجات فوق الصوتية في الطب 
كأداة تشخيص لفحص الأعضاء الداخلية من الجسم . 
راصة فوق صوتية للملغم ultrasonic amalgam condenser‏ 
جهاز حشو الأملغم بالاهتزازات فوق الصوتية . 


ultrared = infrared 
ultrashort 
ultrashort wave 


ultrasonic = ultrasound 


الف فوق الصوتى ultrasonic cleaner‏ 
نزع فوق صوتي للتاج ultrasonic crown removal‏ 
قبضةفوق صوتية ultrasonic handpiece‏ 


قبضة تقطع بالاهتزازات فوق الصوتية بدلامن الدوران . 
نزع فوق صوتى للحشوة المصبوبة ultrasonic inlay removal‏ 


(سايقة) تَفَرحى 2 فُرحى » قرحة ulcero-‏ 
ورم ي قرحي ulcerogranuloma‏ 
تفرحى غشائى ulceromembranous‏ 
التهاب اللثة الغشائي = ulceromembranous gingivitis‏ 


التقرحى = التهاب اللثة التَقَرحی acute ulcerative gingivitis‏ 
التهاب الفم الغشائي 
التقرحي 


ulceromembranous stomatitis 


تَفَرحى ي » تنخر تقرحي ulceronecrosis‏ 
التدخر المصاحب للتقرح . ٠‏ 

تفَرح موا اتي تَقَرَحي نخري ulceronecrotic‏ 
متميز بِالتقَرح المصاحب بالتنخر أو التدكرز 

تقر حي ٬‏ قرحي ulcerous‏ 
متعلق ب أو يتميز بالقرح 

ulcus = ulcer فرحة‎ 

(سابقة) لثة »لثوي ١‏ تدبة ule-‏ 


استئصال اللثة 0 قطع اللثةالجز تي ulectomy = gingivectomy‏ 
نزف اللثة » نزف لثوى 
لثوي »متعلق اة 
قطع اللثة » شق الندبة أو أثرالتحام الجرح » قطع الندبة رصهاءاں 


ulemorrhagia = ulaemorrhagia 


uletic 


التهاب اللثة ulitis = gingivitis‏ 
التهاب اللثة بشكل عام . 

التهاب اللثة القلاعى ulitis , aphthous‏ 

التهاب اللثة الخلالى ulitis , interstitial‏ 


التهاب اللثة الفطرى ulitis, fungus‏ 
التهاب اللثة البثعى 


التهاب اللثة التَّقَرّحى 


ulitis, 5001111 


ulitis , ulcerative 


رند » عظم الساعد الإنسي »الزند ulna‏ 

ردي »متعلق بالعظم الزندي ulnar = ulnaris‏ 

(سابقة) لثة »لثوى » تدبة ulo-‏ 

تفَرح اللثة ulocace‏ 

سرطانة اللثة ulocarcinoma‏ 
ورم اللثة الظهاري الخبيث . 

التهاب اللثة واللسان uloglossitis‏ 


ورم لثوی › تورم اللثة »› uloncus = epulis‏ 
ضخامة اللثة » بثعة 

تزاللثة , تَرّف لثوى 

نزلثوي »تز اللثة 
0 دموي خفيف من اللثة . 


ulorrhagia 


ulorrhea = ulorrhoea 
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unconscious 


فاقد الوعي » مغمي عليه لاواع »اللاشعور 


مرهم »تمر بخ unction = ointment‏ 
1-تحت 2 أسفل »سفلی under‏ 
2- دون »أدنى » قلة a‏ المألوف أو المطلوب . 
قلةالعطف underaffection‏ 
عضة ناقصة underbite‏ 
مصطلح غير علمي يستعمل لوصف كل من بروز أو تقهقر 
الفك السفلى . 
undercut‏ 


1- ثلم مثبت .غُؤور مثبت .إبطة 
2- بروز معيق 
3- ميل أو انحناء متقابل 
أ- ثلمم أو بروز أو ميل أحد الجدارين المتقابلين أو كلاهما في 
حفرة محضرة . 
ب شق ضيق أو ثلم يقطع في جدران حفرة محضرة بغرض 
تثبيت الحشوة . 
ج -أحد الأسطح العضرة لتاج السن بشكل يعيق إدخال التاج 
المصبوب . 
د-الميل الطبيعي للسن بشكل يعيق دخول وخروج البدلة 
السنية الصنعية . 
ه_الجزء من السن الذي يقع بين خط المسح عند امحيط 
الكبير واللثة » أي المساحة الناتئة من السن توضع تحتها 
المشبكة أو الطوق لتثبيت جهاز تعويضي بالاستعانة بخط 
المسح كدليل لوضع الضمة أو الطوق . 
و-الجزء من محيط المقطع العرضي للحافة المتبقية (الحيد 
المتبقي) أو القوس السني الذي يمكن أن يمنع إدخال البدلة 
السنية الصنعية . 
ز-تشابك محيط الجبس الحجري المبوتق بشكل يمنع انفصال 
جزئية في تصنيع البدلة السنية الجزئية أو الكاملة النزوعة . 
مقياس الغؤور . مقياس الإبطة 
انظر مقياس (621186) . 
غُؤور مثبت » إبطة احتباسية 
الجزء من السن الداعمة الذي يقع تحت الحيط الكبير للسن » 
ويستقر فيه الطرف المثبت للمشبكة لاستقرار وتثبيت الجهاز 
التعويضي . 
إبطة الحرف . غؤور حيدي 
امتصاص الحيد السنخي في فم أدرد مع بقاء غؤور أسفل 
نتوء الحيد السنخي ما يخلق صعوبة في تصنيع البدلة السنية 
وإدخالها أونزعها . 
إبطة النسج الرخوة 


undercut gauge 


undercut , retentive 


undercut ridge 


undercut , soft tissue 


نزع فوق صوتي للدبوس ultrasonic pin removal‏ 


نزع فوق صوتي للتاج ذي ultrasonic post Crown reَ0val‏ 


الوتاد 
نزع فوق صوتي للوتاد ultrasonic post removal‏ 
الوحدة فوق الصوتية للوقاية أتصن ultrasonic prophylaxis‏ 
جهاز تنظيف الأسنان بالموجات فوق الصوتية . 
مقلحة فوق صوتية ultrasonic scaler‏ 


جهاز إزالة الرواسب الجيرية فوق الصوتي » مزود برؤوس مختلفة 
الأشكال يمكن تغييرها حسب الحاجة .يعمل بالاهتزازات 
فوق الصوتية بوجود مرذاذ مائي لنزع وإزالة القلح 
والرواسب من على أسطح الأسنان ؛ يجب عدم استعماله 


للمرضى حاملي جهاز تنظيم دقات القلب 
(الناظمة (Pacemaker:‏ . 
التقليح فوق الصو تي ultrasonic scaling‏ 
إزالة القلح وتنظيف الأسنان بالمقلح فوق الصوتي 
التعقيم فوق الصو تي ultrasonic sterilization‏ 
الهزاز فوق الصوتية ultrasonic vibrato‏ 
فو قالصوتى .فوق السمعى ultrasound = ultrasonic ٠‏ 
فائق الصو ت ١‏ 
صوت يستخدم للأغراض التشخيصية مجال تردداته أعلى 
من الصوت الطبيعى الذي يمكن سماعه 1 
فائق السرعة ultraspeed‏ 
قَبضة دوارة فائقة السرعة ultraspeed rotary handpiece‏ 
بنية مستدقة ultrastructure‏ 
الإشعاع فوق ق البنفسجي ultraviolet radiation‏ 
الشعاع الضود ي فوق ق البنفسجي ultraviolet light ray‏ 


أشعة موجتها أطول من تلك الناتجة عن التحليل الطيفي 
للضوء . توجد في الطبيعة في ضوء الشمس أويمكن 
تحضيرها صناعيا ؛ تستعمل في العلاج بضوء الشمس » أو 
لبَلمرة وتصليب بعض سادات الشقوق أو مواد الحشو من 
الراتين المركب . 

الأشعة فوق البنفسجية 

محتوم » حتمي » لاسبيل إلى اجتنابه 

تزف حَتمي (محتم) unavoidable hemorrhage‏ 


ultraviolet rays 


unavoidable 


غير مکل uncalcified‏ 
م ا > خطافي الشكل › unciform‏ 
معقوف ٠‏ کلابي الشكل 
ذو شص »ذو خطاف »أعفف > كلابي uncinate‏ 
سيط » غير مصحوب بمضاعفات uncomplicated‏ 
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مر هم »دهان unguent = unguentum = ointment‏ 
مرهم »دهان unguentum = ung‏ 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
عليل .ضار الع unhealthy‏ 
غير صحى unhygienic‏ 
تاوس »واحد »مفرد uni-‏ 
وحيد الطرف »متعلق بطرف واحد uniacral‏ 
وحيد المفصل . متعلق بمفصل وحيد uniarticular‏ 
وحيدالمحور. أحادي المحور uniaxial‏ 
وحيدالقاعدة› آحادي القاعدة unibasal‏ 
ذو جوف واحد »أحادي الغرفة› unicameral‏ 


وحيد التجويف 
5خ حكمية E‏ 
كيس عظمي معزول 
وحيدالخلية 
وحيد المركز 


وحيد الحدبة » وحيد الشرفة - 


unicameral bone cyst = 
solitary bone cyst 

unicellular 

unicentral = unicentric 

unicuspid = unicuspidate = 

ذو حدبة واحدة = وحيد الحديبة unitubercular‏ 


ذو حدبة واحدة = وحيد الشرفة unicuspidate = unicuspid‏ 


اتحاد »التحام » توحيد unification‏ 
وحيدالبؤرة unifocal‏ 
وحيدالفتحة uniforate‏ 
موحد » متشابه الشكل ».ذو شكل واحد uniform‏ 
وحيدالجانب unilateral‏ 
کسر وحيد الجانب unilateral fracture‏ 


صفيحة جزئية وحيدة الجانب « unilateral partial denture‏ 
بدلة سنية جزئية وحيدة الجانب 
بدلة سنية تعويضية » تعوض فقد أو غيب الأسنان في جانب 
E E‏ ۰ 
غرسة تحت السمحاق 
وحيدة الجانب 
(في زرع الأسنان) : غرسة جزئية تحت السمحاق » عادة 
توجد في المنطقة الخلفية للفك السفلي أو الفك العلوي . 
وحيد الفص ١‏ 
وحيد المسكن »وحيد التجويف 
كيسة وحيدة المسكن 
انظر كيس 090) . 
وحيد النواة 
التئام 2 التحام اتحاد 


unilateral subperiosteal implant 


unilobar 
unilocular 


unilocular cyst 


uninuclear 


union 


undercut , undesirable 


إبطة غير مرغوب بها 
1 -غؤور في السن الداعمة لايمكن الانتفاع منه لتثبيت جهاز 


2-غؤور نسيجي يتعارض مع التصميم الصحيح لجهاز 
1- ناقص التطور underdeveloped‏ 
2- ناقص الإظهار 

نقص زمن إظهار الفلم الشعاعي . انظر صورة شعاعية 

. (Radiograph) 
underexpose ناقص التعرض‎ 


1 نقص زمن تعريض الفلم الشعاعي للاشعة : 
2 نقص زمن تعريض القلم الفوتوغرافي للضوء . 


التعرذض ض الناقص underexposure‏ 
حشو ناقص . حشوة ناقصة underfilling‏ 
طالب فى المرحلة الدراسية undergraduate‏ 
عجز النمو »نقص النمو undergrowth‏ 


عضة بارزة underhung bite‏ 
ع م سر وان لكر كت الوطم لفيا روطي 


السطوح الشفوية للقواطع العلوية . 


1 -يهدم ؛ يقوّض يفرّق يلخ undermine‏ 
2- يضعف . يتلف 

نقص التغذية undernutrition‏ 
نقص الوزن . ناقص الوزن underweight‏ 
غير مرغوب فيه undesirable‏ 
غيرملحوظ undetectable‏ 
لامتمايز undifferentiated‏ 
خلايا غير مميزة . خلايا غير متمايزة undifferentiated cells‏ 
اللاتمايز undifferentiation‏ 
متموج undulant‏ 
جى متموجة › ج راجعة undulant fever‏ 
يتموج 2 يبموج 2 متموج undulate‏ 
تموج › »تخطر تموج الحركة undulation‏ 


النبض الو ريدي » التموج الو داجي undulation , jugular‏ 

غير متساو 
استقرار السن في النتوء السنخي السني وعدم اختراق 
مخاطية الفم . متعلق بسن لم تبزغ من اللثة » إما بشكل 
طبيعي » أو نتيجة نقص في قوة دفع السن الطبيعية . 

سن منطمر 5 » سن غير بازغة unerupted tooth‏ 
انظر سن (1٤٥ه۳)‏ . 


unequal 


unerupted 
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وحيدالحديبة unitubercular‏ 
له حديبة واحدة فقط . 

وحيد التكافق univalent‏ 

شامل › عام جامع universal‏ 

لون عام universal color‏ 
لون يوافق جميع الألوان . 

الي العام ) ام للدم ( universal donor‏ 

كلابة قلع عامة . ملقط قلع universal extracting forceps‏ 

عام 


ملقط يستعمل لقلع (لخلع) مختلف الأسنان . 
طابع عام universal impression tray‏ 
و لجميع أنواع الطبعات الفموية . 
كلابة عامة ». زردية متعددة الأغراض 
انظر زردية » کلابة (Pliers)‏ . 
صاقل عام »مصقلةعامة 
أقراص أو أقماع الصقل المطاطية . 
وقاية عامة » تدبير وقائي عام 
تتطلب العناية بالمريض وأخذ الاحتياطات الوقائية بارتداء 
القناع والقفازات المطاطية والنظارات . يجب رمي القفازات 
بعد الانتهاء من معالجة المريض وغسل اليدين ثم ارتداء 
قفازات جديدة » هذه الإجراءات الاحتياطية لمنع انتقال 
الأمراض المعدية . 
مقّص عام 
انظر مقص (501550155) . 
ظل لوني عام 


universal pliers 


universal polisher 


universal precautions 


universal scissors 


universal shade 


لحام عام universal solder‏ 
غرسة تحت سمحاقية universal subperiosteal implant‏ 
عامة 


(في زرع الأسنان) : غرسة قوسية كاملة تحت السمحاق 
تطوق وتحيط بالأسنان المتبقية في التجويف الفموي . 
منعكس إزالة التحميل » منعكس تحريري 
رد فعل لاإرادي مانع لانغلاق عضلات الفك السفلي 
يحدث مباشرة نتيجة للانخفاض المفاجىء للمقاومة بين 
لكين يسيب انهيارزمقاومة العام اوماد احرش فعاو 


unloading reflex 


ضغط الأسنان . 
غير مر کب » غير منصوب unmounted‏ 
لا مشبع unsaturated‏ 
unslaked lime‏ 


( في الجراحة العظمية) : الالتئام الناجح لنهايتي عظم 
مكسور بالتحامهما بواسطة عظم حديث التكوين . 
التئام خاطيء » انجبار خاطئ 
التئام أولي 


union , faulty 


union , primary 


وحيد القطب »أحادي القطب unipolar‏ 

وحيد . فريد . استثنائى »فل unique‏ 

غير قابل للتهبج 2 غير قابل للإثارة ‏ لاهيوج  unirritable‏ 

uniseptate وحيدالحاجز‎ 

1-وحدة . مجموعة متكاملة unit‏ 
وحدة واحدة تشمل أجزاء كثيرة . 


2- كمية معايرة القياس » كم 
2- وحدة قياسية تقاس عليها الأشياء . 
3- مصطلح سني يرم زإلى الأجهزة الرئيسية في عيادة 
الأسنان . انظر الجهاز السني » الجهاز السني الجامع 062021) 
لمن . 
مصطلح يرمز إلى الجهاز السني الجامع (الوحدة السنية) 
الموجود في عيادة الأسنان ويشمل : المحرك السني وذراع 
المحرك والقبضة ذات السرعة المنخفضة والقبضة ذات السرعة 
العالية والملبصقة ومنظمات المبصقة ومحقنة الهواء والماء 
وفاحص حيوية اللب وقاذفة اللعاب » وذراع الطاولة المعلقة 
والطاولة المعلقة » وملهب بنزن » وجهاز التحكم بالقدم 
(تتباين الوحدات الأحدث فى مكوناتها ) . 
روطي الور ا 
وحدة علاج الأسنان ‏ الجهاز الجامع السني 
وحدة ارتباط السن بدواعمه 
مجموعة عناصر النسج الداعمة والسن المرتبطة بها . 
الوحدة الكهربائية unit , electric melting and casting‏ 
للصهر والصب 
وحدة العناية الفائقة 
وحدة التوربين » توربين 
جهاز حفر الأسنان ذو السرعة الفائقة . 
وحدة الأشعة السينية 
ظهارة مينائية متحدة = ظهارة = united enamel epithelium‏ 


unit , air disinfection 
unit , dental 


unit , dentoperiodontal 


unit , intensive care 


unit و‎ turbine 
unit , x-ray 
reduced enamel epithelium ةرمlض مينائية مختزلة أو‎ 
ظهارة مينائية متحدة = ظهارة مينائية مختزلة أو ضامرة‎ 
Unitek pin system سıيبابدلاب أسلوب يونيتك لتثبيت الحشوة‎ 
يقة لتثبيت حشوات الأملغم . يستخدم فيها مثقب‎ 
تدفع أو تدق داخل هذه الثقوب دبابيس أكبر قليلا منها لتوفر‎ 
. تثبيتاً محكماً بالاحتكاك » ما يحقق ثبات حشوة الأملغم‎ 
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التقوس السهمي للحنك مع النقطة السنخية (ذروة النتوء 
السنخى) والشوكة الأنفية الخلفية . 
(مسائقة) حداف حك 
فلح الحنك .الحنك الشقرق uraniscochasma = cleft palate‏ 


111:812150- 


تخفيف (نطق مشقوق الحنك) uraniscolalia‏ 
عيب في النطق عند إصابة المريض بفلح الَنك . 
التهاب الحنك uranisconitis‏ 


ر أب المخنك › تصنيع 0 uraniscoplasty = uranoplasty‏ 
ا لحنك » ترقيع الحنك » ترميم الحنك المشقوق 
رفو الخنك . خياطة uraniscorrhaphy = palatorrhaphy‏ 


- 


الحنك 
انك »سقف الخنك uraniscus = palate‏ 
قبة الحتك »سقف الفم . 
(سابقة)1- حنك » حنكى urano-‏ 
سات ` 
ثلامة الحنك العظمى uranocolboma‏ 
فلح الحنك الذي لايشمل النتوء السنخي . 
ر أب انك .تر قيع الحنك uranoplast‏ 
متعلق برا أب الحنك . متعلق بترميم الحنك uranoplastic‏ 


الصلب 
تر ميم انك الصلب › uranoplasty = uraniscoplasty‏ 
رأب الحنك » ترقيع الحنك 
شال الحنك الرخو 
شلل المخنك الرخو (كائراةإدم a1٤هاه۴)‏ : شلل يصيب 
عضلات الحنك الرخو . 
رقو الحنك » خياطة الخنك 
palatorrhaphy = staphylorrhaphy‏ 


uranoplegia 


uranorrhaphy = 


انشقاق الحنك › 
شرخ | لتك › شقا لن 
فلح الحنك الصلب « انشقاق  uranoschism = uranoschisis‏ 


uranoschisis = uranoschism = 


cleft palate 


الحنك 
فلح الحخنك الصلب uranoschisma = uranoschism‏ 
ترميم الحتكين .را أب الخنك و اللهاة « uranostaphyloplasty‏ 
ترقيع الحنكين 
ترميم فلح انك » الذي يشمل الحنك الصلب والرخو 
رقو الخنكين « رفو الخنك و اللهاة uranostaphylorrhaphy‏ 


فلح الحتكين » انشقاق الحنك و اللهاة 
فلح الحَنك الذي يصيب كلاً من الحنك الصلب والرخو . 


uranostaphyloschisis 


علاقة الفكين غير المجهدة » علاقة 
فكية غير مجهدة 
1- العلاقة بين الفك السفلي والرأس عند وجود اتزان في تور 
العضلات المشتركة ٠.‏ ش 
ESEN ES‏ عرو يفيه كن أن 
تسبب تشوهاً لأنسجة المفصل الفكي الصدغي . 


unstrained jaw relation 


ملس .لام خخ طط unstriated‏ 
عضلة لامخططة . عضلة ملساء unstriated muscle‏ 
لامخطط. أملس unstriped = unstriated‏ 


ميناء غير مدعم » ميناء غير مدعوم unsupported enamel‏ 
يكون الميناء أو الغطاء الخارجي لتاج السن مدعوماً بنسيج 
أقل كثافة هو العاج » وحينما يفقد هذا النسيج »يحدث 
كسر في ميناء السن . 

شكس »معاكس »صعب المراس 

مرد يض مشا كس . مريض صعب المراس untoward patient‏ 

مطاط غير مقس » مطاط لا unvulcanized rubber j‏ 

و ع 

علوي »أعلى 

طبعة علوية - طبعة الفك العلوى 


untoward 


ununited 


upper 
upper impression = 

maxillary impression 
طبعة الفك العلوي أو طبعة الأنسجة السنية » أو طبعة البنية‎ 
: المة‎ 

القناة التنفسية العلور ية »المجرى  upper respiratory (tract‏ 

التنفسي العلوي . السبيل التنفسي العلوي 

يشمل التجويف الأنفي والبلعوم الأنفي والبلعوم 
وال حنجرة . 

العُلوي ‏ الأعلى 

عظم علوي 

عمودي »وضع عمودي 
دلالة على الوصلة الصغرى التي تصل المشبكة مع الوصلة 


uppermost 
uppermost bone 


upright 


نصب عمودى uprighting‏ 
(في تقويم الأسنان) : إمالة تقومية لأسنان مائلة لتكون في 
وضع عمودي محوري . 

يوريمى 11161111 = 1112611116 


لتهاب الفم اليو ريحي uraemic stomatitis‏ 
(سابقة)1- حَنَك » حنكى 

دشماة وروم 
الزاوية النكية 


الزاوية المتكونة من التقاء الخطوط التي تصل أعلى نقطة على 


uran- و‎ 111'2110- 


uranal angle 
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السبيل العتبي »السك العتبي uveal tract‏ 
الحمى العنبوية التكفية - 
متلازمة هيرفورد 
حي الله م ی اد اللاي #بوالتهات في 
المسالك العنبية للعين وإصابة العصب القحفى . ويمكن 
أيضا حدوث جفاف الفم . 1 
التهاب العنبّية النكفية = 
الحمى العتّبوية النكفية 
التهاب الجِرى العنبي للعين والغدة النكفية . 
انلها اة ` 
قطعة عضلية صغيرة من اللحم تتدلي من الحافة الخلفية 
للحنك الرخو «شراع الحنك» ٠‏ تؤثر على إخراج الأصوات 
الكلامية . يعبرها العصب الحنكى الصغير مارا إلى الثقبة 
الحنكية الصغيرة ليتصل بالفرع الفكي العُلوي للْعضِت 
مثلث التوائم . 
فلح اللهاة ؛ يعتقد أنه فلح حنك جزئي . 
شق اللهاة - لهاة مشقوقة 
لهاة المخيخ = لهاة الدودة uvula cerebelli = uvula vermis‏ 
شق اللهاة »لهاة مشقوقة 
اللهاة الحنكية 
( لاتينية ) 
لهاتي .لهوي 
متعلق باللهاة . 
عضلة اللهاة 
تكون اللهاة 
مبضع اللهاة 
بضع اللهاة › قَطع اللهاة »› خزع uvulatomy = uvulotomy‏ 
اللهاة , بتر اللهاة 
قطع اللهاة . استئصال اللهاة 
التهاب اللهاة 
تقويم الحنجرة 


uveoparotid 
uveoparotid fever = 


Heerfordt's syndrome 


uveoparotitis = 


uveoparotid fever 


uvula 


uvula , bifid 


uvula , cleft = bifid uvula 


uvula fissa 


uvula palatina = palatine uvula = uvula 


uvular = uvularis 


uvular muscle = uvularis muscle 


. انظر اللهاة (aاvuلا)‏ . 


uvulatome = uvulotome 


uvulectomy 
uvulitis 


uvulo - palato- pharyngoplasty = uppp 


والحنك واللهاة 
تدلى اللهاة »استرخاء اللهاة .ارتخاء اللهاة كنیماuvulop‏ 
بضع اللهاة » بتر اللهاة uvulotomy = uvulatomy‏ 


تر ميم المخنك > ر أب uranosteoplasty = uranoplasty‏ 
الحنك » رأب الحنك العظمى 
يوريا urea‏ 
مركب عضوي من مركّبات الكربون . 
تحليل البول » التفسرة 
OE‏ 
الجهاز البولي 
جهاز الجسم المسؤول عن إخراج الفضلات والحافظة على 
اران اطي للاي السراكن الع ول 
الكليتين والحالبين والمثانة وقناة مجرى البول . 
شرق طفْح جلدي حاك › طفح urticaria = nettle rash‏ 
قرصي 
تفاعل التهابي للجلد بسبب حساسية لختلف المواد .إما أن 
يكون موضعيا أو منتشراً في الجسم ؛ يتميز باحمرار وحكة . 
ری ری دع على عبني 
الحزمة المفيدة = إشعاع 2 شعاع 
(في التصوير الإشعاعي) : الجزء من الشعاع الأولي الذي 
يخرج من خلال المرشح ويكون مؤثرا لإنتاج الصورة 
الشعاعية . 
شمع متعدد الاستعمالات 
شمع رخو يستخدم في صنع البدلة السنية » لعمل حافة 
الطابع أو حافة لوعاء الطبعة . 
مب حر ارا 
يعصب بقعة (12ناعة]/1) انا فى الجلد من الحويصلة أو 
القريبة (Utricle)‏ .آي يُغذي i‏ القريبة . انظر مدخل 
قريبى » حويصلى (كتتة[داءتهانا) . 
العم الأمبولى القر ی 
يُعصب القريبة وحُبابة القنوات نصف الدائرية . انظر 
مدخل حبابي حو يصلي (Utriculoampullaris)‏ . 


- 


uvea العتبية‎ 

قميص العين الوعائى » الغلالة الوعائية للمقلة ؛ وتشمل 
القزحية والجسم ادي والمشيمية . 

عنبي »عنبوي uveal‏ 
متعلق بالغشاء العنبي في العين . 

الشريان العنبى 20 
الشريان الهدبي القصير الخلفي (Arteria ciliaris posterior‏ 


. brevis) 


urinalysis = urine analysis 
urinary 


urinary system 


urticaria , allergic 


useful beam = radiation 


utility wax 


utricular nerve 


utriculoampullary nerve 


uveal artery 
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مسحوق كاسي خلائي vacuum investment‏ 
انظر مسحوق کاس (7عتتاوءم) . 

vacuum mixing مزج خلائي‎ 

يقة لمزج المواد مثل الجبس الحجري ١‏ جبس باريس» نحي 

مبهمي (نسبة للعصب المبهم) vagal‏ 

الجيجياد (جمع) vagi‏ 

تند فف »ذو غمد vaginate‏ 
محاط بغلاف أو غمد . 

قطع العَصّب البهم vagotomy‏ 


قطع العصّب الحائر الطبي القطع vagotomy , medical‏ 
الدوائي للمبهم 

قطع العصّب الحائر الجراحي » القطع 
الجراحي للمبهم 

تهبج أو توتر العَصَب الحائر أو ا غلبة ا toni‏ 

تهیج أو توتر ر ثرأوالمبهم › لبهم vagotonia‏ 


العَصب الهم 
العَصّب القحفي العاشر الذي يغذي العضلات المخططة 


ومخاطية المريء والبلعوم E‏ 
القحفية » ويصل حتى البطن » والصدر » والرقبة » والرأس 


vagotomy , surgical 


vagovagal 


vagus nerve 


تكافق valence = valency‏ 
التكانؤ valency = valence‏ 
عقدة فالنتين valentin's ganglion‏ 
نسبة إلى ج ج .قالنتين « G.G.Valentin‏ »1883-1810 « 
عالم وظائف أعضاء ألماني . 
عقدة كاذبة توجد عند التقاء الفرعين الخلفي والأوسط 
للعصب السنى . 
فاليوم 1 Valium‏ 
دواء ؛ انظر ديازيبام (Diazepam)‏ . 
كادي الشكل › 0 الكل 2 كأسى » محوط vallate‏ 
خلنمة اة 3 حليمة تة vallate papilla‏ 


حليمات توجد على الأخدود الخلفي للسان : 

قلاع بيدنار 
نسب ةإلى ف .ل .| .فاليكس» 8.1.1.7112 » 
1855-7 » طبيب فرنسي. 


أخدود المخيخ 


Valleix's aphthae = Bednar's aphthae 


vallis = vallecula cerebelli 


ا vaccinate‏ 
ر e‏ 1 
يلقح بطعم لتكوين مناعة ضد مرض معين . 

vaccination تلقيح‎ 


إدخال الطّعّم في الجسم بواسطة التطعيم للسيطرة على 
الأمراض المعدية أو للوقاية منها بواسطة خلق مناعة نشطة . 
يوضع الطْعّم على الجلد الذي يخدش بواسطة إبرة معقمة أو 
lati‏ 1( « أو التمنبع (Immunization)‏ . 
ا و لتمنيع 
طعم »لقاح 
1- اللمف المأخوذ من حويصلة جدري البقر ويستعمل في 
- أية مادة تستعمل في التطعيم الوقائي ضد أمراض 
بعينهاء تستعمل في الوقاية أوعلاج أنواع عديدة من 
العداوى الجرثومية أو الفيروسية ؛ ويمكن أن تشمل الآنى : 
()- جراثيم مرضة ضعيفة كمافي لقاح 800 . 


vaccine 


(ب)- جراثيم مرضة ميتة كما في لقاح ©7886 . 
(ج)- ذيفانات جرثومية مخقّفة تعرف بالذوفان 
(Toxoid)‏ . 


ك 


جوف »تكون الفحوات تفجى 
فُجوة تجويف ر 
فة صغيرة فى جبلة (550ة1م220]0) الخلية . 


vacuolation 


vacuole 


2-فراغ صغير في نسيج . 
جوف تفرغ »تشكل 
الفحوات 
قرو كام ب 
حيز مغلق يفرغ منه الهواء . 
قولية خلائية 
عملية صب ال معدن معد تفريغ الهواء . 
حجر ة التفر يغ = غرفة  vacuum chamber = air chamber‏ 


vacuolization = vacuolation 


vacuum 


vacuum casting 


التخلية 
حرق تفريغى vacuum fired‏ 
عملية انصهار الخزف في الفرن في غياب الهواء . 
حرق تفريغى للخز 0 vacuum fired porcelain‏ 
انظر خز ش (Porcelain)‏ . 


: تكسية خلائية » سو فراغي 
كسو النموذج الشمعي تحت التفريغ الهوائي للتقليل من 
احتمالات تكون فقاعات هوائية في مادة الكسو . 


vacuum investing 
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(لدمم2) » أو الساندراك (ء4إل«ه5) ء أو أدوية أخرى مذابة 
فی محلول طيار مثل الكحول أو الأسيتون (6دماءءه) أو 
الإثير (6ط81) أو الكلوروفورم (5:ه010:010) » ينتشر على 
السطح » فيجف ويترك طبقة لامعة صلبة . تتراوح ثخانتها 
بين 4-2 ميكروميتر بحسب مكوناتها . تعمل الطبقة كغشاء 
شبه نفوذ أو راشح يمنع جزئيا الأحماض والزئبق » 
والفضة » وشوارد القصدير من النفوذ داخل الأنابيب 
العاجية » والتلوين الدائم للسن . الورنيش يمنع أيضا 
التسرب الدقيق عند حواف حفرة الأملغم ويملاً السطح 
الفاصل أو البيني بين حشوة الأملغم وجدار الحفرة المحضرة . 

ورنيش الحفرة 
مادة مبطنة تستعمل على جدران الحفرة ا لحضرة فى السن 
لتحسين الانسداد بين الجدار والحشوة . 1 

الورنيش المبطن للحفرة 

ورنيش صمغ الكوبال 
نوع من أنواع الورنيش المبطن للحفرة يحتوي على صمغ 
الكوبال . 


varnish , cavity 


varnish , cavity liner 


varnish copal 


ورنيش صمغ المصطكا varnish , mastic‏ 
نوع من أنواع الورنيش المبطن للحفرة » يحتوي على صمغ 
المصطكا (Mastic)‏ . 

ورنيش دوا اعم السن varnish , periodontal‏ 
نوع من أنواع الورنيش يوضع على اللثة بعد معالحة الأنسجة 
الداعمة السنية . 

ورنيش روزين varnish , rosin = rosin varnish‏ 
نوع من أنواع ورنيش الحفرة من مكوناته الرئيسية مادة 
الروزين («1ئهR)‏ . 


ورنيش سندراك varnish, sandarac‏ 
محلول راتيني شفاف في الكحول يستعمل في طب الأسنان 
كسائل عازل أو فاصل وأيضا كطلاء واق للقوالب أو 
النماذج الجبسية . : 

ورنيش عازل 
أي ورنيش يستعمل لطلاء القالب الجبسي ومنع التصاق 
الجبس الجديد مع القديم عند عمل نموذج أو مثال . 

ورنيش صمغ اللك » ورنيش الشيلاك varnish , shellac‏ 

وعاء » قناةناقلة 

وعائي »عرقي 
متعلق بالأوعية أو القنوات التي تحتوي على الدم أو اللمف . 
مصطلح يستعمل بشكل خاص للأوعية الدموية . 


vascular bed سرير وعائی‎ 


varnish , separating 


vas = vessel 


vascular 


قيمة .مدلول value‏ 
قيمة صوتية »مدلول صوتى value , phonetic‏ 
صمام 2 دسام valve‏ 
طيّة أو ثنية في قناة »أو وعاء تمنع رجوع محتوياته . 
الصمام الأور طي valve , aortic‏ 
الصمام التاجي valve , coronary‏ 
الصمام المترا الي valve , mitral‏ 
شرفة صمام valvula‏ 
صمامي مصراعي دسامي valvular‏ 


داء فان بو خي van Buchem’s disease‏ 
تخار vapor‏ 
تخر ؛يبخر vaporize‏ 
کو ا ا 
المسخار »المرذاذ » المبخرة vaporizer‏ 
جهاز أو أداة لتحويل السائل إلى بخار للاستنشاق . 
vapour ES‏ 


الحالة الغازية لمادة سائلة أو صلبة فى درجات الحرارة العادية » 
تتحول مباشرة إلى بخار بالتسخين » مثل الزئبق 


. (Mercury) 
variability قابلية التغير‎ 
variable متغير.متبدل‎ 
variance مغايرة اة تفاوت‎ 
variation تغير ٬تغایر »تبدل »تباین » اختلاف‎ 


اق varicella = chicken pox‏ 
دوأ الي (جمع ( varices‏ 
مصاب بالدوالى . دوالى varicose‏ 
داء الدوالي اوت الأوردة ) » دوالية varicosis‏ 


داء دوالى اللسان » دوالى لسانية 
توسع وريدي سطحي مزرق غير مؤلم في الفم » يشاهد 
بكثرة على السطح السفلي للسان شائع عند المسنين 1 


varicosities , lingual 


داء الدوالى varicosity‏ 
صف 2 نوع 2 تنوع . ضرب variety‏ 
variform‏ 


مختلف الشكل 
جدر ي variola = smallpox‏ 
مصاب بالجدري . مُجدّر » جدري الشكل 
ورنيش طلاء راتيني 
محلول راتيني من الصمغ الطبيعي والراتين التخليقي » أو 
محلول من الراتين »أو الشيلاك (0هلاءط5) » أو الكوبال 


variolate 


varnish 
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ععصّب محرك وعائى vasomotor nerve‏ 


أي عَصّب يتحكم في القطر الداخلي لوعاء دموي أو 
لمفاوي » يكون موسعاً وعائياً أو مقيّضاً وعائياً ٠.‏ 


يوه سمس 
vasovagal‏ 


فسان بالأوغية الدموية أو اللفقية والمصت اللخائز أو اله 
غشية وعائية هة vasovagal fainting‏ 
و vault‏ 

أبة بنية تشبه القوس أو القبة . مصطلح يستعمل في طب 

الأسنان لوصف سقف الفم . 
تبوالبلعوم 


vault of the pharynx 


vault of the skull قبوالجمحمة‎ 
vault , palatal = palatine vault قبوالحنك‎ 
vaulted مُقبّب »مقبى‎ 
Veau's classification تصنيف فو‎ 


تصنيف للأنواع المتعددة من فلح الحنك 
صنف فو الأول 76051 : فلح الحنك الرخو فقط . 
صنف قو الثاني Veau's II‏ :فلح الحنك الصلب والرخو 
الممتد حتى الثقبة القاطعة . 
صنف فو الثالث 111 انلعل : فلح الحنك الصلب والرخو 
المغة بختى يشمل الشفة . 
صنف قو الرابع 17 eau‏ : مثل التصنيف الثالث ك'uجء۷‏ 
111 » إنما يكون ثنائي الجانب . 
بات كو 
نسبة إلى ف .قوء ۷.۷٥۵1‏ » قبل 1871 » جراح فرنسي . 
وخياطة مخاطية الأنف . 
في دان يننا 
مادة ملونة تستخرج من النبات وتستعمل في طب الأسنان 
ل موك بريد مسار كفب نري" بر 
الارسن )Brythroci(‏ (غير سامة) . 


Veau's operation 


vegetable dye 


5 


نابتة 
خثرة تنتج عن الترسب الشاذ لليفين وا لصفائح الدموية 
منها ويتحرك في مجرى الدم كصماماتأ] . 


vegetation 


إنباتى vegetative‏ 
متعلق بالنبات من حيث النمو والتغذية . 
نباتى » معتاش على النبات vegetarian‏ 


حنمال 4 9 محما »سواغ (دواء) 


vegetarian diet 


vehicle 


الإمداد الدموي الكلي من الشرايين والأوردة والشعيرات 
قّناةوعائية 
وحمة وعائية 
الجهازالوعائي 

مصطلح يطلق على كل الأوعية الدموية في الجسم . 


vascular canal 
vascular nevus 


vascular system 


وعائية »توعية vascularity‏ 
تكون الأوعية الدموية . 

vaseline فازلين‎ 

تضيق الأوعية vasoconstriction‏ 


ضيق أو نقص في حجم تجويف الأوعية الدموية »› 

وخصوصا الشرينات يؤدي إلى انخفاض تدقق الدم إلى 

جزء من الجسم : 

قابض وعائي » مُضيق للأوعية 

ام عيب وان حارس SEN e‏ 
وبذلك ينخفض النزف » وتدقّق الدم » والوذمة . 

2-دواء يسبب انقباض الأوعية الدموية »وخاصة 
الشرينات » يستعمل لتقليل النزف » مثل الأدرينالين 1,000 
1: . حينما يضاف الأدرينالين بكميات قليلة جدا لمحلول 
المخدر الموضعى . كما فى حالة هيدر وكلوريد الأدرينالين 
80,000:1 يۇر قاف ا محلول فى الدورة الدموية 
ولك ا فوا وا - 


vasoconstrictor fibers = 


vasoconstrictor 


ألياف مُضيقة للأوعية 
vasoconstrictor fibres‏ 

عاج و عائي vasodentin‏ 
عاج سني يحتوي على أوعية دموية »يوجد في أسنان 
السك 

تو س الأو عية » اتساع و عائي vasodilatation = vasodilation‏ 
زيادة في حجم تجويف الأوعية الدموية » خاصة الشرينات » 
يؤدي إلى زيادة تدقّق الدم إلى جزء من الجسم . 

تو سع الأوعية › اتساع و عائي vasodilation = vasodilatation‏ 

مو سع للأوعية . تمددو عائي vasodilator‏ 
عَصب أو بعض مواد دوائية خارجية » تؤدي إلى تمدد أو 
توسع وانبساط الأوعية الدموية . مادة أو دواء تسبب انبساط 
واسترخاء العضلات الملساء لحدار الأوعية الدموية » وبذلك 
تزيد من حجم تجويفها . 

مغير للقطر الوعائي 
1 مؤثر على حجم الوعاء الدموي : 
2-مادة أوعصب يسبب توسع أو تضيق الأوعية الدموية 
من خلال الإمداد العصبي للأوعية المتأثرة . 


vasomotor 
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لهاة »شراع » حجاب غشائي ( لاتينية ) 
لهاة صنعية » شراع اصطناعي » حفاف 
اصطناعى 
جهاز صناعي تعويضي (بدلة سنية) يستعمل في العلاج 
التعويضي لسد فلح الحنك الرخو . 
لهاة الحنك » شراع الحنك .الحنك الرخو  velum palatinum‏ 
(سابقة) وريد »عرق 


velum 


velum , artificial 


ven- و‎ vene- , veni- و‎ VenO- 


ورد ید venae ) = vein‏ 2..ام ( vena‏ 
الوريد الأجوف ( لانينية ) vena cava‏ 
ورد يدي venal‏ 
كسوة خزفية »وجه تجميلى ٠‏ طبقة خارجية veneer‏ 


طبقة رقيقة من مادة تغطي السطح الخارجي لشيء بعينه . 
(في طب الأسنان) : تستعمل طبقة خزفية أو راتينية لتغطي 
نعم الفاح القحى لا الان الطبيعية ي ارد 
والشكل »أو لتغطي سطح سن طبيعية تالفة سيئة التشكل 
أومتلونة بلون مغاير للون الأسنان الطبيعية » باستعمال 
التخريش الحمضي ليناء الأسنان . 

وجه خزفي مخبوز» كسوة 

خزفية مشوية 

تاج مغطى بكسوة خزفية 
انظر تاج (Crown)‏ . 

بزل الوريد 
نخز الوريد لغرض علاجي . 

منقول جنسياً » تناسّلي . رُهري 


veneer , baked porcelain 


veneer 01 


venepuncture = venipuncture 


venereal 


أمراض منقوا لة جنسياً venereal diseases‏ 
أمراض تنتشر بالاتصال الجنسي . 
وربدى venous‏ 


متعلق بالأوردة (وصاء7؟) . 
نسبة إلى الوعاء الدموي الذي يحمل الدم غير المؤكسد مثل 
الوريد . 


جيو ب وريدية venous sinuses‏ 
انظر مدخل الحیب (تتاطذة) . 

فُتحةءمنفذء مخرج vent‏ 
1-بطن .معدة venter‏ 
2- أي جوف بطني الشكل 

تهوية ventilation‏ 
جهازتهوية » منفّسة ventilator‏ 
منْفّسة داخلية الحدار ventilator , inside wall‏ 


أية مادة خاملة تستعمل كوسيط لتحضير دواء . 
مادة ناقلة للأدوية حيث تخففها أو تركزها أوتزيد من 

8 « 
ا 


نسبة إلى أ .فيون » «ه1از6 ۸.۷ 1931-1864 » عالم جراثيم 


Veillonella 


جراثيم لاهوائية » مكورة مزدوجة سالبة الجرام » غير 
متحركة » كروية لابوغية ؛ وهي طُفيلية في الفم » والقناة 
الفيونيلات 
جراثيم طفيلية سالبة الجرام » مكورة لاهوائية »غير 
متحركة ¢« ثنائية الخلايا ٠.‏ 
وريد vein‏ 
وعاء دموي يحمل الدم غير المؤكسد باتجاه القلب ؛ تحتوي 
الأوردة الكبيرة صمامات جيبية لمنع ارتداد الدم . تسمى 
الأوردة الصغيرة وريدات (و16ناماء7؟) يوضل الوريد الرئوي 
الدم من الرئتين إلى الآذين الأيسر في القلب . 
الوريد الزاوي 


Veillonellaceae 


vein, angular 


vein, facial الوريدالو جهي‎ 

الوريدالرئوى vein, pulmonary‏ 
وريا فضي رو عابط يقل الم اللوكسدمن ارين إلى 
القلب . 

veined denture base material مادة قاعدة البدلة السنية‎ 


ذات المظهر الوريدى 
مادة قاعدة البدلة السنية » التي تعالج بإضافة خيوط نايلون 
ملونة لتكتسب شكل اللثة التى تبدو فيها الأوعية الدموية . 
وريد »وريد صغير veinlet = venule‏ 
برشُعى » شراعى > حجابى » سدلى 
متعلق باللهاة (ستتداء7؟). 
حجابى الشكل ۰ غلافی الشكل » شراعى الشکل «رمكناء؟ 
سوضة velocity‏ 
و 5 
هوي بلعومي » شراعي بلعومي 
متعلق بالحنك الرخو «شراع الحنك » والبلعوم . 
0 ۾ ديم 0 
قصور لهوى بلعومى « قصور velopharyngeal insufficiency‏ 
١ 3 *)|+‏ 1 
تاف بلعومي 
العلويةيؤدي إلى عدم القدرة على الإغلاق اللهوي 
البلعومي ٠.‏ 
رقو اللهاة » خياطة اللهاة 
ترميم فلح الحنك الرخو . 


velar 


velopharyngeal 


velosynthesis 
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(لاحقة)انقلاب .انزياح .ميل »انفتال 
انظر انحراف خدي (8106607615100) » انقلاب لساني 


-version 


. (Labioversion) تحور يل شفو ي‎ « (Linguoversion) 
ضد ءمقابل‎ 

فقرة (الجمع فقرات) 

1 عظم من عظام العمود الفقري . 
واحدة من مجموعة العظام المكونة للعمود الفقري ؛ توجد 
7 فقرات عثقية (فى الرقبة 71601) و12 فقرة صدرية » 5 
فقرات قطنية و5 شوك عدي تندمج معا لتكون عظم 
العجز و 4 فقرات عصعصية . كل فقرة تمثل عنصراً من 
عناصر تحمل الوزن » وتمثل أيضاً الّفوس العَصبية التى 
تعمل حماية الحبل الشوكي . ترتبط الفقرات معا على أربطة 


Versus 


vertebra ( pl.vertebrae ) 


قوية . 
فقرات vertebrae‏ 
فقر ی »فقاری vertebral‏ 


. متعلق بالفقرات‎ ١ 

الشريان الفقري 
يغذي المخ » والمخيخ » والحبل الشوكي » وسحايا الدماغ 2 
وعضلات الرقبة . انظر مدخل فقري (كذلهءاعتك 17) . 
الشريان الفقري يمر من خلال الفقرات العنقية الست الأولى » 
ليغذي مؤخرة الدماغ . وهو مهم عند الأشخاص المسنين 
الذين تقل عندهم كفاءة الشرايين السباتية . يمكن أن يقلل 
انضغاط الشرايين الفقرية . 

الأوردة الفَقّرية 
انظر مدخل فقرية (كخله:طعارء27) . 


vertebral artery 


vertebral column 


vertebral veins 


فقرى .ذوفقار.فقارى vertebrate‏ 
متعلق بذوات الفقار . أي له عمود فقري . 
اددروة »قمة » سّمت vertex‏ 


أعلى نقطة بالرأس . عادة على الخط المنصف. 


vertex corneae 


vertex cranii قمةالقحف‎ 
vertex occlusal projection قمة البروز الإطباقى‎ 


يستخدم لوصف الوضع اللساني الخدي للأسنان المنطمرة . 
عمودى › رآسی » قائم » شاقولى vertical‏ 


منفّسة خارجية الجدار ventilator , outside wall‏ 
1 باتجاه الأمام » عكس ظهري (Dorsal)‏ . 
2- متعلق بالبطن (الجزء البارز من العضلة) » البطن أو 
الحوف أوأي بطن آخر . 
حجرة عضلية في القلب تنقبض لتضخ الدم في الدورة 
الدموية . البطين الأبمن يستقبل الدم من الأذين الأيمن من 
خلال الصمام الثلاثي الشرف ثم يضخه إلى الجهاز الرئوي . 
البطين الأيسر يستقبل الدم من الأذين الأيسر من خلال 
الصمام المترالي ثم يضخه إلى الشريان الأورطي . يتكون 
البطينان من عضلات قلبية خاصة مبطنة بالشغاف «بطانة 
القلب» (Endocardium)‏ . 


ventral = ventralis 


ventricle 


و 
وريد .وريد صغير venule = veinlet‏ 


دودي الشكل 


vermiform 


زائدة دودية vermiform appendix‏ 
طارد الديدان vermifugal‏ 
دودى اللسان vermilingual‏ 


vermilion border 


الحافة القرمزية . حوافى الشفاه 
حافة الحمراء »حيث يلتقي الجلد مع الغشاء الخاطي للشفة . 


استئصال حافة الشفة vermilionectomy‏ 
انظر حلاقة الشفة (©80ط5 pا)‏ . 
ورنية »قدمة vernier‏ 


أداة تستعمل لقياس الأطوال بدقة . 


verole = syphilis الزهرى‎ 
verruca = wart زائدة جلدية ›تؤلول‎ 
verruca vulgaris ثؤلول شائع‎ 


ثؤلول ينتج عن عدوى فيروسية » ويشاهد غالباً على 
الأصابع ؛ في الفم يمكن أن يصيب الشفتين » والحنك 
ويصعب التفريق بينه وبين الورم الحليمي حرشفي الخلايا 


. (Squamous cell papilloma) 


verruca vulgaris of the lip ثؤولالشفة الشائع‎ 
verrucOus = 1611105 ثؤلولى »ذو ثآليل‎ 
verrucous carcinoma سرطانة ثؤلولية‎ 


تاج ثؤلولى »تاج مثألل »تاج مُحبب verrucous Crown‏ 
قرط نمو مينائي في تاج السن يشبه الثؤلول . 

وحمة ثؤلولية 

انقلاب » تدوير » انحراف » انزياح »فقتل » إخراجة 
عملية فتل للسن كما في تقويم الأسنان . 


17111100115 215 


version 
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بطولها العمودي داخل العظم » وقد تكون في شكل قمعي 
أو أسطوانى وقد تكون ملساء أو مثقبة » وصلبة أو مفرغة وقد 
يغطى سطحها (بطبقة أو بتغيير ملمس سطحها » ومصنعة 
من مواد متواءمة بيولوجيا مع الجسم) . 

vertical muscles of the tongue = عضلات اللسان العمودية-‎ 


لسانى عمودى lingualis verticalis‏ 
تغیر شكل اللسان . انظر مدخل لسانية عمودية كتلهعتارء77) 
linguae)‏ . 


فتحة عمودية = vertical opening = vertical dimension‏ 
بعد عمودي 
طول الوجه الذي يحدد بكمية انفراج أو انفصال الفكين . 
قَطْع العظم العمودي 
انظر قطع العظم (Osteotomy)‏ . 


vertical osteotomy 


ترا کب العضة العمودى vertical overbite‏ 
انظر تراكب العضة (ع)1طإم0) . 
ترا کب عمودى = vertical overlap = vertical overbite‏ 


تراكب العضة العمودي 

مسافة تراكب الأسنان فوق الأسنان المقابلة لها عموديا . 
هذا المصطلح يستعمل بشكل خاص للمسافة التي يغطي فيها 
الحد القاطع للأسنان الأمامية العلوية نظيرتها السفلية » 
ويمكن أن يستعمل أيضا لوصف العلاقة العمودية للحدبات 
المنقابلة » حينما تكون الأسنان الخلفية فى أقصى تداخل 
حدبى . ١‏ 


مستوى عمودي vertical plane‏ 
مستوى عمودي على المستوى المستعرض )!۲۵٣۹۷ ٥۲۹۶‏ 
(عصهام» انظر مستوى سهمى (21326 5281]181) » مستوى 
أمامى (Frontal plane)‏ . 

قطع العظم العمودي حت vertical subsigmoid osteotomy‏ 

السينى 

تسح زوق لفك الت فلي يران الم العمزدى اة 
الصاعدة من عظم الفك السفلي ١‏ الرأد» ابتداء من ثلمة 


الفك السفلى . 
عمودي › ر اش verticalis‏ 
عموديا » رأسيا » شاقوليا vertically‏ 
قمى ذقنی 1 verticomental‏ 
متعلق بقمّة الرأس والذقن . 
دوار ي المتشأ vertiginous‏ 


o 


دوار »دوخة »رتح 
إحساس بفقدان التوازن والدوار وشعور المريض بأن العالم 


vertigo = dizziness 


vertical angulation 


ميل عمودي »تزوي عمودي 
1-(فى التصوير الشعاعى) :اتجاه الأشعة المركزية فى 


مستوى عمودي . 
2- الزاوية القائمة المتكونة بين حزمة الأشعة والخط الموازي 
للأرض. 
البعد العمو دي = vertical dimension = vertical opening‏ 
الفتحة العمودية 
المسافة بين نقطتين ثابتتين على الخط الأوسط من الوجه » 
واحدة على الفك العلوي والآأخرى على الفك السفلي 


حينما يكون الفك السفلي في حالة استرخاء . تستخدم 
لتعيين ارتفاع المسافة الإطباقية أو المسافة الحرة «(مسافة 
الاسترخاء» .أو كليهما في حالة تصنيع البدلة السنية . 
يمكن استخدام مقياس ويلي لقياس ارتفاع الوجه في مثل 
هذه القياسات . 
إنقاص البعد العمودي 
تُقص المسافة العمودية بين الفك العلوي والفك السفلى 
نتيجة تغيرات في الأسنان أو أوضاع الأسنان أو الارتفاعات 
الإطباقية ؛ يحدث نتيجة امتصاص الارتفاع السنخي »أو 
امتصاص الارتفاع المتبقي . 
زيادة البعد العمودي 
زيادة المسافة العمودية بين الفك العلوي والفك السفلي 
بسبب تغيرات في الأسنان » أو أوضاع الأسنان » أو عضتي 
الشمنع : 
TT‏ الإطباقي 
1ك يقد العسكردي E O E‏ 
الصناعية أو عضتي الشمنع الإطباقيتين في حالة تماس 
في الإطباق المركزي . 
طون الوجه حينما تكون الأسنان (أو الحواف الإطباقية » 
أو نقطة الإسناد المركزية » أوأي صادمة أخرى في تماس 
والفك السفلي في علاقة مركزية أو عندما تكون الأسنان) 
في علاقة مركزية . 
البعد العمودي في وضع الراحة 
1 - البعد العمودي الوجهي حينما يكون الفك السفلي في 
وضعية استرخائية والعضلات غير متوترة . 
2- طول الوجه حينما يكون الفك السفلي في وضع 
الاسترخاء » انظر أيضا مسافة لاإطباقية (Interocclusal‏ 


vertical dimension decrease 


vertical dimension increase 


vertical dimension , occlusal 


vertical dimension ,rest 


. distance) 
غرسة عمودية داخل ا لعظم‎ 


vertical endosteal implant 
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وجه أو جانب دهليزي = 
سطح دهليزي / 
سطح الأسنان أو اللثة الذي يواجه الدهليز. 

حزمة دهليزية » الشريط الدهليزي 

. الخلايا الظهارية الابتدائية‎ ٠ 


vestibular aspect = 


vestibular surface 


vestibular band 


تعميق دهليزى vestibular deepening‏ 
انظر رأب الدهليز (Vestibuloplasty)‏ . 

vestibular foramen الثقبة الدهليزية‎ 

vestibular lamina الصفيحة الدهليزية‎ 


صفيحة فموية برانية في الجنين » تنقسم فيما بعد لتكون 
دهليز التجويف الفموي 1 
الععصب الدهليزى 
انظر مدخل دهليزي (Vestibularis)‏ . 
خراج الحيز الدهليزي 
سطع بماليزي - 
وجه أو جانب دهليزي 
انظر وجه دهليز ي (Vestibular aspect)‏ . 
دهليز 
1 تجويف أو فراغ يعتبر مدخلا لقناة . 
2-الجزء من التجويف الفموي المحاط من جانب بالأسنان 
واللثة والارتفاع السنخي » (أو الارتفاع المتبقي في الفم 
الأذرّد) ومن الجانب الآخر بالشفتين والخدين » ويبطنه 
الغشاء ا مخاطى . 
الدهليز الشدقى 
اومن ار ا ع لاط امن لح جاه الان 
واللثة » والارتفاع السنخي .( في الفم الأدرّد : الارتفاع 
المتبقي) ومن الجانب الآخر بالخدين . 
دهليزالاذن 
التجويف البيضوي في الآذن الداخلية الذي يؤدي إلى 
ا 1 
الدهليز القبوي 
دهليز على شكل قوس . 
الدهليز الشفوى 
اروم جروت الفموي الحاط من أحد جانبيه بالأسنان » 
واللثة » والارتفاع السنخي (في الفم الآدرد : الارتفاع المتبقي) 
ومن الجانب الآخر بالشفتين . 
دهليزالحنحرة 
دهليز الفم 
الفراغ الموجود بين الشفتين والخد أو الشدق ؛ واللثة 
والأسنان . 


vestibular nerve 
vestibular space abscess 
vestibular surface = 


vestibular aspect 


vestibule = vestibulum 


vestibule , buccal 


vestibule , ear 


vestibule , fornix 


vestibule , labial 


vestibule , larynx 


vestibule , mouth 


يدور من حوله أو بأنه يدور في الفضاء » ودائما ما يصاحبه 
غثيان . ١‏ 
منقّط قاط 
مادة كيميائية تحدث إصابة بالنفاط أو البثرات . 
حويصل » حويصلة 
2 : حويصلات) 
1- كيس مثانة صغير أو كيس ممتليء بسائل . 
ورم منتفخ محدد قطره أقل من 5 مللميتر يحتوي على 
سائل مصلي . 
2 نّفطة أو بثرة صغيرة على الجلد أو الغشاء ال خاطي تحتوي 
على سائل صاف . 
حُويصلي . تُفطي . مُحوصل 
التهاب الفم الحويصلي - 
التهاب الفم القلاعي 
التهاب الفم الحو يصلي ذو الطفح vesicular stomatitis with‏ 
الظاهر- داء اليد والقدم والفم 
hand- foot andmouth disease‏ 
يتسبب بعدوى الفيروسات الك وكساكية تتظاهر في 
حويصلات صغيرة مؤلمة محاطة بهالة التهابية تصيب اللسان 
ومخاطية الفم في مجموعات صغيرة جداً تزول بعد أسبوع » 
أيضاً تصيب ظهر أصابع اليد والقدم . 


vesicant 


vesicle ( pl. vesicles ) 


vesicula 
vesicular 
vesicular stomatitis = 


aphthous stomatitis 


exanthem = 


نحو صل »إنفاط . تنفط vesiculation‏ 
تشكّل الحويصلات . 

حو يصلى الشكل vesiculiform‏ 

حود يصلي حطاطي vesiculopapular‏ 


vessel ( pl. vessels ) 


أى أنبوب أو قناة تحمل سائلاً مثل الدم أو اللمف. 
ي اتوب او ۴ 


وعاء ج :أوعية) 


vessel , afferent وعاء وارد‎ 
vessel , blood وعاء دموي‎ 
vessel , efferent وعاء صادر‎ 
vessel , lingual وعاء لسانى‎ 
vessel , lymphatic Pa وعاء‎ 
vessel , nutrient ES وعاء‎ 


در الي أوعية اللسان vessels , varicosities of lingual‏ 
دهليزي 
1- متعلق بالدهليز . 
2- (في طب الأسنان) : يستعمل لوصف الأسطح الخدية 
والشفوية للأسنان . 


vestibular 
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يهتزءيتذبذب vibrate‏ 
مهتز . اهتزازي ‏ مُتذبذب 
اهتزاز » مُهتزء هزا 
الخط الهزاز (فى الحنك) 
خط ال ا عد كك ادك ار و ت 
الساكنة الأمامية من الحنك الرخو . الخط الوهمي الذي يعبر 
الجزء الخلفى من الحنك محدداً الخط الاس ا 
الحنك الرخو الثابتة والمتحركة » ويمكن التعرف عليه حينما 
تتحرك الأنسجة المتحركة . انظر خط (©هنآ) . 
راض هقر 


vibratile = vibratory 
vibrating 


vibrating line 


vibrating tip 


اهتزاز »تذبذب vibration‏ 

و د 

مهتز .اهتزازى »متذبذب vibrative‏ 
ال 7 وات 5 

هزاز » مذبذب »مهز »رجاجة vibrator‏ 


1- أي شيء يسبب الاهتزاز . 
أداة أ جهاز نابض يستعمل ليولد اهتزازات أو لنقل 
الاهتزازات الآلية . لإزالة فقاعات الهواء من الطبعة » ومن 
مواد المسحوق الكاسي خلال المزج . يفيد في صب 
القوالب السنية » حيث يسمح لمزيج الجبس والجبس 
الحجري بأن ينساب ببطء داخل الطبعة » طارداً الهواء ويملا 
الفراغ بالكامل » وبذلك يزيل فقاعات الهواء أو فراغات 
الهواء من القالب النهائي . 

هراز الملغم 
هزاز الصب » هراز القولبة 
مهزة قّموية » فموي 

1- جهاز تعويضي (بدلة سنية) يخلق تياراً من الهواء في الفم 
يساعد على الكلام . 

2- جهاز تعويضي صمم ليقدم طريقة للكلام للمرضى الذين 
لايمكنهم تمرير تيار هوائى خلال الفم بسبب جراحة أو 
شلل يشمل هذا الجهاز غشاءً مرناً مثبتاً بالجزء الحنكى من 
البدلة السنية العلوية » يهتز بواسطة البطاريات الكهربائية 
محدثا التيار الهوائي اللازم للتخاطب . 


vibrator , amalgam 
vibrator , casting 


vibrator , oral 


vibrator , ultrasonic هزازفوق صوتى‎ 
vibratory = vibratile اهتزازى‎ 
vibrio الضمة‎ 


e SSS aS‏ »للا 
هوائية مخيرة » تشاهد كعصيّات قصيرة مستقيمة مستقيمة أو منحنية 
متحركة : توجد في القناة الهضمية للإنسان ا ا 
رف 
الضماوات 


انان 


دهليزلائف 
دهليز التحويف الفموي 2 
دهليز الحفرة الفموية 
دهليزي قوقعي »دهليزي حلزوني 
العصب الدهليزي القوقعي 
العَصّب القحفى الثامن (Eighth cranial nerve)‏ الذي 
ينقسم إلى ال القوقعي (Cochlear nerve = N erves‏ 
cochlearis)‏ وا العَصّب الدهليز يي = (Vestibular nerve‏ 
Nerves vestibularis)‏ . انظر مدخل عَصْب دهليزي قوقعى 
٠ . (Nerves vestibulocochlearis)‏ 
رأب الدهليز 
تنا اس و كسد لكايه من الطرق ر دی 
الأخاديد السنخية بغرض زيادة ثبات واستقرار البدلة السنية 
الصنعية » وتشتمل على إعادة وضع مرتكزات العضلات 2 
وأساليب إعادة التظهر » والتطعيم . بعض الأساليب التقنية 
تسمح للأغشية الخاطية المجاورة بالنمو » والبعض الآخر 
يستعمل الطْعّم الجلدي من أنواع مختلفة لتغطية المنطقة 
المعمقة . 
رأب الدهليز تحت المخاطية « vestibuloplasty , submucous‏ 
رأب الدهليز تحت الغشاء المخاطى 
عملية داخل الفم تستعمل لزيا مق الطرة ا 
بواسطة تحرير الارتباط تحت الغشاء المخاطي من الارتفاع 
الشتحي: ..: 
دهليزالاأان 
دهليزالحنجرة 


vestibule , nose 


vestibule , oral cavity 


vestibulocochlear 


vestibulocochlear nerve 


vestibuloplasty 


vestibulum = vestibule 
vestibulum auris 
vestibulum glottidis = 
vestibulum laryngis 
vestibulum nasi دهليز الف‎ 
دهليز الفم‎ 
vestige أثر » بقية » متخلف . أثارة‎ 
أثر أو بقايا من عضو ضامر كان في مرحلة سابقة كامل النمو‎ 
. والوظيفة‎ 
آثر ي عضامرء أثار ي‎ 
متعلق رأئرالعضيو لاء‎ 
عضوأثاري‎ 


vestibulum 0115 


vestigial 


vestigial organ 


مر » طريق » محرى . قناة (لانينية) via = tract‏ 

حيوية » عيوشية viability‏ 
قابلية الحياة بعد الميلاد . 

قابل للحياة قابل للنمو » عيوش viable‏ 
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نسكبة إلى ج .ه .فنسان « J.H.Vincent‏ 2 1950-1862 « 
طبيب وعالم جراثيم فرنسي .انظرالعهاب اللثة 
(Gingivitis)‏ . 
عصيّات فنسان 
جراثيم عصوية . 
التهاب اللثة المنسوب لفنسان 
عدوى فنسان = التهاب اللثة التقر 
الحاد - التهاب اللثة التقرحى = acute ulcerative gingivitis‏ 
الناخر الحاد = داء فنسان ١‏ 
(خناق التهاب الفم 
التقرحى)- خناق بلاوت 
(قرحة) = داء الفم 
الخندقى » التهاب اللثة التقرحى الناخر 
خالة من العنهاب اللقة الضصحوب بألم وتقرح » خصوصاً في 
الحليمات اللثوية الملاصقة صقة لأسطح الأسنان . يمكن أن تسبب 
رائحة نتنة في الفم » وكثرة إفراز اللعاب » وإحساس عام 
بالمرض » وارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو لايوجد . 
عضوي يات فنسان 
التهاب الفم الفنساني = التهاب الفم = Vincent's stomatitis‏ 
التقرّحى الحاد 
جام رباط » قيد » قياد (لاتينية) 
قياداللسان › جيم اللسان 


Vincent's bacillus 


Vincent's gingivitis 


Vincent's infection = حى‎ 


acute necrotizing ulcerative 
gingivitis = Vincent's disease 
(angina , stomatitis ) = Plaut's 


angina (ulcer) = trench mouth 


Vincent's organisms 


acute ulcerative stomatitis 
vinculum 
vinculum linguae = 

frenulum linguae 


Vinson’ssyndrome = 


متلازمة فينسون = متلازمة 


بلومر فينسون Plummer-Vinson’s syndrome‏ 
نسبة إلى ب .ب .قينسون » 2.2.1150 »1959-1890 » 


عسر بلع مصحوب بضخامة الطحال والدم بنقص الصباغ 
والتهاب اللسان وضمور الغشاء الخاطي للفم والبلعوم 
والنهاية العلوية للمريء . 

vinyl فاينيل‎ 


جذر كيميائي يَشْكّل باتحاده مع أجسام أخرى مركبات 


vinyl acetate 
vinyl resin 
violence 
viraemia = viremia = virusemia وجود الفيروسات في الدم‎ 
viral شيروسي »تفيرس الدم‎ 
. متعلق بأو ناتج عن الفيروس‎ 


عائلة من الكائنات الدقيقة »تشاهد كعصيّات صلبة » 
متحركة » سالبة الجرام » لاهوائية مخيرة » توجد في الماء 
العذب أو الماء المالح . 


مهزةراصة › هراز راص vibrocondenser‏ 
أداة رص الأملغم بالاهتزاز . 
بديل 2 عوض 2 قائم مقام 2 مُعاوض vicarious‏ 


1- متعلق بعملية عادية تحدث في وضع غير عادي أو تحت 
ظروف شاذة . 


Vicat needle 


إبرة قطرها 1 ملليمتر »وطولها 5 سنتيمتر » تحمل بثقل 
0 جرام > وتستعمل لتحديد زمن تصلب منتجات 


vice = vise 
ملز مة يدود ب‎ 


ا م اس 
عصب فيديان -عصب = vidian’s nerve = Vidius' nerve‏ 


vice , hand 
N. canalis pterygoidei  ةيحانجلا فيديوس = عصب القناة‎ 
» )6.Gسiل1٬ نسبة إلى ف .فيديوس (ج .جيدي‎ 
: طبيب ومشرح إيطالي‎ » 1669-1500 » 1115 
vidius nerve = عصب فيديوس = عصب القناة الجناحية‎ 
N. canalis pterygoidei 
= عصيّات فینیال‎ 
الشعيات الرقيقة الفموية‎ 


نسبة إلى ج .فينيال » 1ة«ع¡6.۷ .1893-1852 » خبير 


Vignal's bacillus = 


Leptotrichia buccalis 


فرنسي فيزيولوجي. 
صندوق الرؤية > صندوق المشاهدة view box‏ 
أداة أو جهاز تعرض عليه الصور الشعاعية . 
منظار viewer‏ 
مبصار الفلم الشعاعي viewer , x-ray film‏ 
رٌغابات ٣‏ رَعَّب villi‏ 
ذورُغابات »مزعب ء أزغب villiferous‏ 
ز زغابي ككل »شعر ي الشكل villiform‏ 
زغابة »زغبة » خملة villus‏ 


ز زغابة معوية . خملة معوية villus , intestinal‏ 


زُغابة شفوية »خملة شفوية villus , labial‏ 

زغابة لسانية » خملة لسانية 

ذبحة فنسان » خثاق فسان = Vincent's angina = Vincent's‏ 
التهاب اللثة التقرحي = 
التهاب اللوزة التقرّحي الحاد 


villus , lingual 


infection = acute ulcerative 


tonsillitis = trench mouth 
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visceral swallowing ابتلاع حشوى‎ 


بين الأسنان الأمامية أثناء البلع . 
حشوي اغتذائي متنم بالأحشاء 
ا »لزج ؛لاصق »متلزج 


viscerotrophic 


viscid = viscous 


لُصوقية »لزوجة »تلزج viscidity‏ 
لزج »مادةلزجة » فيسكوز viscose‏ 
مقياس اللزوجة viscosimeter‏ 
یاس اللر وجة viscosimetry = viscometry‏ 
لز وجة » تارج viscosity‏ 
لر وجةاللعاب viscosity of saliva‏ 


لزج 3 عالي اللزوجة 
حشى .حشا (ج :أحشاء) viscus (pl. viscera)‏ 
أي عضو من أعضاء تجاويف الجسم » وخاصة التجويف 


البطني . 


viscous = viscid = gummy 


ملز مة vise = vice‏ 
ملز مةيدوية vise , hand‏ 
رؤية »وضوح الرؤية جلاء » مدى الرؤية visibility‏ 
ر ني مَنظور visible‏ 
بَصري ٬تَظري‏ .عياني . إيصاري visual‏ 


محورالرؤية visual axis‏ 
اضطرابات إبصارية visual disturbances‏ 
تحص عيانى visual examination‏ 
اران اد 
ساحة الرؤية » محال البصر visual field‏ 
حيو ي“ حياتي vital‏ 


يتعلق بالحياة » ضروري للحياة . 


2 2 
سعة حيوية »فقدرة حيوية vital capacity‏ 


لَب حی vital pulp‏ 
لب يستجيب إيجابيا لاختبار حيوية اللب (اوع] مآد©) . 
بضع اللب الحى vital pulpotomy‏ 


إزالة الجزء التاجي من أب السن الحي »ثم وضع دواء على 
الجزء المتبقي بعدالقطع «أرومة الجذر» ؛ وذلك للحفاظ 
على اللب المتبقي في حالة حية وصحية . 

الإحصاءات الحياتية ۳ إحصاء الأحوال المدنية كعنائئsta vital‏ 

حيوية vitality‏ 
حالة كون الشىء قادراً على الاستجابة للتنبيه . 

اختبار الحيوية - اختبار اللب 
اسار ا ا تسريه بر انط ا 
الحراري أو التنبيه الكهربائى 


vitality test = pulp test 


التهاب الكبدالفيروسى viral hepatitis‏ 
انظر التهاب الكبد (ن)¡) ةم 8) . 
التهاب الفم الفيروسي 
زاوية فيرخوف 
نسبةاإلى ر .ل .ك .فيرخوف. R.L.K.Virchow‏ « 
1902-1 » عالم أمراض ألماني . 
زاوية تتكون من تقاطع خط يصل الدرز الانفي الجبهي واکثر 
النقط بروزا على الحافة السفلية للنتوء السنخى فى الفك 
وجود الفيروسات في 
أسنان بكر » أسنان عذراء » أسنان أولية 
أسنان خالية من التسوس أو الحشوات . 


viral stomatitis 


Virchow's angle 


viremia = viraemia = virusemia 


virgin teeth 


الفيروسات › دراسة الفيروسات virology‏ 
للفيرو virucidal‏ 
فوعة virulence = toxicity‏ 
القدرة السمية للجرثومة للتغلب على دفاعات الجسم : 
مفوع virulent‏ 
كابت الفوعة virulicidal = virucidal‏ 
فشيروس virus‏ 


مصطلح يطلق على مجموعة من الأحياء فائقة الدقة (أي 
فوق قدرة المجهر العادي )التي لاتكاد ترى تحت الجهر 
العادي » كائن حى غاية فى الدقة » يشاهد تحت مجهر 
إلكتروني ذو قوة تكبير عالية » ويختلف عن الجراثيم بأنه 
يعيش وينمو ويتكاثر داخل خلايا العائل الذي يصيبه أو 
يهاجمه . بعض الأمثلة من الأمراض القيروسية هي نزلة 
البرد( الزكام « (Common cold)‏ والحصبة (Measles)‏ 
والتهاب سنجابية النخاع (شلل الأطفال) (Poliomyelitis)‏ 
والتهاب الغدة النكفية « نكاف ) (Parotitis = Mumps)‏ . 


فيروس رشوح virus , filterable‏ 
وجود الفيروسات فى الدم » تفيرس  virusemia = viremia‏ 

الدم 
احشاء viscera‏ 


مجموعة الأعضاء الموجودة في التجويف الصدري »أو 
الجر نح ا ا ار ا هذا 
المصطلح بشكل خاص على مجموعة الأعضاء في الجوف أو 
البطن . 

حشوي visceral‏ 
متعلق بالأحشاء (Viscera)‏ . 
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أوتار صوتية » حبال صوتية vocal cords‏ 


العضلة الصوتية vocal muscle‏ 
عضلة لشدالأوتارالصوتية .انظر مدخل صوتى 
١ . (Vocalis)‏ 

Vogt's angle زاويةفوجت‎ 


نسبة إلى ك . فوجت › 12.7086 » 1895-1817 » عالم ألماني 
في علم وظائف الأعضاء . 
الزاوية المتكونة بين الخط الأثفي القاعدي والخط الأنفي 
ا 1 . 
ا 
فُجوة .قراغ »باطل void‏ 
فُجوة مملوءة بالهواء » مثل ما يحدث في الأملغم » والصبة 
السنية » والقوالب الجبسية والحجرية . 
طيار ؛مُتبخّر » مُتطاير volatile‏ 
مادة سريعة التبخر فى درجات الحرارة والضغط الطبيعيين » 
مثل كلوريد الإيثيل (Ethyl chloride)‏ . 


voice = VOİX 


Volkman's spoon ملعقة فولكمان‎ 

أداةيدوية تشبه الملعقة ‏ تستعمل كمجرفة تكون عادة 
مزدوجة النهاية . 

ثولت »فولط volt‏ 


وحدة الجهد الكهربائية » أو وحدة القوة الحركة الكهربائية » 
الضرورية لإنتاج تيار كهربي من 1 أمبير عند مروره من 
خلال مقاومة من 1 أوم (Ohm)‏ . 


فولطية .جهد كهربائى voltage‏ 

القوة الحركة الكهربائية مقاسة بالقولظ :. 
مقياس الفلطية voltmeter‏ 
volume‏ 


حجم > كمية » واسطة التخزين 
فراغ تشغله المادة في أي حالة أو شكل 1 
حجم الجرعة » الجرعة الحجمية 
انظر جرعة كلية (0056 781ععامآ) . 


volume dose 


إرادى voluntary‏ 
عضلة إرادية 
جملة عَصَبية إرادية 
ملفوف 

رقاص ملفوف 


voluntary muscle 
voluntary nervous system 
volute 


volute spring 


يلف 2 يلتف 2 ينفتل 2 يفتل volvulate‏ 
الميكعة › عظم الميكعة vomer‏ 


من الحاجز الأنفي . 


vomerine 


حيود ية اللب vitality , pulp‏ 
حيوية السن »حيوية لب السن vitality,tooth‏ 
فيتاليو م vitallium‏ 


خليطةمعدنيةتتكون أساسامن الكروم (Chrome)‏ 
والكوبالت 000219) . 


مقياس الحيوية » قائس حيوية اللب vitalometer‏ 
جهاز يستعمل لاختبار حيوية لب السن . 
فيتامين vitamin‏ 


تقص الفيتامينات لفترة من الزمن يمكن أن يسبب أمراض 
العوز مثل مرض البثع «الإسقربوط) (ر۷ااء؟) ومرض 
الرخد (Rickets)‏ . أهم الفيتامينات في طب الأسنان هي : 
ريتنول ([مصناع) (فيتامين ۸) مهم لتكوين العظام 3 
رجو كالسيفيرول (160ه1هءمع81) (فيتامين 5) مهم 
لاستقلاب الكالسيوم ؛ حمض الأسكوربيك ٥1طإهءءA)‏ 
(لاعة (فيتامين ©) مهم لالتئام الجروح ¢ ثيامين (Thiamine‏ 
(فيتامين81) مهم لتحليل الجلوكوز والكربوهيدرات ؛ 
حمض الفوليك (00ة عناه©) (فيتامين 812) مهم للنمو 
ال ادا اده رشبا لے العاون عد مهم في 
عملية تكوين الجلطة الدموية . كانت تعرف الفيتامينات 
سابقابحروف أبجدية أما الآن فلكل منها اسم دولي متعارف 
5 
نقص الفيتامينات «عوز الفيتامينات  vitamin deficiency‏ 


مادة كيميائية موجودة طبيعيا » ضرورية لصحة الجسم ؛ 


بَهق .برص . بهاق vitiligo = leukoderma‏ 


داء جلدي 1 
عاج رجاجی vitreodentin = vitreous dentine‏ 
يُجاجي vitreous‏ 
3 الرُجاجى vitreous body‏ 
vitreous dentine oe‏ 
نوع من العاج فيه عدد قليل من القَنيات العاجية . 
كز جيج vitrification‏ 


مايحدث في حالة خبز الحزف السني » حيث يتحول 
بالنصهار الكامل إلى ما يشبه الزجاج . 


ت جيج الحزف vitrification , ceramic‏ 
تحويل الخزف السني بالحرارة وصهره إلى ما يُشبه الزجاج 

ا 

يزجح »يحول إلى زجا- vitrify‏ 

vitro-dentine = vitreous 550 2م‎ 

vocal صوتي‎ 
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مرض فون ريكلنجهاوزن von Recklinghausen's disease‏ 
العظمى . الداء الليفى الكيسى العظمى المعمم of the bone‏ 
مطاط مُقسی . مطاط مبرکن › مطاط vulcanite‏ 


مصلّد بالكبريت 

مركب من المطاط مضاف إليه الكبريت » حيث تعتمد صلابته 
على كمية الكبريت المستخدم »يتصلب بالحرارة وتحت 
ضغط بخاري عالى » وهى مادة صلبة قوية خفيفة ومرنة » 
كان كه عابنا ORS‏ البق العم ومين 
الآن بالراتين الأكريليكي . 


ول مم 


أداة مطاطية مب ركنة 


ےہ هرم 


بركنة vulcanization‏ 
عملية تقسية المطاط بمعالجته بالكبريت و تحويل المطاط إلى 
مطاط مبركن بواسطة الحرارة تحت ضغط البخار . 


ولاه 


يبركن ا 
تعريض الكاوتشوك بوجود الكبريت للحرارة والضغط 
البخاري العالي في البركنة (Vulcanizer)‏ . 


vulcanite instrument 


vulcanize 


مر كنة » م س vulcanizer‏ 
س كنة vulcanizing = vulcanization‏ 

تع ء vulgaris a‏ 
داء الذئبة الشائعة 15 , vulgaris‏ 


سريع التأثر » عرّضة للإصابة vulnerable‏ 
و 


vulnus = wound 


V-Y flap 


سح 


شريحة على شكل ۷,۷ 


میکعی قاعدي vomerobasilar‏ 

یک أنفى vomeronasal‏ 
متعلق بعظم الميكعة والأنف . 

يتقيأ » قيء » يستفرغ . استفراغ , مقييء vomit‏ 
1- إخراج محتويات المعدة عن طريق الفم . 
كما جرع بن العدة عن طرين الهم . 

تقو 2 قّيء 2 قَأس »قياء طرد  vomiting‏ 
أو إخراج قسري محتويات المعدة من خلال الفم . 

vomitive مقيى‎ 

قت 3 مقى ع0 فو 3 vomitory = vomitive‏ 

vomitus = vomit = vomiting ًِ ق »فى‎ 

الييفات ف ن إبنر von Ebner's fibrils‏ 
انظر تحت إبنر (7عم8) . 

غُدد فون إبنر von Ebner's glands‏ 
انظر تحت إبنر #عمط8) . 

خطو ط فون إبنر von Ebner's lines‏ 
انظر تحت إبنر (#عمط8) . 

von Korff's fibers ألياف فون كورف‎ 


الألياف قبل الكو لاجينية الموجودة في أنسجة لب السن التي 
تمر ما بين أرومات العاج في العاج أثناء مراحل تكونه 
وتحدث لها تحولات كولاجينية وتصبح جزءاً من نسيج 
العاج . انظر تحت كورف )K0۲۴۴(‏ . 
داء فون ريكلنجهاوزن = = von Recklinghausen's disease‏ 
داء الو رام الليفي العَصبي neurofibromatosis‏ 

نسبةإلىف .د .فون ريكلنجهاوزن ۴.0.۷01۰ 
Recklinghausen‏ « 1919-1833 » أخصائي ألماني في علم 
الأمراض . 
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wall, axial جدار محوري‎ 

جدارفي حفرة السن » يحمي اللب ويقع موازياً للمحور 
الطولي للسن : 

wall ,buccal proximal › جدار شدقى دان‎ 

جدار خدي ملاصق 

جدار د > جدار شدقى wall ,buccal‏ 

wall „cavity Ea جدار الحفرة 2 جدار‎ 


أحد الجدران الحددة للحفرة المحضّرة في السن ويُسمى باسم 
السبطج لوازي ا » مثل :ا خحدي »وحشي علثوي» 
إطباقي »إنسي » لبي » قاطع » لساني » محوري » شفوي . 
جدار عاجى wall, dentin‏ 
م و 9 1 1 
جزء من جدار الحفرة يتكون من العاج . 


جدار وحشى . جدار قاص wall,distal‏ 
الحدار المينائى  wall,enamel‏ 
الجتدار اللثوي wall,gingival‏ 
جدار قاطعى wall,incisal‏ 
جدار شفو ي wall,labial‏ 
جدار جانبى wall,lateral‏ 
جدار لسانى wall,lingual ١‏ 
جدار لاد دان » جدار لسانى wall,lingual proximal‏ 
a‏ ي ا 

جدار إنسي wall,mesial‏ 
جدار طاحن › چدار إطباقي wall,occlusal‏ 
جدار حتكى wall,palatal‏ 
جدار wall,peripheral EE‏ 
جدار دان 2 » جدار مالاصق wall,proximal‏ 
جدار لي wall,pulpal ١‏ 


جداريفصل حفرة السن عن اللب » ويقع في الجهة الإطباقية 
أو بزاوية عمودية مع احور الطولي للسن . 
الجدار تحت لب السن 
هو قاع الحجرة اللبية (عندما تزال أب السن وتوسع الحفرة 
لتشمل حجرة اللب) » بحيث يصبح القاع تحت اللبي هو 


wall, subpulpal 


الأرضية الجديدة للحفرة المحضرة ويسمى الجدار تحت اللبى 
(subpulpal wall)‏ . 1 1 
جدار محيط- wall, surrounding = peripheral wall‏ 
الجدار المحيطي 
سن جداري ية=رحى wall - tooth = molar tooth‏ 


مصطلح قديم . 


رمز التنحستين W‏ 
ر م لعنصر التنجستين («عاوع هنا1) . 

1 - يحشو يدك Wad‏ 

2- حشوة 
حشوة من القطن أو الشاش وخلافه 

Wadding حشو‎ -1 

2 - مواد الحشو من شاش وقطن 

عملية وادريل Wadrill’s operation‏ 
نسبة إلى و .أ .م . وادريل » W.AN. Wadrill‏ , 1961-1895 « 
جراح إنجليزي . 


عملية جراحية لتقويم فلح الحنك بعمل شريحة مستطيلة 
ماكلة من الخاطية التمهاقية ثم كدويرها وز شر ها 
للحضول على طولةإضافي للك الرخودون فقدان 
الانصال . 

wafer رقاقة‎ 


ر هه هو |« ين 
رقاقة إطباقية wafer, occlusal‏ 


خصر حقو waist‏ 
على و 
صدرة » صدرية » معطف waistcoat‏ 


ما يبس أو يوضع فوق الصدر . 
صدرية طبيب الأسنان معطت ي 


waistcoat, dentist 


الأسنان 
غر فةالانتظار waiting room‏ 
حلقة فالدايز Waldeyer’s ring‏ 


تة إل ه.و .ج . فالداير H.W.G. Waldeyer«‏ « 

1921-6 » مشرح ألماني » وعالم أجنة » وأخصائي في 

علم الأمراض . 

شريط محيطي من الأنسجة اللمفية مؤلف من اللوزة 

اا ر 

والّلوزة البلعومية » يحيط بالفتحة المؤدية إلى الحنجرة 

والبلعوم 00 أيضاً الحلقة اللمفية (عمذا 10م طمستزآ) » 

الحلقة اللوزية (عصة ]زكرا ) . 

جدار 

1- (فى طب الأسنان) : الجانب الحدد 
لاستقبال مادة الحشوالمرتمة . 

502 (في الطب) : بنية محددة ذ ضمن الجسم »مثل جدار 
التجويف البطني » وجدار التجويف الصدري » وجدار 
التجويف الحوضي أو جدار الخلية . 


Wall 


للحفرة المحضرة 
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سمحاقية مُخاطية طولية على نحو مائل ثم تدويرها 
ورحرّحتها لتشمل أكبر طول للحنك الرخو دون فقد 
الاتصال . 


منحتة الشمع لوارد 


انظر منحتة (Carver)‏ . 


Ward’s wax carver 
Warfarin وارفارد ين‎ 
. عقار مانع للتخثْر يستعمل في علاج تكون الخثرة الدموية‎ 
المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية أوالأدوية الأخرى‎ 
. المضادة للتخثر يكونون معرضين للنزف الشديد بعد القلع‎ 
. الاسم التجاري هو : ماريقان (صه7اعة]/0)‎ 


دافئ » يدفى يسخن warm‏ 
صفيحة التسخين warming plate‏ 


لى » فتل »يفتل »انفتال warp‏ 

1 تغيرات التوائية عشوائية في الشكل أو الحدود الخارجية » كما 
يحدث عند تطريق صفيحة معدنية أو في قاعدة بدلة سنية 
بلاستيكية أو في مادة الطبع » نتيجة لتحرر الإجهاد الداخلي 
عندما تتعرض لدرجات حرارة مختلفة أو حينما يترك الجبس 
أو الفالكانيث معرضاً للهواء لفترة طويلة من الزمن . 

انفتال » اعوجاج 

تؤلول 

ورم وارثن = ورم الغدد اللمفية 


warpage 
wart = verruca 
Warthin’s tumor = 
adenolymphoma 
« 1931-1866 › A.S. Wahi » نسبة إلى أ .س . وارثن‎ 
. باثولوجي أمريكي‎ 
الورم مختل التقرن الشؤلولي‎ 
wash 1-يغسل‎ 
. (Mouth wash) انظر مضمضة أو غسول للفم‎ 


2- يطلي » يدهن 


warty dyskeratoma 


يقصد به مواد طبع تصحيحية 
غسول الفم wach, mouth‏ 
طلاء جبسى » غسول جبسى wash, plaster‏ 
تقنيةإغرا اق القطية “7 wash field technique‏ 


إغراق المنطقة بالماء قبل أخذ الطبعة بمواد الطبع الغروية 
الردودة . 


فضلات waste‏ 
إناء الفضالات waste receiver‏ 
ر جاج الساعة » زجاجة الساعة watch glass‏ 
إبرة الساعاتى watchmaker’s broach‏ 
ادن عدن انك اريس رسيي #اجتر E‏ 


5 


تستعمل لتوسيع نوات الجذور . 


مسال فالتر » قناة فالتر= 
قناة الغدة اللعابية تحت اللسانية 
نسبة إلى أ .ف . فالتر « A.F. Walther‏ « 1746-1688 « 


Walther’s duct = sublingual 


salivary gland duct 


مشرح ألماني . 

قوس بشكل حرف ۷ W - arch‏ 
طبيقة تقويية علوية ثابتة نزوعة أو ثابتة مصنعة على شكل 
حرف 7 » تستخدم للتوسيع السني أو للتوسيع السنخي 
السني في الفك العلوي . تصنع الطبيقة من سلك فولاذي 
صامد » عادة يثبت بأطواق على الرحى الأول . يسمى أيضاً 
قوس عامل (Porter arch)‏ . 

1- عليل › سقيم wan‏ 

2- شاحب 

جوال » هائم » عشوائي » تقلقل (الأسنان)- 

خراج جوال » خراج متنقّل 
خراج يبدأ في مكان ثم يظهر في مكان آخر بعيداً عن مكانه 
الأصلى . 

خلابا جوالة » خلايا متنقلة 

تقلقل السن . تجوال الأسنان 
انزياح الأسنان العمودي أو انزياح الأسنان الأفقي » نتيجة 
لتخرب الرباط حول السني . 

تقلقل السن المرضى › ترا ال الأأسنان wandering,patholo gic‏ 
تَقَلقّل واتزياع الأسنان حينماتصاب بأمراض الأنسجة 
الداعمة . 

wandering rash = geographic tongue طفح متنقّل 2 طفح‎ 

جوال » طفح عشوائي = اللسان الجغرافي 

تقلقل الأسنان . تجوال الأسنان 
انزياح الأسنان أفقيا أو رأسياً نتيجة لتهتّك الرباط السنخي 


wandering 


wandering abscess 


wandering cells 


wandering of the teeth 


wandering,teeth 


يتناقص .يتضاءل wane‏ 
متناقص . متضائل 
رحى » طاحن = ضرس طاحن 


waney = wany 


wang tooth = molar tooth 


مُصطلح قديم . 
قاعة ward‏ 
قاعة المرضى فى المستشفى . 
عملية وارديل 1 Wardill’s operation‏ 
نسبة إلى و .! .م . وارديل WEN. Wardil!«‏ , 1961-1895 « 
جراح إنجليزي . 


عملية لإصلاح وترميم فلح الحنك بواسطة تسليخ شرائح 
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مرتسم واتر Water’s projection‏ 
انظر تصوير إشعاعى (رطمهاچه‌iله‌R)‏ . 
موجة wave‏ 


طول الموجة 
المسافة من قمّة الموجة إلى قمة الموجة التالية لها . طول موجة 


wavelength 


وام س 

wavy : 
aE 
Wax شمع 2 بيشمع‎ 


مادة لدنة تستخرج من النباتات أو من نتاج الحشرات أو تنتج 
صناعياً وتستخدم في الطبعات السنية وتدخل في العديد 
من الت لتطبيقات ا ل » وتكون عادة من شّمع النحل 8665) 
Wax)‏ . 


wax „base - plate 


حمام شمعى wax bath‏ 
شمع النحل wax „bees‏ 
شمع العضّة. شمع الإطباق wax, bite‏ 


مادة تسجيل العضة » تكون عادة في شكل صفائح رقيقة 2 
تستخدم لتسجيل إطباق الأسنان السفلية مع الأسنان 
العلوية . 

كتل الشمع » كتل شمعية 

شمع العظم wax, bone‏ 
مادة لدنة مكونة من خليط موقف للنزف ومطهر تستعمل 
لل ء الفجوات العظمية الظاهزة بعد العمليات الخراحية . 

شمع التعليب » شَمع التسوير 

شمع يستعمل خصيصاً لعمل سور حول الطبعة . 

شمع کاندیلیلا» شمع الغربيون wax ,Candelilla‏ 
شمع طبيعي يستخرج من و ة الكانديليلة (Candelilla‏ 
o)‏ يستعمل لتصليب أو تقسية ية شمع الصب . 

شمع الكوبرنيكي . شمع كرنوبا » wax, Carnauba‏ 

شمع الكرنوبة 

ترص يي سا رفن 
(مسلدم wax‏ صةخ813211) » يستعمل لتقسية شمع الصب . 

ب » منحات ا 
منبحتة مصحمة ة خصيصاً بشفرة غير حادة » تستعمل لتشكيل 
المع ومن الممكن تسخينها لهذا الغرض . 
شَّمع ملون ذو نقطة انصهار عالية » يستعمل أساساً للتعليم 
والتدريب على تحت الأسنان . 


تحت الشمع 


wax blocks 


wax, boxing 


wax carver 


wax „carving 


wax carving 


watch spring scaler 


مقلح رفاص الساعة 
انظرمقلح (Scaler)‏ . 
ماء water‏ 
سائل شفاف عديم اللون والطعم والرائحة » ضروري للحياة 
ويوجد في كل الأنسجة العضوية . 
اسمنت مائي » ملاط مائي 
يتصلّب حينما يلامس الماء أو اللعاب . 
مبرد مياه 
مرذاذ مائي يوجه إلى سطح السن الذي يتم قطعه بواسطة أداة 
قاطعة ذات سرعة عالية » من أجل الحيلولة دون تلف لب 
السن الذي تسببه الحرارة الناتجة عن الاحتكاك . 
طابع الطبعة ذو التبريد 
المائى 
طايخ يستخدم لأخذ طبعة بمادة غروانية مائية بالفم وتبريدها 
بالماء لتتصلب . 
ماء مقطر 
ماء منقّى » يمكن الحصول عليه بواسطة التقطير . 
مَلُورةالماء 
التحكم في نسبة أيونات الفلوريد في مياه الشرب في تركيز 
جزء واحد فى المليون (.۳.م.م 1) لخفض نسبة الإصابة 
تونن الأسئان في المجتمع » يتم ذلك عادة بإضافة كميات 
صغيرة من فلوريد الصوديوم )Sodium fluoride)‏ إلى الماء 
في المناطق التي يقل فيها التركيز الطبيعي للفلوريد عن 
التركيزالمطلوب . 
سّخان الماء » مسخن الماء 
تَفث الماء » اندفاع الماء 


water cement 


water coolant 


water _ cooled impression tray 


water,distilled 


water fluoridation 


water heater 
water jet 
. دفع الماء بشدة‎ 
مرذاذ نفث الماء‎ 
خلال مائي‎ 
ا‎ E CS جهاز‎ 
الأسطح الملاصقة لأسنان المرضى المنتظمين على الحافظة‎ 
: على صحة ة الفم‎ 
جهاز الخلال المائي‎ 
تطبيق الخلال المائي‎ 
نسبة الماء إلى المسحوق‎ 
رذاذالماء‎ 
مرذاذ مائي » مرشة الماء‎ 


water jet spray 


water pick 


water pick apparatus 
water pick application 
water - powder ratio 
water spray 


water sprayer 


water syringe محقنة الماء‎ 
water turbine توربين مائى‎ 
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مثال الشمع . النموذج الشّمعي 
مثال ش شمعو دقيق لتاج أو لحشوة من شَمع صب أخضر أو 
أزرق » يوضع في المادة الكاسية » ويتم إحراقه بطريقة ققد 
الشّمّع ليترك قالباً يصب داخله ا معدن المنصهر . 

wax pattern cleaner = wetting solution منظف النمو ذج‎ 

مثال شمّعي مباشر › 
نموذج شمعي مباشر- نموذج شمُعي داخل الفم 4)۲١‏ ×« 
عمل النموذج الشّمعي مباشرة في السن المحعضرة في الفم . 

مثال شّمعى غير مباشر . نموذج = wax pattern,indirect‏ 
شعي غير مباشر = نموذج 
عمل النموذج الشمعي لتاج أو حشوة مصبوبة على قالب 
مصبوب من طبعة مأخوذة لحفرة محضرة أوسن محضرة في 
الفم » وليس على السن داخل الفم . 

WT‏ ا 

ارتفاع شعي » »حرف شَمعي 

شمع الأعواد المستديرة 


wax pattern 


wax pattern, direct = intraoral 


extraoral wax pattern 


wax „pink 

wax „plastic 

wax, ready - made 
wax rim 


wax ,round rods 


شمع الصف wax,set - up‏ 
شمع لين › شمع رخو wax, soft‏ 


wax spatula 


ملوقة الشمع 
ملعقة الشمّع 
شع الأعواد المربعة 
شمع في شكل أعواد مربعة الجوانب . 
ضبان شمعية , فُضبان الشَمُع 
شمع الإلصاق » شَمع دبق 
خليط من الشموع على هيئة أعواد أو قضبان صفراء » تذوب 
وتستعمل بشكل خاص لإلصاق وتثبيت جزأين معاً قبل 
التثبيت الدائم لهما بواسطة اللحام . 
شرائط الشمع » شرائط شمعية 
قائس ثخانة الشمع 
شَمّع متعدد الاستعمالات 
شمع رقسيق 
ا يوجد داخلها أحيانا رقاقة معدنية 


wax spoon 


wax, square rods 


wax sticks 


wax, sticky = cement wax 


wax strips 

wax thickness gauge 
wax up = waxing up 

wax, utility 


wax, wafer 


شمع الصب wax, casting = inlay wax‏ 
مرگب ذو خصائص مقتنة » مكون من خليط من العديد من 
الشموع مثل شمع البارافين وشمع النحل وشّمع سيرازين 
وشمع الكوبرنيكي وشمع الكانديليلاً» يستعمل لعمل 
القوالب الشّمعية التى تحدد شكل الصبات المعدنية مثل 
الحشوات المصبوبة » بحيث لاتترك أثراً أو بقايا عند احتراقها 
داخل قالب المادة الكاسية ؛ تتحکم مكونات شمع الصب 
في صلابته » ولدانته » وتمدده » وانكماشه ؛ وأيضاً في درجة 
حرارة تشكيله » ويتوفر في شكل قضبان أو صفائح رقيقة › 
وفي أشكال جاهزة الصنع مثل المشبكات والعارضات بألوان 


ا 
شیع ملاطي › » شمع الiلصlق wax, cement = sticky wax‏ 
شمع سير ازين wax, Cerasin’s‏ 


wax expansion 


توسيع شمعي » تمدد الشمع 
تمدد القوالب الشّمعية با يعادل انكماش الذهب أثناء عملية 


الصب . 
شمع سائل wax, fluid‏ 
قائس الشمع wax gauge‏ 
شمع صب أخضر wax, green casting‏ 
شه صلب ء.ش قاس wax, hard‏ 
e‏ الشم 0 الشمع wax heater‏ 


wax, inlay casting 


wax, inlay = casting wax 


شمع الصب 
حشوة الصب الشمعية Wax inlay‏ 
شمع صب العاج wax, ivory casting‏ 


wax knife +‏ 
أداة معدنية ذات نصل منبسط مستدق من طرف » وتصل 
أجوف من الطرف الآخر يفصلهما مقبض خشبي أو 
أثناء تصنيع البدلات النسية . 

دراج تي ليبا لين 

ره الف 

ل » يكون عادة لونه أحمر وردي أو برتقالي 

أو أحمر ‏ يمكن تشكيله في درجة حرارة الغرفة . تختلف 

e الح ليسي القرم ف‎ E, 
شمْع التسجيل الإطباقي » شمُع‎ 
م‎ 
شع البارافين‎ 


wax, model denture 


wax, modelling 


wax, occlusal indicator 


wax, paraffin 
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وتد عنقی »> إسفين عنقى wedge,cervical‏ 
الوتدبين الأسنان wedge,interdental‏ 
وتد بلاستيكى . إسفين بلاستيكى wedge,plastic‏ 


مو ضع الإسفين » منضد الإسفين wedge positioner‏ 
أداة لنقل الوتد ودفعه فى مكانه المناسب . 
إسفيني الشكل 00 
وتد فضي » إسفين فضي 
وتد خشبي 
قطع إسفيني » استئصال جزئي 
إسفيني لعضو 
استئصال آفة في الشفة بواسطة قطع إسفيني خلال الشخانة 
وضع الإسفين » تطبيق الإسفين » توتيد عملية wedging‏ 
فصل أو إبعاد الأسنان المتجاورة بواسطة إسفين من أجل 
كشف السطح الملاصق أو لمنع الحشوة النهائية من البروز على 


wedge shaped 
wedge, silver 
wedge,wood = wooden wedge 


wedge resection 


اللثة الملاصقة . 
ورا ام فيجنر الحبيبى Wegener’s granulomatosis‏ 
وزن weight‏ 


قياس الثقل أو مقياس وحدة الكتلة . 
طبقة فايل القاعدية = طبقة ما تحت 
نسبة إلى ل .أ . فايل »1ذ6 .1.4 . 1895-1849 » طبيب 
أسنان آلماني . 
طبقة شفافة من خلايا النسيج الضام تحت طبقة أرومات 
العاج في لب السن . 
زردية فينجارت 
انظر زردية (sإه‌نا۲)‏ . 
زاوية فايزباخ 
نسبة إلى أ . و . فايزباخ » 21 طsزe‏ .¥ A.‏ 1837 - 1914 » 
عالم أنثروبولوجي نمساوي . 
الزاوية المتكونة عند النقطة السنخية من تلاقي خطوط من 
النقطة القاعدية والنقطة المتوسطة على الدرز الجحبهى . 
يَلْحم . يَلْحم ذاتيا » وصلة ملحومة . التحام weld‏ 
التحام آلي وكيميائي بين معدنين عن طريق اللحام . 
1- اللحام 
عامل اللّحام . 
2- جهاز اللّحام 
ماكينة اللحام . 
انظرنقطة اللحم 2 لحام موضعى (5610188 01م5) . 


Weil’s basal layer = 


subodontoblastic layer 


Weingart’s pliers 


Weisbach’s angle 


welder 


wax wafers رقائق الث‎ 
wax wires أسلاك شمعية‎ 
waxed مشمع‎ 
مغطى بالشمُّع‎ 
waxed tape شريط مشمع‎ 
waxed thread خيط مشمع‎ 
waxing = waxing up تشميع‎ 


ضبط حواف النموذج الشمعي أو قاعدة الشّمع للبدلة السنية 
التجريبية لتأخذ الشكل المراد تصميمه . 

وحدة التشميع 

تشميع waxing up‏ 
استخدام الشّمّع بواسطة فتي الأسنان في تصنيع وضبط 
حواف الصفيحة القاعدية الشمعية والتثبيت المؤقت لأسنان 
البدلات السنية الصناعية التجريبية . 

انتبار 
آفة حمراء مرتفعة ومحددة على الجلد » تحدث عادة بسبب 
ضَربة أوعضّة ؛ أثر الضرب على جسم المضروب . 

يستهلك »يبلى » استهلاك » اهتراء » تآكل wear‏ 

وجيه انسحالي »نقط الانسحال 
مناطق مُسَطحة أو مُقعرة معزولة على ظح السن » تعميز 
بسطح لامع وتحدث نتيجة للانسحال الطبيعي أو لعادات 
فموية سيئة أو لتلامس مبكر لنقاط إطباقية . 

اهتراء ملاصق 2 تآكل ملاصق 

تآكل طاحن . تآكل إطباقي » اهتراء إطباقي 
تآكل السطح الإطباقي للسن بواسطة القوى المضغية أو القوى 
الناشئة عن العادة . 

اهتراء الأسنان 

غدد قيبر = غدد لسانية جانبية 


waxing unit 


weal = wheal 


wear facets 


wear,interproximal 


wear, occlusal 


wear, teeth 
Weber’s glands = lateral 
lingual glands 


نسبة إلى أ .ه . قيبر 8.8.۷۲١‏ » 1878-1795 » مشرح 


ع 


ألماني . 
إزميل ويدلشتيد Wedelstaedt’s chisel‏ 


إزميل منحن ذو حافة إنسية ووحشية قاطعة » يستعمل لشق 

أو شطر ميناء السن بحركة دافعة . 
إسفين » وتد 

قطعة صغيرة من الخشب أو البلاستيك وتدية الشكل » 

مصنوعة بأحجام وثخانات مختلفة » تستعمل لتثبيت شريط 

المسندة بإحكام مقابل الحافة العنقية للحفرة ا محضرة » وأيضاً 

للفصل بين الأسنان . 


wedge 
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التهاب قناةوارطون Whartonitis‏ 
التهاب مسال الغدد اللعابية تحت اللسانية (مسال وارطون) . 
انتبار ١‏ 

آفة مفردة للشرى (14٣۵ء:)0۲)‏ . انظر تحت (1هء۷) . 
عحلة 4 دولاب 4 فُرص 
أقراص في أحجام مختلفة » تركب على حامل الأقراص في 
قبضة الحرك السني » للتلميع والصقل أو للقطع » وتسمى 
حسب المادة المصنوعة منها أو حسب الادة التى تغطيها . 
دولاب هلبى فر ص ذو شعر wheel, bristle‏ 
نوع من الفرش في شكل فرص »يستعمل في محرك الختبر 
السني أو الحرك السني بغرض التنظيف أو التلميع والصقل . 


wheel bur 


wheal = weal 


wheel 


مثقب دولابى » سنبلة دولابية 

دولاب بيرا 8 »قرص بيرلو wheel, Burlew‏ 

دولاب ساموري » ر ص ساموري wheel, carborundum‏ 
فُرص قاطع مصنوع من الكاربورندوم يستعمل من أجل 
التنعيم وتشذيب الأسنان والحشوات » والبدلات السنية 
النزوعة والثابتة . 

دولاب من جلد الشمواه 
قرص صقل وتلميع يستخدم في امحرك السني أو محرك 
امختبر السني مصنوع من جلد الشمواه . 

عجَلة قُطنية , فرص قُطني » دولاب قطني 
قرص مصنوع من قماش قطني ناعم يستعمل في التلميع 
ول 7 

عجلة ماسية » فُرص ماسى »دولاب ماسى wheel „diamond‏ 

ترص » سطحه الخارجي مغطى برقاقات ماسية » يستعمل 

للسحل والتلميع . 

عجلة اللباد » دولاب اللباد» فرص اللباد wheel ,felt‏ 
قرص مصنوع من طبقات من اللباد يستعمل للتلميع 
والصقل الدقيق . 

دولاب ساحل . قرص ساحل 

دولاب المخرطة , دولاب المحرك السنى 

عله جلدية ۽ فرص جلدي »دولاب جللاق 
دولاب يستخدم لتلميع الجلد . 

رأس دولابية 

دولاب الصقل 

فُرص ذو قّطع .عَجَلة ذات قطع 
دولاب مصنوع من طبقات ملتصقة من القطن يستعمل 
لتلميع وصقل حشوات الأكريل وا حشوات المعدنية (عادة 
مرحلة استعمال الخفان) . 


wheel, chamois 


wheel ,cotton 


wheel, grinding 
wheel „lathe 


wheel,leather 


wheel point 
wheel,polishing 


wheel,rag 


لحم 3 لحام ذاتی 2 إلحام 2 لحام welding‏ 
عمليّة التحام أو التصاق قطعتين من المعدن منفصلتين 
بواسطة الحرارة أو الضغط أو كليهما بدون استخدام مادة 


اللحام » انظر أيضاً لحام ذاتي بؤري » لحام نقطي]0م5) 


. welding) 
welding ,spot لحام ذاتي بؤري › لحام ذاتي محدود‎ 
we e 
well, amalgam جرن الملغم 2 حوض الملغم 2 بئر الملغم‎ 
Weston’s crown تاج وستون‎ 

نسبة إلى ه . وستون 1.۷٥٤10١۰‏ » قبل 1883 »طبيب 
أسنان أمريكي . 


تاج وتدي من الخزف يثبت بالسن بواسطة وتد مسطح مثبت 
بالتاج بإحكام قبل إدخاله وتثبيته في السن . 
مب لل مبُتل » يُرطب »يبلل » رطب wet‏ 


حقر رَطب » حفر ملل wet drilling‏ 
تحضير حفرة فى السن بوجود رذاذ الماء 


ساحة مُبئّلة »ساحة رطبة wet field‏ 
مُرطّب مُبلل » ترطيب wetting‏ 


عامل مُرطب » وسيط مُرطب . مادة مرطبة 
مادة تخفض التوتر السطحى للسائل » وبذلك تساعد على 
انتشاره على سطح صلب 3 

محلول مرطب » محلول مبلل- 
منظف النموذج الشمعي 
الصب (يسمى منظف النموذج الشّمعي) يقلّل من التوتر 
السطحي للمادة الكاسية » ويساعد على منع انحباس 
فقاعات الهواء على سطح النموذج الشَمّعي » وبذلك يكون 
سطح حجرة النموذج الشّمعي وبالتالي يكون السطح 
الداخلي للقالب ناعماً » فتكون الصبة النهائية ذات سطح 
أكثر نعومة . 

قناة وارطون » مسال وارطون- 
قناة الغدة تحت الفكية- 
قناة الغدة اللعابية تحت الفك 
السفلى 
نسبة إلى ت . وارطون » «ماممط/1:18 1673-1614 » مشرح 
إنجليزي . 
قناة الغدة اللعابية تحت الفكية تجري من الجانب الأوسط 
للغدة تحت الفك السفلي لتنفتح في المرتفع الغشائي الخاطي 
(الطية تحت اللسانية) في قاع الفم تحت طرف اللسان . 


wetting agent 


wetting solution = 


wax pattern cleaner 


Wharton’s duct = 
submandibular duct = 
submandibular salivary 


gland duct 
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اللمفاوي » وهي ذات نواة مستديرة كبيرة تحيط بها كمية 
ليلا من الهيولى 6 و قراو عددفا ماين 20 إلى 20/ من 

ال جموع الكلي للخلايا البيض . 

عمر الخلايا البيض قصير فالخلايا البيض ذات الحبيبات لا 
تعيش أكثر من أسبوعين » والخلايا اللمفية لانعيش أكثر من 
عدة ساعات » ولذلك تتكون الخلايا البيض باستمرار فى 
الدم » فتتولد الخلايا البيض الحببة في نخاع العظام » والمخلايا 
اللمفية في الغدد والعقد اللمفية في الجسم . 

خلية بيضاء = خلية دموية بيضاء white cell = white 51000 cel!‏ 

خلية دموية بيضاء . انظر أيضاً كرية دموية بيضاء 


. (Leukocyte, white corpuscle) 


تعداد الكريات البيضاء white cell count‏ 
00 5 ۶ 
غضروف مليف أبيض white fibrocartilage‏ 
نقسم إلى أربعة أنواع : 
يقح إلى اربعة انواع 
الغضروف المليف بين المفاصل (Interarticular‏ 
fibrocartilage)‏ . 


عضر وف المليف الموصل (Connecting fibrocartilage)‏ . 
اللخ وف المليف الكفافى (Circumferential‏ 
fibrocartilage)‏ . 
الغضر وف المليف الطباقى (Stratiform fibrocartilage)‏ . 
قارن مع غضروف ا )Hyaline cartilage)‏ » غضروف 
أصفر (Yellow cartilage)‏ . 
التهاب اللثة وا الفم ذو الطيّات white folded gingivostomatitis‏ 
البيض ٠.‏ التقّرن الفموي اللثوي الولادي 
ذهب أبسيض 
خليطة ذهبية ذات محتوى عال من البلاديوم (Palladium)‏ أو 


white gold 


البلاتين (Platinum)‏ » تستخدم في بعض الترميمات السنية » 
مثل حشوات الحفر السنية والتيجان الذهبية » وتتمتع بدرجة 
انصهار عالية » وقابلية طرق وسحب منخفضة » وصلابة 
أعلى من سبيكة خليطة الذهب الأصفر . 
خليطة من الذهب الأبنيض white gold casting alloy‏ 
انظرسبيكة الصب من المعدن شبه النفيس 01610115 (Semi-‏ 
metal casting alloy)‏ . 
ورنيش وايتهد 
محلول مطهر يستعمل كمضاد بعد إجراء بعض العمليات 
الجراحية » ويصنع بإذابة اليودوفورم («زم#ه100) » واللبان 
الجاوي الأخضر (منم2دءط دوع ) والأصطرك (العبهر) 


(Storax)‏ » و بلسم الطولو (Tolubalsam)‏ في الإثير 
(Ether)‏ . 


whitehead’s varnish 


عَحَلة مطاطية » دولاب مطاطی » فرص مطاطی ۲٥ط‏ ظط ں۲,اeeطس‏ 
ذؤلات صقل مصتوع من المطاط م شب اتان وأحمر 
الصقل . 

عَجَلة سلكية » دولاب سلكي » رص سلكي 
ANG AS‏ 
النحاس » يستعمل لتنظيف السنابل والأدوات ذات النهايات 


wheel ,wire 


المسئنة:. 
أبيض white‏ 
خلية دموية بيضاء= white blood cell = white blood‏ 
كر ب دم بيضاء corpusele = leucocyte = leukocyte‏ 


خلية عديمة اللون أكبر من الخلية الدموية الحمراء ولكنها أقل 
في العدد » متعددة الأنواع ؛ النوعان الرئيسيان هما : الخلايا 
الحببة التي تحتوي على الهيولى الحببة » وتوجد في النقي 
العظم وتشمل :الخلايا البيض متعددة النوى ؛ والخلايا 
الشفافة » التي تحتوي على الهيولى الصافية » وتتكون في 
الجهاز اللمفاوي . معظم الخلايا قادرة على البلعمة والتحرّك 
خلال أنسجة الجسم . 
كُرية دموية بيضاء 
white blood cell = leucocyte = leukocyte‏ 
خلية دموية لالون لها أكبر من الخلية الدموية الحمراء وأقل 
في العدد يتراوح عددها من 6000 إلى 10,000 في كل 1 
مل3 من دم الشخص السليم » ويزيد عددها عند الإصابة 
بالالتهابات أو العداوى » ويقل عددها عند التعرض للأشعة 
السينية أو السموم . وخلايا الدم البيض تنقسم إلى نوعين 
رئيسيين : 
1- النوع الأول : الخلايا ا محببة :التي تحتوي على الهيولى 
الحببة » وتوجد في نقي العظم وهي ثلاثة أقسام حسب نوع 
الصبغة التي تصطبغ بها الحبيبات | لموجودة في الهيولى . 
أ-القسم الأول (الكريات المعتدلة) : تصطبغ بصبغ متعادل 
وهو الأكثر عدداً (60/ إلى 70/ من الجموع الكلي للخلايا 
البيض) ؛ تلتهم الجراثيم في أماكن الالتهاب وما يموت منها 
يكون الخلايا القيحية . 
ب- القسم الثاني (الكريات الحمضة أو اليوزينيات) : 
تصطبغ بأصباغ حامضية » وتشكّل2/ من ال جموع الكلي 
للخلايا البيض ٠‏ وتزيد في العدد عند الإصابة بالطفيليات . 
ج- القسم القالث (الكريات القعدة) : تصطبغ بأصباغ 
قاعدية » لأن الحبيبات التي في الهيولى تتكون من مادة 
الهيبارين المانعة لتجلط الدم داخل الأوعية الدموية . 
2- النوع الثاني : الخلايا الشفافة :التي تحتوي على الهيولى 
الصافية » وتُسمَّى الخلايا اللمفية » وتتكون في الجهاز 


white blood corpuscle = 
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4- تشجيع القضاء على الأوبئة والأمراض المعدية . 

5- الارتقاء بمستوى التدريس وتحسين مستوى التدريب 
الصحى . 

ae 

« عقويو اتان ن شات ا وا ال شيم 
في التقدم الصحي . 

8 - الإسهام مع الوكالات الدولية الآخرى المتخصصة في 
تحسين مستوى التغذية والإسكان والظروف الصحية 
والأحوال الاقتصادية وظروف العمل وغيرها من نواحى 
الوه الع ١‏ 

9 - العمل على توحيد إجراءات تشخيص الأمراض وتوحيد 
المستويات الدولية للمنتجات الصيدلية والبيولوجية . 

وتتألف الفروع الرئيسية للمنظمة من : الجمعية العمومية هي 

لفرع التشريعي وتجتمع مرة واحدة سئوية » وتتألف من 
مندوبين عن جميع الأعضاء وترسم سياسة المنظمة وبرامجها 
وتقرير ميزانيتها ؛ وال مجلس التنفيذي : يتألف من ثمانية عشر 
عضواً تنتخبهم الجمعية ويجتمع مرتين سنوياً على الأقل لكي 
يضع قرارات الجمعية موضع التنفيذ ؛والأمانة العامة : 
يرأسها المدير العام للمنظمة ومقرها جنيف . 
تشعيع كامل الجسم 

. (Radiation) انظر إشعاع‎ 
whole saliva = mixed saliva = oral fluid  -لماك لُعاب‎ 
لعاب مختلط = سائل ٌموي‎ 

السائل الموجود في الفم » ويشتمل على مجموع إفرازات 

الغدد اللعابية » والسائل اللثوي » والعناصر الخلوية » وأحياناً 

بقايا الطعام . 

السعال الديكى »الشاهوق 
موقن نر حن فيضي !لان السعا فكو عافن 

لكيه رو مة المستدمية الشاهوقية (Haemophilus‏ 


whole - body radiation 


whooping cough = pertussis 


. pertusis) 
widener مو سع‎ 
widener „orifice موسع الفوهة‎ 


سديلة ويدمان » شريحة ويدمان 
عملية جراحية حول السنية لتجريف الأنسجة الرخوة بأقل 


Widman’s flap 


سعة عرض » اتساع width‏ 
إرادة will‏ 


دبوس وا ليام William’s pin‏ 


دبوس بلاستيكي مستدق يوضع في الحفرة ا حضرة لحشوة 


white light = visible light الضوء الأبيض = الضوء اكرئى‎ 

المادة البيضاء 

ا لجزء من الدماغ والحبل الشوكي الذي يتكون من الألياف 
ال ت وال الم 


54 


نَم أبيض = سلاق ؛ قلاع 


white matter 


white mouth = thrush 


white plate لوحة بيضاء‎ 
white radiation إشعاع أبيض‎ 


وحمة إسفنجية بيضاء white sponge nevus‏ 
خلل التنسج العائلى الحميد (Benign familial dysplasia)‏ 
يتميز عخاطية فموية سميكة ذات لون أبيض براق . 
ع 
منطقة بيضاء تحدث نتيجة التأثير الحمضي النات عن وجود 
اللويحة الحرثومية لفترة طويلة »ما يسبب زوال المعادن من 
ميناء السن » وهى علامة أولية للتسوس السنى . 


white spot 


تبقّع أبيض فى ميناء السن white spots in enamel‏ 
انظر ميناء مبقعة ([عتصهمء (Mottled‏ . 
ذُرور الطباشير الأبيض whiting‏ 


طباشير أبيض نقي (كربونات الكالسيوم Calcium‏ 
08602816 ) » يستعمل كمادة للتلميع والصقل »كما 
يستعمل مع الماء وفرشاة ناعمة في المحرك الخبري لينتج سطحاً 
لامعا (ينتج إنهاء أقل لمعاناً عن أحمر الصقل أو أكسيد 
الزنك) » وكمادة مضادة للتسييل . 
داحس 
آنظر داحس (12اء/إدومة©) (التهاب تقبّحي عند حافة 
الظفر) . 
[مختصر] منظمة الصحة العالمية 


whitlow 


WHO = World Health 
Organization 

منظمة تابعة للأمم المتحدة (United Nations Organization)‏ 

(۷10) يهتم بالصحة على المستوى العالمي “تاسيف في 

7أبريل 1948 بقصد تمكين كافة الشعوب من الوصول إلى 

أعلى مستوى بمكن من الصحة » ويقوم دستور منظمة 

الصحة العالمية بتعريف الصحة على أنها حالة رفاهية كاملة » 

بدنية ونفسية واجتماعية » وليست مجرد القضاء على المرض 

فقط . ولتحقيق ذلك »تقوم منظمة الصحة العالمية بأوجه 

النشاط الآنية : 

لدعي الك ا الج هة 

2- معاونة الحكومات علق دعم خدماتها الصحة: 

3- تقديم المعونة الفنية والمساعدة اللازمة في حالات 
الطوارئ بناء على طلب الحكومات . 
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الرغامى »القصبة الهوائية windpipe = trachea‏ 
جناح wing‏ 
جناح إنجراسيا wing, Ingrassia’s‏ 


٠‏ الجناح الصغير للعظم الوتدي 

مجح »ذو جنا أو ذو أجنحة 
حَ و 00 

جبيرة معدنية مصبوبة محنحة 


4 2 4 
بدلة سنية محنحة 


winged 
winged cast metal splint 


winged denture 


winged wire splint جبيرة سلكية محنحة‎ 
Winter’s elvator رافعة وينتر‎ 


نسبة إلى ج .ب . وينتر » جراح فم أمريكي معاصر . 
رافعة 5 الأرحاء الثالثة السفلية . انظر رافعة (07]ه5167) . 
يمسحء > يُنظّف wipe‏ 
سلك wire‏ 
٠‏ 1- سلك رفيع طويل أو خيط شعري من المعدن : تتوفّر 
الأسلاك عادة في أقطار مختلفة من معادن مختلفة »› 
ودرجات متفاوتة الصلابة » وتتوفر أيضاً بمقطع عرضي مربع 
أو مستطيل ؛ الأسلاك المستعملة في تقويم الأسنان مصنوعة 
من الفولاذ الأو ستينيتي المقاو م للصدأ (Austenitic stainless‏ 
steel)‏ « لتصحيح سوء الإطباق . 
سلك القوس » سلك قوسي 
انظرسلك قوسى (56تطعتظ) . 
سلك التوسيع » سلك التمدد 
طبيقة تقويمية سلكية » تطابق القوس السنية » وتستعمل في 
التوسيع لتحريك الأسنان . 
إطار سلكي 
ربط سلكي 
استعمال سلك فولاذي صامد لين »يوضع حول الأسنان 
للتثبيت المؤقت »أو تثبيت الأسنان المتقلقلة أو الأسنان التي 
نبغي تحريكها . 
سلك الربطة 
انظر ربط (Ligature)‏ . 


و 


عروة سلكية 
سلك تقويم الأسنان- 
أسلك قوسي 
سلك الصب 
سلك من الفولاذ الصامد 
سلك يستخدم في مشبكات البدلة السنية الجزئية النزوعة 


wire , arch 
wire clasp 


wire , expansion 


wire frame 


wire ligation 


wire , ligature 


wire loope 


wire,orthodontic = arch wire 


wire, sprue 
wire, stainless steel 


wire, wrought 


مصبوبة أو لتحضير تاج ويكون ضمن النموذج الشمعي » 
بحيث تحرق الدبابيس البلاستيكية خلال عملية الصب . 
جبيرة ود يليامسو ن = ا جبير Williamson’s splint = superior ë‏ 
المعدلة لوضعية الفك السفلى علوياً » 
الخبيرة الموضعة غلويا” , 
تستخدم جبيرة ويليامسون مباشرة بعد الانتهاء من استخدام 
الجبيرة المعدلة أمامياً من أجل إزالة أثر المنعكس العضلي 
العصبي الذي يوجه الفك السفلي للإغلاق في وضع أمامي . 
تتميز هذه الجبيرة بسطح أملس وتشتمل على مستوى إرشاد 
أمامي وظيفي لتأمين عدم إطباق الأسنان الخلفية أثناء مختلف 
الحركات اللامركزية للفك السفلي ما عدا وضع العلاقة 
المركزية . تجرى بعض التعديلات على السطح الإطباقي 
للجبيرة لتفعيل دور مستوى الإرشاد الأمامي إلى أن يتم 
التأكد من ثبات الفك السفلي بوضع مرجعي مناسب . يمكن 
استخدام هذه الجبيرة أيضاً في حالات الانزياح القرصي 
الجزتى غير الردود . 
مقياس ويليس للارتفاع الوجهي Willis’s facial height gauge‏ 
مقياس وبليس- 
مقياس الارتفاع الوجهي 
أداة تستعمل لقياس البعد العمودي للوجه ؛ وهى أداة معدنية 
اك مشن مط فال للتعدين + تمل لاس الات 
بين نقطتين » وقد تستعمل للتحقق مما إذا كانت المسافة بين 
السنخية مُرضية عند عمل البدلات سنية أو لمقارنة أطوال 
الأسنان القاطعة . ويمكن تعديلها لقياس طول الأدوات 


repositioning splint 


Willis’s gauge = facial height gauge 


Willis’s circle 


دائرة ويليس 
نسبة إلى ت .وبليس » 8/11115آ:7 1675-1621 » طبيب 
ومشرح إنجليزي . 
الجهاز الشرياني الدائري عند قاعدة الدماغ المكون من 
الشرايين الخية الأمامية والخلفية » والشرايين الأمامية والخلفية 
الموصلة » والشريان السباتى الداخلى . 
لاء الصفصاف = الات Willow bark = salix alba‏ 
الأبيض » مادة النخاع البيضاء للصفصاف 
متحنى ويلسون 
انظر منحنى ويلسون (مه1115 (Curve of‏ . 
نافذة» صمام » شق صغير ضيق 
انظر فتئحة خروج »باب خرو ج (0۲۲م 8:16) . 
تاج نافذي » تاج ذو نافذة 
تاج ذهبي ذو وجه أكريلي » يغطي كل السن ماعدا السطح 
الشفوي أو السطح الخدي » ويستخدم كثيراً كدعامة الجسر 


Wilson’s curve 


window 


window crown 
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طريقة رد وتثبيت الكسور الفكية بواسطة عمل عرى » بطول 
واحد من السلك »على الأسنان العلوية والسفلية » و 
العرى فيها بينها بأطواق مطاطية بين الفكية . 
إسلاك قحفي وجهي ‏ 
ربط سلكي جمجمي جبهي 
ربط العظام القحفية بالأسلاك لتثبيت العظام الوجهية 
المتحركة . 


wiring, craniofacial 


إسلاك تعليقى قحفى wiring, craniofacial suspension‏ 
وجهي 


إسلاك مباشر » تثبيت سلكي مباشر 
ربط وتثبيت كسور الفك بتمرير سلك بين الأسنان فى الفك 
العلوي والسفلي »ثم ربط نهايات الأسلاك معا في إطباق 


wiring, direct 


wiring, direct bone 
يستعمل لتثبيت الشظايا العظمية . وذلك بعمل ثقوب في‎ 
العظم » وإعادة وضع الشظايا العظمية في مكانها ثم تمرير‎ 
. السلك من خلال الثقوب وربط بإحكام‎ 
› إسلاك مباشر بين الأسنان‎ 
الضيت املك بين ال انباقر‎ 
تثبيت كسر الفك بواسطة أف الأسلاك حول الأسنان المناسبة‎ 
في كل من الفك العلوي والفك السفلي »ثم ربط نهايات‎ 
. الأسلاك العلوية مع السفلية للمحافظة على الإطباق السليم‎ 
إسلاك بالعروة,‎ 
ربط بالأسلاك ذات العروة‎ 
نوع من تشبيت الكسور المباشر بالأسلاك كن الاك‎ 
لتكوين عروة وطرفين »ثم يربط البيلك خرل لكين بين‎ 
الأسنان » ويوصل ما بين كل عروتين سفلية وعلوية بواسطة‎ 
. أربطة مطاطية‎ 
2. إسلاك وجني جبهي‎ 
ربط سلكي وجني جبهي‎ 
. ربط وتثبيت سلكي عبر خط الالتحام الوجني الجبهي‎ 
wiring, interdental إسلاك بين الأسنان › الربط السلكى‎ 
١ بين الأسنان‎ 
تثبيت كسور الفك بأسلاك تمرر حول أعناق العديد من‎ 
الأسنان المتجاورة على جانبي الكسر وتُرَبْط بلف نهاياتها‎ 
. معا »ثم تربط هذه النهايات مع ما يقابلها في الفك المقابل‎ 
إسلاك بين الأسنان بالعروة‎ 
نوع من التشبيت المباشر بالأسلاك » يكون فيه السلك مزدوجاً‎ 
لعمل عروة وذيل » ويربط الذيل حول سنين »ثم تربط‎ 
العرى بين الفكين بواسطة الأسلاك أوبواسطة الأطواق‎ 
المطاطية‎ 


wiring, direct interdental 


wiring , eyelet 


wiring, frontozygomatic 


wiring,interdental eyelet 


(المتحركة) ؛ يسحب الذهب ثم يلحم بالمشبكة لاستخدامها 

فى التثبيت . 

wire brush |‏ 
أنبوب معدني مثبت به العديد من الضفائر المجدولة من 
الصلف اتخاس عمل لنظك نفدت الان 
ا 

مقياس السلك 
صفيحة معدنية مثقبة بثقوب ذات أقطار معروفة » يتم إدخال 
السلك خلال هذه الثقوب لتحديد قطره . انظر أيضاً سلك 
قوسى )Arch wire)‏ . 

تشبيت بالأسلاك . ربط بالأسلاك » ربط سلكي 
طريقة جراحية لتثبيت الأنسجة العظمية المكسورة من أجل 
لتحام العظام المكسورة بشكل صحيح » وتوجد العديد من 
أنواع التثبيت » تسمى حسب الوضع أو الطريقة . انظر تثبيت 
لس 


ملا ا ل 
وتستخدم هذه الطريقة في حالة عدم وجود أسنان أو وجود 
أسنان لا تتحمل التثبيت بالجبيرة . 


wiring „anterior nasal aperture = إسلاك عبر الفتحة الأنفية‎ 


wire gauge 


wire splint 


wiring 


wiring, alveolar 


piriform aperture wiring الأمامية‎ 
wiring, arch إسلاك قو سي‎ 


تثبيت عارضة معدنية منحنية على الجانب الخدي للأسنان 

بواسطة أسلاك من الفولاذ الصامد اللين . 
إسلاك عبر الخد 

تمرير أسلاك من هالة الرأس من خلال الخد إلى الجبيرة أو 

تثبيتها بالأسنان السفلية . 
إسلاك كفافى 

يقة لتثبيت كسر الفك السفلي الأدرد » حيث تثبت جبيرة 

ذو لاط لعي فوكاكها رواسطة إنناذك ين الول 

العا وس اخلدل اون الحافة السفلية من جسم 

الفك السفلي ثم إلى الخلف داخل الفم »ثم تربط نهايات 

السلك فوق الحبيرة أو البدلة السنية . 


wiring, cheek 


wiring,circumferential 


إسلاك كفافى فك سفلى wiring,circummandi‏ 
انظر إسلاك كفافى (Circumferential wiring)‏ . 
إسلاك كفافى وجنى wiring,circum zygomatic‏ 


انظر إسلاك كفافى (Circumferential wiring)‏ . 
إسلاك بالعروة المستمرة 3 
ربط بالعروة المستمرة 


wiring,continuous loop 
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woman امراة‎ 
wood ختشب‎ 
wood ,orange خشب البرتقال‎ 


يستعمل فى تحضير الأوتاد بين السنية . 
رأس خشبي » قمع خشبي 

عود خشبي صغير » صلب أو لين بأشكال كثيرة » يستعمل 

لإزالة قَضَلات الطعام من الفراغات بين السنية » والأسطح 

الملاصقة للأسنان . بعض هذه الأعواد يحتوي على مواد 

طبية 


wood point 


ك متخشب » فك تین wooden jaw‏ 
انظرداء الفطر الشعاعى (0150760515صمتاعش) . 
لسان متخشب . اللسان الخشبى 


لسان مُصاب بداء الفطر الشعاعى . 


wooden tongue 


wooden tongue depressor خافض اللسان الخشبى‎ 

تاج وود Wood’s crown‏ 
تاج حرفي مخبوز فوق قلنسوة من البلاتين . 

Wood’s metal معدن وود‎ 


معدن قابل للانصهار يستخدم لعمل القوالب » مكون من 4 


أجزاء رصاص » وجزئين قصدير » ومن 8-5 أجزاء بزموت » 


وجزء أو جزئین كادميوم . 
صو ف wool‏ 
۾ ا 
فرشاة صوفية wool brush‏ 
نمسحة صوفية wool mop‏ 
عمل » صنع work‏ 
منضدة العمل work bench‏ 


صلابة العمل » فّساوة العمل work harden‏ 
ظاهرة تحول المادة عند درجة حرارة الغرفة وينتج عنه ضغط 
عال ثم يؤدي استمرار التحول إلى زيادة صلابة المادة . 

عمل »عامل 

منطقة عمل . ساحة العمل 

علاقة العضة العاملة = إطباق عامل = working bite relation‏ 

working occlusion 

التلامس الإطباقي للأسنان على الجحانب الذي يتحرك نحوه 
الفك السفلى . 

تصلة عاملة » شفرة عاملة 

قالب العمل . نموذج العمل 
نموذج للفم يستخدم في العمل الخبري . يسمى أيضاً موذج 
مقاوم للحرارة (Refractory cast)‏ . 


workshop 
work, techincal 
working 


working area 


working blade 


working cast 


إسلاك بين عظمي الفك العلوي › 
الربط السلكي بين الفكين 
أي نوع من تثبيت كُسور الفك » بربط الفك السفلي بالفك 
العلوي بواسطة الأسلاك . انظر تثبيت سلكي بين الفكي 
(Intermaxillary wiring)‏ . 1 1 
إسلاك بين العظمين 
إسلاك بعروة إيفي 
إسلاك بالعرى المتعددة 
إسلاك عظمى 
إسلاك حول السنخ »تثبيت 
سلكي خلال العظم السنخي 
تثبيت كسر الفك بواسطة أسلاك تمرر خلال سنخ الفك 
العلوي من الجهة الخدية الحتكية ؛ ويستخدم في علاج 
حالات كسور الفك الأدرد أو للمرضى الذين لديهم أسنان لا 
تصلح لدعم الجبيرة : 
إسلاك الفتحة الكمثرية 
تثبيت كسر الفك باستخدام الأسلاك المارة من خلال الفتحة 
الكمثرية . 
إسلاك الفتحة الكمثرية = = wiring, pyriform fossa‏ 
ربط سلكى عبر الفتحة الكمثرية piriform aperture wiring‏ 
إسلاك الأسنان 
ضرس العقل - 
الرحى الثالثة third molar tooth‏ 
إحدى الأرحاء الآخيرة على جانبي الفك العلوي والفك 
السفلي . الرحى الثالثة هن اتن الأسناك التي تبرغ عادة بين 
7 سنة من العمر . كثيرا ما يسبب بعض الألم والمشاكل 
السنية وقد يحتاج للقلع د أيضاً (Dens serotinus)‏ . 
انظر أيضاً الرحى (81012) ؛ مصطلح متروك ؛ انظر سن 


wiring , intermaxillary 


wiring, interosseous 
wiring , Ivy loop 
multiple loop 

wiring, wiring ,osseous 


wiring, perialveolar 


wiring, piriform aperture 


wiring, teeth 


wisdom tooth = 


. (Tooth) 

تاج ويستون Wiston crowm‏ 
نسبة إلى ه . ويستون 1.۷610١»‏ » طبيب أسنان أمريكى . 

تضفر يقاو 1 withstand‏ 

و 

صمود » مقاومة withstanding‏ 

فك الذئب wolf jaw‏ 
فلح حَتكي ثنائي الجانب يمتد خلال الحنك » والفك » 
والشفة . 

Wolf ’s graft = full - thickness graft = طُعم وولف‎ 
طعم ذو ثخانة كاملة‎ 
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أداة تالفة 
و 
لح 
أي تفرق اتصال للأنسجة أو لأعضاء الجسم » بسبب فطع أو 
طعنة أو تمزق أو ضربة أو وسائل طبيعية أخرى » وتكون عادة 
أعمق من ثخانة الجلد . 


worn - out instrument 


wound 


و 

< طاهر »< ق wound, aseptic‏ 
ا مم 
جرح مغلق »ر ضح wound,closed‏ 
تصريف الجرح زح الجرح wound, drainage of‏ 
جرح بمقذوف نارى wound, gunshot‏ 


جرح قطعي wound, incised‏ 
إرداء الجرح 
غسل الجرح أو التجويف الناتم عن الجرح باستعمال محلول 
طبي » وماء أو مستحضر سائل مضاد للمكروبات . 
جرح متهتك »جرح مزق › 
جرح منهتك 
8 الحبب الي العلوي 


wound irrigation 


wound, lacerated 


wound of maxillary sinus 


جرح مفتوح wound ,open‏ 
جرح نافد wound,penetrating‏ 
التثام ال جرح wound repair‏ 


ترميم للنسيج الطبيعي بعد إصابة » خاصةفي الجلد . 
جرح إنتانى »جرح نتن wound, septic‏ 


شق جراحی wound ,surgical‏ 
هندمة ا جرح wound, toilet of‏ 
ظم مت > عظم محبوك woven bone‏ 

ا 

يغطى »يلف »يغلف » » يلتف » جديلة wrap‏ 

عصر بالفتل wring - down‏ 
عصر خليطة الملغم بواسطة جلد الوعل » لطرد الزئبق الزائد 
من الخليطة . 


wring - down technique 


أسلوب عصر الملغم بالفتل 


خطاً» خاطۍ أذى »ضرر wrong‏ 
مكيف 2 مشكّل 2 مطرق 2 مصنع wrought‏ 


معدن تم تشكيله وتصنيعه . 
معادن مكيفة . معادن مشكلة 
معدن مصبوب تم تشكيله بأية وسيلة لتكوين هيكل متفاوت 
النوع أو الشكل . 
ضامة مشكلة » ضمة مكيفة 
معدن مُشكّل » معدن مكيّف 


wrought alloys 


wrought clasp 
wrought metal 


wrought wire 


تماس عامل »تماس شغال working contacts‏ 
تلامس الأسنان على الجانب الإطباقي الذي يتحرك باتجاهه 
الفك السفلى ؛ انظر تماس »2 تلامس (Conta)‏ : 

مسافة عاملة » مساق تشغيلية working distance‏ 
المسافة بين نقطة مرجعية على تاج السن (عادة ما تكون الحد 
القاطع أو قمّة الحدبة) إلى النقطة التي تنتهي عندها حشوة 
قناة الجذر . 

طبعة العمل = الطبعة النهائية = working impression‏ 

final impression 

كمية ضغط العمل 
درجة نشاط العمل لوحدة الأشعة » تقاس بالمللى أمبير فى 
الدقيقة لكل أسبوع عمل . ا 

سطوح إطباقية عاملة 

إطباق عامل = علاقة إطباقية عاملة 


working load 


working occlusal surfaces 
working occlusion = 
working bite relation 
التلامس الإطباقي للأسنان على الجانب الذي يتحرك نحوه‎ 
. الفك السفلى‎ 
رأس عامل‎ 
جانب عامل-‎ 
على الجانب ذاته‎ 
الجانب الذي يتحرك باتجاهه الفك السفلي أثناء انزلاقه‎ 
ا لجانبي ؛ عادة تكون علاقة الحدبة الخدية هي علاقة حد لحد‎ 
فى تلامس الأسنان العلوية والسفلية الخلفية حينما يتحرك‎ 
. الفك السفلى جانبياً‎ 
تداخل الجانب العامل‎ 
زمن العمل‎ 
› فترة زمنية يتم خلالها تشكل المادة دون أن تفقد خصائصها‎ 
» وتشتمل على زمن المزج » وزمن تكون عجينة الأكريل‎ 
٠. وزمن التشكيل اليدوي للمادة‎ 
World Health Organization = منظمة الصحة العالمية‎ 
WHO 


working point 


working side = ipsilateral side 


working side interfernce 


working time 


انظر منظمة الصحة العالمية )W80(‏ . 

World Health Organization معايير منظمة الصحة العالمية‎ 
Criteria 

Wormian’s bones عظام ورميانية‎ 

نسبة إلى و .ورم » 0۲ 0.W‏ » 1654-1588 » مشرح 

دامر کي 

عظام صغيرة في دروز الجمجمة . 
تالف . مستهلك ».بال 


worn - out 
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استخدام أوراق أو رقائق حساسة للضوء » بل تعتمد على 


استخدام رقاقة خاصة مشحونة كهربائياً . 
جفاف الملتحمة xerophthalmia‏ 
جفاف الصورة الشعاعية . التصوير xeroradiography‏ 
الشعاعي الحاف 


نظام تصوير باستخدام رقاقة من السيلينيوم وهي صفيحة 
مشحونة كهربائياً تعمل كمستقبل . 
جفاف الفم 
انخفاض انسياب اللعاب » يمكن أن ينتج عن قصور في 
عمل الغدد اللعابية » أو انسداد فى القنوات اللعابية » أو 
بتأثير الأدوية » أو امرض » أوالسن »أو عوامل فيزيائية مثل 
التعرّض للإشعاع »الذي يؤدى إلى جفاف وألم في الفم . 
صفيحة× X plate‏ 
جهاز تقويم أسنان يعمل بواسطة لولب يستعمل لإرجاع 
القواطع البارزة ومنع زيادة تراكب العضة. 
1 -التعرض للأشعة 
2- الاشعاع السيني 


8 4 4 
1- اشعة سينية 


xerostomia 


X- radiation = X-irradiation 


X-rays 

2- صورة شعاعية » يصور شعاعيا 

3 - يفحص أو يعالج أويصور بالأشعة السينية 
جزء من أشعة الطيف الكهرومغنطيسى » ذات موجات أقصر 
وأكثر طاقة من الضوء العادي . حينما تصلطدم الإلكترونات 
المتحركة بسرعة بهدف صلب تنخفض سرعتها وتبعث 
الأشعة السينية ذات الطاقة الكافية لتظهر صورة على الفلم 
الشعاعي حينما تمر من خلال الأسنان » والعظم » 
والأنسجة الرخوة . تحجز الانسجة الأكثر كثافة أشعة أكثر 
من الأنسجة الرخوة . ولهذا السبب تظهر درجات مختلفة 
من السواد على الفلم .الحشوات المعدنية تظهر بيضاء » 
والأسنان أقل بياضًا والفراغات الهوائية تكون داكنة أو 

جهازالأشعة 

جهاز إظهار الأفلام السنية 


X-ray apparatus 


X-ray automatic dental 


الشعاعية التلقائى film processor‏ 
جهاز إظهار الأفلام الشعاعية X-ray automatic processor‏ 
التلقائى 


X-ray control panel لوحة التحكم الأشعة‎ 


صورة شعاعية رقمية X-ray digitizer‏ 


(سابقة) أصفر xanth- , xantho-‏ 
ذوأسنان صفراء » مُصثّر xanthodont = xanthodontous‏ 
الأسنان 
إصفرار الأسنان xanthodontia‏ 
ذوأسنان صفراء › مُصفر xanthodontous = xanthodont‏ 
الأسنان 
ورم حيبق أصفر xanthogranuloma‏ 
ورم أصفر xanthoma‏ 


ترسب محدود من النسيج الدهني أو الشحوم المصلية › 
يشاهد كارتفاعات صفراء أو برتقالية على الجلد أو الأغشية 
المخاطية » ويحدث بشكل دائم على الجفون . 

ورم أصفر ثؤلولي الشكل 
داء ثؤلولي أو حليمي نادر في مخاطية الفم يتميّز بسطح 


xanthoma , verruciform 


مبيض وتجعدات سطحية منتظمة . 
داء الأو رام الصفرالمنتشرة xanthomatosis‏ 
صفار xanthosis‏ 
جلد داء الاصفرار xanthosis cutis‏ 


عضة متصالبة »عضة معكوسة X-bite = cross bite‏ 
[مختصر] طريقة التوازي بالقمع 
الممتد للتصوير الشعاعى 
طريقة التصوير الشعاعي باستخدام حلقة تركيز للأشعة 
كرود ماك ليت فلم الأقشغة تحمل للتصوير 
الشعاعي داخل الفم بطريقة توازى فلم الأشعة مع الحور 
الطولي للسن . 8 
(سابقة) غريب » دخيل » أجنبي . مختلف 
عم أجنبي . طُعم مغاير 
ام 
طن ادي 
طعم يؤخذ من معط من نوع مختلف عن الآخذ . 
(سابقة) جاف جفاف 


XCP = extension-cone 


paralleling technique 


xeno- 
xenogenic graft = xeno-graft 
xeno-graft = xenogenic graft 


xenograft = heterogenous graft 


xer-,XerOo- 
xerocheilia جفاف الشفتين‎ 
. التهاب الشفتين المتميز بشدة جفافهما‎ 
xeroderma = xerodermia جفاف الجلد‎ 
. داء يسبب جفاف البشرة وتصلبها وتقشرها‎ 
xerodermosteosis جفاف الجلد والمفصل‎ 
xerography التصوير الشعاعي الحاف‎ 


يقة تصوير تشبه التصوير الضوئي ولكنها لاتتطلب 
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صورة شعاعية بانورامية X-ray panoramic radiogram‏ 
صورة بالأشعة السينية 
حمالة تظهير الأفلام الشعاعية 
أحواض تظهير الأفلام الشعاعية 
قارئ الأفلام الشعاعية » جهاز إضاءة 
لقراءة الفلم 
عاكس شعاعى = مرأة 
يق 
ضوء أمان الفلم الشعاعي 
معالجة شعاعية .المعالجة بالأشعة السينية 
منْضدة الرسم الشعاعي 
منضدة ذات إضاءة خلفية تستخدم عند رسم الصور 
الشعاعية السيفالومترية . 
أنبوب شعاعي »قمع الأشعة › أنبوب الأشعة 
السينية 


أ منظار شعاعي 
لوكين > نو کن 


X-ray photograph 
X-ray processing hanger 
X-ray processing tanks 


X-ray reader 


X-ray reflector = x-ray mirror 


X-ray safelight 


X-ray therapy 


X-ray tracing table 


X-ray tube 


X-ray viewer 


Xylocaine = lignocaine 


نظام آلي كهربي للحصول على قراءة مباشرة متناسقة للفلم 
الشعاعي عن طريق التحليل بالحاسب الآلي . 1 


فلم الأشعة السينية X-ray film‏ 

مقط الفلم الشعاعي » مشبك الفلم X-ray film clip‏ 
الشعاعى 

الغرفة المظلمة للأفلام الشعاعية » X-ray film darkroom‏ 


رفرف تجفيف الأفلام الشعاعية X-ray film drying rack‏ 
حمالة الأفلام الشعاعية 
حامل الأفلام الشعاعية › 
مسك الأفلام الشعاعية 
حاضن الفلم الشعاعي 
تصوير شعاعي لكامل الفم 
رآ شعافية -عاكس 
شعاعي 
جهاز التصوير الشعاعي 
البانورامي 


X-ray film hanger 
X-ray film holder = 
x-ray film hanger 
X-ray film-mount 
X-ray , full mouth 


X-ray mirror = x-ray reflector 


X-ray panoramic apparatus 
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خضوع »إذعان yield‏ 
نقطة الإخضاع »نهاية حدالمرونة yield point‏ 
قوة الإخضاع 2 أقصى مقاومة قبل الانهيار yield strength‏ 


إجهاد أعلى قليلا عن الحد التناسبي ينتج عنه توتر بكمية 

معينة أعلى من الإجهاد أو التوتر السابق . 
مقرن »نير »ملحم 

الاتخسافات لعمودية على السطوح الشفهية السشخية بين 


كل ارتفاعين سنخيين موافقين لمواقع جذور الأسنان 


yoke 


القاطعة . 
مقرن سنخي سفلي yoke of mandible , alveolar‏ 
ر سنخي علو ي yoke of maxilla , alveolar‏ 
مثا فتي » ميناء فتية » ميناء شابة young enamel‏ 
إطار يونج للحاجز المطاطي Young's rubber dam frame‏ 


إطار من الفولاذ على شكل حرف 0ا عليه سبعة بروزات 
خطافية الشكل » تثبت بها حواف الحاجز المطاطي » فتحتفظ 
به بعيدا عن الوجه خلال فترة المعالحة السنية ( بعض 
الإطارات لها خطافات (110015) تسمح لشريط من المطاط 
بالإلتفاف حول رأس المريض من الخلف بحيث يثبت الإطار 
في وضعه المناسب ) . 
قاعدة يونج Young's rule‏ 
قاعدة لتحديد الجرعة المناسبة للدواء عند الأطفال . 
جرعة البالغ × عمر الطفل (بالسنين) 
جرعة الطفل = 
عمر الطفل (بالسنين) +12 


يافع 3 فتى 2 غلام youth‏ 


يَتَثاءب yawn‏ 
فعل انعكاسي لاإرادي حيث ينفتح الفم لأقصى مدى › 
وينسحب الهواء داخل الرئتين . 

yawning وت‎ 4 

yaws 
مرض استوائی (مداري) » يماثل مرض الزهري (ونانطم‌ر؟)‎ 
من ناحية الأعراض » يتميز بتكوّن آفة با جلد تشبه توت‎ 
. الأرض على الوجه وراحتي اليدين » وباطن القدمين‎ 

محور۲ للنمو Y-axis of growth = y-growth axis‏ 
فى التحليل القياسى للرأس بحسب داون sوس00)‏ 
cephalometric any sis(‏ : الزاوية المتكونة بواسطة خط 
يصل بين مركز السرج التركي )Se1a turcic2)‏ «الحفرة 
النخامية في العظم الوتدي» والنقطة الفكية («منطئهم0) » 
ومستوى فرانكفورت الأفقى (Frankfort horizotal‏ 
قفن ى الزاوية الأمامية ك بين عمط القاهرة اة 
أى الخط الذي يصل السرج بالنقطة الآنفية 5-21 والخط 
الذي يصل السرج بالنقطة الفكية 0- 5 ؛ وتستخدم كدليل 
لاتجاه نمو الفك السفلى بالنسبة للقاعدة القحفية . 

خميرة 1 
خلية وحيدة مجهرية »عديمة اللون »من مجموعة 
القطريات. » ميو عن المرائهم بأنها تار بوامطة عملة 
التبرعم : 

أصفر اللون 

غضروف أصفر 
غضروف يحتوي على ألياف مرنة في قالب ليفي مرن » 
بوضد ف لاون اللا ري 11ل و 
وار 1 

معدن أصفر اللون 

1 ذهب . 


2 خليطة من النحاس والتوتياء . 


yeast 


yellow 


yellow cartilage 


yellow metal 
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للألم » في شكل أعواد شبه شفافة » تحفظ في زُجاجة 
معتمة . أو بشكل محلول کاو يجب عدم ملامسته باليد . 
تستعمل كمادة قابضة على قُطنَّ طبى أو خبط لوقف النزف 
من اللثة ولتبعيد اللثة » وبمكن أن تستعمل لإبطال حساسية 
الأسنان بشكل محلول بتركيز من 40/-50/ في الماء توضع 
على المنطقة الحساسة من السن لمدة دقيقة واحدة . يمزج 
كلوريد الزنك بمعجون الأسنان كمادة مبطلة للحساسية . 
ويمكن أن يُستعمل في محلول مخفّف كغسول ويترك في 
الفم لمدة دقيقة ثلاث مرات يوميا . استعماله باستمرار يغير 
من تركيب اللعاب . 

أوجينولات الزنك 

خليطة الملغم المالية من الزنك 

بدون زنك » بلا توتياء 

أكسيد الزنك 
مسحوق أبيض عديم الشكل والرائحة والطعم له خاصية 
قابضة معتدلة » يمزج عادة مع عقاقير أخرى لتكوين مراهم » 
أو مساحيق » أو معاجين . 
يستعمل بكثرة في طب الأسنان كعنصر أساسي في مواد 
الحشو » ومواد الطبعة » والضماد حول السني » وفي بعض 
تو اقل أو لعفل . بل عاو م الت جيترك 
كحشوة مؤقتة إسمنتية لها خاصية تلطيف وتسكين الألم ؛ 
ويستعمل كعنصرمن عناصر مواد الحشو المتعددة لقناة 
الجذرء ويدخل في تركيب الإسمنت الساد لقناة الجذر 
وأنواع الإسمنت الأخرى المتعددة » والمعاجين » والضمادات 
الجراحية المستخدمة في طب الأسنان . 


zinc eugenolate 
zinc free amalgam alloy 
zinc و‎ non- 


zinc oxide 


zinc oxide / EBA cement = EBA cement إسمنت اكسيد‎ 
1:84 الزنك - إسمنت‎ 
zinc oxide-eugenol ا کل الزنك واليوجينول‎ 


مادتان منفصلتان حينما تُمزجان معا بإضافة مواد أخرى 
للحصول على مادة تستعمل إما كمعجون طابع »أو كمادة 
حشو لقناة اجذرء أو كمادة حشو مؤقتة مسكنة للألم » أو 
كضماد بعد الجراحة حول السنية . 

ملاط أكسيد الزنك 

واليوجينول » إسّمنت الأوجينات 
عنصر اساسی من زیت القرنفل (017©5© 01 011) . ويمكن 
إضافة المعدلات لتسريع تفاعل التصليب . يستعمل كضماد 


zinc oxide-eugenol cement 


رمزالوزنالذرى 2 

مر ض زاجار ي = جفاف Zagari's disease = xerostomia‏ 

الفم 
نسبة إلى ج .زاجاري » 1نهع 0.22 » 1946-1863 » طبيب 
إيطالي . 

1-صفر ؛ لاشيء »عدم : Zero‏ 

2- نقطة الصفر على المقياس الْمُدرّج . 

3- درجة حرارة تقابل الصفر 9 

أسنان الدرجة صفر »سن مَسحاء 
أسنان صناعية خلفية حدباتها لاتكون زاوية مع السطح 
الإطباقى الأفقى . 

الميلان المعدوم 
على ا لخططة «الماسحة» (510196(001) بحيث تكون قاعدتها 
الدوارة موازية للمستوى الأفقى . 

الكي الأنبوبي 

زنك » توتياء > خارصين 


zero-degree teeth 


zero tilt 


zestocausis 
zinc = zn 
عنصر معدني صلب أبيض مرق رمزه الكيميائي 20 ؛‎ 
معدن بعال ا قابل للطرق والسحب وات‎ 
حرارة مرتفعة نسبياً » ويصبح هشا أو قصيفاً عند درجات‎ 
حرارة أعلى من 200 درجة مئوية . يستعمل فى جلفنة‎ 
الحديد ؛ وفي طب الأسنان ق ا‎ 
الخلائط مثل الملغم السني بنسبة 7/5 لإنقاص انسياب‎ 
الملغم »ولزيادة تمدده »وزيادة قوةالسحق . التسمم‎ 
بالتوتياء «الزنك » يمكن أن يؤدى بعد فترة إلى تصبغ‎ 
. رمادي مزرق للثة‎ 

أسيتات الزنك 

( ثنائى أسيتات الزنك ) 
سيل مجع سوع بلك امود كنيو الكت 
واليوجيئول . ١‏ 

ملاط الزنك وقاعدة 
الأوجيتول 

كلوريد الزنك 
مركب ذواب في الماء يستعمل كمطهر موضعي بنسبة 8/ 
كمحلول قابض . ويستعمل بشكل مركز كمادة مضادة 
للتحسس عاج السن المفرط الحساسية ؛مادة قابضة » 
ومطهرة » وقاطعة للنزف «مرقىء» » وكاوية . وملطفة 


zinc acetate ( or diacetate ( 


zinc cement eugenol base 


zinc chloride 
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رمزالزنك Zn = zinc‏ 
الرمز الكيميائي للزنك أوالتوتياء . 
حَيوى > حیاتی zoetic‏ 


منطقة > حزام » حزمة = هربس zona = herpes zoster‏ 
المنطقة »داء المنطقة » هريس نطاقى 

zonal ١ متطقی نطاقى‎ 

1 متعلق بالمنطفة أو احزام أو الحزمة ٌ 

منطقة »ناحية »نطاق > حزام zone‏ 
مفهوم تصميم وميل الجدران الشدقية واللسانية للأسنان 
الخلفية : ينقسم الميل الحدبي من الشق المركزي إلى قمة 
الحدبة إلى ثلاث مناطق متساوية : 
النطقة أ )4 ore‏ : المنطقة المركزية حيث يستطيع طبيب 
الأسنان إمالة الجدار الشدقي والجدار اللسانى للحفرة السنية 
بحيث يجعلهما متقاربين إطباقيا » بشكل مواز لقضبان 
الميناء . مما يحول دون ضعف حافة حشوة الملغم . َ 
ا منطقة ب (8 076 : فى هذه المنطقة »يجب أن يقل الميل 
المتباعد للجدار الشدقى ا اللسانى للحفرة السنية باتجاه 
لب السن مخافة أن اسمن تا هه . الزاوية الحادة 
الناتجة والتي تحتوي الأملغم حسب الحاجة لزيادة واستمرار 
مقاومة النسيج السني المتبقي لقوى المضغ . 
اللنطقة ج (zone OC)‏ : المنطقة الملاصقة للقمة الحدبية » وهى 
الجزء المرهق والشاق في الترميم بالنسبة للطبيب المعالج . 
يجب على الطبيب تقدير مدى دعم العاج للميناء في هذه 
المنطقة بما يسمح بمقاومة قوى المضغ ؛ فإذا كان دعم العاج 
للميناء غير كاف لمقاومة قوى المضغ » يكون من الضروري 
إنقاص الميناء حتى تصل إلى ميناء مدعوم بواسطة العاج . 


zone , apical النطقة القمية‎ 
zone , cervical النطقة العنقية‎ 
zone , ependymal منطقة البطانة العصبية‎ 
zone , gingival 5 النطقة اللشود‎ 
zone , granular EES النطقة‎ 


النطقة القشرية المنطقة الردائية 
منطقة محايدة ˆ 

اكنطقة المولدة للسن 

منطقة طليعة العاج 

منطقة الغضون الحنكية » منطقة التحاعيد الحنكية ©0882 , ©2026 
اكنطقة تحت الأرومات السنية 


zone , mantle 
zone , neutral 
zone , odontogenic 


zone , predentin 


zone , subodontoblastic 
zone , translucent 


zone , transparent 


مؤقت في الحفر السنية كمطهر ومخْفف لحدة الألم ؛ أو 
للإلصاق المؤقت للتيجان أو الجسور أو الجبائر » ويمكن أيضا 
أن يستعمل كمادة لحشو قناة الجذر . 


zinc oxide-eugenol impression paste معجون طبعة 1 كسيد‎ 


الزنك واليوجينول 
اتظر مواد الطبع (Impression material)‏ . 
ملاط أ كسى فسفات lلijك  zinc oxyphosphate cement‏ 
انظر أيه فو سفات آل نك (Zinc phosphate cement)‏ . 
فسفات الزنك zinc phosphate‏ 
انظر إسمتت (Cement)‏ . 
ملاط فسفات الزنك zinc phosphate cement‏ 


إسمنت صلب يصتع من مزيج من مسحوق يحتوي على 
أكسيد الزنك غير النشط » ومادة ملونة ومحلول من حمض 
الأرثوفوسفوريك في الماء : يجب ألايستعمل قوام مائي أو 
رقيق لكي لاتؤثر حموضته بشكل مباشر على لب السن . 
الاسم المرادف له هو إسمنت أوكسي فسفات الزنك ء«ن2) 
cement)‏ عتقطمدمطم :0:9 ولكنه غير مستخدم حالياً . 
إسمنت متعدد أكريلات الزنك 
انظرإسمنت متعدد كربوكسيلات الزنك عمز2) 


. polycarboxylate cement) 


zinc polyacrylate cement 


إسمنت متعدد كرب و كسيلات = zinc polycarboxylate cement‏ 
الزنك = إسمنت متعدد 
أكريلات الزنك 
مزيج من مسحوق أكسيد الزنك غير النشط مع 40/ 
محلول مائي من حمض متعدد الأكريل اللزج . لتشكيل 
الإسمنت اللاصق » غير المخرشن للب السن . يجب عدم 
استعماله حينما يصل إلى قوام شبكة العنكبوت 0665 ©) 
stage)‏ . 
شريان زن = شريان الشبكية 
المركزى ؛ 
نسبة إلى ج .ج . زن » 3.6.2 »1759-1727 » مشرح 
ألمانى . 
دائرة زن 
دائرة من الشرايين حول مدخل العصب البصري في القرنية . 
زرقون = الزرقونيوم 
عنصر فلزي نادر » يستخدم كمادة ساحلة : 
معجون الزرقون الصاقل 
أكسيد الزرقونيوم 
مسحوق مطحون يستعمل كمادة صقل أو تلميع في معاجين 
الأسنان «منظّفات الأسنان» . 


zinc polyacrylate cement 


Zinn's artery = circulus 


arteriosus halleri 


Zinn's circle 


zircon = zirconium 


zircon polishing paste 


zirconium oxide 
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2- قوس عظمية تنشأ من العظم الوجني وتسير إلى الخلف 
لتلتحم بالجمجمة أمام الفتحة الخارجية للأذن مباشرة 
تحتها لترتبط بالنتوء المنقاري للفك السفلى . 
العظم الوجني 
أحد العظمين المكونين لجزء من عظام الخد . 
الحفرة الوجنية > الخفرة تحت الصدغية 
الحقنة الوجنية » حقنة الحدبة الفكية 


zygomatic bone = zygoma 


zygomatic fossa 


zygomatic injection 


zygomatic margin الحافة الوجنية‎ 
zygomatic muscle العضلة الوجنية‎ 
zygomatic muscle , greater العضلة الوجنية الكبرى‎ 


ترفع ركن الفم . انظر مدخل العضلة الوجنية الكبرى 
(Zygomaticus major)‏ . 
العضلة الوجنية الصغرى 
جزء من العضلة الرافعة للشفة العليا » تسمى أيضا 
distort 0115(‏ usاMussu)‏ . انظر العضلة الوجنية الصغرى 
(Zygomaticus minor)‏ . 
العصب الوجنى 
عضب الد اندي ل انلق ار هة والنطفة العدغية» 
انظر مدخل عصب وجنى (Zygomaticus)‏ . 
الناتئ الوجني » النتوء الولجني 
النتوءالو ج zygomatic process of the frontal bone‏ 
للعظم ابي 
بروز جانبي كثيف وقوى للعظم الجبهي يتمفصل مع العظم 
الناتئ الوجني للفك 
اوي 
بروز مثلث خشن يتمفصل مع التتوء الفكي للعظم الوجني . 
الناتى الوجنى zygomatic process of the temporal bone‏ 
للعظم الصدغي 
نتوء طويل من الجزء القشري السفلي للعظم الصدغي 
يتمفصل مع العظم الوجني . 
میں رجي 
جر الك ال اا اا | متيم القن اجا 
ناخحية وجا تة رة 
سح ر 
حديبة وجنية » حدبة صغيرة وجنية 
وجهي وجني 
متعلق بالوجه والوجنة . 


zygomatic muscle , lesser 


zygomatic nerve 


zygomatic process 


zygomatic process of the maxilla 


zygomatic reflex 


zygomatic region 
zygomatic surface 
zygomatic tubercle 


zygomaticofacial 


zone , trigger منطقةالزناد‎ 
zone , Weil’s منطقة ايل‎ 

منطقة فى لب السن . 
(سابقة) وا > حيوانى -200 
طُعم حيو اني zoograft‏ 
علم الحيوان zoology‏ 


عدسة تقريب وتبعيد 
منطقة . نطاق . هريس = 
هربس نطاقي » هربس منطقي 
هربس وعائي يظهر على مسار الأعصاب الجلدية ويتميز 
بالإحساس بالألم والحرقة » وتكون عادة وحيدة الجانب . 
هربس نطاقى » هربس منطقي 
شبه الهربس المنطقية « شبه النطاق  zosteriform = zosteroid‏ 
نطاقى الشكل < شبه الحلاء النطاقى  zosteroid = zosteriform‏ 
آلرأب بشكل حرف طريقة 2 » شبيه النطاق 
جراحية لترميم الندبة أو شريط من النسيج بواسطة نقل 
متبادل لشريحتين .وذلك بعمل قطع نَدبى على شكل حرف 
7 . الشريحتان الناتجتين مثلثيتا الشكل » تقللان التوتر على 
طول الندبة عند خياطة الجرح . 


zoom magnifier 


zoster = zona = herpes zoster 


zoster , herpes 


2-1257 


نظام سيجموندى لتسجيل Zsigmondy’s charting system‏ 
البيانات 


نظام التسجيل على لوحة البيانات 2 الذي يستخدم بشكل 
واسع في الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة . 
توظف فيه الأعداد للتعرف على الأسنان الدائمة » 
والأحرف الأبجدية للأسنان اللبنية . انظر الملحق 3 
(Appendix 3)‏ . 

الوجينى ٬نقطةالمقرن‏ »النقطة وجنية zygion‏ 
أقصى نقطة جانبية على سطح الوجنة ؛ وهي إحدى علامات 


قياس الرأس . 
عظم الوجنة »القوس الوجنية » الناتئ الوجني zygoma‏ 
الصدغي 


العظم الخدي »أو العظم الوجني »أو العظم المكون لبروز 
الخد : تنشأ منه العضلة الماضغة لترتبط بالوجه الخارجي 
للشعبة (الفرع) الصاعدة للفك السفلي . 


وجنى zygomatic‏ 
متعلق بالوجنة أو العارضة أو بعظم الخد . 
تو س وجنية zygomatic arch‏ 


1 -ناتئ وجني من العظم الصدغي ؛ بروز على شكل قوس 
يوجد على جانبى الرأس من اتحاد الناتىئ الصدغى من 
العظم الوجني متحدة مع الناتئ الوجني للعظم الصدغي : 
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و جني صدغي zygomaticotemporal‏ 
الثقبة الوجنية جنية الصدغية 
الناتىئ الو جني الصدغي 
العَّصّب الصّدغي الوّجني 
عصب يعصب الجلد الذي يغطى الجزء الأمامي من المنطقة 
الصدغية .انظر مدخل عَصَّبٍ صدغي وجني 
(Zygomaticotemporalis)‏ . 
العَظم الوجني ( لانينية ) 
وجني 
متعلق بالعظم الوجني . 
العضّلة الوجنية الكبيرة 
اة الو ك اة 
النقطة الوجنية الفك ‏ علوية 
نقطة عند النهاية السفلية للدرز الوجني » وهى علامة في 
اا ا ١‏ 1 
وجنى فك علو ي zygomaxillary = zygomaticomaxillary‏ 
متعلق بالوجنة والفك العلوي 
الناتئ الوجني الفك علوي 


zygomaticotemporal foramen 
zygomaticotemporal process 


zygomaticotemporal nerve 


zygomaticum 


zygomaticus 
zygomaticus major muscle 


zygomaticus minor muscle 


zygomaxillare 


zygomaxillary process 


لاقحة » زيحوت zygote‏ 
موا لد للإنز يم zymogen‏ 
حبيبات مو لدة للإنز يم zymogen granules‏ 


(سابقة) وجني zygomatico-‏ 

العضلة الو جنية الأذنية zygomaticoauricularis muscle‏ 

وجنى وجھی zygomaticofacial‏ 
متعلق بالوجنة والوجه . 

الثقبة الوجنية الوجهية zygomaticofacial foramen‏ 

العصب الوجنى ا جهي zygomaticofacial nerve‏ 


عي ال ا ا . انظر مدخل عصب 
وجهي وجني 0000 ١‏ 

جبهي وجني 

الناتئ الجبهي الوجني 

وجنى فك علوي 2 = zygomaticomaxillary‏ 

الناتى الوجني الفكي 

وجني حجاجي 

الشريان الحجاجي الوجني 
شوياة يقن ا الحيية ‏ انط مودس شيريان 
حجاجى وجنى (Zygomatico-orbitalis)‏ . 

النفق ال تجاجية الوجنية 
عمر خلال النتوء الحجاجي للعظم الوجني يمر عبره الفرعان 
الوجهي والصدغي للعصب الوجني : 

اأثقبة الوجنية الحجاجية 


zygomaticofrontal 


zygomaticofrontal process 


zygomaticomaxillary process 
zygomatico-orbital 


zygomatico-orbital artery 


zygomatico-orbital canal 


zygomatico-orbital foramen 
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1 ملحق‎ 
Appendax 1 


مفصل » مفصلي 
مفصلي 

دهليز » أذين 

السمع »> صوت 

أذنى » سمعى » الأذن 

ذاتي » تلقائي 

حون ٠»‏ مبحجوري 

عصية » عصوي 

جرثومة » بكتيريا 

ثنائي » مزدوج » إثنان 

حي » إحياء » بيولوجي » حياة » 
حيوي 

صفراء » صفراوي 

أرومة » برعمة » البرعم 

مخاط » مخاطي » الخاط 


جفن » جفني 
ذراع » ذراعي » العضد 
قصر » قصير » القصر 
هلع غ 
عبن ليق ا 
قصبي » شعبي 


خدي » وجني » الشدق 
حصوي » جيري » الكالسيوم 
حرارة » حراري 

كربون » كربوني » فحم 
قلب » قلبى الفؤّاد (فى المعدة) 
نواة »نووي 

أجوف » مقعر » جوف 

خلية » حجيرة » جوف 

مئة » مئوي » سنتى (- 210) 
مخ » مخي »دماغ 

عنق » عنقي » رقبي 
شفة » شفوي 
غضروف » غضروفي 


السوابق واللواحق 
السوابق 


Arthr(o)- 
Articul- 
Atrio- 
Audi(o)- 
Aur- 
Aut(o)- 
Ax- و‎ axon- 
Bacil- 
Bacter- 
Bi- 

Bi(o)- 


BilD- 
Blast- 
Blenn(o)- 
Bleph(ar)- 
Brachi(o)- 
Brachy- 
Brady- 
Brepho- 
Bronch(o)- 
Bucc(o)- 
Calc- 
Calor- 
Cancr- 
Carbo(n)- 
Carcin(0)- 
Cardi(o)- 
Cary(0)- 
Cav- 

Cell- 
Centi- 
Cephal(o)- 
Cerebro- 
Cervic(0)- 
Cheil(o)- 
Chondro- 


Prefixes and Suffixes 


Prefixes 


انتقاء » قفدان » غياب 

مناف » بعيدا عن » منتف 

بطن » بطني 

حسكة > شوك 

خل » حلي 

حمض » حمضي 

اده یئ 

طرف » نهاية » متعلق بالنهايات 
شعاع » شعاعي » متشعع 
aE‏ 

مجاور » متجه نحو »صوب » 
إلى » في اتباء 

غدة » غدي 

شحم »دهن » شحمى » دهنى 
هواء » غاز » ريح » هوائي 
أبيض 


ألم 


مغاير» تفاوت»تخالف» 
نشاء » نشوي 

انعدام » بدون » بلا 

موجب » صعودي » الصعود 
وعائى »الوعاء 

لامائي »نزع الماء 

التفاوت »اختلاف »غير 
متساوي 

التصاق »التحام » تصلب 
ضد » مضاد » الضد 

قبل » أمام 

قبل » الأمام »مام 

كهف » تجويف . الغار 

إلى 

الاشتقاق » الانفصال » بعيدا 
عن » منفصلا عن 

عنكبوتي » العنكبوت 


شرياني » الشريان 
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a-,an- 
ab- 
Abdomin(0)- 
acantho- 
acet(o)- 
acid- 

acou- 
acr(o)- 
actin(0)- 
acu- و‎ 13 


ad- 


aden(o)- 

adip(o) 

aer(o)- 

alb- 

alg()-, alge- , algesi- و‎ 
algio-, algo 


all(o)- 


Amyl(o)- 
An- و‎ a- 
An- , ana- 
Angi(o)- 
Anhydr(o)- 


Aniso- 


Ankylo- 
Ant(i)- 
Ante- 
Antero- 
Antr(o)- 
Ap- ,ad- 
Ap(o)- 


Arachn- 
Arter(i)- 


0 » دموي 

نصف » نصفى » جزئى » شقی 
كبد » كبدي 

وراڻي 

متعلق بالغير » مختلف › 
متباين » مغاير 

ستة » سداسى 

شبية » مجانس » التماثل 
حث » حفز 

ماء » مائى 

رطب » رطوبة 

نوم » تنويمي 

نقص » هبط » ضعف » أسفل 


Extra- و‎ extro- 

Faci(o)- 

Febr- 

Ferr(o)- 

Feto- , feti- , foeto- , foeti- 

Fibr(o)- 

Fil- 

Fiss- 

Flagell- 

Flu- , flux- 

For(a)- 

Fract- 

Front- 

Funct- 

Galact(o)- 

Gangli(o)- 

Gastro- 

Genito- 

Germ- 

Gloss(0)- 

Gluc- , glyco- 

Gnath- 

Haema- و‎ haemato- و‎ 
haemo- 

Hem(o)-,hema-,hemat (0)- 

Hemi- 

Hepa , hepatico- , hepato- 

Hered- 

Heter(o)- 


Hex(a)- 
Hist(o) 
Hom(o)- 
Horm- 
Hydro- 
Hygro- 
Hyper- 
Hypn(o)- 
Hypo- 
Idio- 


لون » لوني » صبغ 

هدب » هدبى 

دائري » محيط » حول 
ترقوي 

إكلينيكي - سريري 

متحد » منضم »مع » الاشتراك 
قولوني 8 » معوي 
مضاد » التضاد » عكس » 
مقابل » ضد 

قشري » كظري » جائي 
جمجمة » جمجمى »قحف ¢ 
5 في 

بارد » تبريدي » البرد » القر 
صقيع » برد 

زر وات 

جلد » جلدي 

أزرق 

دوري » دائرې » حلقة 

خة فلز 

دمع » دمعی 

إصبع »إصبعي 

إزالة »نزع 

عشر » عشري » ديسي ( 10) 
سن سي 

جلد » جلدي 


مزدوج » مضاعف »زوجي 
منفصل » بعيدا عن 

قرص » قرصي 

عسر» سوءء خلل .م ع 
شذوذ 


Chrom- 

Cili- 

Circum- 
Cleid(o)- 
Clinic- 

Co- ,و‎ con- 
Col()- ,و‎ colo(n)- 
Contra- 


Cortic(0)- 


Crani(o)- 


Cry(o)- 

Crymo- 

Cult- 

Cutaneo- 

Cyan(o)- 

Cycl(o)- 

Cyto- 

Dacry(0)- 

Dactyl(o)- 

De- 

Deci- 

Dent(a)- , denti- و‎ dento- 
Derm(at)- و‎ derm(0)- 
di- 

Digit- 

Diplo- 

Dis- 

Disc(o)- 

Dys- 


Ect(o)- 


Electr(o)- 
Em- ,en- 
Erythr(o)- 
Esthe- 

Etio- , aetio- 
Ex(0)- 


فطر » فطري 

عضلة » عضلي » عضل 
مخاط » مخاطي 

قزم »قزمي »قزامة » 
نانو (10) 

تخدير » خدار » تخدر » ذهول 


أنف » أنفى 


متعادل 
سوي » طبيعي » نظامي 

نواة » نووي 

غذاء » غذائى 

عين » مقلة » عینی 

سن .سني 

عين » عيني 

فم » فموي » فوهي 

كرة العين » دائرة 

عضو » عضوي 

قويم › مستقيم» صحيح › 
تقويكي » سوي 

عظم » عظمي 

حنك 

إحاطة » مجاور » نظير » بجانب » 
جار 

مرض »علة 

فوق »فائق »فوقاني » خلال » 
بطريق 

ءاه وسار رج ا 
بلعمة » أكل »بلع 

بلعوم » حنجرة » بلعومي 
صوت 

ضوء 


جسر » قنطرة 
بعد »تلو »عقب »تال 


0 


سليف . مقدم» قبل » سابق » 


أمام 


Myc- 
My(o)- 
Myx(o)- 
Nan(o)- 


Narc(o)- 
Nas(o)- و‎ nasi- 
Neur(o)- 
Neutro- 
Normo- 


Nucleo- 





Nutri- 

Oculo- 
Odont(0)- 
Ophthalm(o)- 
Or(o)- 

Orb- 
Organ(o)- 
Orth(o)- 


Oss- و‎ ost- و‎ osteOo- 


Oto- 
Palato- 


Para- 


Patho- 


Per- 


Peri- 
Phago- 
Pharyng(o)- 
Phon(o)- 
Photo- 

Pio- 

Poly- 
Pont(o)- 
Post- 
Postero- 


Pre- , pro- 


لفائفي 

حرقفة » حرقفي 

في »إلى الداخل 

غير »لا 

تحت » أسفل »دون 

بين » بيني » مابين 

داخل ا »فى داخل 
مساو ء مماثل » اتساق 

نواة » نووي 

کرک دري كلدي 
التقرن » القرنية 

حركة »حركي 

شفة » شفوي 

لبن »حليب 

حنجرة 
جانب » جانبي » وحشي 


عن ا 
تلاس تسن نيف 
وسط » متوسط 

e EES 
ميللى » جزء من ألف‎ 

د أحادي 

شكل › هيئة 

حركة » حركي 

مخاط » مخاطي 


كثير » متعدد » عديد » تعدد 
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Megalo- , megaly 


Mes(o)- و‎ mesio- 


Ileo- 

Ilio- 

Im- ,in- 

In- ,im- 
Infra- 

Inter- 

Intra- و‎ intro- 
Iso- 

Kary(o)- 
Kerat(o)- 


Kineto- 
Labi- 
Lact(0)- 
Laryng(0)- 
Later(o)- 
Leuc(0o)- 
Leuk(o)- 
Lig- 
Lingu(a)- 
Lip(o)- 
Lymph(o)- 
Macr(o)- 
Mal- 
Medi(o)- 


Mega- 


Melano- 


Mening- 


Micr(o)- 


Milli- 

Mono- 
Morph(o) 
Mot- 

Muc(i)- muco- 


Multi- 





هود 

فم »فمي » فوهة 

ملوي » عقد 

جزئي » خفيف » قرب »تحت » 
أل فو 

فوق » زائد » أعلى » فرط 
متريع ۰ من 

1 زمن »وقت 2- صلغ › 
صدغي 

أربعة ؛ رباعي 

علاجي ا 

حرارة » حراري 

صدر » صدري 

جلطة » خثري 

درقة »درقى »غدة درقية 
قصبة » قصبي » ظنبوبي 
يجرءيسحب 0 


عبر » خلال »النقل » بطريق 


ام لم 
ثلاثة » ثلاثي » الثلاثة 
درنة » عقدة 
فوق » فائق 


رغامي » متعلق بالقصبة الهوائية 
واحد » مفرد أحادي » وحيد 
وعاء » وعائى 
وريد »وريدي 
جاف » جفافي 


Staphyl(o)- 
Steno- 
Stomato- 
Strepto- 
Sub- 


Super- , supra- 
Tachy- 


Tempor(o)- 


Tetra- 
Therap- 
Therm(o)- 
Thorac(0)- 
Thrombo- 
Thyr(o)- 
Tibio- 
Tract- 
Trans- 
Traumat- 
Tri- 
Tuber- 
Ultra- 
Tracheo- 
Uni- 
Vaso- 
Veno- 


Xero- 


بدع » أول 


كاذب 2( زائف 


شعاع » أشعة 

تکرار» رد »إرجاع »إعادة» 
عودة »ثانية 
ع 
أنف » أنفى 

وي 

زورق » زورقي 

قاس » صلب > صلابة » تصلب 
نصف » نصفى » شبه » جزء 
حس » حسي 

عفونة »تعفن » انتان 

مصل » مصلي 

E 

جسد » جسدي 

وتد » وتدي » إسفيني 

كرة »كروي 

حلزون » لولب » نخاع 
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Proto- 
Pseudo- 
Psycho- 
Ptyalo- 
Puber- 
Pulmon- 
Pyo- 
Pyr- , pyret(o)- و‎ pyr(0)- 
Quadr- 
Radio- 
Re- 


Retro- 
Rhin(o)- 
Sarc(o)- 
Scapho- 
Sclero- 
Semi- 
Sens- 
Sep- 
Sero- 
Sial(o)- 
Somato- 
Spas- و‎ spasm(0)- 
Sphen- 
Spher- 
Spin(o)- 


تحصى » وجود الحصاة 

علم » مبحث » دراسة 

ينحل » انحلال » إذابة 

لين » تلين » رخاوة 

ضخم » ضخامة » تضخم 
قياس » مقياس 

فطر » فطري 

' 

شكل » هيئة » مشابه » تماثل » 


سه 


علم » دراسة 

ورم 

عين »عيني 

بصب 

فحص 

تفميم » فتح »ثقب »فغر 
شق »بضع 

مرض »علة » اعتلال 
قلة » نقص 

لم ب العيام 

نطق » كلام 

أليف »ألفة » حب 
خوف » رهبة 

تقويم ترقيع » هيكا » رأب 
شلل 

التكون المكون » مولد 
نريت +تزف 

رفو »درز » ترقيع 

إيقاع » نظم 

سار كومة 

صلب » تصلب 

منظار » مكشاف 

تنظير » الفحص بالمنظار 
بدني » جسماني » جسدي 
توقف »ركود 

فوهة »فم » تفميم » فخر 


اللواحق 
-lithiasis‏ 
-logy‏ 
-lysis‏ 
-malacia‏ 
-megaly‏ 
-meter , metry‏ 
-morphy‏ 
-myces‏ 
-mycosis‏ 


-oid 


-ology 

-oma 
-ophthalmia 
-opia , -opsia 
-O0psy 
-ostomy 
-otomy 
-pathy 
-penia 
-phagy 
-phasia 
-philia 
-phobia 
-plasty 
-plegia 


-poiesis , -poietic 


-rhagia 
-rhaphy 
-rhythmia 
-sarcoma 
-sclerosis 
-scope 
-SCOPpY 
-somatic 
-stasis 


-stomy 


Suffixes 


م 

حس ٠‏ إحساس 

ألم » نوبة ألم 
و 

حس »ل مس 

أرومة » خلية أولية 
قلب » قلبي 

قيلة »ورم »تورم 
ا ميلكة القن 
مکورات 

نغائي 

جلد » جلدي » أدمة 
التصاق » ارتباط » التحام 
ووم 

استئصال » خزع » قطع 
هجر ء انزياح 


دبق »دبقي »غروي 

مدر » مسيل »إدرار 

صورة » مخطط 

مخطاط » مخطط » وصف » 
صورة 

تصوير » التخطيط 

الا الل ف ان رة 
العلاج بطي 0 
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-aemia, -emia 
-aesthesia, -esthesia 
-agra 

-algia 

-aphia 

-blast 

-cardia 

-cele 

-clast 

-COCCUS 

-cret , -crescent 
-cyte 

-derma 

-desis 

-dynia 

-ectomy 
-ectopy 

-em(ia) 
-esthesia 


-facient , -fact 


-ferent 

-form 

-fug(e) 

-gen , -genesis , -genetic و‎ 
-genic 

-glia 

-gogue 

-gram 


-graph 


-graphy 
-latriİc(s) 


-Itis 
-kinesis 


-lith 


بضع »شق -tomy‏ مداواة » علاجى » معالحة -therapy‏ 


توتر -tonia‏ حرارة » حراری -thermia‏ 
اغتذائى »اغتذاء » التنمى -trophic‏ مشرط » مبضع › قطع -tome‏ 
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بعض المصطلحات اللاتينية الشائعة التي تستعمل في كتابة الوصفة الطبية : 


المعنى باللغة العربية 


قبل الوجبات 

قبل الفطور » قبل طعام الصباح 
قبل العشاء » قبل طعام العشاء 
ماء يغلى 


فاخن 
أذن 

حمام بخار 

یشرب » شراب 

خلال ساعتين 

مرتين يوميا 

وجبة »طعام 

ملء ملعقة 

ملء ملعقة منعمة » ملء ملعقة مائدة 


غداً ليلاً » غداً مساءً 
ضمادة 

يعطي » يشرب 
عشرة »عشر 

من يوم ليوم 


بلع » ازدراد ؛ ليبتلع 
اليمين 





ا مختصر اللاتيني 


add.(addere) 
Ad . tert. Vic. 
Ad us. Exter. 
Agit. A. us. 
Agit. Bene. 
Alt. hor 
aa. 
a. cC. 
Ant. Jentac 
Anti. Prand. 
Aq. Bull. 
Aq. Ferv. 
Aur. 
b.v. 
Bib. 
Bihor. 
b.i.d., bd 
Cib. 
Coch. 
Coch. Amp. 
Coch. Med. 
Coch. Parv. 
Collun. 
Collut. 
Cont. rem. 
Cod. 
Crast 
Cr. Vesp, C. N 
Curat. 


d., det. 


De d.in d. 
Deglut. 
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الكلمة أو الفقرة اللاتينية 
a, ab‏ 
adde‏ 


Ad tertiam vicem 
Ad usum externum 
Agita ante usum 
Agita bene 
Alternis horis 

Ana 

Ante cibum 

Ante jentaculum 
Ante prandium 
Aqua bulliens 
Aqua fervens 
Auris و‎ 5 
Balneum vaporis 
Bibe 

Bihorium 

Bis in die 

Cibus 

Cochleare 
Cochleare amplum 
Cochleare medium 
Cochleare parvum 
Collunarium 
Collutorium 
Continuentur remedia 
Coque 

Crastinus 

Cras vespere- cras nocte 
Curatio 

Da , detur 

Decem , decimus 
De die in diem 
Deglutiatur 


Dexter , dextra 

















المعنى باللغة العربية 


كل يومين 

كل الي يوم 

كل ثالث يوم 

يوم 

يقسم إلى أجزاء متساوية 
بينما يزول الألم » حينما يزول الألم 
جبس » شريط لاصق 
سذادة ».سد سدادة 
أيضا » بجانب 
بالطريقة الموصوفة 
اعمّل 


حمى 


حار » ساخن » يغلى 
اعمّل غرغرة » تغرغر 
اعمّل مزيج »اخلط 
اعمّل مسحوق 
اعمّل حبوب 

اعمّل مرهم 

غرغرة 


قطرة 2( قطرات » جرعة دواء تقاس 
بالقطرات 

قطرة بقطرة 

شرب 

فى هذة الليلة » هذة الليلة » مساءً 
قبل النوم مباشرة 

عند إنتهاء الساعة 

في نفس المكان 

تكرارا » بتكرار 

في اليوم » في يوم 

حقن 

بين الوجبات الغذائية 

أثناء الليل 

الآن 

الفطور . طعام الإفطار 





الختصر اللاتيني 


Dieb. Alt. 
Dieb. Secund 
Dieb. Tert. 
d. 

.مطل .ل 
Dur. Dol.‏ 
Emp.‏ 
Epistom.‏ 


e.m.p. 
Ext. 

Ft. 

Feb. 
Ferv. 

Ft. garg. 
Ft. mist. 
Ft. pulv. 
Ft. troch. 
Ft. ung. 
Garg. 
Grad. 
Gtt. 


Guttat 

Haust 

Hoc vesp. 

h. s. h. som. 
Hor. Un. Apat. 
Ibid. 


In d. 
Infund 
Inj. 

Int. cib. 


Int. noct. 


Jentac. 
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الكلمة أو الفقرة اللاتينية 


Diebus alternis 
Diebus secundis 
Diebus tertiis 
Dies 

Divide in partes aequales 
Durante dolare 
Emplastrum 
Epistomium 
Etiam 

Ex modo praescri 
Extende 

Face , fiat , fiant 
Febris 

Fervens 

Fiat gargarisma 
Fiat mistura 
Fiat pulvia 

Fiat trochisci 
Fiat unguentum 
Gargarisma 
Gradatim 


Gutta , guttae 


Guttatim 
Haustus 

Hoc vespere 
Hora somni 
Horae unius spatio 
Ibidem 
Identidem 
In die 
Infunde 
Injectio 
Inter cibos 
Inter noctem 
Jam 


Jentaculum 














المعنى باللغة العربية 
للجهة المؤلمة إلى الجانب المؤلم 
بلطف 


في الصباح 
كتلة 


كلم 

كل ساعة 

كل صباح 

كل ليلة » كل مساء 
ر 

أجزاء متساوية 

فى أجزاء مقسمة 
بالفم » عن طريق الفم 
رج الزجاجة أولاً 
بالوزن 

خلف الأذن 

بعك الوجبات الغذائية » بعد الطعام 
عشاءً 

الأول 

قبل » سابق 

حسب العمر 

كمية كافية 

كل ساعة 

رابع »ربع 

أيضاً 


يوميا 


دائماً » تكراراً 








امختصر اللاتيني 


Lat. Dol. 
Lenit. 
Man. 
Mass. 

M. 

Mist. 
Mor. Sol. 


Noct. 





Noct. Maneqg. 


0.d. 

Omn. Hor., o.h. 
Omn. Man., o.m. 
Omn. Noct., o.n. 
Part. 

Part. Aeq. , P.ac 
Part. Dolent. 
Part. Vic. 


P.pP.a. 
Pond. 
Post aur. 


P.c. 
Prand. 


Pro rat. Aet, p.rat. aetat. 
Pro us. Ext. 

q. s. „ qur q.suff 

Qq. hor. 

Quar. 

Quat. 

q.i.d. 

q.d. 

Quotid 
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الكلمة أو الفقرة اللاتينية 


Lateri dolente 
Leniter 

Mane 

Massa 

Misce 
Mistura 
Moro solito 
Nisi 

Nocte 


Nocte maneque 





Nune 

Omni die 

Omni hora 

Omni mane 

Omni nocte 

Pars , partis 
Partes aequales 
Partes dolentes 
Partitis vicibus 
Per os 

Phiala prius agitata 
Pondere 

Post aurem 

Post cibum , eibos 
Prandium 

Primus 

Prius 

Pro ratione aetatis 
Pro usu externo 
Quantum sufficiat 
Quaque hora 
Quartus 

Quater 

Quarter in die 
Quoque 

Quotidie 

Saepe 














المعنى باللغة العربية 


كاف 

مرة 

مرة في اليوم 
دائماً 

أسبوع 

جاف » مجفف 
5 

بدون 

عند الحاجة 


فى الحال » مباشرة » فوراً 
بالتنقيط » في كميات صغيرة 
مثل » شبية هذا 

فقيل 

ثلاث مرات 

ثلاث مرات يوميا 





الختصر اللاتيني 


Semel in d., s.i.d. 


S. 0.8. 
Stat. 
Stillat 


Sum. 
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الكلمة أو الفقرة اللاتينية 


Satis 
Semel 
Semel in die 
Semper 
Septimana 
Siccus 
Simul 

Sine 

Si opus sit 
Statim 
Stillatim 
Sume 

Talis , tales 
Tantum 
Ter 


Ter in die 














بعض الرموز والاختصارات المستعملة في النشرات الطبية وا ممارسة الإكلينيكية : 


المعنى باللغة العربية 


وحدة أنجستروم » تكيف ٠‏ أنود . أمامي » 
محوري » شريان 

تكيف »أمبير »أنود »أمامي .ماء » 
شريان 

سن التحصيل » العمر الانجازي 

من كل (لاثينية) 

الجمعية الأمريكية للمدارس السنية 


مصل ضدي للجمرة الخبيثة 

شاذ » غير طبيعي 

بطن 

في غياب الحمى (لاتينية) 

0 متناوب » التيار المتردد 

مطلق » كامل » صرف » جوهري 

قبل الطعام (لانينية) 

هرمون قشر الكظر 

الهرمون الموجه لقشر الكظر 

الأذن اليمنى ( لانينية ) 

أضف (لاتينية) 

الجمعية الأمريكية لطب الأسنان 
الجمعية الأمريكية للداء السكري 
الحمعية الأمريكية للتغذية 

الهرمون المضاد للإبالة 

عصية صامدة للحمض 

متلازمة نقص المناعة المكتسب 


ألومنيوم 

البومين 

الجلوبولين المضاد للمفاويات 

قبل الحمل »قبل الولادة 

الجهاز العصبي المستقل » الجهاز العصبي 
التلقائى 

ااام الف زط 
أمامي خلفي 


ا معنى باللغة الإنهليزية 


Angstrom unit 4 660121200126101 , 
Anode , Anterior , Axial , artery 

accommodation , ampere , anode و‎ 
anterior , aqua , arteria 

Achievement age 

ana 

American Association of Dental 
Schools 

Anthrax antiserum 

abnormal 

Abdomen 

Absente febre 

Alternating current 

absolute 

ante cibum (لاتينية)‎ 

Accommodation 

Adrenal cortical hormone 

Adrenocorticotropic hormone 

auris dextra 

Adde , add 

American Dental Association 
American Diabetic Association 
American Dietetic Association 

Antidiuretic hormone 

Acid-fast bacillus 

Argentum ; silver 

Acquired immunodeficiency 
syndrome 

Aluminum 

Albumin 

Antilymphocytic globulin 

antenatal 


Autonomic nervous system 


Anterior pituitary , aortic pressure و‎ 


antero-posterior 
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5 


A.P. 

















المعنى باللغة العربية 


عامل مضاد لفقر الدم الوبيل 
نزف قبل الولادة » هرمون النخامى الأمامية 


ماء 
مرض تنفسي حاد 
فقصه 

الجهازالهضمى ؛حالة قلق ؛تضيق 
الأورطى اعات الشرايين 

حوض كتين ا ی 
عيب الحاجز الأذينى 

مرض القلب التصلبي الشرياني 

شوكة علوية أمامية 

ثلاثى فسفات الأدينوزين .ثالث فسفات 
اله 

المصل المضاد للكزاز 

الوزن الذري 

وحدة أنجستروم 

دهب 

على قيد الحياة ومتمتع بصحة جيدة 

محور 


الدم 

باريوم 

حقنة الباريوم ( الشرجية) 

وجبة الباريوم 

حائل دموي دماغي 

و جوز شت ا بق وقد 
الراحة التامة 

توصيل عظمي (للصوت) 

مخطط زفن القلب 

جمعية طب الأسنان البريطانية 

بكالوريوس في جراحة الأسنان 

بكالوريوس علوم الأسنان 

إصابة العظم 

بزموت 

مرتين باليوم 

معجون بزموت اليودوفورم والبارافين 


المعنى باللغة الإنجليزية 


Antipernicious anemia factor 

Antepartum haemorrhage , anterior 
pituitary hormone 

Aqua ; water 

Acute respiratory disease 

Argentum (silver) 

Alimentary system ; anxiety state ; 
aortic stenosis ; arteriosclerosis 

Acetyl salicylic acid 

Atrial septal defect 

Arteriosclerotic heart disease 

Anterior superior spine 


Adenosine triphosphate 


Antitetanic serum 
Atomic weight 
Angstrom unit 
Gold 

Alive and well 


axis 


blood 

Barium 

Barium enema 
Barium meal 
Blood-brain barrier 


Basal body temperature 


Bone conduction 
ballistocardiogram 

British Dental Association 
Bachelor of Dental Surgery 
Bachelor of Dental Science 
Bone injury 

bismuth 

Twice a day (bis in die) 


Bismuth iodoform and parafin paste 
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المعنى باللغة العربية 


حركة المعى أوالمصران ».الاستقلاب 
الأساسى | 

ا لجمعية الطبية البريطانية 

معدل الاستقلاب الأساسي (القاعدي) 

بكالوريوس في العلوم الطبية 

لقمة » بلعة » حبة كبيرة » قرص 

ضغط الدم » دستور العقاقير والأدوية 
البريطاني » دستور الصيدلة البريطاني 

نقطة الغليان 

دستور العقاقير والأدوية البريطانية » دستور 

الصيدلة البريطاني 

مدونة الأدوية البر يطائية 

بكالوريوس الجراحة » بكالوريوس علوم » 
سكر الدم » صوت التنفس 


معدل سرعة ترسيب الدم 
وحدة الحرارة البريطانية 
خزعة »اختزاع 


كرون قطن الت« ایی 

درجة مئوية »عنقي »رمع »غلق › 

تقلص ٠‏ أسطواني 

تماس أو مخالطة » كوري -وحدة النشاط 
الإشعاعي 

سرطان » توقف قلبي » العمر الزمني » 
الشريان التاجي 

كالسيوم » قطب سالب (كاثود) » سرطان 

طعم مجازة الشريان التاجي 

مركز التسريع القلبي 

مرض الشريان التاجي 

كالوري أو سعر كبير 

سعر صغير 

تصوير طبقي محوري (مبرمج حاسبيا) 
محوسب 

تدفق الدم الخي 

تعداد دموي كامل 

الشكوى الرئيسية » حالة حرجة 





ا معنى باللغة الإنجليزية 


Bowel movement , basal metabolism 


British Medical Association 

Basal metabolic rate 

Bachelor of Medical Science 

Bolus (pill) 

Blood pressure , British 
Pharmacopoeia 

Boiling point 


British Pharmacopoeia 


British Pharmaceutical Codex 

Bachelor of Surgery , Bachelor of 
Science , Blood sugar , breath 
sounds 

Blood sedimentation rate 

British thermal unit 


biopsy 


Carbon , cathode , Celsius و‎ 
centigrade , cervical , clonus و‎ 
closure , contraction , cylinder 


Contact , curie 


Cancer , cardiac arrest و‎ 
chronological age , coronary artery 

Calcium , cathode , carcinoma 

Coronary artery bypass graft 

Cardiac accelerator centre 

Coronary artery disease 

Large calorie 

Small calorie 

Computed (computerized) axial 
tomography 

Cerebral blood flow 

Complete blood count 

Cubic centimetre 


Chief complaint , critical condition 
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B. Ph. 


B.P.C. 
B.S. 


B.S.R. 
B.T.U., B.Th.U. 
BX 


cal. 


C.A.T. 


C.B.F. 
C.B.C. ,c.b.c. 
cc. 


C.C. 














| لمعنى باللغة العربية 
وحدة العناية القلبية 
مرض معد »نزح ثابت » جرعة شافية » 


قسم الطوارىء 


تضخم قلبي » مخلوط الكلوروفورم والإيثر 


التليف الكيسي . قصور قلبي 

كحة 

مرض الصبا 

داء القلب التاجي 

قصورالقلب المزمن »فشل القلب 
الاحتقانى 

كلورامفينيكول 

دليل اللون » المنسب اللوني 

كلوريد :ملح حمض الهيدروكلوريك 
سنتیمتر (1” متر وحدة المسافة) 
دورة كل دقيقة 

معدل الاستقلاب الى 

الجهاز العصبي المركزي 

أول أكسيد الكربون » النتاج القلبي 
كوبالت 

يشكو من 

محيط الرأس 

كربوهيدرات 

مرض الرئة المسد المزمن 


نفاخ رئوي ساد مزمن 


شهادة فى الصحة العامة 

الاتعاشن القللين الركوي 

السائل الى الاد > المحمى الخية 
e‏ 1 

التهاب السحايا المخية النخاعية 





المعنى باللغة الإنجليزية 


Cardiac care unit 

Communicable disease , constant 
drainage , curative dose , casualty 
department 

Cardiac enlargement , chloroform 
and ether mixture 

Cystic fibrosis , cardiac failure 

centigram 

cough 

Centimeter gram-second 

Child , children , chronic 

Childhood disease 

Coronary heart disease 

Chronic heart failure , congestive 
heart failure 

chloramphenicol 

Color index 

chloride 

centimeter 

Cycles per minute 

Cubic millimeter 

Cerebral metabolic rate 

Central nervous system 

Carbon monoxide , cardiac output 

cobalt 

Complains of 

Circumference of head 

carbohydrate 

Chronic obstructive pulmonary 
disease 

Chronic obstructive pulmonary 
emphysema 

Certificate in Public Health 

Cardiopulmonary resuscitation 

Cerebrospinal fluid , cerebrospinal 
fever 


Cerebrospinal meningitis 
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C.C.U. 


cg., cgm. 
Cgh. 
C.G.S. 
Ch. 
CH.D. 
C.H.D. 
C.H.F. 


Chlor. 

















المعنى باللغة العربية 


ورم دماغي »زمن الدوران » تجلط تاجى 2 


تصوير طبقي أو مقطعي محوسب 


قلبى وعائى » الفقرات العنقية 
حادثة قلبية وعائية » حادثة وعائية 


دماغية 

الضغط الوريدي المركزي 

الجهاز القلبي الوعائي » الجهاز الخي 
الوعائى 

معدب »علق أوارقبة 

أشعة الصدر 

أسطوانى 

الزكام . 


وحشي » ظهري » كثافة 

تخدير سني » فعل مؤجل 

ضغط الدم الانبساطي 

تيار مباشر » هيئة أطباء الأسنان 

مقعر مزدوج » مزدوج التقعر 

محدب مزدوج » مزدوج التحدب 

دكتور فى جراحة الأسنان 

دكتور في علوم طب الأسنان 

التهاب الجلد أو التهاب الأدمة 

دفتيريا 

الداء السكري » نفخة انبساطية 

دكتور في طب الأسنان 

الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين 
«الدنا) 

تاريخ الميلاد 

قسم الطب الباطني 

قسم الجراحة 

دكتور في الصيدلة 

دلوم في الصحة العامة 


المعنى باللغة الإنجليزية 


Cerebral tumour , circulation time و‎ 
coronary thrombosis , computed 
tomography 

centre 

Clinical unit 

Copper 

Cubic centimeter 

Cubic millimeter 

Cardiovascular , cervical vertebrae 

Cardiovascular accident و‎ 
cerebrovascular accident 

Central venous pressure 

Cardiovascular system و‎ 
cerebrovascular system 

Convex و‎ cervix 

Chest X Ray 

cylinder 


coryza 


Distal , dorsal , density 

Dental anaesthetic , delayed action 
Diastolic blood pressure 

Direct current , dental corps 
Double concave 

Double convex 

Doctor of Dental Surgery 

Doctor of Dental Science 
dermatitis 

diphtheria 

Diabetes mellitus , diastolic murmur 
Doctor of dental medicine 


Deoxyribonucleic acid 


Date of birth 

Dept. of Medicine 
Dept. Of surgery 
Doctor of pharmacy 


Diploma in Public Health 
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C.T. 














المعنى باللغة العربية 


ضماد جاف معقم 
الشخص غير محدد » قرحة اثني عشرية 


يضاعف . ينسخ » مطابق » نسخة مطابقة 
دكتور في الطب البيطري 

إسهال وقيء 

الأشعة السينية العميقة 

المعالحة بالأشعة السينية العميقة 


سواء البصر ‏ عين » قوة محركة كهربائياً 


إلكترون 

مزيج الكلوروفورم - الإثير 

مخطط كهربية القلب » مخطط القلب 

الكهربائي 

المعالجة بالتخليج الكهربائي 

جرعة فعالة » جرعة حمامية 

مخطط كهربائية الدماغ 

العينان » الأذنان » الأنف والحلق 

قوة محركة كهربائية »لياف الشغاف 
وعضلة القلب » عامل نضج كريات الدم 
الحمر 

مخطط كهربية العضل 

أذن وأنف وحنجرة 

مخطط كهربية العين 

الحركة خارج المقلة 

مخطط كهربية الشبكية 

الاستثارة الكهربية للدماغ 

سرعة تثفل الكريات الحمر 

المعالجة بالصدمة الكهربائية 

اختبار تحمل التمرين 

الفحص تحت تأثير التخدير 

فحص » مثل » تمرين 

كلاف باستترج الخرج 





المعنى باللغة الإنجليزية 


Diploma in Psychological Medicine 

Dry sterile dressing 

Diagnosis undetermined , duodenal 
ulcer 

duplicate 

Doctor of Veterinary Medicine 

Diarrhoea and vomiting 

diagnosis 

Deep X-ray radiation 


Deep X-ray therapy 


Emmetropia , eye , electromotive 
force 

electron 

Ether-chloroform mixture 


electrocardiogram 


Electroconvulsive therapy 

Effective dose , erythema dose 

electroencephalogram 

Eyes , ears , nose and throat 

Electromotive force و‎ 
endomyocardial fibrosis , 
erythrocyte maturation factor 

electromyogram 

Ear , nose , and throat 

Electro-oculogram 

External ocular movement 

electroretinogram 

Electrical stimulation of the brain 

Erythrocyte sedimentation rate 

Electroshock therapy 

Exercise tolerance test 

Examination under anaesthetic 

Examined , example , exercise 


Extractum ; extract 
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المعنى باللغة العربية 


فهرنهايت » مجال الرؤية » صيغة أو 
وصفة » أب » أنثى 


حمض دهني 
زميل الكلية الأمريكية لأطباء الأسنان 
زميل الكلية الأمريكية للأطباء (الباطنيين) 


زميل الكلية الأمريكية للجراحين 


فهرنهايت 
زميل الجمعية الطبية الأمريكية 


زميل الجمعية الأمريكية للصحة العامة 


جسم غريب 
المسافة البؤرية » جرعة قاتلة 
الاتحاد الدولى لطب الأسنان ( بالفرنسية) 


صوت القلب الجنينى 

التهاب ليفي أو تنسج ليفي التهابي » الشظية 
أو القصبة الصغرى 

زميل الكلية الدولية لأطباء الأسنان 


زميل الكلية الدولية للجراحين 
سائل 
زميل الكلية الملكية للأطباء (بريطانيا) 


هرمون حث الجريبات 


جرام 





المعنى باللغة الإنجليزية 


Fahrenheit , field of vision , formula 


, father , female 

Fatty acid 

Fellow of the American College of 
Dentists 

Fellow of the American College of 
Physicians 

Fellow of the American College of 
Surgeons 

Fahrenheit 

Fellow of the American Medical 
Association 

Fellow of the American Public 
Health Association 

Foreign body 


Focal distance , fatal dose 


Federation Dentaire Internationale و‎ 


International dental association 
Iron 
Fat free 
Free fatty acids 
Fetal heart 
Fetal heart sounds 


Fibrositis , fibula 


Fellow of the International College 
of Dentists 

Fellow of the International College 
of Surgeons 

fluid 

Food poisoning 

Freezing point 

Fellow of the Royal College of 
Physicians 


Follicle-stimulating hormone 


Gram 
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0 


F.D.I. 














المعنى باللغة العربية 


مخدر عام 3 انتباه عام 


جاليوم - عنصر فلزي نادر أبيض مزرق 
غاز و هواء 

تناذر تكيفي شامل » متلازمة التكيف العام 
المرارة 

المكورة البنية 

جرام » كالوري 

جرام -سنتيمتر 

معدل الترشيح الكبيبي 

هرمون النمو 

معدي معوي 

القناة اللنيدية المخوية 

أقصى طول 

جرام 

تمارس عام » حقل التجارب » شلل عام 


الحالة البدنية العامة 

حبة » مقياس للوزن = 0.065 جرام 
جرح طلق ناري 

بولي تناسلي » قرحة معدية 
ا اض النساء 


هيدروجين » أفقي » مد البصر » مستشفى » 
عالي أو مرتفع 

ساعة 

ضغط الدم المرتفع 

حياط الرأس »عمال المستشفى » 
هيدروكورتزون 

المسافة السمعية 

المرض الانحلالي في الوليد 

اختبار تراص الكريات الحمراء البشرية 


زئبق » هيموجلوبين 
هرمون النمو البشري 
حركات الرأس 

ضغط الأكسجين المرتفع 


المعنى باللغة الإنجليزية 


General anaesthetic , general 
attention 

Gallium 

Gas and air 

General adaptation syndrome 

Gall bladder 

Gonococcus , gonococcal 

Gram calorie 

Gram-centimeter 

Glomerular filtration rate 

Growth hormone 

gastrointestinal 

Gastrointestinal tract 

Greatest length 

gram 

General practitioner , guinea pig و‎ 
general paresis 

General physical condition 

Grain 

Gunshot wound 

Genitourinary , gastric ulcer 


Gynecology 


Hydrogen , horizontal , 
hypermetropia , hospital , high 

hour 

haemoglobin 

High blood pressure 

Head circumference , hospital corps 
, hydrocortisone 

Hearing distance 

Hemolytic disease of the newborn 

Human erythrocyte agglutination 
test 

Mercury , hemoglobin 

Human growth hormone 

Head movements 


High oxygen pressure 
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HDN. 
HEAT. 


Hg. , Hgb. 
H.G.H. 
H.M. 
HOP. 














المعنى باللغة العربية 


تاريخ المرض ال حالي 

ساعات 

جراح المستتشفى » الأصوات القلبية 
فيروس الهربس البسيط 

ارتفاع 

مصاب بالطرح أو طول النظر » مد البصر 
هرتز 


اليود 
داخل الشريان »فى الشريان 
الجمعية الدولية للأبحاث السنية 


السعة الشهيقية 
التصنيف الدولي للأمراض 


السائل داخل الخلوي 

وحدة العناية المركزة » وحدة العناية الفائقة 
في الجلد » داخل الأدمة 

الجرعة المعدية 

وخر العمضل فى من 

بوصة عاش ` 

حقن 

جسم غريب داخل العين 

الضغط داخل العين 

دون الأحمر» تحت الحمراء » أشعة تحت 
الحمراء 

الضوء تحت الأحمر 

الوحدة الدولية » وحدة التمنيع 

داخل الوريد »في الوريد 

نقل الدم الوريدي 


بوتاسيوم 

كاثود » القطب السالب »المهبط 
كيلوسيكل كل ثانية = 1000 دورة فى 
الثانية 1 
كيلوجرام - 1000 جم 

كيلولتر - 1000 لتر 





المعنى باللغة الإنجليزية 


House Physician 

History of present illness 
Hours 

House surgeon , heart sounds 
Herpes simplex virus 

Height 

hypermetropia 


hertz 


Iodine 

Intra-arterial 

International Association for Dental 
Research 

Inspiratory capacity 

International classification of 
diseases 

Intracellular fluid 

Intensive care unit 

Intradermal , inside diameter 

Infective dose , infectious disease 

intramuscular 

Inch 

injection 

Intra-ocular foreign body 

Intraocular pressure 


infrared 


Infra-red light 
International unit , immunizing unit 
intravenously 


Intravenous transfusion 


Potassium 
Kathode (cathode) 


Kilocycles per second 


kilogram 


kilolitre 
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المعنى باللغة العربية 


الكلية » الحالب والمثانة 
كيلوفولت = 1000 فولت 
كيلووات = 1000 وات 


أيسر »لتر » طول » منخفض 

مخدر موضعي » أذين أيسر 

مختبر » معمل تحاليل 

منبه الدرقية المديد المفعول 

ضغط الدم المنخفض »ألم أسفل الظهر 
جرعة مميتة ؛ أصغر جرعة لقتل حيوان 
التجربة 

مجاز في جراحة الأسنان 

العين اليسرى 

اختبارات وظائف الكبد 

مجاز في الطب 

الأربطة . 

مروخ » طلاء » مرهم 

مجاز في الطب والجراحة 

بزل قطني 

عامل معزز لكثرة الكريات البيض 
مجاز من الكلية الملكية للأطباء 


مجاز من الكلية الملكية للجراحين 


الذراع العلوي الأيسر 
الفص العلوي الأيسر 
البطين الأيسر » الفقرة القطنية 
ضخامة البطين الأيسر 


راع » خبيث »صباحا الام » كتلة » 
طاحن الوزن الجزيئي »اخلط » متر 


العمر لقي 

مللي امبير : 1/1000 من الأمبير 

مللي كوري : جزء من ألف من الكوري 
الميكروجرام : جزء من مليون من الجرام 
اکل كل ا 


مجهرياً / مزرعة » استنبات / حساسية 





المعنى باللغة الإنجليزية 


Kidney , ureter and bladder 
kilovolt 
kilowatt 


Left , liter , length و‎ low 

Local anaesthetic , left atrium 

laboratory 

Long-acting thyroid stimulator 

Low blood pressure , low back pain 

Lethal dose ; the smallest dose that 
kills the test animal 

Licentiate in Dental Surgery 

Left eye 

Liver function tests 

Licentiate in Medicine 

ligaments 

Liniment 

Licentiate in Medicine and Surgery 

Lumbar puncture 

Leukocytosis-promoting factor 

Licentiate of the Royal College of 
Physicians 

Licentiate of the Royal College of 
Surgeons 

Left upper arm 

Left upper lobe 

Left ventricle , lumbar vertebra 


Left ventricular hypertrophy 


Male , malignant و‎ morning , mother 
, mass و‎ molar , molecular weight و‎ 
mix و‎ meter 

Mental age 

milliampere 

millicurie 

microgram 

Megacycles per second 


Microscopy / culture / sensitivity 
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mCi. 
mcg. 
Mc.p.s. 
M/C/S 














المعنى باللغة العربية 


ماجستير جراحة الأسنان 

أقل جرعة مؤثرة 

وير 

مللي جرام : جزء من آلف من الجرام 
مللي لتر : جزء من ألف من الليتر 
الجرعةالمميتة الوسطية 

الأغشية المخاطية 

مللي متر : جزء من ألف من المتر 
جزيء » مول » وحدة قوة تركيز السائل 
الوزن الجزيئي 

مريض خارجي طبي 

نقطة الانصهار 

أكثر تركيز مسموح به 

أقصى جرعة مسموح بها 

إتحاد الأطباء الممارسين 

الجمعية الطبية للأبحاث 

زميل الكلية الملكية للأطباء 


زميل الكلية الملكية للجراحين 


ماجستير في الجراحة » ضيق الصمام 
الميترالى » تصلب متعدد 

رودا الباق مسرن 
منبه الخلية السحامية 

ملليميكرون : جزء من ألف من المكرون 
قصر البصر 


اح عطي بعصي 

الصوديوم 

حديث الولادة » وليد 

للإصابة في العظم 

معهد السرطان القومي » معهد السرطان 
الوطني » معهد السرطان الأهلي 

جمعية الأسنان الوطنية » جمعية الأسنان 
الأهلية 

فيروس مرض نيوكاسل » فيروس داء 

نيوكاسل ( مرض من أمراض الدجاج) 





المعنى باللغة الإنجليزية 


Master of Dental Surgery 
Minimal effective dose 
Magnesium 

milligram 

milliliter 

Minimum lethal dose 

Mucous membranes 

millimeter 

molecule 

Molecular weight 

Medical out-patient 

Melting point 

Maximum permissible concentration 
Maximum permissible dose 
Medical Practitioners Union 
Medical Research Council 
Member of the Royal College of 
Physicians 

Member of the Royal College of 


Surgeons 





Master of Surgery , mitral stenosis و‎ 
multiple sclerosis 
millisecond 


Melanocyte-stimulating hormone 


millimicron 


myopia 


Nasal, normal , nerve 
Sodium 

Newborn 

No bone injury 


National Cancer Institute 


National Dental Association 





Newcastle disease virus 
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المعنى باللغة العربية 
الداء السكري غير المعتمد على الأنسولين 


المعهد الوطني لأبحاث طب الأسنان 


لاشىء عن طريق الفم 
الجهاز العصبي »> لايرى 
جرعة اعتبارية معيارية 
الف والحلق 

سوي الحرارة وضغط الدم 
غثيان وقيء 


أكسجين » المقلة » العين 

التهاب عظمى مفصلى (فصال عظمى) 
أحياناً 00200000 1 
التهاب الأذن الوسطى » التهاب العظم 
والنقي 

عملية » جراحة 

قسم العيادات الخارجية 

صانع العدسات أو النظارات 

بيصه 


أوقية » أونصة 


ضاحك »وضع » نبض > حدقة أو بؤبؤ › 
بلازما 

فقر الدم الوبيل » أمامي خلفي » منطقة 
ا 

دستور الأدوية البريطاني 

رصاص 

بلاديوم 

مخطط أصوات القلب » مخطط القلب 
الصوتي 

دستور الأدوية الألانى 

التاريخ الماضي » الصحة العامة 

دستور الأدوية » فنيل أحادي المكافىء 
صيدلية » صيدلاني » دستور الأدوية 


بكالوريوس الصيدلة 





ا معنى باللغة الإنجليزية 


Non-insulin dependent diabetes 
mellitus 

National Institute of Dental 
Research 

Nothing by mouth 

Nervous system , not seen 
Nominal standard dose 

Nose and throat 


Normal temperature and pressure 





Nausea and vomiting 


Oxygen و‎ occulus , eye 
Osteo-arthritis 
occasionally 


Otitis media , osteomyelitis 


operation 

Outpatient department 
optician 

ovum 


ounce 


Premolar , position , pulse , pupil , 
plasma 

Pernicious anaemia , 
postero-anterior , pressure area 

Pharmacopoeia Britannica 

lead 

Palladium 

penicillin 


phonocardiogram 


Pharmacopoeia Germanica 
Past history , public health 
Pharmacopoeia , phenyl 
Pharmacy , pharmaceutical و‎ 
pharmacopoeia 


Pharmaciae Baccalaureus 
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OPD. 
opt. 


P.A. 


P.B. 
Pb. 
Pd. 
Pen. 
PCG. 


P.G. 
P.H. 
Ph. 


pharm. 


Phar. B. 














المعنى باللغة العربية 


كيميائي صيدلي 
دكتور في الصيدلة 


دستور الأدوية البريطانية 

دكتور في الفلسفة 

الهرمون المثبط للبروتين 

الجهاز العصبي الحيطي 

في الفم . بواسطة الفم »عن طريق الفم 
جبس پاریس 

جزء لكل مليون 

يترسب » جاهز 

في ثانية 

E Î 

المريض 

العلاج الفيزيائي » تمارين فيزيائية »الدرن 
الرئوي أو السل الرئوي 

قبل الإدخال إلى المستشفى 

تسرع القلب البطيني الانتيابي 

سترواح الصدر 

مآل » إنذار » علامة » التطور المنتظر للحالة 


1 

كل أربع ساعات 
كل يوم 

أربع مرات في اليوم 


تنفس » الريكتسية »يمن » رونتجن أو 
الأشعة السينية » معامل التقهقر أو الارتداد 
التهاب المفصل الروماتويدي 

راديوم 

خلايا الدم الحمراء » عد خلايا الدم الحمراء 
عد خلايا الدم الحمراء 

الكلية الملكية للأطباء 

الكلية الملكية للجراحين 

متلازمة الضائقة التنفسية 

مخطط الدماغ الومضاني 

حركات العين السريعة 


المعنى باللغة الإتجليزية 


Pharmaceutical Chemist 

Pharmaciae Doctor 

Pharmaciae Magister ( Master of 
pharmacy ) 

British Pharmacopoeia 

Doctor of Philosophy 

Protein-inhibiting hormone 

Peripheral nervous system 

By mouth 

Plaster of Paris 

Parts per million 

Precipitate , prepared 

Per second 

Pounds per square inch 

patient 

Physical therapy , physical training , 
pulmonary tuberculosis 

Prior to admission 

Paroxysmal ventricular tachycardia 

pneumothorax 


prognosis 


every 
Every four hours 
Every day 


Four times a day 


Respiration , Rickettsia , right و‎ 
roentgen , regression coefficient 

Rheumatoid arthritis , right atrium 

Radium 

Red blood cell , red blood count 

Red cell count 

Royal College of Physicians 

Royal College of Surgeons 

Respiratory distress syndrome 

radioencephalogram 


Rapid eye movement 
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QID 

















المعنى باللغة العربية 


الجملة الشبكية البطانية 
الكليةالملكية للأطباء والجراحين 
(بجلاسکو) 

العامل الريصي » الروماتزم »عامل ريزوس 
الحركة التنفسية 

الحمض النووي الريبي 

الجهاز التنفسي 

زمن التفاعل 

الحجم المتبقي (الثمالي) 

ضخامة البطين الأيمن 

وصفة طبية 

العلاج 

العلاج الإشعاعي 


كبريت »عجزي » مصل 

متشبع ؛ مشبع » مركز 

التهاب الشغاف الجرثومى تحت الحاد 

اي يٍِ 

انحراف معياري 

خطأ معياري 

المجهر الإلكتروني التفرسي 

الثقل النوعي 

الثقل النوعي 

النظام الدولي للوحدات »النظام العالمي 
للوحدات 

تحت الجلد 

معدل سرعة التثفل 

المكورة العنقودية (بكتيريا ) 

جرعة اختبار جلدية 

هرمون الجسدي التأثير »هرمون النمو 

الموجه الجسدي 

المكورة السبحية »ال مكورة العقدية 

متلازمة 

متناظر » متماثل » متناسق 


حرارة » صدري » توتر »علاج 


صدغي » وقتي » مؤقت 


المعنى باللغة الإنجليزية 


Reticuloendothelial system 


Royal Faculty of Physicians and 


Surgeons 
Rhesus factor , rheumatism 
Respiratory movement 
Ribonucleic acid 
Respiratory system 
Reaction time 
Residual volume 
Right ventricular hypertrophy 
A medical prescription 
treatment 


Radiation therapy 


Sulfur , sacral , serum 


saturated 


Sub-acute bacterial endocarditis 


subcutaneously 

Standard deviation 

Standard error 

Scanning electron microscope 
Specific gravity 

Specific gravity 


International system of units 


subcutaneous 
Sedimentation rate 
staphylococcus 
Skin test dose 


Somatotropic hormone 


streptococcus 
syndrome 


symmetrical 


Temperature , thoracic , tension و‎ 


treatment 


temporal 
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RNA. 


R.V.H. 


S.E.M. 


SP.gr. 














المعنى باللغة العربية 


استئصال اللوزتين و الغدانيات 
قرص » حبة دواء 

العصية الدرنية » الدرن أو السل 
الكزاز » تقلص عضلي 

فقرة صدرية 

ثلاث مرات في اليوم 

المفصل الصدغى الفكى السفلى 
الخزارة الى »لسر ` 
العلاج 

محلول اختبار 

هرمون حث الدرقية 


نوع 


وحدة »بول 

الجهاز البولي التناسلي 
عدوي المسالك البؤلية 
الضوء فوق البنفسجي 


إيصار ٠»‏ رؤية » بصر 
السعة الحيوية (الحياتية) 
مرض منقول جنسياً 

مادة مخمدة للأوعية 
الرجفان البطيني الليفي » عشوائية البطين 
إهتزاز » تذبذب 

فولطمتر : مقياس الفولطية 
الحجم 

عيب حاجزي بطبني 

تسرع القلب البطيني 
جدار الوعاء الدموي 


واط ( وحدة القوة الكهربائية ) 
خلية الدم البيضاء »عد خلايا الدم البيضاء 


عد كريات الدم البيضاء 





ا معنى باللغة الإنجليزية 


Tonsils and Adenoids 

tablet 

Tubercle bacillus , tuberculosis 
tetanus 

Thoracic vertebra 

Three times a day 
Temporomandibular joint 
Temperature , pulse , respiration 
treatment 

Test solution 
Thyroid-stimulating hormone 


type 


Unit و‎ urine 
Urogenital system 
Urinary tract infection 


Ultra-violet light 


vision 

Vital capacity 

Venereal disease 
Vasodepressor material 
Ventricular fibrillation 
Very high 

vibration 

Very low 

voltmeter 

volume 

Venous pressure 
Ventricular septal defect 
Ventricular tachycardia 


Vessel wall 


watt 
White blood cell , white blood cell 
count 


White cell count 
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المعنى باللغة العربية 


منظمة الصحة العالمية 
طول الموجة 

تفاعل فاسرمان 
ذواب فى الماء 
الوك 


الأشعة السينية 


سنة الميلاد » سنة الولادة 





المعنى باللغة الإنجليزي 


World Health Organization 
wavelength 

Wassermann reaction 
Water-soluble 

weight 


x-ray 


Year of birth 
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XR 


Y.0.B. 











2 ملحق‎ 
Appendax 2 


جدول العمر الزمني لنمو وبزوغ الأسنان : 


: (Deciduous dentition) الأسنان اللبنية‎ 





4. 


نفسير موجز : 


1 - 8 = ثنية ؛5 = رباعية ؛» = ناب 04- رحى أولى 4 = رحى ثانية . 


2 - القواطع السفلية تميل إلى البزوغ قبل القواطع العلوية بفترة قصيرة . 


O كه‎ © FT تع‎ 


بداية التكلس 

(أشهر قبل الولادة) 
4-3 
5-4 


: (Permanent dentition) الأسنان الدائمة‎ 


تفسير موجز : 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


ع 





بداية التكلس 


3 4 أشهر 
0 شهر 


4 5 أشهر 
5 2 سنة 


2 2.5 سنة 


قبل البزوغ مباشرة 


8 سنة 








البزوخ 
(أشهر) 


7-5 
8-7 
20- 6 
16- 2 
30 - 0 





البزوغ (اشهر) 


7-6 
8-7 
12-10 
11-9 
11-10 
7-5 
13-12 


عادة بين 18 و 24 








تمام تكلس جذر 
السن (أشهر) 
8 -24 
8 - 24 
0 - 36 
0 - 30 
36 














15 ثنية 2 خارياعية” + 3= ات ؛4ذفافك ول 5= ماحك تان +6 رخن آولی + 7د رحن 


ثانية +8 = رحى ثالثة أو ضرس العقل . 


(2)- القواطع والأنياب السفلية تميل إلى البزوغ مبكرة سنة عن القواطع العلوية » ويتم تكلسها أيضا قبل 
القواطع العلوية بفترة سنة . 
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3 ملحق‎ 
Appendax 3 


: (Tooth Notation) ترميز الأسنان‎ 

1- نظام الرقمين لترميز الأسنان بحسب اتحاد منظمات الأسنان العا لمي (FDI two-digit system of tooth‏ 
designation)‏ : 
يعرف كل سن بواسطة تراكب فريد من رقمين . الرقم الأول للدلالة على ربع الفك الذي تقع فيه السن › 
والرقم الثاني للدلالة على السن داخل هذا الربع من الفك . أرباع الفك تأخذ الأرقام من 4-1 للأسنان 
الدائمة ؛ ومن 8-5 للأسنان المؤقتة أو اللبنية » تتوالى باتجاه عقارب الساعة » وتبدأ من ربع الفك العلوي 
الأبمن . الأسنان الدائمة الموجودة في ربع الفك يرمز لها بالأرقام من 8-1 (والأسنان المؤقتة يرمز لها بالأرقام من 
5-1) من الخط المنصف للفك بالاتجاه الخلفي . يجب نطق الأرقام منفصلة وبذلك ينطق رمز الأنياب الدائمة 
هكذا : واحد - ثلاثة » إثنين - ثلاثة » ثلاثة - ثلاثة » أربعة - ثلاثة . 


: Permanent dentition الأسنان الدائمة‎ 


علوي أيسر علوي أيمن 
8 27 26 25 24 23 22 21| 11 12 13 14 15 16 17 11 


8 37 36 35 34 33 32 31 | 41 42 43 44 45 46 47 48 
سفلي أيسر سفلي أيمن 


: Deciduous teeth الأسنان المؤقتة‎ 


علوي أيسر علوي أيمن 
65 64 63 62 61 | 51 52 53 54 55 
5 74 73 72 71 | 81 82 83 84 85 


سفلي أيسر سفلي أيمن 
نظام الرقمين لاتحاد منظمات الأسنان العالمي يتوافق مع المتطلبات الأساسية التالية : 
1- بسيطة بحيث يمكن فهمها وتعلمها . 
2- سهلة النطق فى الحادثة والكتابة . 
3- قابلة للتداول فى نشرة مطبوعة أو صحيفة أو مجلة أو بواسطة الهاتف أو التلغراف . 
4- من السهل ترجمتها في لغة الكمبيوتر : 
5- سهولة تطبيقها أو تدوينها فى البطاقات القياسية المستخدمة فى المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة . 


72 نظام سيجموندى - بالمر » (نظام المجموعة التربيعية أو « شارة الهيئة » ( Zsigmondy - Palmer , " Chevron"‏ 
or Set-Square system‏ . 
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: Permanent dentition الأسنان الدائمة‎ 


ENE ا‎ 123 4 5 6 8 
87654321 1 2 3 45 6 7 8 


: Deciduous teeth الأسنان المؤقتة‎ 
.edcba abcde 


يسر ايمن 
edcba abcde‏ 


3- النظام الأوربى 2 النظام الإسكندينافى أو نظام هادريب (European , Scandinavian or Haderup System)‏ : 
يشاهد الفم من الخارج . الأسنان الدائمة العلوية تميز بواسطة علامة + قبل أو بعد العدد ؛ والأسنان 
الدائمة السفلية تميز بعلامة - . الأسنان المؤقتة أو الأسنان اللبنية تميز بواسطة رمز 0 قبل الرقم » أو 
بأشكال أو رموز رومانية . 


: Permanent dentition الأسنان الدائمة‎ 


ا 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ت 
8- 7 6- 5- 4- 3- 2 1- -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 -8 


: Deciduous teeth الأسنان المؤقتة‎ 


1 05+ 04+ 03+ 02+ 01+ +01 +02 +03 +04 +5 
05- 04- 03- 02- 01- -01 -02 -03 -04 -5 


4- النظام الأمر يکي (American System)‏ : 
الأسنان الدائمة تسجل بالأرقام من 32-1 باتجاه حركة عقارب الساعة وتبداً من الربع الأبمن العلوي وتنتهي 
بالربع الأيمن السفلي . الأحرف الكبيرة تستخدم للأسنان المؤقتة أو اللبنية . 
الأسنان الدائمة (Permanent dentition)‏ : 


> 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . 
أيسر أى ٠:‏ 


` 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 


: (Deciduous teeth) الأسنان المؤقتة‎ 


.ABCDE FGHI] 
أيمن‎ 


1 5 خخ‎ 0 28 ONMLK 
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4 ملحق‎ 
Appendax 4 


معدل طول الأسنان ( بالملليميتر) : 


رحى ثانية 
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5 ملحق‎ 
Appendax 5 


طر ق آخذ الصور الشعاعية (Radiographic Techniques)‏ : 
(1) صور شعاعية داخل الفم (Intra-Oral Radiographs)‏ : 


0( - طريقة تنصيف الزاوية )Bisecting angle technique)‏ لأخذ صورة شعاعية داخل الفم . 


AB = BC 
ABD = DBC 
ADB = CDB - 0 
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(2) صور شعاعية خارج الفم (Extra-Oral Radiographs)‏ : 


- صور جانبية مائلة (7ا16؟ 126221 عناوتاطه) للفك السفلي ١‏ 





ب - صورة جانبية للرأس view(‏ 11ناكاة )Lateral‏ : 
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د - صورة قذالية ذقنية للرا اکن (Occipito- mental skull view)‏ : 
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ز - صورة عبر القحف للمفصل الصدغى الفكى (Transcrainal view of the temporo-‏ 


: mandibular joint) 





ح - صورة بانورامية (Panoramic x-ray)‏ : 
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6 ملحق‎ 
Appendax 6 


ا حت ليشيم 
نلك ذا 


16 





د - صورة بانورامية )Panoramic radiograpط )۶R((‏ للفك العلوي والسفلى والأسنان لشخص بالغ 5 


1- تجاويف ا لحجاجي (Orbital cavity)‏ . 
2-التجويف الأنفي والعظام القرينية (Nasal cavity and turbinates)‏ . 
3-الحاجز الأنفي (Nasal septum)‏ . 
4-_الجيب الفكي العلو يي (Maxillary antrum)‏ . 
5 جذر العظم الوجني (Root of zygoma)‏ . 
6-القوس الو جنية (طعتة (Zygomatic‏ . 
7-نتوء الإبري » الشاخصة الإبرية (ssععهإم‏ 50/1010) . 
8-الحفيرة الوقبية » النقرة العنابية (2ءكه؟ 10ممع61©) . 
9-را اشن لقمة الفك السفلي (Head of mandibular condyle)‏ . 
0 الناتئءا لإكليلي للفك السفلي (Coronoid process of mandible)‏ . 
1_الحنك الصلب (0186م (82rd‏ . 
2-حيز هو ائي بلعو مي (Pharyngeal air space)‏ . 
3- صوان الإذن » كفاف الإذن (تنهء گە هصصاط) . 
4 قناة السنخية السفلية (Inferior alveolar canal)‏ . 
5 قبة الذقنية (Mental foramen)‏ . 


. (Hyoid bone) العظم اللامى‎ 6 
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7 ملحق‎ 
Appendax 7 


رسم تخطيطي لصورة شعاعية سيفالومترية (ام72010818 ءازع د10 2نامءع0) تبين بعض العلامات التشريحية 
)Anatomica1 landmarks)‏ » والمستويات (213565) » والزوايا (sء!اع«4)‏ المستخدمة فى التحليل السيفالومتري 


: للجمجمة‎ )€cephalometric analysis) 


Frontal 
sinus Soft tissue 


in profile 
De Coster's 9 





Maxillary 

central 
Maxillary ل اا‎ incisor 
Occlusal Plane ١ OP 


Mandibular 
central 
incisor 


M-Menton AAP 





سرج » حفرة بشكل السرج S Sella‏ 
نقطة صماخية P (Po) Porion‏ 
نقطة (أ) A “"A”" Point‏ 
نقطة (ب) B “"B”" Point‏ 
شوكة أنفية أمامية ANS Anterior nasal spine‏ 
شوكة أنفية خلفية PNS Posterior nasal spine‏ 
نقطة ذقنية أمامية 0 (200) Pg‏ 
نقطة ذقنية » نقطة فكية Gn Gnathion‏ 
نقطة ذقنية M Menton‏ 
زاوية الفك السفلى Go Gonion‏ 
نقطة أنفية : N Nasion‏ 
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نقطة بولتون 

مستوى بولتون 

مستوى فرانکفورت 

مستوى فكي علوي 

مستوى إطباقي 

ستو لحي سني 

زاوية قاطعة علوية 

زاوية قاطعة سفلية 

زاوية مستوى فكي لفرانکفورت 

الزاوية بين الجزء الأمامي للفك العلوي 
ا ا 

الزاوية بين الجزء الأمامى للفك السفلى 
وال ب ١‏ 
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O (OR) Orbitale 

Bo Bolton Point 

Bp Bolton Plane 

FP Frankfort plane 

MP Maxillary plane 

OP Occlusal plane 

Man P Mandibular Plane 
X Maxillary incisal angle 
Y Mandibular incisal angle 
Z Frankfort- mandibular plane 
SNA 





SNB 


المجمحتويات 


تقديم الآمين العام 

تقديم الآمين العام المساعد 

مقدمة المؤلف 

المؤلف 

الأطباء المشاركون في مراجعة المعجم 
معجم المصطلحات 

الملحقات 
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